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المقدمة 


لا يختلف إثنان فى أن اللغة العربية» مثلها مثل أية لغة» إنما هى أداة للتفكير والتعبير» 
ووسيلة أساسية الععاط»: والتفاهم والتبادل المعرفي بين شعوب الأرض. وضمن هذا السياق» 
ومنذ أن استُخدمت اللغة مادةً للتطور إستوجب على تُحاتها تحديد الألفاظ والكلمات التى تدل 
على البعاقى 'الورر اه وير هاه ونيا المتباس». و فينية الرمموة قاف قدي يعقيا له ضهان 
العلمى اشام كالإنجليزية والفرنسية» ظهرت المصطلحات بألفاظها فكان لها أهميتها فى 
الضف العلمى كندل من أذ سس اللغه النظر ف يعم الالسياقة ثريا صن به رحيسة تنه 
قطورت تغدت تبي ا عق الققاقات والعلوم التي أصبحتء بدورها أداة للتواصل مع شعوب 
الآرض فضلا على كونها وسيلة تبادل الفقه العلمي. 


إن مواكبة المصطلح العلمي تاريخياً تكشف لنا عن تطوره في سياق التطور الحاصل لنشأة 
الإنسان على مدى أكثر من سبعة آلاف سنة؛ فقد نشأ في حالاته كلها ببيئة حضارية ترعرع فيها 
الفكر بخاصة» ونمت الثقافة بأرض خصبة؛ وتمت معالجته بصورة تعريفية مكنت من فهمه 
بصورة لا جدال فيها ولا التباس. فإذا ما تحدث أحدنا بأي مصطلح سياسي» على سبيل المثال» 
فهذا لا يعني أنه يتحدث عن كلمة مبهمة كما قد يتبادر إلى الذهن» وإنما هناك المفهوم التاريخي 
والتسلسل المنطقي للحدث وعناصره. فمعنى البرلمان» بمصطلحه السياسي» لا يعني الوضع 
التعريفي لمفهومه المصاغ لأجله بقدر ما يعني الحركة التاريخية والسياسية لهذا المفهوم؛ وحين 
نذكر مصطلح الماء فإنما يعني في ذاته ومكنوناته التعبيرية مفهوما كيميائيا وزراعيا وحياتيا شاملا. 
من هذا المنطلق نرى أن القوة الكامنة في المصطلح العلمي لا تتمثل في اللفظ أو المعنى 
الظاهرء وإنما في عمق الكلمة وطاقتها وتأثيرها في الواقع العلمي والعملي. 

من هناء وضمن مبادرة الإسهام في " مشروع المحتوى العربي "» تم الاتفاق ما بين مدينة 
الملك بن عبدالعزيز والمنظمة العربية للترجمة على ترجمة ثلاثة وثلاثين كتاباً في أحد عشر 
مسعالا نتيا غلياء تصيمب كل هال معنب ثلذنة كلب تبس الآن تكرة عونا المخصينق وظلة 
الجامعات وغير المختصين في المجالاات الآتية : 
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2 المياه 
ب الخرؤلك والغاز 
-20 البتروكيمياء 
-- النانو 
2 التقنية الحيوية 
-- تقنية المعلومات 
- الإلكترونيات والاتصالاات والضوئيات 
- الفضاء والطيران 
2 الطاقة 
2 المواد المتقدمة 
2 البيئة 
هذه المساهمة الفاعلة في المجالات أعلاه» وبالكفاءة العالية التي تتمتع بها نخبة من 
المترجمين المعتمدين والمراجعين الذين تعاونت معهم المنظمة العربية للترجمة» جعلتنا ننجز 
ترجمة الكتب الآتية» وبواقع ثلاثة كتب لكل مجال من المجالات المذكورة أعلاه: 
- ادخار الموارد (عدععج م معءسمممع) 


5 استقرار الطائرة والتحكم بها: تاريخ التقانات الن جعلت الطيران ممكناً (نرااتطماى عامقا 


تدمع :1110ل 77100 41[ا كماع 0امتراعء1 176 01 مز101ك1[ ام :لهاسم تيه ) 
5 استكشاف الهايدروكربون وإنتاجه ( مزاع روم »رط 010 01011011 أصدط1 1ط 0 ) 
5 سبلي التقانة الحيوية ( برع م01 :ع 81016 عزوه) 
3 سن الهندسة الحيوية ( كلم لاع ترس جار "رع درزج در ه91 ) 
5 الإلكترونيات البصرية وتكنولوجيا الألياف البصرية (برومامسراعه ا عقاجره "عطث 710ه كعقدره “راع هاعم و0 ) 


5 الإلكترونيات والاتصا لاات لغير المختصين (0ه 16111515 01 01111111/11160110115 © 2710 011165 17عء اسل[ 


202 
5 الإمداد المائى ف المقياس الصغير (براوويى «عنه”1! عأمءك-اأمدررى) 
أن عي 


من تقنيه المعلومات: نصائح من خبراء (عا"عوده مث عع مكل «بواتسعةى :11) 
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5 البوليميرات العالية الأداء ( ور تروط 2011010102 ج111 ) 


75 تحلية مياه البحر: سيرورات الطاقة التقليدية والمتجددة (أمصم ةضورو © 02501171611011 56011011 


200000 ©1101 9(' 55 


التقانة النانوية : مقدمة مبسطة للفكرة العظيمة القادمة )0 701 20111 4 :تزع 10/0[ع 7101 آل 


0 ؟ذ5 1عد16ر 0602 


ثقانة هندسة المواد: البنية والمعالجة والخواص والاختيار ( «مروه ام عه 1011105 61:1719 11191116 


71 0110 ,1125 “210221 ,119أكوعء 0ط 200000 


3 توليد القدرة الكهربائية من الطاقة الشمسية أنظية الطاقة الفولتضوئية («عنارمم عأ"اععل» 50/047 


5 اكنزى تزع 1121© 1010701116[ 220 


5 دليل التقانة الحيوية والهندسة الوراثية (ج1رة "م6 1رزج 1ر6 ع071©11ج أمتبه ترع 10م 1رراعء8101 10 عاتلاع اعوط ) 


دليل تطوير البرمجيات الشامل (1مم ه11 1 50/1 لم01 ) 


5 دليل تكنولوجيا الإلكترونيات (ع[مم 5م برع 121711010 20000000 


دليل سيرورة إنتاج البتروكيميائيات (وموومعمم 71 61 01/710111 عأوه مكمه 11:6 ) 


السماء + الأرض: الاحترار الكونى العلم المفقود )176 171 [هط010 :“مط + تارممو ء ل[ 


250 22202 

5 شحن مستقبلنا بالطاقة: مدخل إلى الطاقة المستدامة )10 71 11ل :الالال “هه 112 أأعا1 
2 1211111111 

5 الصناعة الكيميائية فى العالم فين عصر ثورة البتروكيميائيات 9 171051177 آسء أدررعلاء [ه5ه1 0 111 
1 "أن 1 1ع[ "اع /0 ©0156 626 

الطاقة التقنية والتوجهات للمستقبل 252 © “01 115مقاع 176ل 1ه نروه[متراعء1 0200000 

5 علم البيئة وتقانتها (برومام ل 16 20111000 


كيمياء البئة 8 نظرة شاملة (عطاعءورد عجر أمطماء ل :متام ةورع 20000000 


الماء وتقنية مياه الصرف (نرو هام ع1 “1711 07110 021١‏ 
5 ميادىء هندسة الطائرات (وء/جرقع در ةرط 116 0 1110010106كظ1 2020 


- مدخل إلن الإلكترونريات النانوية : علم وهندسة وتطبيقات (نوع نسم ”اع [ع مجه[ 10 17117001610 


5ل 0710 1719“( ©2171 1ر1 ,نرج 10 صتتراعء101ته11 20050 


ب مدخل إلى الطاقة : المصادر والتكنولوجيا والمجتمع ( رومع 01و76 :© 1121© 10 111110011211011 


نراءع 30 1ه تلع 10 مسراءء1) 
5 مدخل إلى أنظمة إلكترونيات الطيران (15جرع ا وري 75 100 0000000 
5 مدخل إلى علم النانويات وتقانتها (نرومامسراعها 010 ©1©112عى 10711052016 10 000000 


2 المنهجيات والتقنيات وإدارة العمليات الحديثة فئ هندسة البرمجيات ,لماعم 1211105 


201110 0710 210655 7111071102 ©711©111 171 50/1101 011112 ©1171 


ب المواد الجديدة : تقاناتها وسيرورات معالجتها وطرائق تصنيعها )0 كودع 270 :15م "ءاهد مر 1 


تزع 71010[عء1 20 
5 ميكانيك المواد المركبة (ولم ”اهدر 6 0 2600 


لقد نتج عن هذه الكتب حصيلة كبيرة ومهمة. علمية ومعرفية من المصطلحات التي لا 
نشك في أنها ستسهم مساهمةً فعالةً في بناء وعي علمي ومعرفي لدى الأجيال العربية» فضلاً 
على أنها ستكون عوناً للباحث والطالب وغير المختص الذي يروم تطوير قدراته في أي مجال 
من المجالات الأحد عشر التي تناولتها؛ وذلك من خلال استيعاب المصطلح وفهمه بما يشكل 
قدرة معرفية لدى الأجيال أكثر من أن يظل لفظاأً لغوياً مجرداً. هذه المصطلحات العلمية لن تكون 
بالتأكيد النهاية لمشروع بدأنا به قبل سنتين» بل البداية المستمرة لامتلاك كم مهم من 
المصطلحات في المستقبل بعد ترجمة كتب أخرى في مجالات أخرى نتفق مع المدينة عليها قد 
تكون مما لم يترجم من قبل في المجالات التي تطرقهاء خدمةً للثقافة العلمية وإغناء المعرفة 
العربية. 


وفي الأخير» لا يسع المنظمة العربية للترجمة إلا أن تتوجه بوافر شكرها وعظيم تقديرها 
إلى الثلة العلمية الباهرة التي أسهمت إسهاما جوهريا في إرساء معالم نقل هذه العلوم إلى 
العربية؛ ونخصٌ بالشكر كلا من الأساتذة الكبار: مظهر بايرلي»؛ أديب بطح. محمود حسن 
عيتاني» جمال أبوديب» حاتم النجدي» إنعام عجاج» يمن الأتاسي» غازي درويش» نضال 
شمعون» عبد الباسط علي صالح كرمان» مرفت سلمان» نورا الشيخلي» عبدالله العمري» فيصل 
حردان» صباح الدملوجي» الصديق عمر الصديق» مفيد هلال» علي سكاف» إبراهيم الرشيدي » 
رفيع جبره» عبد الوهاب علاف» ناجي زين» علي حسن بدارء أسامة فروخ» الغالب البكري» 
إيتسام عبد الجبارء إياد غانم» سامر الرفاعي» نجم الدين شرابي» أنطونيوس الداوودء علي 
حيدرء جوزيف ملكون». محمد الهدى الذين ما فتئوا يبذلون كل جهدٍ ويبدون الصبر والحزم 
للوصول لهذا المعجم المصطلحي الذي بين أيدينا. ولعل من دواعي سرور المنظمة العربية 
للترجمة أن تتقدم بشكرها وامتنانها إلى كل من الدكتور منصور الغامدي (مساعد رئيس مدينة 
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الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للشؤون العلمية) والدكتور محمد مراياتي (المستشار الأقدم 
للشؤون العلمية والتكنولوجية للتنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية) والدكتور محمد 
الشيخلي (المشرف على المشروع) والدكتور الطاهر لبيب (مدير عام المنظمة سابقاً) والدكتور 
رياض قاسم (مدير التحرير في مركز دراسات الوحدة العربية) الذين ساهموا مساهمة فعالة في 
هذا المشروع» والتعاون على إنجازه بأعلى درجات الحكمة العلمية الفذة. وفي نهاية المطاف 
نقدم شكرنا وامتنانا الكبير إلى الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم السويل» رئيس مديئة الملك 
عبد العزيز للعلوم والتقنية على متابعته وإصراره في دعم إنجاز هذا المشروع الكبير» ليكون 
باكورة مشاريع أكبر في هذا المجال الذي بما لا يقبل الشك سيخدم التربية والتعليم والمعلوماتية 
العربية . 


هيثم الناهي 
مدير عام المنظمة العربية للترجمة وكالةً 
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ل 
552 
ل 


5+ 01 5ه اع ناد 


بادة الحيوانات 


بتدال ع لطع 5111 
بتدال الر زم عصتطع 511 أععاعوط 
بتدال بالدارات عصتطع 511 اتداء 01 
بتدائي ع1م1ع 12 
بتدائي أو لي /:1للطتاع 1 
بتعاد عن أصل / تشعب منه 101 
بتكار 110107101 
بتكار/ تجدد البناء/ الانشاء امناو 1ط ع1ناة 121201 
بتلاع ‏ بلعمة ‏ التقام 2101 
بتلال عمنااع 11 
بتلال - للخارج 014 - غأعتاة 
بداع علمي دعن ع1لأمعامم 
تجاه - توجه 011 
تجاه توجه الليف هتمامع 0 معطلط1 


تصالات 5دمنادء نط ناستصده2© م تأمعتصمخطاعط 5 ممتاعه تع ]1 
لتواقت الانكساري 

تجاه - مدى ‏ محمل 

تجاه دوران عقارب الساعة 
تجاه في الفضاء 

تجاه وتر الجناح 

تجاهات رئيسيّة للمادة 


عطتتوع8 

ع5 كاه 010 

0 12 1م1اءع11ن[ 
010115 

15 11211131 لأوماء سعط 


تجاهات 0116514211025 5لامعدعع 0 ه11 لمم عتما معصته1]1 
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متجانسة تتوازى فيها اتجاهات الجزيئات مع اتجاه الركيزة 


جاهيّة إفايدفءك ازه| 
تجاهي - شعاع - ناقل عدوى :ع7 
تجاهية إاتلقصمتاء عمط 
تجاهية عالية تمده ناءععت»آ اعتك1 
تجاهين 5 - 160 

0 0 3 


حد اتحاد الالمنيوم 5 (كلك - 5) 550126102ش مالل تطتنااكظ 
تحاد النقل الجوي الدولي 1414 
تحاد أوروبي 
تحاد صناعة الألياف 14آ1 - دمناداءهددك لإتأكدكم1 عءط11 


لاط - 0105نآ تتوعمزه 1لا 


ترفة / اخضرار مياه آسنة بنمو اشنيات > 02ةعتطممعاما18 


تساعات عالية 6025 ع أمزمن]1 عل1أتامستى اعت 
للاستجابة المتموجة 

تصال - تقسية/ وصلة باللحام أهأه1 - عسمتعممظ 
تصال ‏ تلامس - تماس أع م001 
تصال الي له مانام 
تصال بريطاني مامعه1ء 1 امتاترظ 
تصال لاسلكي 10 112010 
"111 اتصالات ال م201 1117 
72117 اتصالات ال 1110لا تمه 171117 
اتصالاات 1095 ) امه ن) ع الأع 1ع 10 
الكمبيوتر التحاوريّة / التفاعلية 

اتصالاات 12 21501121 ع1[ه0وطع اه طناك 


لمذكرات الشخصيّة المصغْرة 


تصالات أرضية 2002ءنطناستصده© عنهو0 11102 لدتتاووس ]1 
بالرجات الكروية 

تصاللات خارجيّة/ قادمة 0115 عصتسامءم1 
تصالاات سلكية ولاسلكية - 011 1 
لاتصاللات عن بعد 

تصالات عبر الساتل 5 نا مهن غ11 ااعاة5 
تصالاات عسكرية 15 111111917 
تصالاات 000121121626105 خزع001) 102821اعع011آ الطاع اط 


مكمنية عالية الاتجاهية 
تفاقيّة التلوّث 
لعابر لحدود 


"110151501110211 11011)! 231 


تفاقيات مستوى الخدمة 
تفاقية ال كد18 المطبقة 


5ع ل ذل املاع[ عع ازعم 
الع عع زع ىل 1115اع اع امس] نظ[ 
ذا ع1120 3110521 تعاس[ نه مهاسع كم ه00 
تفاقية التجارة الدولية للأصناف الحيوية 011155 - وعءءم5 
معرضة للخطر 


تفاقية شيكاغو امنامء ك00 معمعتطت 
ثار الالكترون ‏ الحار 5م811 امعاءع 81 - 1101 
ثر ساكناك أعه 811 عممعد5 


جتراف خلفى 11[ أاعه 
جراء فراغي/ خلائي 
جمالي / تراكمي - مجموعة - تجمّع - كُداسة 


جهاد مسموح به 


5 173111113 
عأاوعع نوع ذل 
5 616 1102م 
جهادات جوهرية 69 1111111151 
جهادات صفائحية/ طبقية داخليّة ‏ 
لاجهادات الطبقية الضمنية 


112161121211121 65 


جهادات مسترطبة 65 11781056016 
حادي الطور ‏ 105ل عمقطمتمن] - 125ل 
حتجاز الأشعة عطاء 101 1301211106 
حتجاز النفط ‏ تخزين/ استبقاء/ المحافظة 5ملاصعاءع 011 
على النفط 


حتجاز نوعي يتعلق بطبيعة المادة 


عع ع الاععمهم 


حتراق 2) 
حتراق القعر المسيّل 10 طحطه0) ع8 - لتنا1 
حتراق اللهب المباشر 113226 - أععنادآ 
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حتراق حراري 21210222111104 
حتكار 110017 
حتكاك ممع م1 
حتكاك التصاقي دمناءاء 5 له ممناعتط - ممتاعتام 
حتكاك انز لاقي مم1 عمستل ناك 
حتكاك جزيئي ماع م2 نماناءع1ه110 
حتكاك حركيّ ممتاعم2 عتأعمتك]ا 
حتكاك زائد ممتاع م2 علزووعمر18 
حتكاك ساكن ماع11 عتتمام 
حتكاك سكوني ات 
حتكاك مقاوم للحركة جانبية ممتناء 2 طسملناه © 
حتكاك/ اهتراء / علم لزع 10و طت1 تدعا ممتاع مط 
لاهتراء 

حتمال /اتلتطوطمعم 


حتمال الحد الأعظمى ‏ الأرجحية 4هصطتاءلنآ مسناستحة/1 
لعظمى 
حتمال وقوع حادث 


ععمونع 101 ععمماوزوع ]1 
تتدعاعناك؟ - اللأطدطامءط اأمعلاععم 
نووي 
حتمالى 111ل ط 20 


حتمالية بورن - فكر/ رؤية بورن /اع71 عناوتلتطه206م 5نمرمظ 


الاعطتاعمط لمهن) علأعمع د11 


تلع تنه ص20 لمتاناعم1] 


حتياج طاقة لاع 8261 0م معد[ 
حتياجات مائية 5 1717016 
حتياطات 1 
حتياطي 1 
حتياطي مثبت علاتعو 1 1010م 
حتياطي متبقي و 1636117 ع لاتستمصسع ]1 
حتيال / متعلق بالانترنت لوء لع نماع8 - أعصععنام1 
حداثيات قطبية 00-1115 20131 
حزمة ميكروية 11أو 1/111 
حصاء فيزيائي 5115 لمعاوتاط 
حتبار 11 2011ظ 
حتبار و1 


ختبار - مواصفات 12556011012 0دلى - 512202105 - عصتادء 1” 
- وتفتيش 

ختبار الاحتياج البوكيميائي 

ختبار الارتجاج: طريقة مخبرية لتقدير الظروف 
مثالية لمعالجة المياه ومياه الصرف - يتم عبرها التحكم ب 11م 
جرعة البوليميرات وسرعات المزج 


أوع]) 8010 


أوع 1 21ل 


ختبار الانعطاف/ الانحناء أوع1 لمع 
ختبار الاهتراء ذو أوع1 جدء117 تع منانت - عستنةاه ]1 
لاسطوانة الدؤازة 

ختبار التسرّب / الرشح عطتاوء 1 علوعء.آ 
ختبار التصوير الإشعاعي عطناوء 1" عتط مدع 1:2010 
حتبار لتموقع أوع 1 هلها مع 0 
ختبار التواء (فتل) الأنبوب أوع1 عطن1 - ه16وره'1” 
حختبار الحرق غ165 12 - تناه 
ختبار السائل المتغلغل عطتاوء اممناعمءط - 10ناو1آ 
(المخترق) 

ختبار السمية البيولوجية عستادء 1 الأأعنده1 لدعاعه1مز8 
ختبار السمية عستاودعء 1 تإااعله'1' ادعاع 81010 أمعن لا 
لبيولوجية للدفق 

ختبار السيرورات وعووعع 10 01 1مل1اأععاء5 
ختبار الشد أوع1 عاتقصع ]1 
حتبار الشد أوع1 02 1قمع 1" 
ختبار الصدم أوع1 أع2 مس1 
ختبار الصنبور الآلي/ الأدواق أوء1 م1 ع1 معد امامم1 
ختبار الضغط أ5ع 1 01 1ذووع 1 ته © 


اللاعدظ 28101 أوع1' (لتتاباعد؟؟) عتناووع1ط تلخ ع تتلادعء ل[ 


لضغط السلبي للهواء قبل الردم 


ختبار القبول أوع 1 عم تمامععءع م 
ختبار القساوة أوع1 5وع م1122 
ختبار القص أوع1 عمتتمعاك 
ختبار المبرد/ الخدش أوه1 علتط 
ختبار المتانة أوع1: 55ع27طعناه :1 
ختبار المراقب المعدل: اختبار أوع1' ماءهعط 11001560 
يستخدم في الهندسة الجيوتقنية لتقدير الكثافة الأعظمية 
للتربة 

اختبار المكوّنات الشامل اع ده مم00 ع لأقمع 18 
اختبار المواد عطتاوء 1 5امتعاة1/1 
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ختبار المواد 5ل عا 01 عسنتاوعء 1" 
حتبار لنوع البيني 11 
ختبار الهواء ناوع! نتلل 
ختبار امتداد النار أوع1 18107 ععرط 
ختبار انعطاف/ انثناء أوع1 عتناعره1 1 
ختبار إيزود أوع1 1200 
حتبار وَل ادع 1 لالع بتاك لوظ الدتععتم لتمساءط 
لالتصاق هيكل الطائرة 

حتبار بأمواج فوق صوتية (يو تي) عطتاوء1' عتطوهة1 10 
ختبار برينيل للقساوة أوع1 5وعصلتقط لاعملمظ 
ختبار تألق مناعي : اختبار /إ553 ع20عء11221111101111013 


يتم خلاله قياس تألق الجسم المعرض لإشعاع ذي طول 
موجي تحدد 


ختبار تجريبي للوثوقية 8صتادء1 02ده<[ - عكلقط5 نراللنطمناء ]1 
ختبار تشاربي للصدم : احتبار مشابه 1651 أعدمص]آ امتقط 
لاختبار إيزود باستكتاء أن العينة المثلومة توضع في وضعية 
ختبار جوميني للتقسية الطرفية اأعمعن0 - 4ص8 إستصسول 
بالإسقاء 

حتبار جيوفيزيائي ع طتاوء1' لدع 1و تطام مع 
حتبار ديناميكي عتستم زد[ 
حتبار كول للقساوة أوع'1 5وعم 11220 [اعنكاءه ]1 
حتبار 5 عطتاوء 1 عتتلمام 
ختبار فيكرز للقساوة: اختبار أوع1 ووعط ل مد 5رععلء171 


خدش مكروي يستخدم هرما ألماسيا ذا زاوية رأس تساوي 
6 كأداة خدش تحت حمل متغير. يُستخدم هذا الاختبار 
عادة لتحديد قساوة الأغشية الرقيقة. 

ختبار قص السكة 
ختبار لا إتلافي 


أوع1 تتدعطد انهخ]آ 
ع اكلاعلتاوع20ه0لآ18 
ختبار ]و1 21121102ععد00) مندع]/8 ع1تأعصدمء0 تنااستحد 1 
متوسط التركيز الحجمي الأقصى 
ختبار محدد بشيفرة برمجية 


ختبار موجة الَمّل 


05 - ع000) 
أوع1 ع17309آ التق[ 


حختبار نظام التوزيع ع متعاولزك املاط 11أوزد[ 
ختبارات الاصطدام 5 أعدمحص1 1200 لصخ تزمتقت 
لتشاربي وإيزود 


ختبارات الحركة المخروطية ماوع" عصتده © 


حتبارات المجال والتنصيب 5أ15 11610 لصى دمتنة211)دهآ1 
ختبارات الناتج 5ا010 أوع 1" 
ختبارات سكونية - تجددية : ماوع [لااعمع 18 - عتاماك 


ختبارات لتحديد توقف نشاط عملية ما وتجدد نشاطها مرة 


خرى 

ختبارات غير معلمية 5 ماع10 2ه مجه ل 
حتباريّة (قابلية ‏ 2ه1ام400 لإعه1مصناءء1' ص[ بوانلتطهلمك1” 
خضوع للاختبار) عند اعتماد التكنولوجيا 

ختراقات 81211 
ختزال - خفض - إرجاع - تخفيض ع1 
ختزال الفني الفط 1مك 5 سماعتصطءء 1" 
ختصار لتيار متناوب م 
ختصارات 115 
ختصارات فرعية 51011 
ختصاصي الطاقة / محترف طاقوي 560881وه]هع2 لإعتعصظ 
ختطاف ماع11 
ختللاف زمني ععطعنء ]11د[ ع1 


ختلاف مركزية اللب : وهو مقياس 
إزاحة مركز اللب بالنسبة 


إلى مركز التصفيح . 


اماع11 أطععع8 ع01 0 


ختلااف مع ار تفاع 10 لخ طخا/اا م للمحة7١‏ 
ختلال - شواش 600 
ختناقات كع عط»ع 801 
ختيار ‏ انتقاء ممتاععاء5 
ختيار التشكيلة مه ناععاء5 امنله تناع ده 0 
ختيار الحفاز الحيوي دملاءعاء5 أوتز[امتهء810 
ختيار الخليطة/ السبيكة دمناءعاء5 :زه10ام 
ختيار الكبل دمناععاء5 عاطه0 
ختيار الللاصق دمناءععاء5 عتلاوعطلم 
ختيار المواد دم ناععاع5 وامت1عاة1/1 
ختيار خوارزمية الموادهم1اععاء5 212111815 101 سطاممعام 
خثيار مسبق اع و21 
ختيار ومسح 5 عع 501 لتم امتاأععاء5 
لمتعضيات المأشوبة 

ختيار/ انتقاء المطاطيّات 15 01 متاععاء5 
ختيار/ انتقاء المواد ولمتع 1 01 دمنتاءعاء5 


ختيار: قاعدة معطيات عقةط 8 :دمناءعاء5 
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ختياري - كائن قادر على القيام بأكثر من دور 106ا2][ناعه1 


ما 

خطاء تعقب المجسات 15 قعمكاعة]1 امقمع5 
داة الحفر بالدق عن8 غده1 عاطهه 
دارة اللعبة لاع طاعع 11222 عستد هن 
دخال مباشر للصوت نامآ ععذه7؟ أععنادا 
دوات ذات اثر حقلي 5ع اعع 811 - 1م11 
رتباط الالكترون لاأتنسككى ممعاءء 81 
رتياط الليف عمتلمه8 ععطاط 
رتباط امتصاصي عتنه1 لصخ نمنام2هوطام 
وشاردي 


رتباط أولي - رابطة أولية له إتمستوط 
رتباط بالانتشار/ بالانتثار - ربط 1(8 - عصتلهه8 مهماعط 
قباط باللمضاة 

رتباط بزوج إلكتروني 
رتباط ثانوي- رابطة ثانوية 


مم8 117611 
عمنلمهظ عتدط - مناععا1 


8 0217جمعع5 


رتباط ذري عطنللمه8 عتطامام 
رتباط كيميائي عسمنلصهظ امعتسعطات 
رتباط متبادل هم نخماء 6001 
رتباط متقاطع ‏ متصالب علطلا - و65 
رتباط مشترك قطبي عصنلحدهظ أمعلهة001 تقامط 
رتباط معدني 51115 امتنتاععا8 - عستلكصهظ8 غعنالماء14 
حتشاد إلكتروني 
رتداد 1 0 ظ2آ1 
رتداد انتروبي لأمعع] عام عامط 
رتداد فعل النابض عع قاع م5 
رتشاح 5 ترشح - .تسرب د تسريبا 1111 
172005 


رتشاح - تسرب 
رتشاح سفلي: ارتشاح ماء وتجمعه فى حوض 1052185 172061 


موجود تحت مرشح 


رتشاح ميك ر وبي عستطعدع.آ 101طم1/112 
ر تفاع 181 
ر تفاع خطاعاء1]1 
رتفاع التوتر الشرياني 11 
رتفاع الجهد الأر ضي لالخ لمتأمعامممع © 


اماع11 دماواءء10 


رتفاع الشريط خطعاع اعم 511 


رتفاع الصمام عن سطح الأرض علنااتالى معنلا 


رتفاع الهبوط النهائي عتة11 
رتفاع حرارة مفرط معط م111 
رتفاع درجة حرارة الكرة الأرضيّة عستصسة”11 1دطه1ك 
ر تفاع عمودي أطاعاعط 151ماء1لمعمععط 
رز تفاع فوق مستو عصقاظ ععمعععاع ]1 خ عحوطك ألاعاعط1 
مر جعي 

و2 تفاع نسبي عل تالخ ع تتنداع ]1 
رسال 0 
رسال المزدوج 031 0101[ 
رسال تناظري ورقمي 5102قتصتقصة1: 121نع 101 لصث عملمسث 
رسال لاليفي 5ع 01 5م1وقتستقصةء1 ووعاء 11 
للإشارات 

رمينتو: كراك 0128 - مااعتمتتم 
رهاب بيئي 1 1ع ته اخمطظ 


رياش ناشرة ثابتة عطة"؟ تعكن1اجآ لععاط1 


ريثروبويتين عم 181 
زاحة الناس وع1مم6< 015 3ع152018 01 اتاعطاععد[مو1د[ 
لفطرين 

زارة / حافة الغطاء طهاك ععره©6 
زدواجية الموجة ‏ ا لجسيم / ثنوية 2121149[ عاعتاتوط - عحه 11 
جسيم - موجة 

زدئاد 110ك1 
زدياد - تغير تدريجي 1 
ساس - أدلّة و1101 
سبست - أمياثت 005 
ستباق - تو قع ف 
ستبانة الخطأ ععصومع 101 اانه 1 
ستبداء 11111 
ستبدال الأليل ااعتوعع 2 تزع عاعلام 
ستبدال المعلومات 01 
ستبعاد الحجم 2< - عتزه 
ستثمار 111 
ستثمار تأسيسي الاعسطاوع كص]1 لعم5 
سهان نظام الشبكة 1]2]102ه10ص< مسعادلزك لمعه تاعلط 
ستثمار وصيانة 12 لصخ مامتنونرعم 0 
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ستجابة 0ع ]1 
ستجابة 0 كوا 
ستجابة الانحدار / ادع نلة عاقد8 - ع5ممموع] عالط 
لتسلّق للطائرة العادية 

ستجابة ل الدرجي 5ه زوع 16 20ةتطتحدم0 «رعام 
ستجابة التردد 05 0116117ع11 
ستجابة الخلايا ء5دهموع5 1اع0) - 8 اأمعلمءمعلم1] 1اء0 - 1 


لبائية بمعزل عن الخلايا التائية 


ستجابة الدحرجة للطائرة اله1عةنكة عنقة8 - عمدمموعظ 1011 
لعادية 

ستجابة الطور 025م65 عققطاط 
ستجابة الليف تعط1ط عقم هدوع ]1 
ستجابة المناعة الذاتية 015 01111111110116 ماكر 
ستجابة تحت الإحماد 025م5 112061032060 تعمم لا 
علوي 

ستجابة رفادة المفاتيح الصوتية عاعةطلعء8 0دملزعا1 011نم 
ستجابة ضوئية /02519113م5ع] - مأامطط 
ستجابة عابرة 165015 العامة 1 
ستجابة لترددات أعلى 655025 إعتاعناوعط عاط 
ستجابة موافقة ع ع »0116 2ع1ء مر 
ستجابة ناتجة عقطه و1 انام ان © 
ستجابة/ فعالية ا تكتاعوع ]1 
ستجرار 1110101 
ستحالي عنطمه ماع 1/1 
ستحضار البيانات 111 01121102 م1 
ستحلااب 1811 
ستخدام 115 
ستخدام لانترنت للألياف دعنام0 +مء015 ووتآ أعممعنم1 
لبصرية 

ستخدام لحينوم في الصناعات 211017102710115 
لفيدلاية 

ستخدام لحفازات المعروفة 8102121956 ع صناون:8 014 6و1 
ستخدام لدفة لتنفيذ الانزلاق 1000 06 ه5] - متاك ع510 
كاين 

ستخدام لمازجات مع وعنام0 تعط1ط 1111 11560 وتعجتك1 
لليف البصري 

ستخدام لماكينات الاعتيادية ‏ ع قتصنطعد]28 221متامع كمه 


ستخدام المحاليل 5ع15نا2 وعتام0 رءط11 د[ 5ءوتآ] ممنانا[م5 
في ذبذبات الليف الضوئي 
ستخدام المناطق السكنية 15 لمناصع لاع ]1 
ستخدام المياه كن 
ستخدام المياه المدورة عونا تعنه117 لعل زعع]1 
ستخدام خاطئ عقناطام 
ستخد م زر اعي للحمأة حرم عع5110 1121 عع مر 
ستخدام طاقة قطاع 15 لاع عط 1ماع5 0112101 مزقطة11” 
لنقل 
ستخدام طبي و5 لوعنلء11 
ستخد م ماء منزلي 15 1عاة/11 1نم اك 
ماخ 0[ ء5ل] - عتناد11 ام لأاقمة: 1" 
ستخد 


[ع1100 81101 متعاولاك 10 م[ ءون] - عتناد14 ام لأاقصة 1" 


ستخدام مصفوفة الانتقال في نموذج خطأ نظام الملاحة 


ستخدام معامل القص 05 ع75] - قنالندل810 تتمعطاك 
ستخد م منزلي 15 عتأوعدده د[ 


5 1011 6211025 11تزمة ا1تاعستطتء 601 [وعم0[آ 
ستخدامات السلطة المحلية للألكترونيات البصرية 
ستخدامات الليف 
لبصري في التعدين 
ستخدامات جارية ومحتملة 5ه75آ 121ادعاه لمك أمعسضدت 


وعنام0 وتاءعط1ط 101 وعول] - عماستكة 


ستخدامات 1[]5ناوعك] 101ع1207 ماعن عكلآ 0)01آ 01 وعول] 
نتائج 01)بآ بيانات فترة الحياة 


ستخر 3 5 
ستخراج الفحم من مناجم طويلة عتنصنا/ة 0021 10287211 
لجدار 
ستخراج الفحم من مناجم عالية عطنصنة 0021 الواخطاع 111 
لجدار 


ستخر 3 لمع 17معع1 011 101760ممط] إالدعاعه101طام 1/111 
لنفط المحسّن ميكروبيًا : وهو عبارة عن حقن عضويات مع 
مغذيات مناسبة في الاحتياطي حيث تتكائر وتبني 
مستعمرات / تستقلب الهيدروكربونات الموجودة على أن 
تكون المنتوجات الاستقلابية من النشاط الميكروبي عبارة عن 
بولرات حيوية فعالة قادرة على تحسين حركية النفط / 
التقليل من لزوجته وتسهيل سيلانه بشكل أكبر. 


ستخراج النفط المحسن: هو /م17معع1 011 0ع1017 ص1 
مجموع تقانات تساهم بإدارة جيدة للاحتياطي وبتحديد 
ليوب الكبيرة من النفط المتجاوز التي لم تستخرج بعد 
وتنتجه بكلفة اقتصادية فعالة. 

ستخراج معزز للنفط 160017617 011 لععمقطمط 
ستخراج مكف للنفط 5012 
ستخراج مكتّف للنفط ميكروبياً 115801 
ستخلاص المعادن: الحصول على المعادن ع8متطئتصتط 1هاء11 
بدرجات نقاء عالية عبر عمليات تعدينية مختلفة 

ستخلاص كيميائي ماع عاد امعتسعطان 
ستدعاء 111 
ستدعاء المنهجية عن بعد الخاص ب 858ل تطخ وتنول 
ستدعاء إجراء عن بعد بنمط ‏ 0211 76نالعء25*0 غأم معلا 
تصال إجرائي عن بعد 

ستر الفينول عاو الإملكا 
ستراتوبوز 5010215 
ستراتوسفير (الغلاف الجوي الطبقي) عم 511210 
ستراتيجيات الز رع اه 
ستراتيجية 5112168 
ستراتيجية تنافسية لا8 521 عالأتاءم ماه 0 
ستراق - حفيّة طالوعاك 
ستر. جاع 12101 
ستر. جاع حمض الستريك م1017 علخ 01112 
سترخاء الإجهاد ع دوع ناد 
سترخاء الخلع 2 1015100211015 
سترداد محسن لاع 1معع 1 11101760 
سترداد مياه الصرف عه ع امه 17 01 عناعوع ]1 
سترداف 0 
سترفاع - رفع (استرفاع مغنطيسي) لاعاع112 - مخخة ]ناآ 
ستزراع - زدع 11027111121ظ1 
ستسقاء -تجمُع سائل أصفر في البطن ع6 
ستشراف ع1041001 © 
ستصلاح الار اضي 21 1214 
ستصلاح : تحويل أراض بور إلى أراض م1 
مستثمرة زراعيا 

ستطارة المادة تمع نم5 لمعنه 1/1 
ستطار ة ميي نع د56 عناا 


ستطارة ميي في الألياف وعط1 2[آ عستم ااده5 1/116 
ستطاعة 12011 
ستطاعة (قدرة) حقيقية علا11” 
ستطاعة ظاهرية نع 21121 ممم 
ستطاعة منخفضة رآ 
ستطاعة وسطيّة - متوسط الواطية عع هله 177 معدن تمل 
ستطالة ‏ مطاوعة - قابلية السحب 11117ا0نا([ - متتدعدها8 
ستطالة الرابطة ه80 
ستطالة بالمئة م2610 
ستطالي 5 
ستطلاع العدو ععطهلائ1111ك لامتعصظ 
ستعادة - رجوعيّة - شفاء لالاء 17معع ]1 
ستعارات ‏ جسيملت مُتقابلة 101 
ستعانة بمصادر خارجية 00 
ستعداد/ تأهب /(1 51320 
ستعلام 11 
ستعمار وسياسة 2011 83111012621621 لصى دسكتلقتده01 0 
بيئيّة 

ستعمال الألياف البصرية وعتطلظ لمعنام0 01 وول 
ستعمال الطاقة 15 لاع اعم 


ستعمالها في تكامل المواقف 12168721027 ناث 1[ ءولآ 
لمواقتف 1 

ستعمالها في نموذج 
خطاء المنظومات العطالية 
ستعمالها من قبل الطيار 
ستغلال 

ستفادة أمثل من 01 1اجاءعاظ عدهن أوع1 01 ملا دعتستام 0 
تنفيذ حالة الاختبار 


0م مناخ مآ عونا 


اع2100 81101 بمعاولزة 15 مآ عول] 


ع 


21101 نز8 عول1] 


52 


ستقامة الرابطة عقتتطء اع 5121 لم8 
ستقبال الصوت بأذن واحدة ‏ الفرديّة 112 
ستقراء 181 
ستقرارٌ بالنسبة لتأثير الماء اواخلطة5 عنارام 110 
ستقراز جانبي لاختلتطها5 1ه1عادآ 
ستقرار - تثبيت ل تك 
ستقرار اتجاهي اتلتطة)ك لممماءع ناد[ 
ستقر ر الأبعاد /إخللتطة5 10221كمعسند1 
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ستقرار الحمل لاختلاطة5 1020 
ستقرار الخط المر جعي عصتآ ععمعمعاعظ نوا لاتطماك 
ستقرار الطي لإأتلتطة5 عمتل1ه1 
ستقرار المياه ا كا 
ستقرار آلي - مأنالر 
ستقرار دوار الر ياح 'إاتللطة]5 عاعمعمع طتةء1717 
ستقرار ديناميكي طولي ‏ 5121117 101521اأتعدم.آ عتسقصادا 
ستقرار سكوني “اخلتطةا5 عتامام 
ستقرار طولي لانلنط ه51 1221ل أ اعمه.آ1 
ستقرار مزدوج - ثنائي الاستقرار عاطماة - اظ8 
ستقرار نووي لإاتلتطة)5 تدعاع نال 
ستقرارية /إاتلتطماك 
ستقرارية الاستقطاب لإختلتطة]5 ممتتد هماهم 
ستقرارية حرارية لااتلتطةك امستعط 1" 
ستقصاء استكشافي 2 0121076 1د 
ستقصاء بأثر رجعي هت الاععءم105اع ]1 
ستقصاء تجر يبي 181 - 5ه لادع ناأوع ك1 ادعغامصسظط 
ستقصاء تحليل ما بعد الحدث 1215]1821101 12ع001تاوه2 
ستقطاب 201101 
ستقطاب تجاهيّ ا 011 
ستقطاب الضوء ]لامآ 
ستقطاب الضوء ألاعنآ 01 متتمعمته1اه0ط 
ستقطاب الضوء 5عتام0 2ءطة1 5]آ غخاعنآ 01 دم لدمتعمدامط 
في الألياف البصرية 

ستقطاب الهو ائي 11161111 
ستقطاب ثنائي القطبية 1 مع 1وم01آ1 
ستقطاب جزيئي :و 1ناءء1 110 
ستقطاب شاردي 2 1011 
ستقطاب كهربائي عنام ناءه181 
ستقطاب كهربائي لإأعتساءعاءعم ع1 
عتأعتع همده ناعع81 ع1 01 55ه1122161ه1ه عاطزووهم 11180 
ستقطابان ممكنان للموجة الكهر ومغنطيسية كن 
ستقطابك كهربي (األعاععاعدنوط) : 117 1أععاعة 1و2 
قابلية المادة - وخاصة البلورات السيراميكية ‏ للاستقطاب 
لكهربائي حين تطبيق حقل كهربائي عليها. 

ستقطابية الضوء لاتأع هوم 18111 
ستقللاب أساسى حدؤت[هط 2غ 82521 


ستكمال - استيفاء م1 
ستكما م 101 ) 
ستوقال 10 نسنام 0 
ستمرار 00111117 


ستمرارية سمعية /التاستامهن عاطانلنم 


ستمرارية كهربائية /االلاطتادهن) امعضاععا18 


ستنبات: زرع البكتريا / الأنسجة الحية للدراسة ععنطآن© 


لعلمية 

ستنتاج 110 0002 
ستنزاف - استهلاك 0م62 
ستنزاف الأكسجين دم اعامء0[] معع 03 
ستنساخ الجينات عمتمه© عمعن 
ستنساخ مكتبات الدي أن أي وععوءطنآ (خ4لا1) عسندمكت 
ستنظا م 1 
ستنفاذ وتعزيز (720108اء16 8/10 102أعطناة مجعاءط مالظ 
للوصلة المتغايرة 

ستهلاك الطاقة 0 نام مطتناقط 20 لإع تع م8 
ستهلاك الماء 00 1170161 
ستهلاك غير طاقي 2 1م618 1ع 1ه آل 
ستيعاء 1201 
ستيعاب - تمثيل 000002 
ستئصال فيزيائي / استئصال كيميائي عبر اتسنا 


تشكيل مادة بسيطة ذات جزيء كبير خلال سير التفاعل 
سر/ احتجاز النترون 

سراتيجيات ال حماية 

سنطواتات تعمل بالقواء الضغوط 
سطوانة 

سظواثة.معدومة .طرق 


01 1أناء آل 
ع5 1ا11لاعع5 
عا ةمتناعوط 
1ق 

010 وو2016ه16 


سفلت القطمقم 
سفنج (رغوة) صلب حصده2 11510 
سفن ج/ رغوة بوليستيرينيٌ ده عمع :013:5 1اعن) - وعم © 
مفتوح الخلايا 

سلاك شائكة ع معطمو 


سلوب الكتابة المباشرة ع100 116 أمعنادطا 


سم تجاري لاحد أنواع الحبن 10101 
سم تجاري لسبيكة نيكل ‏ كروم - حديد أعدمع م1 
سم عالم هولندي مكتشف الناقلية الفائقة 05 
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سم علم: اليؤابيق: هانت 11 
سم ماركة لنسيج مضاذ للماء ونفوذ للهواء 


امعمطعن لمملا مط 


عع'1” - 0601 


سمنت بورتلاندي 


سمنت تقليدي قاع موعن آهصطه11ل112” 
سمنت سائل 01011 اتاعططه) 
سمنت عالي الأداء اماع ططعن) (115) عم مم همعط - اعت 
سمنت مائي 5ع ع1لنحه 1111 


سمنت و خرسانة عاعتعطه) لمك امعصرع0 


سناد ترافقى ع 1ع 01055 
سواط ماع18 
شابة - خلط ‏ سباكة اهلام 


شابة مُتراجعة 6م20 - علمعع ماع11 


شابة/ تذميم - شوائب 100/15 


شارة بمنطاد ع1 مهه1له8 
شارة رقمية لقمع51 1121ع012آ1 
شتعال الكتروني 2 عنممناءء 181 
شتعال الوقود الأحفوري لعمزط - لنووم2 
شتقاق 10 
شتقاق العطالي ع 1و نالع م1 
شتقاق الو ضع 1 ع0 اتام 


شتقاق سرعة الصوت 
شعاع شمسي مباشر 
صابة بشيغللا -بكتريا ممرضة 


-- 50111201 01 لععمم 
5013 أعع انآ 


211 15 


صدار فوتون 2 2 01 1551011 
صطدامات 60111515 
صطفاء نوعي - نشوء نوع جديد 5200000000 


صطفاف تقاربي لاع ستمع تلخ إاأتسترمعط 
صطفاف توصيلٍ الاعصمع ناخ أعماد © 
صطفاف 565 0110© لحلث اتاعصتمع ناخ 151ائه1 
قصوري ذاتي وتحديد الاتجاه بالجيرو 

صطلاح أيتكجايق 511111121101121 1811516115 
لجمعي 

صطناع 51 


صطناع 5 1ع مت 1" تام لآ عستادعدمه:؟ط - أاعم 
(تحضير) ذاتي الانتشار في درجات الحرارة العالية 
صطناع اثناني مؤكسد 


011012111 


ا كلا 


صطناع حيوي 8210 
صطناع محدد الشكل لعانساآ - ومقطام 
صطناع ويليامسون ال 
صطناعيّ للهندسة المدنية تخليقيّ/ تأليفي عتاعطته :زومء 6 
ضافة حلقية ل ع0 
ضطراب ععدء نا طمن 1" 
ضطراب سطحي - بلبلة سطحية ع1 عع هام 
ضطراب نبض القلب 11م 
ضطراب هوائى عع نط 1ن عتم 
ضطراد زوع 10م 
ضطر م و1101 


للدع106] عاعتاموط 
ضمحلال جسيمات بيتا - تلاشى بيتا 


لإوع106 هاع8 


طلاقات تعقبية 815 تعمع م1 
عادة استخدام مياه الصرف عدناع ]1 1ع1ه117 1511121ل م1 
لصناعى 


عادة انتاج داتكاتئرن توالك: عمليات تقوم 061102ه2مع]آ 
عبرها العضويات بتكرار ذاتهبا ضمانا لاستمرارها وديموميتها 
عادة تأهيل 
عادة شحن 117016 
عتبار في التصميم 
عتبارات تصميم محددة 
عتبارت عامة 

عتراضات - تقاطعات 
عتمادية (وثوقية) الممتّج 
عتمادية الاستخدام 
عتمادية على طول موجة 
عتمادية ناشئة عن التوارث 


ع ]1 


طعاوء10 0[ هخم ئع510ه )© 
5 106518131 علاععمه5 
5 611 0 
1115 
7 لأطقتاع8] اأعتلمعط 
/اع2ع20عمه12 وعول1] 
عع 0معمء10آ طاع معاع ه11 
12ع20عمء0آ ععمهاضعطم]1 
عتيان مركب: جمع عينة من مواقع عقتامصتةك5 غأأو هط م001 
مختلفة للوصول إلى تمثيل أفضل للمادة المراد تحليلها 
عتيان من مياه صرف 52121128 11/251502161 120115]15121 
صناعي 
عتيان يدوي قصنام ةك [قنتصدك/1 
عتيان: أخذ كمية صغيرة ممثلة للمادة التي أخذت عصنامسدك 
منها بهدف تحليلها ودراستها وتعميم التتائج على المادة ككل 
ع ال لدع]1 


عداد حقيقية 


معء0آ أعمنام 


عماق سحيقة 
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عمال منشأت المنبع 
فتراضي 
فتراضية 


فراط بالتصميم 


5ه 116201 
11 
[معتاعط اه م1 


ع 1ع 01 


قتحام مياه البحر : دخول مياه البحر 110510132ا2] 56201161 
الحة إلى حامل مائى على تماس معها 


قتران الأنزيمات 
لتشاركي / التساهمي 
قتسام الطاقة 
قتصاد - نظام 
قتصاد التدريجات/ المقاييس 
قتصاد الذرة 

قتصاد الهيدروجين 
قتصادي 

قتصاديات - علم الاقتصاد 
قتصاديات البلوتونيوم 
قتضاب - تشديب 

قتناء 

قران مباشر 

قسام طاقة منفصلة 

قصى طلب اجمالي يومي 


كسون 

ل1/كلمنزوع الاكسجين 
ل .دل 12 التابع 

ل دا 12 المتمم 

ل دآ 12[ المسافر 

ل لله المتدخل 


5 01 8تنامنا00) أدعلة01© 


عمتاكتام5 ممعم 
120101 

علمء5 01 'زتاممامع8 
86011010 تامام 
6010127 جاعع 111:10 
1 1م18 

010115ظ21ظ 

0110127 011111111 1ط 
1ق 

اع اع ناه 210 

عنام 00 أعع نادلا 
5 لاع 1ع8 عاع 01501[ 
1م10 10121 تناستحة 131 
01 - عاعكا 

ع8 

111ل 

1 عم 011 ع1 1" 
101500017 

عط كتمد أععاعوط 

1217 نات - وعاتء 10150017 
:ةنال 

لاعصعاء 1 كناك - كاعم 
17م 

1] 

2/لى, نزامءع10 

ذلا»آ 6غ1ااعنهك 

ذااد1ت 

3 اعم مء2255 


ذلل]آ عصتء معان 


لاتحاد ذ ]اط - مم1نأداءوومى ع1120 عع11 تتدعم متنا 
لأوروبي للتجارة الحرة 

تناك مث عصتادع:1' خدعط 1ه جه 1اومعلعءط 21ه تام طنعان1 
لاتحاد الدولي للمعالجة الحرارية وهندسة 1128ءعصاعصظ ععة] 
لسطوح 

لاتحاد الدو, لي 12]1012ع0ذقى 11ممقصة1] علخ 21ه0 1م صععاه1 
للنقل الجوي 

لاستخدام النهائي للتطبيق وول1 لم 
لاكليروس ناشط (حركيّ) لاع 011 عتاأعمتك]ا 
لايبوكسي مسبق الحقن لإامم8 لعاعء لم1 - عرط 
لإدمصاص قططع 55 1102م0501 ىر 
لأس الهيدروجيني للتربة كام ازه5 
لأسماء و الرموز 51 عط 1ه 5أوطططلزك له وع داح 
في النظام الدولي 51 

لأمم متحدة 5 معدل 


)12011113 2101 - 2112© - 1311211111نا[د 1م - 80101 
لبورون - والالمنيوم - والغاليوم - (دآ هسمه - ه© - كه - 
والانديوم 

لبولي أميد إيميد 
لايزوسيانات 
لتآكل- الاكلون - اتتكالية: قابلية مادة على 
لتفاعل مع الأحماض و القواعد وتشكيلها مركبات ذوابة 
تاركة فجوات 

لتحام - انصهار ‏ تلدين 


لتحكم و إدخال البيانات 


5 (ع010آ علتسخ)نرامط 


0011011 


ام 


لالتخصاظ 10212 لمك 1معامه 0 


لتزامن الميكروي 1/1 
لتصاق ملو طلم 
لتصاق عبر السطوح البينية ا 11 
لتصاقات عمليّة قدهزوعطلك لدعتاعوءط 
لتضخيم بتجميع الفولتية 1101هع)تاميسة عمنسستصسباك ععهغ1ه17 
لتغيرات الموسمية/ فصلية دم نمه لمممكمء5 
لتفاف 11 
لتفاف الأرضي مههآ 00ناه1© 
لتقاط منعاعتطم 
لتقاط قالب وتوسيده في مكانه ععقاط لصح عاءاط عدا 
لتقاط وتخزين الفحم ك6 
لتماس ‏ تجاور إاتناعتامه © 
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التنظيف بالامتصاص عصلط طناك 5 متامهوطم 
التهاب السحايا ع 1/1 
التهاب العضلة القلبية 1/11 
التهاب القولون التقرحي مانا عالتورعء1ل1 


التهاب الكبد: مرض له أنماط وأعراض 
ومسببات مختلفة وطرق عدوى مختلفة من بينها الغذاء الملوث 


ع1 


بالبراز او الحقن الملوثة 

لتهاب الكل عه 510 عتاتتطامء ل 
لتهاب المفاصل الريثاني 2010 لتناعط]1 
لتهاب الوتر ع1 
لتهاب تأمور - شغاف القلب م عم 


لتهاب دماغى فيروسى 5 قطمعع ص اا 


لتهابات مسببة بالجيارديا 606 
لتواء )2 
لتواء ‏ انفتال 21111 
لتواء. كبير عط 1/1310 
لتواءات ‏ فتلاات لمتكا 
لتئام منطقي عع هآ ع7100 امتاأعامء2آ ااعسععم قطمظ مدع 
لنمطي التعزيز والاستنفاذ 


امعتصمناءءع 11 1ه تزأعاع50 ندع تعدمخ - 021ه نمم تعاس[ الكم 


لجمعيّة الامريكية للمهندسين 5 - وتععماع مك 
لفابكين 

لجمعية الأمريكية لاحتبار المواد اللاو" 
لجمعية الملكية للطيران لإأعاعه5 لدع ننه معثخ 1هئزه]1 
لجنة الدولية للملاحة الجوية مهفع1 
لحينوم الفعغال 5ع ممع 0281م لأعصتط 
لحاجة للتحكم بالطيران من الف 1 انك 
خلال الأسلاك 

لدولاز ع10135م 
لذاكرات الداخليّة ممع 1/1 لم منعام1 ادعام" 
مرفي 

لذاكرة الوسيطة ذات 128 طع[ ع1 128 لاإتتمصرع]3 عطعه0 
لون بع الثالث لم02 لختط ]1 
لربع الرابع 01 طامناهم1 
لرسم البياني للقدرة مقابل السرعة 0121 ه20 - لعءم5 
لرقم الهيدروجيني كم 
لسايكلوسيرين - السيرين الحلقي عسترعو مك 0 


لشبكة 1ه نتكاء ل[ 
لصحيفة ]1 
لغرض من 0 عوممعناط 
لقانون التربيعي 10377آ 5011316 
لكائنات الحية ‏ نباتات وحيوانات حقبة ما 210 
لكتروبلكس : معقدات مثارة في التألق وعدع امم ه816 


لالكتروضوئي 
لكتروديناميكا التقليدية 
لكتروديناميكي 
لكتروفوتوغرافيا - تصوير ضوئي 
كهرباتي 

لكتروليت جيلاتينى شبه عا([مجاءء81 160اء0 لنناواآ اعد 


سائل 


ع لاوعنوقة 01 
عتمتهط لمعه 181 


لإحامقتاع 6]م امم غاءه 181 


لكتروليت صائم ل 
لكتر ومغنطيسيّة - كه ر ومغنطيسية اكع ع ع 181 
لكترون التكافق دمعاءع81 عممعلة1 
لكترونات له 
لكترونات حارة 5ع 1106 
لكترونات محقونة كه ع6 لعاءو نم1 
لكترونات ميكروية ل 
لكترونيّات السيّارات 5ع عنام مانام 
لكترونيّات المستهلك وعتطمتاءعع 81 اعستاقده © 
لكترونيات الأجهز 0 وعتده ماع81 عمتاعد»آ لعأمجعوء 12 
لمتكاملة 


لكترونيات تايكو 
لكترونيات ظهر السفينة 


عع م116 


0211 متاك 


لكترونيات فك 5 1011711 0ث 155لمءه10 
تشفير وسؤق 
لكترونيات نانوية عع ةلآ 


لكترونية بصرية عضوية عتم ناععاءم1م0 عتصوع 02 


لليثوسفير / غلاف صخري اليابسة ‏ القشرة عع اموه طاذ.آ 


لآرضية 

لمايتوكوندريات: مصانع الطاقة الخلوية 101100 
لمبادرة الوطنية عانخق نم1 لزع ه[امصطعءع ام طول لمسم هلا 
للتقانة النانوية 


طاعتدع5ع18 01176 7امانخ 101 ا[أعطناه0) و5عنهةا5 1160ل 
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حل ] مقابل 15312 المستقرة 
متحركة 

لمفراس الماسح / التوموغرافي 
لكوك كولومبيا 

لمملكة متحدة 


علمتمطن[0آ دناواعء7؟ عتأماك 


ةع 5 01 
علخخناطد وأطسن[ه 6 
> لعالملا 
-08ع16 10 0113216 1ه 101 221102 تصطدع 01 1هه غدل[ 
لمنظمة الوطنية لمطابقة إرشادات 
لسلامة المعترف بها 
لمنفث ‏ - فتحة المنفث 
منيوم بشكل عش النحل ‏ قرص 11026(:00125 11111111لتنااثك 
عسل ال منيومي 


لمنيوم فى مركبات ذات مطرق/ قالب2/11/05 12 ات متنااى 


دع اع 1110© تراعلدك5 21260 


10221 


ع 


ساسي معدني - ألمنيوم في ال إم ! م سي 
لموجات فائقة الصغر لإع010ططاء'1 11111 لمث عكه:ه1/1120 
وتكنولوجيا الترددات فائقة العلو 

ع 21101 اتسطتاظ عع نتقاء15نآ أما ناه امد متادل1 
لنظام الوطني للتخلص من طرح الملوثات 
لنظرية التركيبية للتطور ‏ 850111105 01 '[1معط1 علاعطاترك 
نظرية النشوء اصطناعي 


لهدرجة 11101 
1 الهوائيات التائية بشكل الحرف 0 1 
لوكالة الاوروبية لاعدعع ذل 7أ521 1ه 1أه الث تتدعم 10لا 
لسلامة الطيران 


لوكالة التشريعية للولاية 
ملم عع مم5 لخ ذم 1 لتقطمنعخ 21ه اد 1 


لوكالة الوطنية للملاحة الجوية والفضائية ‏ ناسا 


لاعمععى 1017دالناوع ]1 عاماك 


لياف أكريليك وتعط 1 عل العم 
لياف كربونيّة ولع 11 حهطا 001 
لياف مخففة للصدمة ماعط 11 لمع نا 
ليستاز/ انزيم 5 
متداد ربع موجي 1 17170 0112111 


متداد سريان التشقق ‏ تقدم الشق  -‏ <متلدعدمهءط عامم0 
متداد قاع البحر ‏ انتشار على سطح 


عصتلدع:1م5 1001لمع5 


211110100 


2) 


متصاص 010 
متصاص أخذ عكلهاه1 
متصاص - قدرة المادة على امتصاص الطاقة 2 ع5068206طلم 


بمختلف أشكالها الإشعاعية المرئية / غير المرئية 


متصاص الرطوية 2 110151116 
متصاص الطاقة لوطم زع اعم8 
متصاص بين الحز م لطم لوط ه11 
متصاص فوتون واحد ماه عص0 01 دمنامموطم 
متصاص مغذيات أو مواد أخرى عكلهام 10 
مداء ك1 


مداد بالماء ‏ تجهيز بالماء لا 


مواج واردة و أمعل1ع 10 
ميبا 10م 
مين ثلاثي اللورويل عمنسحخ الإسسددات 1" 
مينات- 7 10عث عنتطة01م105تطاجزعءء:(:م1أععووع0آ متاتمتخ 


حمض ديسأسيتوكسي سيفالوسبوراني 7 
نبثاق جير وسكوبي 
نبثاق: إجبار محلول على المرور عبر سلسلة من 12:)11051012 
لوحدات لإكسابه خصائصاً معينة / للتخلص من مكونات 
محددة متضمنة فيه 

نبساطي ‏ طور انبساط القلب 
نبعاث الأشعة السينية 

نبعاث خلفي 


01105601 


عناهغ]10125 
717 1273 - 26 
عتلعاعو8 


نبعاثات 2000 75 - و00 
نبعاثية حرارية 81155117 امعط ]1 
نبعاج عطتلعاعم8 
نبعاج 061 


نبعاج - حرج / حديٌ لوعناتت - عسناءاعيمظ 
نبعاج الألياف 
نبعاج طبقات الصفائح - 12165 0ع 21 صتصطدم[ 01 عستاعاعيظ 
نبعاج الصفائح متعددة الطبقات 


عطتاعاعساظ رعط1]1 


نبوب التصريف عمط 1ثنتز0 10 
نبوب تجفيف غصزه2 11/611 
نبوب تصريف عاط الامطاقة11 
نبوب تغليف/ تدعيم عمط عصتقه © 


عاعة]5 1ط متن[ط 


عماط 1ع 01 
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نبوب مرن عماط عاطاترع1]1 


نبوب/ صمام تفر يغ عطنا] ده علكله/؟ لزع تتاءد[ 
نبوب/ ماسورة قائمة ‏ أنابيب قائمة/ شاقولية عصنط 0صهاك5 
نتاج الميثان - غاز صنعي 5 علتاأعطاصنز5 - مم امسقطاع 1/1 
نتثار الكتلة 10111 1/255 


نتثار بينىّ : انتثار الذرّات من معدن لآخر 11 


نتثار تبادل حراري 11 1لممتتعط 1" 
نتخاب 11111 2 
نتركوم - اتصال داخلى 1106011 
نترلوكينات عع م1 
نترنت عع 11 
نتروبيا - مقياس لعشوائية نظام لام خام18 
نتشار 20100106111[ 
نتشار 51 
نتشار ‏ تغلغل: عملية انتقال مادة من منطقة 2 1/5102[ 


تركيز أعلى الى منطقة تركيز أقل 
نتشار النبضة لم6 م5 عواناط 


نتشار حراري 1 11121ع 1" 


نتشار مزدوج/ ثنائي 11564 عاطناهد[1 


نتشارية حرارية 0111017[ امستعط 1" 
نتشارية قوة الدفع 10115137117 طن سطع ه11 
نتشاف كيميائي و0103 5 ماعط 
نتظام تق اناعع ]1 
نتفاخ بفعل الحرارة 111 
نتفاخ رئوي 51 
نتقاء الوافر ه50 تعلة 1717 
نتقال 11 
نتقال (إرسال) فائق 5101020115 
لناقليّة - فائقية التوصيل 

نتقال (تحول) طوري 2 2125 
نتقال عتباطي عستاكتطك إتمتاتط 1م 
نتقال الإشارات ع 1 لممعا5 
نتقال البؤرة (نقطة مهمة) ‏ نقطة ]ذه 1دع0] تعآقصهة11 
تحول مركزية 

نتقال لتزجج- تحول زجاجي 1 1055© 
نتقال الثقب أعأقطة1' غ1ه11 
نتقال الطاقة | 


نتقال الطاقة وفق دكستر 1102511 لإعتعص8 وتعاعر 10 
نتقال الطاقة وفق فورستر: انتقال #عآقصة]1' لإعتعصظ نمع رتم1 
غير اشعاعي للطاقة بين جزيئتين مانحة و مستقبلة 

نتقال بالحمل 
نتقال بالستي 


1 01) 
501 غناو 1للد8 


5 أ16 113252011 عاضو للد 


نتقال بر ميل وتعاكتطد اعسضدظ 
نتقال فورير السريع (111) مستماقصه]1 معسسمط أمه1 
نتقال قدرة الهوائي 111 201361 عم 
نتقال واسع لعرض حم رم ادك سطخصة1” 11102 
لحزمة 

نتقالات الضوء بين الحز م 1 ه1261 
نتقالات الفشل 115 عتنالتة 1 


نتقاللات إلكترونية 75 1516011011 
نتقاللات حالة مثارة عندا5 0ع انعد 
نتقالات ضوئيّة 10 2100010 
نتقالية 110 
نتقالية 01 


نتهاك ‏ تجاوز: انتهاك حرمة ملكية أو تجاوز ع <ندقهموه1 


نتهاك حرمات أراضى الآخرين 0[ عستطعوهط 


نجراف 211101 
نحدار عاعةطم 1010 
تحدار/ :تسلق قمتطءع زم 
نحراف 1101 
نحراف بتدائي 0111[ 011 - عامكا 
نحراف الترددات اكتطك لإعمعباوعم1 
نحراف الجحريان الجانبي ا 
نحراف الجريان نحو الأسفل 111111 
نحراف الجريان نحو الأعلى 101 
نحراف الصفائح المعدنية وعنداط 015 «منتاءعالء12 
نحراف الطائرة بسبب الريح معط ط 01 
نحراف دوبلري اكنطك ععاممهجآ1 
نحراف في المفاعلات النووية 1 50 
نحراف متناظر للدفات نحو الأعلى غ102 - منآا منتعاتم 
نحراف معياري 5121102141 
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نحرافات - عيوب 
نحرف - مال/ إنحل 
نحسار حالة البخار 
نحشار حركي 

نحطاط تيهور صدم 
نحفاظ ‏ مصونية - حفظ 


متردية 

نحلال استخراجي 
نحلال انتقائي 

نحلال إثارة 

نحلال إشعاعي 

نحناء 

نحناء السطح الاوسط 
تحناء .دوان 

نحياز إيجابي أو موجب 
نحياز أمامي 

نحياز سالب 

نحياز عكسي 

نخفاض - انحدار أسي 


نخلاع لولبي 


ندماج ‏ التحام - تكثل 
ندماج بارد 
ندماج بلازمي 


ندماج/ دمج 

ندماج/ انصهار خلوي 
نزلاق 

نزلاق جانبي 

نزلاق لدن 

نزلاق ميكروي 


نحياز وحدة التكويد الوراثي 


ندفاع - عو الدوران - زخم 


ندماج نووي - انصهار نووي 


نزياح الطور الخاص بساكناك 


10115 
528 
11017 عققطط - اممرة17 


103112111121 


7 علاعطة 21 تى أعو م1 


000 


نحلال / انحراف الحالات ‏ حالة 5165 07 تإعممعمعوءوط 


1 

عطتطاعوع.[ عكتأععاعم 
2 106 

1301211076 10602 

121001010 12 

0 عع وتياك - 1110016 
عطنلمعظ8 عمستاةه ]1 
5 120511116 
لع135 - 101/310 
عاتلوعءل8 813560 
5 عواء اع ]1 

00005 5 

عصنتاءءدآ 2[1أمعم معط 
1 الاع01 5 
ا اك 
ال 

اعم 1/11 

ععطعءوع 0021 
12 10213 

مهلقن 60104 

/82111 21351110 
هم 1ع ناا 
113012 

مقط تمل نطاعت 
ع10ل 5110 

متاوع510 

متاك عتامو[ط 

مخاوم 1/111 

التط5 عققطط عممعدك 


ل ياح 2735 00010102 ااا ا اعصمع 1 اممه ل 
بالنسبة لاتجاهات الإحداثيات 


نزياح توتر (فولتية) الدخل 1 011566 انامم1 


نزياح ستوكس التطذ معاءماك 
نزياح ستوكس التطد د5ععامام 
نز ياح كيميائى اكنطد لمعتسعطت 
نزياح وَمْضي 0 
03 ياح ومضى حقيقى م1 لمعا 
نزياحات 5ع ماع13 م1015 
نزيم راسيماز 65 عاأماعة.آ علاععمة - وعاوعمم 
للاكتات الخاص بالنوع 

نزيم نازع الكبريت المائى 10125 11ناوءع 10 
نسجام 811 - 7ان1اط ته مهن عتأعدع م طامناءع1ا18 
كهر ومغنطيسي 

نسجة بورونية - ألياف بورون واع 11 مم8 
نسحاب 210 
نسخ واكسر علدع81 - لمث - عطتهعد 


نسداد: توقف الانسياب فى الأنابيب/ انسداد 
فتحات المرشحات نتيجة تجمع وتراكم الشوائب/ الفضللاات 


عماعع 01 


نسكابات 5011 
نسلال / شدة الانسلال - قوة طاعطعنا5 رعمن)/ مم0 
585 

نسياب الاندفاق الصفحي 1 1103 تمتتسطمآ 


نسياب التيار التوافقى 1107 امع سنت 


نسياب أحاديٌ الإتجاه 17 امدمتناءة :1ل نمل 


نسياب باتجاه الآبار ولا مغم1 ه11 
نسياب تصميم المناخ الرطب 1101 صعزوء2آ تعطنوء'11 - ]106لا 
نسياب تيّار الصرف 11017 ئة01آ1 
نسياب جاذبي في الأنابيب وعطاط 10 110 012013 
نسياب داخل ص[ :ه11 
نسياب ساد 110177 عباط 


نسياب ساعى أعظمى 11017 /إلقناه11 متساستجة 1 
نسياب ماء الحريق الضروري 
نسياب ماء ال حريق: كميات المياه المختزنة 
لاحتياجات الحرائق والطوارئ 


نشطار نووي 


1077" ععاط لعلعةام 


21077 عاط 


50" توعاع نلا 


نشطارية ا 


11 م001 1مأعوع ]1 


نصهار لب المفاعل 


نصهار و تلاشي لكان 
نصهار/ اندماج شمسي ملسا تنه[آه5 
نضغاط 1 )2 
نضغاطية اإاتلتط ادوع مده © 
جانبية )ل انطقة كح ملصوطعل51 
نطلاق خاطئ ممع 1 عدلو1 
نظمة النفط 5 تتتناع101اع2 
نعر اج 11111 
نعراج الأشعة السينية ممناعة لاط رمع - عر 
نعر اج معاكس الكولا عونع لمر 
نعطاف / انحناء عمنللمع8 
نعطاف الصفائح متعددة 212665 28]60نصته.آ 01 عمصتلمع8 
لطبقات 

نعطاف إحداثي معد لمعنه صتل0 - 06 
نعطاف صِعْري عصنلمع8 - م11 
نعكاس عم ع1 
نعكاس بصري عع ع5 لدعتام 0 
نعكاس داخلي كلي دمناءء 1ع ل[مممعاص1 1ه1أه1” 


نعكاس راجع - انعكاس خلفى مه اع 1ع عاعو8 
نعكاس كر وماتوغرافيا 
لغاز 


التأطرة 1ع 2210م تان 005 عواء 101 


اا اكتاعه ]ع ]1 
2 عع سماعع لع ]1 
نعكاسية الجسم لأ اناعم 1ع أمءوزط 0 


نغستروم - جزء من عشرة مليارات جزء من المتر 4285511012 


نفتالي 1015101 
نفجار بيرو تكنيكي طاتناو5 عتصتطءع ام 1ط 
نفجار كبير عصوظ8 عا 
نفجار نووي 21م 1ع نال 
نفر اج اتجاهي ععمعع 10171 21نم 1اءع ادا 
نفرادي - وحيد 5101 
نفصال 12130 
نفصام 5 انزياح 5 خلع 1211310100 
نفصام / فصم فلق/ انشقاق عم نوع 1 
نفعال القص 5 تتمعطك 


نفعال جانبى 2011 نماك 


نفعال مباشر ه51 أععنادا 
نقباضى - طور انقباض القلب عنام و5 
باناككاكك/ 


بام حبكي 
نقسام مزدوج تنقسم فيه الخلية الحية إلى 5102أ10آ /امتحصنظ 


نقسام منصف كاك 
نقضاض خطاعناط عستحاد[ا 
نقطاع 00100 
نقطاع - عدم استمرار 80 


1ع كم] علوء 1717 


نقلاب مفاجى عاممه'1” 
نقلابات إشعاعية 5 1201211176 
نكسار اماع 1ع ]1 
نكسار الضوء المسدد عع غطعنآ لعتمستلاه © 
نكسار بصري ثنائي عع ملاع مز8 ادعتام 0 
نكسار مضاعف ععطعع متا 81 
نكسار مضاعف عع عاطندود[ 
نكماش لانثاني ماع00 عل 1امقطاصمآ 
ثبيار نه ل علدع21 
هيار - عطب - فشل م101 
مهيار طرف الجناح 1لةا؟ مذ1” عملا 
نبيار/ تيهور جارف 61 عطعممله كم 
نبيارات فشل الشد وعتنطتة1 تاماقم 1" 
نميارات وصللات بالبرغي قأصذه1 80160 مآ وعتسااتوط 
هتراء تنوع 11 
هتراء الأداة / بمرور الزمن عسة]' .75 جوء17ا 01ه1” 
هتراء المعادن بالاحتكاك عمتلله © 
هتراء المعادن بالاحتكاك و بالتأكل بوجود الماء عمتعاء5 
هتراء بالتغبر غ01 عستاكن1 
هتراء جانبيَ قات 
هتراء في مكوّنات 2]5ع02م2طه0 لوعتطتقطععء81 م0 عدع لآ 
ميكابيكية 
هتزاز 5122110 
هتزاز الصفائح متعددة 213665 0ع]7123ته.آ 01 121102ط171 
لطبقات 

أء كنظ 
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هتزاز قسري/ جبري 
هتزازات الامتطاط 
هتزازات بلا بعد 
هتزازات حسية 
هتزازات طولية 


هداف التصميم 


وامر غلق ‏ فتح 

وامر غلق ‏ فتح 

وبال 

وبال عكسي 

وبالانية 

وبرون اللاكتوز 

وجه داخلية غير معابة 
ورتوكلاز 

وزمول 

وزنة 

وزون طبقة الستراتوسفير 
وساط استنبات 


وساط تسجيل مغنطيسيّة 


0 ذاكرة ضوئية قابلة للقراءة فقط 


0م101 
1110 عطتطعاء 1ك 
35 2011 - 2610 
5 عط أاناعه 1" 
23 10111110111211 
وع لاع زط 0 بروزوء0آ[ 
010 

65 0151 - 01 
5 011 01 
لم0 

01 عواء 101 

عمتلوم 6 

1] 2 

وعم تاعاس[ عع11 أعع]ء ]1 
01015 

0501 

222211 

020 علتاعطمة ه5112 


ع عنالخ 01 


2 ع نتتلمع6 ]1 عتأعمع 112 
وساط تفاعل غازية الطور 216012 2ه1اعهدع8 عققطط - كه 


وسيلوسكوبات ‏ 12580 - وعمم0511050 م50:28 10121121 
خرن الرقمي 

وعية معدية: اوعية وأدوات يتسبب استخدامها عاتصرم]1 
بنقل العدوى بالمرض 

وكتافات 00 
وكسوغلوتارات ع1 نااع 020 
وكسيجيناز ثنائي لكك ودهازه| 
وكسيد اليورانيوم - معدن أسود لامع ممع اططاء اط 
وكسيسول 021501 
وليغومر ادهع 011 
وليغونيكليوتيدات هع 01 
وليفينات : مركبات هدروكربوتنيّة غير مشبعة دياك 
وم: وحدة قياس المقاومة الكهربائية نط0 
وميّ عتسطا0 
يبوكسي الربط المعالج انه 102 لإلامم8 0م16 
يبوكسي الكرافيت /01م8 - عالطاصة11ه 


يبوكسي ومع عتتاطذه1 101 لالاممظ لعاءء نم1 - عرط 
لمسبق الحقن لربط الألياف 

يببوكسي مُعالج اوم لمعك 
يثانول 801 
يثرنت اع مع 1 
يزوسيانات ا 
يزوسيانات اوليغوميرية - عديد 1500222165 عتتعصزمع011 
لايزوسيانات 


يزوسيانات ثنائية الوظيفة 15005 0221 1ع مكنظ 


يزوسيانات رغوية 15 (ه150 0115تة0 ”1 
يزوسيانات متعددة الوظائف 1506(222165 10221اعضنا ]2/11 


يزوسيانات معترضة 0015 لعاء810 


يشيريشيا كولي 0011 هتاعتتعطاءو 
يض الغذاء الذاتي حؤتاه طماء81 عنامه مانام 
يضاح 11 


تتكال/ تآكل/ حث حمضي 002051 لعم 
إنفاذ وفرض قانون/ تشريع إما بحكم الضرورة]عدمءء101م18 
أو بالقوة 

إبادة الحيوانات 


إبانة : سكب السائل الطافى من فوق الراسب 106022180105 


5 01 121101امتتع ار 


21 20101601111ظ 


إبداعية افافاكانت 2 
إيدال ‏ قفز 11001 
إبراء -إصلاح ‏ تنشيف - تقديد 6 
إبرة بوصلة عللعع8 وقومصمده © 
إبري - محزز اك 
إبطال م 
إبلاغ عن حادث متعلق 011 أمعلاعم] إاتناعع5ة 
بالأمن 

إبينيفرين تامع سام 
إتاحة ‏ الوصول الى - مدخل عر 
إتاحيّة فورية تلطه ند كك نزلوع]1 
إتجاه الشعاع ممناءع نت[ سدع 
إتجاهى لهممتاءع قط 


تربيوم - حديد - وغارنت م021 1801 تمتتاماع الا 


إتزان الأيونات 81322 ره1 


إتصات سلكية ولاسلكية 


1-11 
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إتصالات عبر الألياف 
لبصرية 


كالم 001701115 دعتطمناععاء 16م 0 


إتصالات ومكونات إلكترونيات بصرية 


5 1116م 11 


ثارة 1000000 
إجابة لمعا 
إجابة آله 17ل مأناكل 
إجتراف علو يِ طوة1 ملآ 
إجراءات االكترونية ‏ 8001/1 - ع1 لاقدع 0ع م00 عتدمجاءعاظ 
مضادة 

إجراءات الرد 000001 
إجراءات 1800011 - 121611026231016امن) لعأ منام0 عتممناععا8 
لكترونية مضادة عكسية 

إجراءات وقاية - وسائل صيانة 525 


إجرائيّات/ عمليّة متساوية إنتروبية 
إجرائية الأرمولوي لطلي المعادن بالكروم ‏ طلاء /إ10مصتتلىم 
كثيف حبيبي آرمولوي 

إجرائيّة/ عمليّة متحاورة / متساوية 
لحرارة : تبقى خلالها درجة الحرارة نفسها 
إجرائية - عملية 

إجرائية التأطير الخيمي - تقنية في 5و5 "1 8 ادع 1 
تشكيل الأغشية تسمح بالتوجيه الاثناني للغشاء وتحسين 
خواصه الفيزيائية 


156111016 565 


دوع ةارع ه150 


| 


إجرائية التحليل - طريقة التحليل عتناملعء 210 2213515م 
إجرائية لتدويم المنصهر ذي 8صتصصلم5 6[ع1/1 اع - ععرط 
لدفق النقاث الْحرٌ 

إجرائية التصميم الإنشائي/ ‏ 655همم8 اوعد[ [هتبطعنماك 
لبنيوي 

إجرائية لتصميم ضد التعب عتنالعء220 موزوءجآ عناعتاه1 
إجرائية الميتالاكس: إجرائيّة لإزالة الإجهاد نهآ - هاأع1/1 
لحراري 

إجرائية تساي عتنالءعهء20 ع تتعلصةخ]آ عامصتسطم[ 1521-5 
لترتيب الصفائح الطبقية 

إجرائية/ عمليّة الإنشطار ع 01 1وو11 
إجرائية/ عملية بللورية ووع ه60 عسصتللة 605 
إجرائية/ عملية مستمرة 95 000111211011559 
إجهاد هتمع 


إجهاد ‏ تشوه نسبى ل1ا5 5وع ام 


إجهاد - شد للك فك 
إجهاد سمي 9 1101111121 
إجهاد الانعطاف 121ناعدء 11 
إجهاد التصميم 2م 1و106 
إجهاد الشد 5 ع لاقم 1" 
إجهاد الصمود 5 21001 
إجهاد العمل 5 ع سصعاره117 
إجهاد القص 1هع51 
إجهاد الليف ع1 و11 
إجهاد آمن 5 5316 
إجهاد بالتماس 5 060120 
إجهاد ضغط ‏ إجهاد الانضغاط - 5 116أ35ع 0121© 
إجهاد انضغاطي 

إجهاد ضوئي 95 21010 
إجهاد مستوي 95 21216 
إجهاد مستوي/ ثلاثي المناحي عام ها مطاء0 - ووعناد عصقاط 
إجهاد ناظميّ 95 11011121 
إجهادات القص العرضاني ‏ 5025565 عساتدعطاد عديعلاقصة1 
إجهادات حرارية 5 1121ع 1" 
إجهادات شد متبقّيّة 5 عأاأقمع1 1منصلاوع]1 
إجهادات متبقية 5 15101121 
إجهارية متحدة البؤر 11110560 1دعم كه 
إحد في سيني عأمصتل01 - ع2 
إحد في شاقولي عأهط 0101 لدعتامء 17 
إحداثيات جيب 847110-01012265 +0 عصلومء ممناءع ادا 
تمام الاتجاه 

إحداثيات ديكارتية 215 11ه1وع 001 
إحداثيات متعامدة (قائمة) 00-5 131ناع تماءع ]1 
إحداثيات مرجعية 0101 ععمطع مع ]ع ]1 
إحداثية / إحداثيات 010 / علهمتل01 00 
إحصاء فيرمي لم1 


إحصائيات قولونيات عيارية 00102]5) حتتده]ن[ه0) 51220210 
إحليل خطاء 11 
إختبار الألكترونيات البصرية وعتمتناءءاءه0]م0 عصناوه 1" 
إختلاف الإنسياب النهاري 1101 101تاام[ 


إختلالات متحركة 5 مه 1/1011 
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8 


8 


إختيار إحداثيات 020102165 - 0ن 2ه1لدع1ته[8! 01 عمامط0 


لملاحة 

ختيار أمثل لمسار رحلة طغةط غطعناط 
خفاء المعلومات 11 هخم سم لم1 
خلاء 1000 
حاد 8 
حماد الحركية عصتطع مع 0 عتاعصتك[ 
حماد الفلورة ع0 عممععوع11101 
حماد خرج ل محصهح] االدع 01 
دارة ا 
دارة الاحتياج للمياه لاع تمع 112 0تهمع7ة - رعنهة/11 
دارة 51120105 1قتصصكك الدع لصخ (إأء 51 22[1ه 1د طزناءء 0 
لأمان والصحة المهنية 

دارة التجهيز بالماء 1ع20ع8 11212 اأممناك - غ171 
دارة التدبير المنزلي 1126612111 عطامءع ]1 - 1101156 
دارة التهيئة 01 - اداع عع 11252 هش تناع كمه 
دارة الجودة 1ع طاعع 112 (جانلمن © 
دارة الحودة الشاملة ا تاعطاعع 721202 (إانتلهن0 10121 
دارة الخزن/ الاحتياطي إدارة ]2ععع2طدكط اه نتزعوع] 


لرحلة الرباعية الأبعاد (آ4 اتاعصعع هصه]8 تاعناط 


إدارة 

إدارة الشاشات الذكيّة 26ع12عع8 2122 05إ12م15دآ أخمعع نااعام1 
إدارة الشركات ععطقط1ء001) غع0121 م001 
إدارة الغذاء والدواء 15]526105نطتكخة عن2آ1 كصى 0ه0ه18 
إدارة المخاطر المتعلقة بنظم المعلومات] 11322861262 ع51نظ 11 
إدارة لمشاريع اع طاعع 112122 أعهزمعط 
إدارة إعداد اع عع 2 طة ]1 نه نخد تتاع تكده0ن) عه 1مك 
لبرعيات 

إدارة بأهداف و كناءء زط 0 8 ا اعررعع 1122 
إدارة بتجول تاوق عسمتلله11 نز8 ععممد11 
إدارة برنامج الحماية 2121 تدع ه210 7ا11تاعع5 
إدارة رباعية أبعاد للرحلة 36عطاءعقصة]/8 اطعناط <1 - مم1 
إدارة 1 - اأتاع عع ةط ممتطمده اه1اع] اعمدم اك 
علاقات العملاء 

إدارة منهجية 1621 1212861116 نوع .]1 
إدارة وتدبير الأحراج أتاع طاءع 1/12 لإتاوع 101 
إدامة تشغيل السيارة 0 ملاعم 


إفتخال العلوهات بسرعة ا كبيرة 
إدخال 
معلومات عددية في نظام رقمي 
إدراك الجمهور 


إدراك حسب السياق 


لالتخحاظ 13ج[ لععم5 عاط 


متعأولا5 121لع01آ 2 مم1 لإتتاصظ منددآ لدع تعستلل 


م 1امععنء عناطاناط 


عه الكل - اع 001 


إدراك حسب الموقع عتةثالث - لامتادءه.آ 
إدماج الإسفلت 3م1601 21امقم 
إدمصاص - إمتزاز 4 
إدمصاص فيزيائي هام 0ك لمعتو قاط 
إدمصاص كيميائي هك لمعتسعطات 


إدمصاص نقطة الإنكسار 
إدمصاص/ إعادة تشكيل 


ممم اناه معالدع81 


3 1 11 1111م 


إراقة وسكب زائد ا 
إرذاذ / تقسيم لذرات نابيذ - نماك لدعدا تامع 
تركية غاب 

إرسال 51020251 


تلع ناآ 1ند1/12 ع0111 


إرسال البريد المكتبي 


إرسال البيانات الغير 15211512155108 10312 112020115 لاقثم 


متزامنة 
إرسال البيانات المتزامنة 1532512155101 12212 7020115 تاع 50 
إرسال البيانات 03 1 - وع1طلط لوعتام0 


بالألياف البصرية 

ع6 017آ 11315121551011 ع12اآ 2560ع.]آ عرعامنادآ 111 
إرسال الخط ‏ المستأجر المزدوج الكامل ذو 0611020105لا5 
لتزامن المنخفض السرعة 


إرسال تزامني 21 0115 ]51111111 
إرسال مَائْلٍ 03+ 411210 
إرسال رقمي 31 101211 
إرسال زمني مشدرك 23 11 - 111 


إرسال عبر الكبل متحد 1 عم أاطه0 امتحتةه©6 
لمحور 
إرسال لاليفي 


إرسال متزامن - بث 


111615 101 


5111110110115 11 


تزامني 
إرسال متزامن 321+ 10212 1505/50111010115 
متساوي للبيانات 


إرسال متساوي التردّد 


15001101101155 71 
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1 م21 5611 102132 


إرسال متسلسل للبيانات 


إرسال متوازي 121 1 20101161 
إرسال متوازي للبيانات 1-3 202116 10312 
إرسال وإستقبال 8 متكاعءع 1 220 عستامدء81020 13016 
راديوي 


إرشاد الانحدار الشراعى 
-دع21 ععم ناآ لظ مدعا لخ 6غ1/11ا ععص مل 01 عمتاعوط 
رشاد رَكُن السيّارة باعتماد نظام قياس عمق 5(/5]6122 51111118 


1022 عمزه1ك5 01106 


6 


- نباية المسافة 

إرغاء لتطتده ]1 
إرغاء باستخدام أشعة ميكروية عطنصطده] 1/]11012506 
إرغاء بتمدد حر 1 اماممدود8 معط لعمكمم0 
إرغاء بصعود حر مقيّد 8قتطده] عدل] معط لعمكلودم0 
إرغاء فيزيائي مستمر عقتطتده 1 لدعاولتط 5نام تلطه 
إرغاء كيماوي عستسده" لامعتسعطت 
إرغوستيرول ا 5 


إرهاق بالانسلال متاك مم0 


إرهاق مرن نة 5 علتأقما8 
إزاحات طورية تفاضلية قاقكتطك عققطط امتامعي ]ندا 
إزاحة لاع عع 1015013 
إزاحة الأحمر النطك - 1804 
إزاحة الطور/ نقل الحالة عستاكتطاك عمقطم 
إزاحة رامان اكتاذ ممسمخ] 
إزاحة زاوية ا تاعتاعء 12م015آ 1داناعصم 
إؤاعة يؤاوية ب اتعرات حملا 
إزال لأملاح الذائبة 1 5215 1015501760 
إزالة ا 
إزالة استقطاب 1000 
إزالة لأملاح الذائية 15ل 0155051760[ 01 1721م مع ]1 
إزالة التبلل عطنااء نع 10 
إزالة التر جج 10 
إزالة التضمين ‏ فك التضمين 1 
إزالة التمعدنات و الأملاح 8 
إزالة الحديد والمنغنيز 6731 ممع 1132 لمث ده11 
إزالة الخفقان م10 
إزالة الرابط ع تلط نماء 10 


إزالة الرائحة الكريهة 1601011 
إزالة الرغوة/ الزبد ‏ انزلاق فوق السطح/ قربه بسرعة «دكا5 
إزالة الز رنيخ 71 عنمعو 1م 
إزالة السمية 10 
إزالة الصفات الزجاجية ع 10 
إزالة الضغط 121001011 
إزالة العسرة عقتطع 501 
إزالة العسرة بمعالجة منفصلة عتتدع 50 ااعصسادء1 نامك 
إزالة العكورة 1ط 1 
إزالة العوالق الصلبة 71 5011015 0ع20عم كناك 
إزالة الفلورة 8 
إزالة الفوسفور 1725]612]6آ جده*1 1812201721 كنانزمطمزومطط 
من مياه الصرف 

إزالة القيود 100 
إزالة الكائنات الممرضة 60721 تامع مطلوط 
إزالة الكائنات ‏ 72ع1ه/اع]قه/]1 مده 20721عخاآ عع مطلوط 
احرضية نميل الفيرق 

إزالة الكربون/ النزكرة ‏ لاكربنة 1100 
إزالة المغذيات الحيوية 1612012 امع بالط لدعاعه1ه81 
إزالة الملوحة 121 
إزالة المواد السامة 71 عع 2م أرط ناك علده :1" 
إزالة النترات 1ع عله تاللا 
إزالة النترتة م10 
إزالة النترتة ع1 
إزالة إشابة 1م20 - عدآ 
إزالة بروتون 110ظ21ظ1 


إزالة بيولوجية للفوسفور 1661201781 5تنامطدزومط2 لوعاع81010 
إزالة تلوث 

إزالة عسرة المياه 

إزالة غابات - إزالة الجليد/ الزحرجة 


10120ظ1ظ 
تعاة'1 قمصتدع 1ه ك5 


10101600 


إزالة فيروسات 6 ولاتكز/ا 
إزالة 6071 15نامامومطاط لمعاعه8101 - امعتسعطا 
كيميائية - بيولوجية للفوسفور 

إزالة ماء الحمأة ع 6 511086 
إزالة مواد 1 159نء معان عتصدع 01 عتاعط ا مزم 
إزدر اع 11 
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زدواجية الشكل ا 8 
سثرات/ أسكرة: تشكيل الإستر 511 - ورعاو1 
ستبانة لامتناهية 11 عالساكم1] 
ستجابة طيفية 025 مدع للتاععم5 
إستجابة لمسية عقدهموع] عالتاعهة1” 
ستحضار التعليمة لتنفيذها طعاعء2 - 1 
إستخراج/ شطف 81 
إستر | 
إسثر وجين ع 185110 
إستطارة الضوء ضع م56 اطع نآ 
إستطارة خلفية عسمتمع ا ندءماعة18 


إستقلاب - أيضص: تفاعلات كيميائية تحدث في <دونآه ه111 
كافة الخلايا الحيّة لتأمين طاقة لعمليات حيوية ‏ وتركيب 
مواد جديدة 

إستقلاب متغايرات التغذية <585ئ[هطهاء]/! عنطمم امن عاء11 
إسراف ‏ تبديد الزماقانه ازنانه/ 
إسفنج بول يوريتان قطتده؟ (1019آ2) عمقطاعت ‏ نزامط 
إسقاء (تبريد سريع) عمتطاعمعن © 
إسقاء محرّف : معالحجة عتتتاعمع 212 / عستتعمصسع مك1 
حراريّة يتحوّل فيها الاوستينيت إلى مارتنسيت في الوقت 
نفسه في جميع أرجاء المتتج المعدني 

سقاء ومعالجة حرارية مط 1 لصخ لعطاعمعن 0 


ءِ 


إسقاء/ تبريد سريع 85 005 عتناووععط - اماك[ 
بواسطة غاز ذي ضغطٍ عال 

إسقاط 05 م1 - نامآ 
إسقاط امناءء ز210 


(طآجآ) #ماءوءزه]ط أخطعاآ 1مااع1دمآ 
عستعمع 51 عمع0ن 
1212 
الاعمداعن - مع 
5أطاع موعن 110101760 
' لمطنخحره 1 
إسهام الطائرات المذنبة 
إشابة السليكون 
إشابة المتقبّل 
إشابة بوليمير بالصباغ 
إشابة/ وضع الشوائب في 


0 عمماملاته 1" 
فك ز4ا8! اوزقع ات 

00 :1مأمععع مر 

101 


100201 012 


المعطي 


إشارات البيانات 15 10212 
إشارات لتحكم بالنداء ع5 [مخامهك - اله 
إشارات لتحكم بالهاتف 5 0ه عممطامعاء 1" 
إشارات التردد السمعي 5 لزع 7عنتوع2 - ننم 
إشارات التردد الصوتي 5 لزع 7عنتوع12 ولالناى 
إشارات التلوّن 1م51 ععممستسسمغط6 
إشارات الساعة ولممعاك عاءه1كت 
إشارات الساعة الخارجيّة دلممعن؟ عاءه0 [اممععارظ 
إشارات الطرق باستخدام الليف 2ءط11 ع0زونآ قمعذذ 11020 
إشارات الفيديو ولممعنك مع1710 
إشارات تصحيحية 5ع عكتاءعء :0011 
إشارات حامل احادي 5 311162 عاعمطاك 
إشارات 5182215 5011130 511110110 3 عث 121ئع101 نإطاهدآ 


5 ندعم 11اع 101 
5 1015121 

شارات صوتية سمعية لممع1ك5 منلناى 

إشار ت في عدة جهات 

شارات قادمة 

شارات مخلطة 


إشارات ميكروية ذات موجة ميكروية 


ماع11 اهنم ناعم 1ل تحط 
15 11160111115 
5 لع د50 


111101216 51221 


إشارات وصلة الصعود 5ع علصنآ ملآ 
إشارة 515021 
1 إشارة لممعنه - 11 
إشارة اكتساحية ‏ مولد انزياح 101 ممع 0 جرعمع اه 
إشارة الاستجواب 515221 هتمع 106110 
إشارة لتحكم اوداك النوقاء ليق 


لممع51 810112160 (إعمعبوء 1 


ة التردد المضمن 


إشارة لتصفح 221ع51 قماعةم 
إشارة التعريف لقصعنك ووع001م 
إشارة الدّخل المرجعية م1 
إشارة الدخل لقمع51 أتاصرم1 
إشارة لضخ 5121 128 أمطتاط 
إشارة المحتوى المعلوماتي ‏ 0021626 4011021102ه1 215معز5 
إشارة انحياز البوابة لقصعا5 لعمدا8 عنه0 
إشارة أثر عمودية منفردة ععة1' ادعتانء/؟ عاعمام 
إشارة تخزين لقمعاك عتدماك 
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إشارة ثنائية مطابقة لقمع 51 لإاتمصاظ أمعاه كنبو 
إشارة خطأ لقمع51 81101 
إشارة ربط سفلية لقدع 51 عاصتلمزهجآ1 
إشارة صوتيّة رقميّة/ مرقمنة لممعنك عءزه7؟ لء2تانعاط 
إشارة طيف - انتشار ا ا 4< 
إشارة فاصلة ع1 
إشارة فيديو ملونة لدارة 81هع51 مع10؟ 4عدعاط 0101© عم 
عم 

شارة قاعدية لممع1ك5 0نوطاءعدة8 
إشارة قدح 515221 اعع1115' 
شارة مُزاحة ا ل 6 
إشارة متماثلة 221ع:51 عناعه1 هدم 
إشارة مرتدة سلبية ماع عع علالوقوط 
شارة مشغول لمع 51 لزحناظ 
إشارة مضمنة متسعة ع5 2/10010112160 م10 اسم 
إشارة معدل دوران 51521 11111 - عنم]1 
إشارة "011011آ[ - 221128ع51 لإعمعنوء11 8111 عده1 1دنادآ 


التردّد متعدّد النغمات المزدوجة 


إشارة نغمية 1ممع 51 عستا 
إشاعات اناعم 010 
إشباع الك لفاك 
إشباع - تشرّب 11011000 
إشتراك 000 
إشتق 1011 
إشراف ‏ مراقبة - رصد الك 
إشراف بيئي متحامله/تاع 51 21 عصصطم كمع 
إشعاع 121 
إشعاع الجسم الأسود 1 8009 عاعواظ 
إشعاع أدنى ا ا 
إشعاع توجيه 108 صستوعظ 
إشعاع حرارى 1ل ماعط 1" 


2121 جاع 83 


2 إاعاع.] - الام[ 


إشعاع شمسي 11110 50121 
شعاع عالي ع22ة 5201 لطعتاط 
إشعاع كهرو, مغنطيسي 1 ع اأعمع م مممماءع 181 
شعاعية ]1 


إشعاعية - تألق/ وهج عه 101 إطار الربط الشعاعي عطنة لدع .1 120121 
إشغال /22 جلاع 0 إطار العمل متعدد العروض 01:1 لاع حطة 1 1111121 
إصابات جلدية فطرية 106112101111015 إطار القراءة المفتوح عصسصوءط عصتلدع8] معم 0 
إصدار عموعاع ]1 إطار تام في الثانية مع56 ع2 عمسوعط عاء مم0 
إصدار إيوني حراري 0 112611110111 إطار تلفزيوني كامل عصمء 107 لم1 
إصدار حقلي طماوختصسظ 10ع11 إطار توزيع وسيط عصتدع م015[ عادتلعممع م1 
إصدار حقلٍ حم لوقتصظ - 1110 إطار عمل تطبيقات الويب 10 
إصدار خاص للاختبار عقهع1ع 2 16و10 إطار عمل تطبيقات الويب بلغة الجافا 21915 ل 1288 
إصدار فوري لفوتون 260402 2 01 5هأذدتصرظ كنامعصماممم5 إطار عمل مصدر ‏ 021/عطتهم1 ععتناهوع1 عمتكرعد انل 
إصدار هندسي 81 - عممعاع] عمترعع م اعمط عخدهة الويب 
إصدارات البروتون 5 2101011 إطار عمل وصف 11061011 هام اتهوء10آ1 عع 11اموع ]1 
إصدارية | لمصادر 
إصلاح ع1 إطار مشمَّل بالإبهام أععط11 لعأمناعخ طنط 
إصلاح مع ]1 إطارات التوزيع 11 زه اانا 01511[ 
إصلاح الذكلادم[ مع خذاار[ واعصدط طاعتدط - وعتام0 تعطاط م1 وعصمدعط جه انط تاودا 
إصلاح سريع 1 عاعتن© إطارات التوزيع للالياف البصريّة -جداول الرزم 
ضاءة لآ إطباق مباشر/ تام 65 12 مرقمك 
ءة الخلفية اع ناعاعة 18 إطفاء 011 ءاوه 
إضاءة خارج المحور 0 كنرك - 011 إطلاق له 
إضاءة فلورية خلفية 8ستاباع تاعاعد8 امعووع 110011 إعادة اتجاهيّة الصفائح 1211111126 
إضاءة مكتبيّة عمتااع انآ عع015 إعادة اتحاد ‏ التأشيب -تخليق توافقات 1201111000 
إضاءة مكتبية م0 ع1 عطلونآ عسمتااع نآ ع01 جينية جديدة إما في الطبيعة أو في ظروف المخبر 
باستخدام ليف بصري إعادة استخدام عقناع]1 
إضافات معدّلات عل - 0015م إعادة استخدام الماء عقناع ]1 117161 
إضافات تؤمن الثباتية تجاه الاشعة ‏ 25ء2تلنطة]5 غء1هكهنانآ1 إعادة استخدام المياه بشكل غير عقناع ]1 تعنة11 أع116له1 
فوق البنفسجية مباشر 
إضافة 1م إعادة استخدام مفيدة عقناع ]1 لهاع لعمعظ 
إضافة الرقم الثنائي 1ك لإاتمصلظ إعادة استخدام مياه الصرف عقناع ]1 عه ع افة117 
إضافة الكبريت 0110 إعادة البرمجة 1011م ]1 
إضافة الهيدروكسيل 111 إعادة لتحريج 1100 
إضافة مجموعة الأدينيل 0 إعادة التدوير عام زعم ]1 
إضافة مجموعة الأميد ا إعادة التسخين عع ]1 
إضافة مجموعة الكربوكسيل 0101 إعادة التشغيل عاعةط:ة51 
إضافة مجموعة ميث الل نل لكان إعادة التشكي الإنشائي / م1 عام 
إطار مم18 لبنيوي 
إطار - جيمبال أوطستق إعادة التصميم عع طاع ممعم 1 
إطار التوزيع الرئيس عتتهطط 4عاماطةاوزآ صنهل8ة - 2/1017 إعادة التوصيلات السلكيّة ع1 
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إعادة التوليد 
عادة امتصاص 
إغادة إرسال 
إعادة إعمار 


إعادة بناء السطح 


إعادة تشكيل التصميم 
إعادة تشكيل العوامل 
لمساعدة 

إعادة تصنيع 

إعادة تكوين 


إعتاق بطيء 


3 
5 


3 


د النداء 
د خرائط متجاورة النسيلة 


3 


3 


3 


00 


يلل أل سعاد 
د قاعدة البيانات 


5 


معايير المقاومة ثنائية المحور 


علام 


ع 


إعادة تأهيل: إعادة منشأة أو ما شابهها إلى 


إعادة توقيت وتشكيل النبضات الرقميّة 


د سماد من الروث و أوراق الشجر - 


إعفاء ‏ مُسامحة - تخلية ‏ استثناء 


101 1ع مععوع ]1 

12 2 

1] 

12 1110 1 

51111306 1 


عله 1 طق طع ]1 


]1 
ل تازه نمك زه وق 


1065151 21 


5 - 00 01 2101 7عمععع ]1 


ع اه مع ]1 
عله 1عمعوع ]1 


055 عمتقطاوع ]1 


إعادة دخول الحفر عستللتطآ امع - ع1 
إعادة راسيمية 23 0 20ظ12ظ 
إعادة ضبط اوناع 1 
إعادة ضبط الوظائف ماعنا أعوع ]1 
إعادة محاولة الهبوط 0 
إعادة مختصرة للنقاط الأساسية/ القرائن - 18]108نا)آصهءع]1 
خلاصة 

إعادة هيكلة 11 
إعاقة ‏ تثبيط عملية/ فعل ع ستاتطنطم1 


عمدعاع] 5107 
110803000 
200101آ 

ناعم 

ملآ اعد 11د 

عطاممط 23 م001 عده1 


)2 


102126256 


د معايير القوة ثنائية المحور ‏ 01116512 تلاق معتهاد امتحدذظ 


لاقل انوك 59[ 


11 
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إكساء/ تغطية - طلي/ طلاء 
إكساء/ تغطية بحاجز خزفي/ 
إكساء/ تخطية جَسِيمة كتلية 
إكساءات سطحية بالخزف/ 


إكساءات وأغلفة رقيقة/ 
أفلام ألماسية 

إكسبنداز 

إكسوسفير -غلاف جوي خارجي فوق 
إيونوسفير 

إكسيتون/ إلكترون - ثقب 


إل نينو 

إلاستين - بروتين الألياف المرنة 
إلاستينال 

إلتفاف/ ثني - طي 

إلتقاط الإشارة 


سيراميكي ‏ طلاء سيراميكي ‏ واقٍ خزفي 
عل اناه 


لسيراميك _ ظلاءالتك سطحية سيراميكية 


إعياء - - تعب عناع 101 
غراق ‏ إهمال 101 
إغلاق 11م نااك 
غناء للوقود الع صطء تتم اعبط 
إفراطً فى التضمين 0ع 01 
إفر 4 0 اتمطم 
إقحام 1151 
إقحام 100آ1 
إقرار مهني 61 21015510021 
إقران الإلكترون عسعتة2 ومناءع 81 
إقران النمط عسنامنه© عل1/100 
إقلاع 011 ]1 
إقلاع 50 
إكثار ‏ تزايد 00 
إكثار معقم م نامعوم 
إكثار ميكروي م101 
إكسا 8 وعد 
إكساء ‏ تغليف ‏ تلبيس - تصفيح عصنل6120 
إكساء الليف البصري نتعط1 لدعنام0 صخ 01 عمنل0هة01 


001 


01 8211161 علممتوجع 0 


5 51011126 عتمتو زع 


95 ك1تنث طلاط 020 تتتدادم[ 


5 


ماعطا م1805 


اوزفكاك» 15 
111 

متستاح - ا18 
181 
181 
عمتل1ه1 


منكاعاط [همع 1ك 


إلغاء التفعيل عاطة 115 
إلقط وضع في المكان 
إلكترودات ذات طور 
إلكترون حر 
إلكترون حر 
تطبيق صناعي 
إلكترون ماسح 
إلكترون مقيّد 
إلكترون مكوكي 
إلكترون نطاق النقل 
إلكترون/ إلكترونات 
إلكترونات ذات شحنة 
سالبة 

إلكترونات ضوئية 


إلكترونات مُزدّوّجة/ مقترنة زوجيا - 


23 م2130 لتث عاعاط 
1ع لعققطط 
اماع81 مم1 


1مك 1ه1تأكنلس] - مخاععا8 عمرط[ 


50211111115 
2 801114 
عمتاخنتطك ممناعءع1ا18 
اع ماعن له 
اع م ناءه 181 


ماع81 لع تقطن تزاء الادعء لا 


عع ]0 ام 
عع 81 لع لوط 
متزاوجة 
لكترونات مارة متزامنة 7025اء816 عصنومدم 0ع2ندمتطعم رك 


3 


إلكتروني 


عتم مناعع 181 


إلكترونيّات صناعية ال 1 
إلكترونيات الطائرة المحمولة ‏ إلكترونيات الطيران 5عتهمقتىم 
إلكترونيات بصرية وعتامنتاءعاء ]م0 


3 


إلكتروبصريات متكاملة 
إلكترونيات في الرتبة 


لكترونيات بصرية متكاملة  -‏ 5عن1طمخاءعاءمام0 0م216 وء م1 


عع ع0120 111اد لم1 


إلكتريت : جسم عازل ذو قطبين كهربائيين مختلفين كاعتاءءا18 

و دائمين 

المييسةه عاتصع ص11 
ج111 


إليوم : خليطة نيكل ‏ كروم - موليبدينوم - نحاس 


إمالة مقدمة الطائرة نحو الأسفل 7 - 6و0[ 


إمالة مقدمة الطائرة نحو الأعلى ملآ - عومل< 
إماهة 11 
إمتزاز اللا نلك 
إمداد 1201 
إمراضية لإأاعتعع مطنوط 
إمساك: أسر مادة ما لأيون عنصر بالامتزاز/ عنتاطة © 


بالامتصاص مثلاً 
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إمكانية اللحام - اللصوقية لإختلتطهمع5010 
إمكانية كامنة للمصونية فى إقتصاد 2مدمء8 عط ص1 21أمعامط 


إنبعاث 217312 
إنبعاث ثانوي 56001101317 
إنبعاث حراري 2 11611121 
إنبعاث علبة المرافق كه نم8 عمدععلصة 0 
إنبعاث محفز ‏ إصدار محاكى 11 لم12 لالستام 
إنبعاثئات تبخرية 18172001211 
إنبيق ماع ]1 
إنتاج 210 
إنتاج 1001 مع ]1 
إنتاج لإطارات م1116 
إنتاج لأجماليساين الروباساين 02اعنال220 عصاء 1 [فسزى 
]1 
إنتاج لبربرين من 06115 26هآ ناه دهاع لم2 عمتعطععظ 
قبل خلايا النبات 
إنتاج كك وج تتوط 
إنتاج لطاقة لم6 مع م8 
إنتاج الغاز الحيوي ومع 1810 
إنتاج لكورتيزول مه عله 6011501 
إنتاج لهيدروجين ماعن له عع 1117010 
إنتاج إطارات مخطط مقع 101 دمناع 200 م11 
إنتاج تراكمي 1216نت 
إنتاج حمض الستريك عله لعن عتناكن 


إنتاج شاشة تراكت 17م15دآ 01123 تتعاوة ]1 
شبكة خطوط المسح 
إنتاج كمي 

-121 عاطها5 اأدمعلة اناو 3زه20آ - مرهخاك 01 ماله تعمع 0 
نتاج منصات مستقرة مساوية لتلك المثبتة 


1/1355 2 


101 


ع 


إنتاج نبضات سواقة و5" 021076آ عماعنلمعط 
إنتاجية لإ اكتاع نل 210 
إنتاجية اطع 111011 
إنتاجية كمومية 4 001121611212 


إنتالبنَ/ الإنتالبيّة لاملقطاصظ / عتملقطامع 


إنترفيرون - بيتا 8 
إنترونات 111012115 
إنتشار : 3 | 


إنتشار الإشارات 5151221 13010 
الراديوية 

إنتشار منفرد متجانس 1ع 0] لع نكاد - عاعسام 
إنتقال بصري هوائي ووؤوع1ع1 11 تلخ عنام 0 
لاليفي 

إنتقال متسلسل ‏ بث متسلسل 


نتقائية من حيث الفراغية 


ال 01 لماكت 


علللأععاءومع 1ع 51 


إنتقائية من حيث الموقع 
إنحراف - ميل زاوي 


إنحراف ترددي أقصى 


1الأاععاءعوماع ]1 
111" 1د1ناعسم 


2 1101161107 اوعاع 111 


إنحياز لكنالء/ 
إندماج موجّه بالليزر 101107611 - اعوة1آ 
إندماج نووي 1217052173 
إندماجي 00101 
إنديوم م1 


إنذار باختفاء الاستطاعة (القدرة) 


7 ناعنتت0 ولل 


إنذار طاقة أرضي نه 17 نم0 
إنذار كاذب 1102 
إنزال 120101014 
إنزيم 182/0 
م إنزيم الأسيتيل المشتارلة 0 الإزاععة نم 
إنزيم كامل 1110 
ك إنزيم مشارك ده 
إنزيم ناقل 111115 
إنسكاب عر ضي ع11128م5 لمأسمعلاءءم 
إنسولين أسبارت فك طتاناقط1] 
إنسولين غلوليزين 011151 متاناقم1 
إنسولين نقي عستلناقم] علوعط - عاعصزد 
إنسياب الطاقة 107 لإع اعمط 


إنسياق ‏ انجراف - انزياح قط 


إنشاء الكبل 


01 عأاطة0) 


إنشاء المكوّن الفعال اتاعططوم 00 عكتاعم 
إنشاء أوتوماتيكي 01 مناه ظ1عدع0 عنأه مانام 
إنشار طاقة "151 - م 1 117 
توليد طاقة "1كآ1 

إنشائي/ بنيوي - هيكلي 511 
إنضاج بالضوء نك 010 اط 
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إنعكاس و إنكسار 
إنعكاسات شبحية 
إنعكاسات فرسئل 

إنفاق الطاقة المتراكمة 
إنفجار اللّون المتزامن "© 


إنقلاب حراري 
إنقلاب درجة ال حرارة 
إنباء التلامس 

إنباء المعاوقة 


إنباء مضحم المجس 
نباك حراري 

إنوزين أحادي الفوسفات 
إهتزازة قسرية 

إهمال الاقتران المتبادّل - 
إهمال التقارن المتقاطع 
إيببوكسي 

إيبوكسي غرافيت 

إيثان 
فينيل ثنائي الكلور 
فينيل ثنائي الكلور 


إيثانول حيوي 


إيرباص لم 


لتحارري 


إيزوتيرم لانغمورا - خط لانغوير 


عع لمك دمنتاءعع الع ]1 
5 0056 

5 عع ع اعموعم]1 
كعمد لزع نتاعصظ 12160 اسن 
لعكث أدتناظ عطنزذ 0101© 
11115 


صنة© أدع1]1 ه501 عماعدلع ]1 


0 28111217 
معن مع510طلام 
21 11111021 

05 12111 مإتراء 1" 
متناو ه010 أعقخطه 6 
0 11602106 
عطتامتصاط 0104© 
18تتاعة ]1 عستامتساط 
امتصاط 152 1/1120 
نم1 اسم عممعد 
طح أوع11 

1117 

1 ل0ع1]01 


8م00 - 01055 ع تتأععاعء ل[ 


1801 
0م82 - عالحامة1 0 


إيبوكسى كيفلار 49 (علامة مسجلة) لإكامم8 - ©49 مداع 1 
ثلائى كلور ثنائى عصقطاءه10طع ها لإمعطم تله عط 


عط طاء 11100 تتدع طم 01001 1ط 01م[ 


1ق طاء 810 
عا 
الإطا1 

عمعا وطاط 
ذخ وباطناىم 


ع0 111 لطاع 31آ 


إيزومر ‏ متماثل الوزن الجزيئي 15 
إنكو - سابقة تعتي. البيفة - 'صديق للبيلة مق 
إيلاج المسمار 16خ تاعمء 2 م501 
إينولين متام س1 
إينوليناز 1111 
إيود النحاس تعمم 00 
إيونوسفير - غالاف أيوني عع طام10205 
أحادي الليثية عتط 1[ ممه 1/1 
أس د كلم أطع م8 
أفقي 1101 
التيوفت: أنبوب صغير 01 
ببق بات ميكروية 5ع لناط ما 1/110 


أباتيت - أحد المكونات المعدنية للعظام و الأسنان ‏ عاناهمىم 
فلز أباتيت 


أباريز مقارنة 5اعكاء50 قصتطعنة 1/1 
أباريز/ مقابس عع 1ع 50 
أبجدية يونانية أءعطقطم[اك عاعع1 0 
بحاث المواد طاعتدعدع1 ولمع 1/1 
أبراج الترحيل ع 113 
أبراج بيولوجيّة 5 لوعاع 81010 
أبو اع 5200 
أبواغ المكيسات 52011110575 
أبواغ زقية ل 
أبواغ غبيرية 15 )2 
أبواق ثنائية مخروط 5ه لمعتممعز8 


ع 


تحاد الصناعات 814 - 01أ12ء50دلى 10011561165 عتدممءع 181 


لإلكترونية 


ع 


تمتة 0 
أمتة من أجل 101 012311011 ناخ 
أتون - فرن لتك 
أثر 112 


أثر ال حر ارة / قاءعهء811 عتنله1ءصصطعء]” / أمع 811 مدن مص 1 
آثار درجة الحرارة 

أثر الدفيئة - ظاهرة الاحتباس الحراري -أاه]8 عنامطمءء 
ظاهرة الدفيئة 
أثر درجة الحرارة 


أثر دورانيى 1811 


1 1ع ططططاء 1" 01 أعع1811 
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أثر ستارك 
أثر مايسير 

أثر موجة الجر 
أثر نفقي 

أثر/ تأثير بيني 

أثر/ تأثي رالتيهور 

أثر/ تأثيرالطبقة الحدوديّة 


ع 


التفتيش/ المراقبة 


ء دون ذرية 


١ : 


5 5 <5 4 


مح 
28 


ا 
3 
5 
5 


1 
0 


وم 


حرارة انصهار عالية 
أجسام 2 0 
أجسام مضادة نباتية 
أجهزة 
أجهزة 1:11 شوتكي 
لخمض منخفضة القدرة 
أجهزة 111 


أجهزة استشعار الدخان 
جهزة استقبال /173 


جهزة الاتصال الخلوي 


ثيلين متعدد ‏ وهو نوع من مادة بلاستيكية 
تُستخدم لصنع أغلفة أسلاك 


مصممة فوق المطلوب 


صلبة ذات درجات 


جسام مضادة عديدة النسيلة 


جسام مضادة وحيدة النسيلة 


جهزة (1'11) شوتكى النموذجية 
آ1"1 تاعلتامطءك نتع هط - لامآ 


شوتكي المتخفة لنخفضة القدرة والمتطورة 


أعع8]1 عاتماك 
اع 811 تعموواء 1/1 
علة117 


اعء 811 ع طتاعصصن 1" 


عل مط[ 21 اع صطه: اكمظ 


أعع811 عطاعصه لوحم 


اع ه811 ع2[ 801102137 


عمع ا تطاع:ز1مط 


1 1/5 

عع 22125 
15 511126012116 
وطاملاءء5 510160 
ع0 ناك ]1 


وأتصنآ 0عطع هم 


ماد لعمعاوء10 - ج01 


عع 11306 11211 
0 
51 


5 نغطاه عستااء84 طعاط 


15 5ه1510اآعم1] 


5ك اقدماء:ز1ه2 


ةم 


1/1020 10221 65 


15 زططناام 
1101 


آ1"1 كك[ أمطاعءم 


111 نكااأمطعد معنتو 01[ عع 7د كلم 


511016 25 


ا 


جهزة استقبال التضمين السشعوي 41011 - 5تءتاعءعع83 ]الكل 
جهزة استقبال وتوزيع الشّحنة 


وع<هظ8 م10 - اعم 


عدم طمعاع'1' عالطه81 دااع 


أجهزة لاختبار و أجهزة 5 قف واعاوء 1 
الاختراق 

أجهزة لارسال 15 - امااععع 1 1521لا 
لمستقبلة العامة 

أجهزة لاستدعاء وعم ع8 

أجهزة لإسناد 5و1 «رناعاعة 8 


جهزة التجاوب الضوئى 5 01188 اعم 0 


جهزة التلفازمقفلة الدارة 17 أندع 0 - 0عو010 
جهزة التنغيم الالكترونية 
جهزة التواصل 
جهزة التوجيه الكمبيوترية 5ع260716[ عملاصزه2 عا لامطصده © 
ة الحماية من 
المفرطة 

جهزة الخلوي 
جهزة الدخل/ الخرج 


جهزة الذاكرة نصف 


5 علممناعع 181 


261250131 011111121101989 5 


و1 نام ناعع 0ط عع 012 01 


عللط 1/10 
15 (1/0) انام نا 0 - أناصم1] 


5 1م تطعا 1م01 مع 1 عم 


جهزة الفاصلة الطليقة 
جهزة لفكسميل - الفاكس 


-071261ن) ع 15011511131 01 101ادهن) ع 126116261011 لتاقم1] 


5 أنزه2 عمتاده11 


وعطتطعة ]2 عنوط / علتستلوعةظ1 


ع 


جهزة القياس والتحكم أو الصناعى كمه 
والتجاري 
أجهزة الكمبيوتر الكبيرة 1 


65 أ56 1نامع انتاقط1] لععتالع ]1 


ة الكمبيوتر 


جهزة لزج وعهاناء لمعاظ 
أجهزة لمطيافية 110560اع6م5 01 - واعاع مناه ت1اععم 5 
أجهزة الموجة السمعية وععااء10 وعنكه17آ عتأقنامعم 
أجهزة لنبذ المركزي عمل ةمع 0 
أجهزة إرسال وإستقبال ولع كأع 1121250 
أجهزة إضاءة 001 ]1 
أجهزة إضافيّة مكمّلة مم 


جهزة أحادية الالكترون و1 نامتتاععا8 - عاعضام 
أجهزة تعبين المدى الليزرية 
أجهزة حاسّة/ حسّاسات و 5تاهقدء5 لمك وع ه21 امع تضم 


5 1218 1م35[ 
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أعصاب اصطناعيّة 
أجهز ة حماية الدارة 5 عاللاعع 210 اناه 011 


جهزة خرج دارلئغتون 12291665 أنامانا0 تمأعصتاتة0ه10مطط 


جهزة خزفية/ سيراميكية - عناصر وععاناء 1 عتستورع 0 


جهزة خزن ثانوية كتلية 15 عع510128 1/1255 


أجهزة ذات 5 انث - ع1" - 01 - عتلماد 
تكنولوجيا عالية 

أجهزة رقمية ع1 10121201 
أجهزة رقمية 0 10151131 
أجهز ة طرفية خارجية 5عء 12603 #2[1عطملعءط لمممعاءط عحلط 
مساعدة حمس 

أجهزة عرض 512816 50110 - 215عمتناتاقه1 /إد[موزمآ نإ51220 
حنياطية حالة صلبة 

أجهزة غسل الغاز عط ط ناه 5 
أجهز ة فصل الشبكة 15 أن6 2م1015[ 11م ءال 
أجهز 0 (815105) 5م121 عاط سسوععمءط نرالدعتععاظ 
قابلة للبرمجة كهربائياً 

أجهز ة قياس 121115[ - 80101512116 عاتناقدء2/1 ععصهماوادآ 
لمسافة 

أجهزة كهروضغطية ‏ أجهزة إجهاد ‏ 5/<[ عتتاءءاءه2واط 
كهربائي 

أجهزة ليزر ميكرويّة ع1 


مكررة / مكررات 
متجهة نحو الداخل 
جهزة منطقية قابلة للبرة 5ع1269710 عذعوم.آ عاطامستسمعع مم 


5ع وعم / تمدع مع ]1 


وع1 120111104 


جهزة 195 - وعن1اء2آ عاع مآ عاطهة سسصوععهءط 11عاط 
منطقية قابلة للبرمجة ميدانياً 

أجهزة منفصلة 15 عأع نعو[ 
أجهزة نقل وإرسال نانوية 111 
أجهزة وضع البقع الدقيقة ل 


أجهز ة 12612]5تاباو لمث وععاتك2آ لوتعطمصعءط مع ا اماه 
ومعدات الكمبيوتر الطرفية المعاونة الخارجية 


3 


جهزة ومعدات 5]112022]8]101ه1 21601221 220 عتأمعاع5 
علمية وطبية 


ع 


جوف 11017 


أجى جديدة للعربات 


أحرف الأبجدية الرقميّة 
أحرف بالثانية 


أحزمة المعاصم المؤرضة 


3 


حفوري/ طبيعي - أرضي 


3 


حماض الخل 

أحماض الكربوكسيل 
أحماض الهيوميك 
أحماض اليوريا السداسية 
أحماض أمينية أساسية 
أحماض أمينية غير 
مولدة للبروتينات 
أحماض 

حماض دهنة 

حماض دهنة عليا 


عاعتطع 7 كده أو جعمع0 بن ال 


جينوموتو م 
أحاديٌ لقطب 111 
أحادي لانجاه 0 جه ]طلا 
أحادي لاتجاه ‏ لغة النمذجة الموحدة ه110 
أحادي لاستقرار عاط ]1/005 
أحادي لقكسيت 110001515 
أحادي لتكافق عله انل 
أحادي للون عأ هام ختاء هده 1/1 
أحادي للون 121100101 
أحادي ميل : جملة بلورية ذات ثلاثة محاور غير عتطتاء2/0<0 
متكافئة بتقاطع وحيد مائل 

أحادي أكسيدً الكربون 0© علل«مطممطة ممطعوك 
أحاديات/ ثنائيات أحماض 5ك عنالتدهط م121 - مده31 
لكربوكسليك 

أحادية التشتت م1/1010015 
أحادية السلسلة ستمك واعمند 
أحادية صوتيّة عتطمطم ه1102 
أحادية قطب 11020201 
أحجار المغنطيس م100 
أحداث منفردة كاطع عم11 عم 


15 126116 تم امام 
4جمع56 هع وتعاع 01212 
5 1171156 0101100 
لأوده 1 

5م علناأععدملة11 

5ك عا تدمط 01 

95م متبط[ 

5 ل عامع 1ر11 


5ش متنسحث اأقتادءد1]85 


5م متتسخة عتداععه طاء امعط - ملل 


أمينية مولدة للبروتينات 05أع4 مصندطك عندععمعامءط 


5ك غ1 
5ل انه عاط 
5ك انه امآ 
5ه عتطدع 01 
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عُ 


حياء ‏ علم الحياة ‏ علم الأحياء 
حياء الأعماق 
أحياء بوغية: طور من حلقة حياة السبوروزايت 5017020166 


لاع81010 


عُ 


26000 


مشابهة للأبواغ 

أحياء بيئية لاع 81010 121 عصصطم كمع 
أحياد كا 
أحيائي عنمل 
أخلة - فرجات - صدوعات 11 


أحاديد ارات معدة سلقاً 
أخذعينات من التربة 


مكاعة11' 0ع017مجوعمط 


عصتامسدك 1أهك 


عُ 


خضر ‏ صالح بيئياً عع 601 
أخضر مُصَفّر ماع01 - ملاعملا 
أخطاء 111015 
أخطاء التبديل 15 11211011 01 
أخطاء التراصف أثناء ع معنتام5 عمتمنا<آ ومتوعمظ امعسمعنام 
لربط بالجدل 

أخطاء التوازي 25 12113:2ةط 
أخطاء تنضيد كاله ع سكاعماك 
أخطاء غير مُصححة 1105 0عاءع011ع 0لا 
أخطاء مرور الفولتية 115 عع 170112 011561 


3 


خطاء مستحثة باهتزاز 5 لع120116 ام ه171 
أخلاقيّات (آداب) الملاحة الفضائية 


أخلاقيّات (آداب)» زورق النجاة 


وعتطاط متطاوععومك5 
وعتطاط غخدمطاء ]1 


أخلاقيات وعتطا 
أخلاقيات مناصرة للبيئة وعنطاظ عتنامععمع8 
أخلاقية اجاتلمعنط8] 


أخوات سبعة (مجموعة شركات نفط) 5ع 515 ع5 


3 


دَمَة 116 
أداء 1211 
داء الزجاج طلم ]مع 1355 


داء الزجاج بالتصنيع تناع كنتطة]8 مآ مرمطاتعط و5ه1 © 
داء تألقي 
داء تألقي قليل 
لإجمالي 1/0 أداء دخلها/ خرجها 
داء عالي المستوى 
داء عالي 


لوني للسائل 


11111110115آ 
11111110115آ لامآ 
الامططع 111011" 1/0 


1 اع 1ط 


3 


21ج 111210 110110آ ععصطمصط م ممعط عاط 


مؤكد 

أداة 

أداة اصطفاف 
أداة التفاضل 


داة أحاديّة القطبية 
أداة تحديد الاتجاه المضبوطة 


داة تعرية 


ع 


عُ 


ة ميزوسكوبية (صغيرة) 
داة ميكانيكية تستخدم لمعرفة 
داة ميكانيكية تستخدم لمعرفة 


داسه 


أدريامايسين 
أدمة خارجية - بشرة 


3 


دنى 

أدنى انحناء نصف القطر 
أدوات 

أدوات الآلات 

أدوات التشكيل/ التكوين 
أدوات التثنبية والانذار 
أدوات الشبكية 

أدوات لفحص الالكتروني 
أدوات القياس 

أدوات الكترونيّة ضوئيّة 
أدوات الملاحة الراديوية 
أدوات ألماس أحاديّة 
أدوات سيراميكيّة صلبة 


داء متقطع - مستمر في العمل على نحو غير 


لالقويظ ستفلةة نيط يزخ مدن 
نبوبين وتبقى منفصلة عنهما بمسافة محددة 
داة رص ودمج مدحلة: أداة تستعمل لرص 12086105ه6 © 
مكونات مادة بتطبيق قوة عليها 

داة فتح السن في طرف أنبوب لوصله مع 1001 0 


01 ه52 


1001 

اعمع نام 

2101 1أجاع اع ]1011 
1001 6خ 
عم1/اع10 01212متطلا 


010 لعطنط1 الدع استقطزدا 


ديناميكياً ‏ جايرو موالف ميكانيكياً 


1001 1118م مام 
نامناه0) - أاتامم 


51 

ععانء10 ع1اممءوه0وع11 
اتجاه الر بح 
اتجاه الر بح 


عأعمع نع اندع 117 
عه اع انوع 117 
111121 
11 كر 
وتسترع ل نم8 
21رمع 
5 8620 مك8 
1015 

15 عصتطاعة 11 

1011011165 95 

5 115 117311116 
وأاعع 4 0110 

5165 أوع1' علدامجاءع 181 
1 111323080ظ1 

5ع عتدمماععاء 10م 0 


15خ اهادع 801 1]3010 


15 1013120104 ل0عله:33آ عاأعمطاك 


5 عتمموعع) 501101 
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1 


ع 


أرقام المتصل والأرقام 


ت كهربائية تقوم بالإمداد بفقاعات الهواء لتأمين :2260م 
كسدة المادة العضوية وتحللها هوائياً 


دوات محكومة بالجهد و1 1101161مه0ن - ععةغ1[ه 17 
أدوات معدنية أحاديّة الطبقة 10015 6264:(ه.آ عاعمند لماء131 
أدوات منزليّة ا 
أدوات منزليّة عدده11 
أدوات هندسة البرمجيات بمساعدة الحاسوب 2 10015 عقه© 
أدوات ومُقحمات ع5 220 15آهه1” 
أدوية تبعث على الكابة ‏ مُتبّطات/ مُمُدات ‏ 205ةةوعرمء1 
للزوجة 

أدينوزين أحادي الفوسفات مم 
أدينوزين حلقي أحادي الفوسفات سه 
أَذَيْن القلب مر 
أذرع قابيضة ‏ قوايضص 011 
ريوس 11م 
أو ابينوز لمر 
أرابينوغا لاكتان م نط 1م 
أراضي رطبة م27 
أربة فراشية ثنائية قطب 0 
أربعة 1104© 
أربعة مآخذ/ منافذ 2011 - م10 
أرجحية 4ه طناء نآ 
أر جوحة 5 
أرجيات كوك الها 
أرجينين 0001100 
أر ض 60114 
أر ض بدائية لامو 1011م سوط 
أر ضي لمختاوع 1ع 1 
أرضية ذكيّة خ1اءعع51210 
أرضية نادرة طاموظ عتمك] 
أرغون - غاز خامل 5 أاعه] - امع 1م 
أرقام أعداد و اتنا ل[ 


5 لالط ع صنلل لصخ 021160 


لمتصل بها 


و قام حرفية 5 لمآ 
أو قام طبيعية و نا 11 1811121 
2 قام عامة واء طنط لمتعمعء 0 


ع 


ر قام عشرية 5 [صنتاءء 10 
أركان متقابلة 


3 


واع 01 عأزوم مم0 
رومة ربع موجية وناك عنكهة117 001121161 
أو ياش مدخل الفجوة وعطة؟ 000113 ألم ةعامعع ]1 
أ 12160 نصن 111 


عنااظ عمع ا تطاع 131 


زمة اناوه 
أز واج سلكيّة ملتفة وكنهه م1171 1115160 
أزواج سلكيّة نحاسيّة وعنه< 11716 برعممه 0 
أزو اج سلكية 5 117116 - 0ل 
أزواج فراغات إلكترونية وكتهط غ1ه11] امناعع81 
أزواج قاعدية وله عقو8 
أَسْتّرة تبادلية ماوع 11015" 


1 


س هيدر وجيني للنمو بكتيري 
أساس ا 18121 1217 عطاع[ مم00 <تتناستستل8 01 عامأعساعط 
لطاقة التكميلية الصغرى 

ساس الطاقة (78عص8 201620191 لإتقطده5121 01 عامتعصصط 


آم طاتعامعع امتتعاعدظ 


ع 


لساكنة 

أساس تنظيمى 105 101 حأاقدظ 1مغهلناعع ]1 
لذ 11015 

أساس زمني ع0 1" 
أساس ضعيف 835 علوء1717 
أساسيات 1 
أساسية عاقه8 
أسبارتام ل نا 
ست نان ناه 14 
ست 03 18 
أستلة 11خ 
أستلدهايد علزطع 1 ماعء م 
أسكيتؤ سفير غلاف ضعيف ارض هشة من ععطم0205ع]5م 
قشرة يابسة 

أسينق 18 


أسطوانات هيدروليكيّة 
أسطوانة دائرية قائمة 


3 


عااحه لط 
10 تملاناهء 1ن أخطعلك] 


سطوانة مائية - ريشة عمتنا]ط 
أسفل السلسلة الإنتاجية 110113101 
أسكى. ا 
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عُ 


سلاك الإطارات 5 م116" 
سلاك التعليق/ التوصيل العازلة 18/126 مدءاهه]ط 160ه1ناده1 
سلاك الربط البيني 


عِ 


عُ 


و1 11610116111 


أسلاك الضغط العالي 5ع عع012؟ طعتكر1 
أسلاك المغنطيس مذلا أعمع د11 
سلاك خاصة 15 اعنام 
سلاك نانوية 201 


عُ 


سلحة الدمار الخاصة بالعين 71/637025 ع1222228 علا نزعدمآ 
لليزرية 
أسلوب المسح المائل - 


0ع عتتحتصدء5 عاعده]' - تماد 


ليان 
أسلو ب تحليل اع 7515[مصخ 115مع1120: عتناعع ناعم 
للمفاضلة الهيكلية 


- 00طاء11 اتاعططمماءء0آ قمتعأولزك عاستق زد[ 
سلوب تطوير النظم الديناميكية 
سلوب مسح بداية المسار 716]600 عصتصصةء5 عاعة1 تماد 


ع 


ع 


ع 


سلوب معياري لاط 0210 ماك 
أستان متحركة وساكنة طاععء1' 10101 لمم 1مغداك 
أسهم عاء5]0 01 5م5121 
أسهم - ممتلكات ‏ عدالة ‏ مساوة -استقامة 1 
أسهم تافهة 5 111لا 
أسي : تكاثر متسارع وفق أبن رياضي ا 
أسيتاث عأماعع م 
أسيتات بولي فينيل عأماععة الزماتزامط 
أستو: ن عتماع ر 
أسيتز: ين طاماعه لمر 
حأسيتيل كرو هك ازاععى 
أسيكلو فر كخم زع 


عِ 


سئلة حول العلاقة بين الشمال و065]102ا0© طنناه5 - طادهاط 
لحنوب 

شباه الفلزات 

أشباه المعادن أنصاف المعادن 


ع 


5 9 21م 
5 ستصرء5 5ل10ه11جاع11 
أشباه الموصلاات في وعتطهلاءعاء10م0 15 15ماع نال ممع لمعه 
لألكترونيات البصرية 
أشجار أميركية مداريّة ذات خشب ثقيل ‏ عه)ذل! مسسسصعنآ 
وقاس 


أشرطة تسجيا 


15 010نام 


لحديد 


ف 


2 


13 


لكربون 


1 


نك 
ها 
ِ 


0 
ع 
0 


ف 


خْ 


3 


شواط القدرة 
صالة - تصديق - اقرار 
أصباغ متألقة بالفلورة 


ع 


وعم" مع1710 

5115 ع لااوعطل خم 
ا ااه 0 
115 50131 

2 اإاعاع.] لامآ 
]1 

117001 15 

وقطتوع8 امماءع 11 
10 12112160 


0211112 15 


1101م 1ععاعد8 ع:حه 1110101 


دودخ - 26 

26 - 27 

م101 133 - 26 
111201352 1م501 
217 

10111350101 

10 01051 
ع توه 
لم1 - 11 
0 ج15 11دآ /اععء ادا 
وده" عمكا25 11 


11202 01 ومتزه"]1 


لصفائح الطبقية 112165طتتة.آ 01 5عم512 128تناعاومط 
2 لتسخيز والشى/ المعاللحة 


طوط 1 01 5تتزه 1 
111 

25 ص1 1أعمده 1ه 11م 10 
5 110101010 

11006 25 

1] 

1 
لمر 

105 اتععوع1101 1 

و 11111021 


5 عالةاك 


42 


عُ 


3 


3 


3 


3 


عا سر عد 


0 


ع 


من الزجاج 
منطقية نموذجية 


صهري - يوتكتي 
صول الموجودات 
صول نخبوية 
أضبط واترك 

ضواء فيديو ضمنية 
طار عمل نمذجة 
خدمة الويب 


ف داخلية 


الذاكرة نصف وعتاتصصة"1 لإامتطع]/1 ماعل ممع تمعد 


55 01 165 1مع 0216 
وعللتصطتةط عاع هآ 120210م1اك 
عتاعع ابا 

واعو 45 11011021101 
م011 1111156 

أعع 101 3201 اعم 

وأداع 1[ مع110 ص1 اننظ 


01:1 تاع لطم عسناع 5100 عم تزع ماع11 


15 101101ممعمط 
115 امنأ دطناعص] 1اعنم 
ودع 1111011161 

2 ه5[] 01 وعططة1 
1121017115 

ماع11 


5 مم1 


ف دوار ثلاثى الأسلاك ولمصتصسع1 ماهم معزلا مممط1 


ف كهربية 


ف مقترعة متزامنة 


كٍِ 

ر استجابية 
ر الخليطة المتوسّطة 
ر أخيرة 
ر كيراليّة - أطوار لا انطباقية 
ر متوسّطة/ 


ل موجات الصمامات 


لثنائية الليزرية 
طياف 


5 512101 11لا مم11 


5 تحص 1" امعتاعع ا 


5 5ن1ا0نزه تتاعطنا5 1160مط 


عمل تطبيقات الويب 1"281061/011 21102ءناممركى اء/لا 


2 


55 0151176 زوع ]1 


و 101الى عند 1للع 10م 111 


5 011121ء 1" 


وعم امختط0) 


5 50114/ وعققطط عنهللع امع 11 


5 م0511 مم0 
قطاع معاع ه117 
قطاعمع سآ متقط 


قطاعمعاء 117 ع0100آ نزع5وة] 


50 


ع0 نم اودتصطظط كمل1عالا دوع 1اعستصصزة مع11100 


نبعاث متماثلات محاصيل محبأة 


أطياف قابلة للتوليف اعم إاناتط هصن" 
عاد الاتحاد عطاط حمعع 12 
أعداد الأكسدة ]1 071021102 


215 1112511121 
11 
165 ع11ازوه20 
دصم ع نلك 1هدطه0 121 
د قساوة بريد و بالط ووع م1132 ااعسترظ 
د مختلفة من قأوءمع] بسعلدء1' 01 5نء ابلط عاطفة؟ 
لإعادات العشوائية 
عداد مركبة 
أعطاب في الشبكة 
علاف سيللولوزية 
أعلى خاصيّة اجهاد 
أعلى خاصيّة شد 


ع 


ون مامتنالظ عرعامحده 0 
ع1 م16اأ2آ 


11101 


ع 


مكاءماقلععء" عزوه 1ن 1اع) 
اركاوك 491 اولوق 1101 الا 


113311211111 511655 1 


3 


عمار خزن محدودة وآ لاعطد 0ع المآ 


أعمال األكترونيّة 5 - 18 
أعمال الغش والخداع وعسعطء5 الوط 
أعمال كورنينغ الزجاجية 01 1355© عمصتصده 0 
أعمدة الفقاعات 0015 عاططنا8 
أعمدة تسليك ا 
أغار تدع لخر 
أغشية قحسل 


غشية التغلغل البخاري - 0101011 هطع 
غشية النفاذ البخاري: أغشية لفصل مزيج من عدة سوائل 


عبر التبخير الحزئي وعي ذات خرج بخاري 


3 


ع 


غشية التنقية الفائقة هطع ]ا مناه نالتلة 101 
أغشية الكتروليتية وعطةطحطء ]1 عاترامناععا8 
أغشية المناخل الجزيئية مع عناع51 1و1باعع1 110 
أغشية حاملة وعطة امع ]1 02211260 1أعصباط - عمسوممظط 


لانزيمات - أغشية موظفة بأنزيمات 


غشية حيوية 81 


أغشية ذات ألياف جوفاء وعططةتطصصء ]1 تعط1ط 110110 


أغشية ذات حاضنة خليطية 


1/1101 11211125 


013 


غشية ذات طبقات بشحنات متضادة 78265ط7مء81 تداهمزظ 
رقيقة نانوية لا( 
ية سيتوبلازمية 5 عتتمواط 
غشية شبه منفذة عه طاسسعل8 عاطامعصصمعط - اعم 
غشية صوتية مرنة 5 تاقوعم 


غشية فصل الغازات 


غشية قابلة للتعقيم 


125 121101ع م5 005 


1ع ع 1اطه2 عاك تدعام 


بالبخار 

أغشية كثيفة وع ةو طحمء ]1 عدقمعج[ 
أغشية كربونية وع طنط حص ]/7 تمطعة © 
أغشية لاتناظرية اع ماقم 
أغشية لتعديل الخنواص وعطة طصوء ]2 211160 
أغشية لخلية الوقود 5 لطع 1ع اعنس 
أغشية متعددة الطبقات ومسلا عع نجه ك1 
أغشية محفزة وعصة ةط حص ]/1 عنانرلماه © 


غشية مركبة - تضم عدة طبقات 5ع2ةطصطعء]/8! عأزوهم مده © 
ذات بنى متغايرة/ تركيب كيميائي متغاير 


ع 


غشية مسامية 5 2010115 


ع 


غشية مسلفنة وعة 1 طحدع ]1/1 عنام هنمام 
أغشية مشكة وعطة ]طح 71 لععلستاووه 0 
أغشية مقواة هطع ]1 ل0عع 01 اع ]1 


أغشية من أكاسيد مسلط 0106© 


غطية الصمامات الهزازة 


ع 


ولع 001) اععاء0 ]1 


ع 


غلفة الكترونية واأعطك ماع81 
أغلفة صفائحية 264 متم[ وااعاك 
أغلفة مصفحة دلأعط5 64م ستستم 
أفراد. تجريبين داءء زطنا5 [هأمع تعر 
أفر ان م1 


أفضل التقنيات المتوفرة ‏ 841 - /إع10مصطءء1' عاطهلتدحة أومعظ 


أفق راديوي 0 13010 
أفلام ا حركة وصلاط مسمناعى 
أفلام فوتوغرافية - أغشية فوتوغرافية كصلا عتطصدمعه1امطط 
أفوبارسين ل 
أقداح الامتصاص ولت متاعنام 


أُستأجرة 101 أقراص 121515 عدعتدآ لمامع 1 


أقراص العسل 


أقراص دوّارة مُساقة بمحرّك 


111 


1/0101 1011171 


قراص ميكروية/ صغيرة 


قراضن :مده 

أقراص مدمجة تعاد الكتابة 
عليها 

أقراص مدمجة يمكن محو بيانات 
من عليها 


قراص صلبة من الزجاج الليفي 5ا5زلآ رءط1 وقدات 11810 


و0 عاطهل10مع»1]1 
و0 (عاطدمه82) عاطه انوع ]1 


قراص مدبحة (01035 ه1لنحث) 0105 01515[ أعدمحطه0 م1لناى 


(8 - م0) و0ن) عاطوقه81 


(010)) تكاوادآ أعدمصده 0 
12110 

5ل تعتصعع17 

الكلازها 

متاعاعاط تتناسطتجة 11 
شآ عأق سنالا 
طخمه]/ عع مضع'تث د11 
طكناه5 - 1مل8 وعامط 
لع - عاة 0 
لعفاف كاله 

عكلة/1! عتماعظ علمعرظ 
5و 03101 
انا]تاع20 ؤوع] 

1 - 0ط 
118 1121اعاه20 111لاطتست ك8 
خطعاء17؟ - أقوع.آ 
وعاطة2 8101060 
81251 التطك عمقطط 
105 كر 

15 ناعع 11110 
1121خة ]1 

مناع ىم 

11111أم ل 
0ع لخر 
ار 

اطع 8 

14 

ع ل 


عر 


14 


1 


كريلاميد 
أكريليك إنشائي 


ع 


ع 


كسجين فردي 
أكسجين واحدي 


ع 


كسدة تحفيزية 
كسدة خاملة/ غير فعّالة 
كسدة فعالة 

كسدة قبل خبائية 

كسدة كيميائية أرضية - 


ع 


ع 


كسدة وإرجاع 
أكسدة/ إرجاع إختوال 
أكسذة/ تأكسد وميضية 


كسجة : إغناء بالأكسجين 


ةعم 
عاالاتعخ 1ه1تااع نام 
212210 
ع0 

معع 02 0004 

عع 0 أع1اع 1ك 


82 6 1 


كسدة الأمونيا اللاهوائية 02002130 12م تدخ عنطهعمم 1 


16ا1ه 0 

ع ل1زووو2 
ملاعم 
ا الات 


110 أنمء تمتعطاء مع 0 


2 م اأووع ع 0ط 
0122م 

ماعن لع 220 01011605 
100 

11255 2110 


أكسيجين عالي النقاوة ممع 0 اعبط - عكر 
اكسعة منحل طعع023 10155011760 
أكتبيد 0 
أكسيد - سيلان 006 - عمقلتك 
أكسيد لويتريوم متع الا 
أكسيد الالمنيوم ‏ الألومينا 03م لمتسسام 
أكسيد الألمنيوم ألومينا 3 ام ممتسسام 
أكسيد الالمنيوم في ال إم إم سي 13 ممتسسام 
أكسيد البوّابة : الطبقة العازلة الفاصلة بين 006 - عنه© 
لبوّابة وبين القناة التحتيّة في 0/10812151 

أكسيد الزركونيوم 00 ستاتصمه21 
أكسيد الزركونيوم المستقر ‏ 2تنصهعمز2 4عتتائطها5 برالمتامدط 
جزئيا 

أكسيد لقصدير الانديوم ع0 مذ]' نم1 
أكسيد المعدن ذف الككان 
أكسية التتريق و0 عتمتا 
أكسيد بولي إيتيلين عل دمعمع] تطاء :201 
أكسيك فائق دك لتك 


أكسنك نتر وجينى 010 كالم 


أكمام: قطع تركب عند وصلات الأنابيب لحمايتها 5166065 


أكوام التخزين ل 
أكوام الفضلات وعلتط عاقة117 
أكوام النفايات وع1ط عمنقعس] 
أكوام نفايات/ أنقاض وع1ز" 5لزمم5 
أكياس هواء 5 تلك 


ألأنبوب الحاجز في تصميم هاوه[ عأطهن) م[ عطنا1 معاكاظ 


لكبل 


الأنزيم الأدينوزين دي خ-©طلك - عنمسصتصدءج[ عستوممعلم 


أميناز 
ألبسة واقية 015 عتلتاعع 1ط 
ألديهايد. / الدعهيدات وعلتتطع لاه / علجطعلام 


ألف من الإنش المربع 5 ع501121 


ألفا - أسيتو لاكتات دي عدهالإ<اهطتمععل عنهاع2[ماءهة - 8 


كاربوكسيلاز 

ألفة لإأنسكم 
ألفة أجسام الْضِيِك لإاتستكى دعنلوطتاسم 
ألفيسول امكقام 
ألكلة هخ 11م 
ألكن عمععلام 
ألكان/ ألكانات وعصععالك / عمععلام 
ألكاينات وعط لام 
ألكتر وستاتيكية - كهروستاتيكية عتتهاومماءع 181 
ألكتروليتية عنال ا مماءعع 181 
ألكترون ماع81 


117112 


ألكترونات دافئة 


ل 


ع عل 
ألكلويدات نهل للم 
ألكيل اث 
ألكين عمعلاة 
ألماس 10101 
ألماس صنعي 5 ع اع ط 0ر5 


ألماس طبيعى 4 181211121 


ألماس متعدّد البأورات 


ألمنيوم 


0 ع ن اله 201:15 


لآث - 111110 تنام 


4 


أمنيوم 8 ألنيوم - 101112خا1ر 
امكو م تيتانيوم اما تنام متنائطة 11" ممتصستة هن 
لمنيو م غرافيت نلف عالطصة1 0 
لمر م مدوّر اه عصتء زع6 1 
(أعيد تصنيعه) 

أمنيوم مطروق (مقلّد) تالخ لعع2ه1 110 مقتطء 5 
متصلّب جزئياً 

متيو م مقوى ل لعع1ه 1 ماع ]1 
نيو م مقوّىٌّ بالسيراميك 11112 تناك 4عع101طاعاآ عتصسوع0 
ألو اح وأعصوط 


ألواح - صورة وخطط مهمع 2 مأمطط - 802105 
ألواح استحواذ البيانات القابلة 


للقبس 


5 130 11 - عباط 


ألو اح الصفائح 5 مآ 
ألو اح المصفوفة الشمسية وأعصةم تإوتتخ نتد[ه5 
ألواح الوجهِين / الجهتين (10855) 8025345 51064 - ءاطناهط 
ألو اح كم لمسية وأعصةط [مخاطه0 عاتاعة1” 
ألواح تحكم وأعصةط [متاصه 6 
ألواح تقلت 5ع ع110هه]1 
ألواح مثقبة/ مشققة عنقاط 4غ ه510 
ألواح مفاتيح الكمبيوتر اع م001 
ألواح مفاتيح المدى 05تدوطنزع ]1 ع2زك الناط ع اعنكة11 أماد 


لقصير و الحجم المتكامل 
ألو اح 5 ازع ]1 عدمامعاء 1" لعطءع5111 عمخونعم 0 (انتدظ 
مفاتيح تلفون التشغيل - التحويل البدائيّة 

ألواح/ صفائح مُطرقة 
ألو 


ةس[ - وعنواط 


ن متعددة مده خط 1/1 


الوستيوية عتتعاوه 11م 


ألومينيدات سبائلك ألمنيوم وعناصر أخرى أمنيوم ام 


أليات السكان البيولوجية5عنصمم[12 دهننهانامه5 1دماعه1ه810 
الحركية السكانية الحيوية 

ألياف الأرميد ونع 1 10تهم 
ألياف لدليل الدرجي وتعطلط عرعلمآ 4ع0100 
ألياف لزجاج غير المعالجة 1ط لعشاع مل 
ألياف الطور الواحدة وتعط1ط ع8]00 عاعصنة 
ألياف الغرافيت وتعط1ط عانطامة1 0 
ألياف لنحاس وءعط 11 تاعمم 00 


ألياف الولاستونيت (فلز معدني : ميتا 125ء1*16 عائهه11701125]0 


5ع 11020016" 


5ع [دعنام0 0ءم20آ طاتتوظ عتم[ 


وعنتطاط [دعتام © 


2111 - مزهمآ عطا ص1 عتعط1] 


ومع21 لأوعنام0 عله]8 عاعماد 
ألياف بولي نفتالات ‏ 25ءط1"1 (121هطاطامدلط عمعاوطا8) براه 


واع 11 عم جام ماصع 011 


ونع معد 201 لع اعد كناصة 11 ععممصطتمطمعط عاط 


واعط1 عتاع 0زم 
داع 11 عطاء 1م ]مصاع ]1 
داع 11011017 

وع 11 علستوعع 
5ع 5118116 
وتعطاط تعلصاظ 
]1 

5ع 01355 


820107 - 01355 نزءط1]1 


زجاجية متشكلة بالبثق المستمر 281255ءط11 0060اانام 


5181130 علطة هط 1ك 
وعنام0 ععط1ط لسمدكاك 

وتعط اط عزوهلن لاع 
11101 

ع 1111م 

ع 121لاخة 1 

كاده - وتعط11 عالحامة1 0 
وتعط21 عاعصاد ه10 

وعط11 0ع أممعء مآ ماوع[ 
5ع 11160أع 11121112 
ودعط 21 عاطوء1101 

5ع - نكا 

ع1 ع 200ل ك1 


سيليكات الكالسيوم) 

ألياف أساسها مركبات التيتانات 
ألياف بصريّة مذمة 

بتربة نادرة 

ألياف بصرية 

ألياف بصرية بين المركز 
والمستهلك 

ألياف بصرية مفردة النمط 
لايثيلن 

ألياف بوليميريّة مُوججهة 

ألياف بوليميريّة مصئّعة عالية الأداء 
ألياف تركيبية - صناعية 

ألياف تقوية 

ألياف جوفاء 

ألياف خزفية - سيراميكية 
ألياف ذكيّة 

ألياف رابطة 

ألياف زجاجية 

ألياف زجاجية 

ألياف زجاجية - إيبوكسي 
ألياف 

ألياف سيباروميك (5182130) 
ألياف سيفام البصرية 

ألياف سيللولوزية 

ألياف صغرية/ مكروية/ مجهرية 
ألياف صناعية - ألياف تركيبية 
ألياف طبيعيّة 

ألياف غرافيت ‏ أشكال 
ألياف فردية 

ألياف مُشْبّعة بالراتنج 

ألياف متحركة 

ألياف متعددة 

ألياف متعددة الأطوار 


46 


ألياف متعددة القلب ‏ الجوف 
ألياف متقطعة قصيرة 

ألياف مستمرة 
نمط فردي 

ألياف معلبة 

ألياف من البولي أميد 
عطرية جزئيا 

ألياف ناقلة كهربائيا 
ألياف نانوية 
ألبحمو ‏ مجموعة هيم 
ليف للبرودة 

ليف للحرارة العالية 
ليف للحرارة المعتدلة 
أليف للدهون 
أليف للدهون 
ليقف للماء 


ع 
ع 


ع 


والماء 


ع 


ع 


مثلة الصفيحة الطبقية 
أمر الدخل 

أمر بإرسال الإشارة 
أمر تالي 


مر تغيير هندسي 


عُ 


ة قياس شدة التيار الكهربائي 


أمثال التفاعل الكيميائى ‏ قياس الاتحاد 


واعط" ع001) - انكل 
وع 1 عامماك 


5ع 00110115 


لياف مصبوبة ذات ؤمءط11 ع2100 - عاعمذك 0120 - 2401064 


ع1 0ع1216ازموع م8 


5 لط عنام تخ 7اامتاموط 


ولع 1 ع اتلأع دده 7الدعتاععا18 


دوع م توالا 

عمع 1 

عتلتطط 

عاتطم مان زو 

عاتطام م نعط 1" 
علتطمهوع11 

عالنطمه مآ 

ع 11تامتطامسصم 

عتلتطم ه1101 

عناء نوعاط 

عمة 011 

وعم 

ا رف القت 
0001111 

لإأء 521 

5217 م11 

لإأع521 أصوماط 

(طبة) 801 - عتعمسم 
ىذ - عتءمسم 
مخ 


لقاع دده تطاع 01م 


ال 2011| 

21 121111121 
10 نط1 

5ع" ل0دء5 16 اأوعناوع ]1 


10 أنزء ال 


8000 - مع010 عع مقطن) عتتاعع ماع مط 


ع 


مر درجي 4 عاك 
أمر مناورة معدل 210 عالاتاء 11320 عنهظا اعائط 
لانحدار/ معدل التسلق 

هرا اض نك زها 


أمراض التربة الطاهرة وعممء15 [زه5 متعملا 
أمراض منقولة بالمياه 
أمركيون 


أصليون وأراضي فحم غربيّة 


17172101 555 


5 51ه00) طتعاوء117 لمث قتتهوء 1 اعمط ع تنهال 


عُ 


مفوترسين ع0 احرسم 
أملس - زَلِقَ - صقيل عاع ناك 
أمن /11ناعع 5 


أمن المعلومات 
أمن المعلومات اللاسلكية إأتتداءء5 دمتامصمهقمآ دوماعلا 
أمن المنشآت المائية 

أمهات مرضعات 

أمواج (كهرومغنطيسية) طويلة 
مواج ععوم5 عع21 10 وعكه1آ علأعمع هطامماءع181 
لكتر ومعنطسيّة في الخلاء 


1تناعع5 111011211011 


لإاأتتناعع5 112160115 
05 علانعاوه 1 


و 1018 


ع 


ع 


مواج غير مترابطة 17 الماع طامعه] 


مواج فوق صوتية 1 3ش110133 


811 01 وع1ة1آ علأعمع م طامجاءع 181 


مواج 

كهر مغنطيسية - إشعاع كه رمغنطيسي 

أمواج مترابطة و الع تعط هم 
أمو اج متنقلة مستوية وع17 عمصماط عطنتاء 1121" 
أمواج متوسطة طول ف كالا 
أمو اج منعكسة 6 
أمواج ميكانيكيّة و 1نع 1 ماع11 
أموكسيسيلين عم 
أمونيا 00 
أمونيوم 0011 
ميبيا الساركودينا 1 ه52 
أميتر مقياس تيار كهربائي عات تر 


أميترات الملف المتحرك '00آ 5اعاعصتسخ 1زم عصتنه31 122 


أميد متعدد 20111 
أميداز 0 
أميدة متبادلة م111 
أميدو جين مر 
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ميكاسين عع متم 
أميلاز 11م 
أميلوغلوكوزيداز 5ج 


أمين ثلائى لوريل (1171) م1 عمعن1ه ]مع لمم 
أمينات - مض دآ 1خ - لعن عأمخدعط 2ه1110-5-111012متخ 


5- هيدروكسي بنزديك 


ع 


مينات سكرية ان ا 
أفيئق أسيل 111021 
أمينوأسيلاز 01 انم 
استوييسيلانيك دهم 
أمينوسايكليتول 01غ1اء ه120 متم 
0 أنابيب 5 «دمناءع 121 - عتتهاومماءعا18 


لكهر وستاتيكية - العاكسة 
أنابيب الإرسال ‏ الإستقبال وعطناا (12) 11160 - 5ه 
لمملوءة بالغاز 

نابيب الإرسال/ الإستقبال - 
صمامات إرسال/ إستقبال 
لتفريغ الخاصة 

بيب الرؤية الليلية وءطن1' تعنام 8/1 أداعنآ صماوتلا غطاوتاح 
نابيب الكربون النانوية 
نابيب الكربون النانوية 


ع 


وطن عكاععع] - الماقطة 1" 


5 تتتاجاعة7؟ 5601211260 


111ن) - وعط نامض ول8 صمطعد) 
55 نوط 1ن 117011 عاعماك 


لأحادية الجدار 
أنابيب الكربون النانوية 5عءطنامصدآا< صوطعقك الدسناآن]/1 
متعددة الجحدران 
أنابيب لماء وعماط 171701 
أنابيب الموجات الميكروية وعط 1" 1/110101516 


بيب الموجة وءطنا]' عنحولالآ - عصناع نم1 عحدللا - 10دتمط 
لمرتحلة إلى الأمام 

1172197 ع 1اء 1231 11307 210عاع 82 لصخ 10117210 
أنابيب الموجة المرتحلة إلى الأمام وإلى الخلف وعط 1" 
أنابيب أشعة الكاثود ذات قناع 0158 و2812 - «ملهط5 
لظل 

أنابيب أشعة المهبط ‏ مرقاب 1155© - ووطنا 18 علمطتد 
أشعة مهبط ‏ صمام لأشعة المهبط ‏ أشعة الأنابيب الكاثوديّة 
أنابيب تحويل الصور 
أنابيب تركيز الصورة 


1عان1ء 001057 111286 


و" ناع1 اقمع ا10 عع 1112 


3 


نابيب تفريغ - صمامات تفريغ ناماع ة 17 
أنابيب رئيسة شريانية : أنابيب مياه رئيسة- 112132 [5192ع11م 
تؤمن الإمداد بالاحتياجات المائية ‏ أنابيب مياه صرف 
لرئيسة 

أنابيب شعاع خطي نوع 0 وعطن1” (عم0ز1 0) متحءظ تمعصاآ 
أنابيب ضوئية وعماط أاع1آ 
أنابيب قديمة متعددة مراحل وع 1 ع8 ]14110115 
أنابيب كليسترون عطنا1 معو ]1 
أنابيب لايتهارس عطنا1 ع5نامطغطع ]1 
أنابيب مُضَاعَفَةٌ للضوء وطن اع امن[ تت صدمغامطط 
أنابيب مذبذبة ميكرويّة وعطنا' 05112101 ع00ه01 1/11 
أنابيب مستعر ضة وعطنط]' 1م11 5560ه012 
أنابيب نانوية 5ع156ا206د]8! (عمعااص؟ عمعانرمعطم - م)نرامط 
من البولي بارا فنيلين فينيلن 

أنابيب نيسلر : نمط بسيط من مقاييس اللون وءطنا1 معاووء]<2 
لتحديد التركيز 

أناتاز - أكسيد التيتانيوم - نانوي م225 ضلى 21]10165م220ل< 
لخسيمات 

أنا كس 11م 
أنبو ب عماط 
أنبوب لتكثيف احادي المرحلة ء15ا1' عققصآ ععماد - عاعمنة 
أنبوب الجدول ‏ المجرى ل 
أنبوب الجريان 107 017 عطن"1” 
أنبوب الرؤية الليلية وطنا1 صمنوة/؟ غطع تكح 
أنبوب إخلاء/ مفرّغ عطنا1 - عله ناعة81 
أنبوب أجوف ‏ القسطرة كماعط 0 
أنبوب أشعة الكاثود بينيترون 0117© «معاعمعم 
أثبوت بكي طنط لإعاعياظ 
أنبوب بلاستيكي عوتط عتأققاط 
أثبو ب بيتوني عماط عاع عمط ه00 
أنبوب تجميع الشوائب - قبل دخول عمط طناك 
لماء الخزان 

أثيوت تفريغ كاثودي بارد ءطن'1 ءع128ةتاءكاط علمطنهك 6010 
أثيوت تكثيف احادي المرحلة عطنا1 ععهقصس]آ ععة5 عاعسصنة 
أنبوب حديد مطاوع عمتط دمخ] علتاعند[ 
أنبوب رصاصي و ملتحم 5010 لحك عمط 1620 
أنبو بار فع عماط 1ع1]15 


458 


ع 


ثبوب سائب 10 ع005آ 
أنبوب شفط تثاقلٍ - سيفون 5 
أنبوب صاعق عط لاخطمة11 
نسو ب ضوئي لمضاعفة عط60م0)مطط عناص 1/1 مععاع 
لإلكترونات 

نعو ب ضوئي مُضاعف عطنام]مطط عنام 1 ك1 
أنبوب طيني مزجج/ خزفي عملط نرهات لمات 
أنبوب مُنتوري ع1 اختخمع7؟ 
أثوني قدرة ع1" عامط 
أنبوب كربون نانوي عطنا1 مطعة 6 
أثبونت نف للصدمة ‏ أنبوب صاد ع1 عه1لنا8 


أثنوت عجرور عم21 ناع تع 5 


3 


نبوب مضاعف ضوئى عطنا1' اعنام 1ن هخم طط 


3 


نبوب مكاقىء عماط اأمعله كتنو8 


أنبوب نانوي / أنابيب نانوية / عطناهضدلح 
أنبوب نانوي أحادي الجدار عطنا)مصدل< 91/2116 - عاعصزة 
أنبوب نانوي لاعضوي 812201 عتطمع 1201 


أنبوب/ صمام فيديوي 


ع 


عطنا1” مع1710 


نبوب/ صمام موجى مرتحل عطنآ' عنكه1آ عصتاء م1" 


ع 


نبوبي 1ن 1" 
أنتالبية البلورة ‏ المحتوى 011 01 إملمطاصط 
لحراري للبلورة 

أنتيموني - عنصر فلز 55 11112013 
أنثر اسيكلين دع نا زع ةلطامم 
أنثو سيانين 10م 
أنج-كاك عل >8-1م 
أنديوم 1 - 12 
أنزيم - هيدراز 11101 
أنزيم 1011435 111435 
أنزيم لأسيتيل ترانسفيراز 11 ضاعع ذر 
أنزيم لبروتياز 21201625 
أنز يم لبيبتيداز الكربو كسيلي 5م26 نزغزهط 0 
أنزيم لكيموتربسين وم 017 لاوط 
أنزيم لكيموسين لوه و1 
أنزيم لهيدروجيناز ع25عع 1137010 
أنزيم ليورياز 111635 
أنزيم أكسيداز الكوليستيرول 020 أمتتعاوع[ مط 


3 


نزيم بلمرة الدي أن أي 111 كاد[ 


0115 - ذخال ا معلمعمء2] ذلار[ا 
لذلا ]1 المعتمد على اذدلا01آ1 


3 


نزيم تنشؤ - سيئثاز - الأحماض عكقطخطتزة لاعكى نإاخد 1 


لدهنية 


أنزيم توبوأيزوميراز (وهو أنزيم يؤخذ 1115 
من فيروس 1/26012132آ وهو 

يقوم بدورين مختلفين الأول كأنزيم تقييد وكأنزيم لاصق ل 
.لآ في الطبيعة يميز هذا الأنزيم تسلسلاً نيوكليوتيدياً 
خماسياً ويقوم بقطع جديلة مفردة من 1011/6 مباشرة بعد هذا 
الموقع تما يؤدي إلى فقدان .1(]4 لحلزونه المزدوج - وفي 


ببعضها.) 

أنزيم حلمهة السيلوبيوز 125ل نتطه1طه1اء0) 
أنزيم ربط ليغاز ال ]10 عقمع نآ ختاط 
أنز يم فلافو في 11360120 
أنزيم مصاوغة - أيزوميراز 151 
أنزيمات لاقتطاع النووي الداخلية - 5 
لاندونيوكلياز 

أنزيمات لإرتباط بالحامل 5ع زط لمنامظ - تعتيد 
أنزيمات لإستيراز | 
أنزيمات لأكسدة والاختزال 0112 
أنزيمات لأميلاز 11م 
أنزيمات البكتينياز 2005 
أنزيمات لبولي غالاكتويوروناز ع5 لآ عأماءععم 18:0 
لخارجية 

أنزيمات لبولي غالاكتويوروناز عع 1811000011 
لداخلية 

أنزيمات لتنظيف 5 اناعع 1عاء10 
أنزيمات الحصر وع زم امناء ضاوع ]1 
أنز يمات العلف وع ص8 لعهع2 [ه تسم 
أنزيمات لهيدرولاز 11111 
أنزيمات الوصل في الدي أن أي م11 خلاط 
أنزيمات تفكيك الفوسفات 2001101112105[ 
أنزيمات تفكيك الني وكليوتيدات 1 
أنزيمات مرتبطة بالغشاء 825 لمناوظ عموعطصع 1 


49 


5 زط ع1[ معامعط 


نسامايسين 1152111 
أنستاز 01م 
أنتسوليق تا نم1 
أنشطة احتبار 5ع اناعى اوه 1 


أنشطة <مناوء2عءع2 أعمخده© - 8009 - دوآ8 لمح - لم8 
ستجمامية وترفيهية تتضمن أو لا تتضمن تماساً جسدياً مع 
لماء 

أنشوطة التحكم بالاتجاه 


ع 


0155م 


مهه0آ 1متاده00) عستلوءع ]1 


3 


نشوطة التحكم بالارتفاع ههآ [معخده2© أخاعاع1]1 
أنشوطة التحكم مزههآ 220 متهن علنختاخخ عستاءع )زط 
بموقف الانحدار/ التسلّق 

أنشوطة إقتران زاوية ه0ه.آ عصتامنهك© مماك ع110 © 


لانحدار/ الزاوية ما بين المدرج من جهة والخط من آخر 
لمدرج و الطائرة من جهة أخرى) 


أنشوطة إقتران محدد المكان 00.آ عسصتاصن00) ع5 1لوء0.آ1 
(موجه الطائرة لمنتتصف المدرج) 

أنشوطة تطعيم سلكية هه.آ عسصتكخداناءمم1 عملا 
أنشوطة سلكية هه.آ ععتمالا 
أنشوطة مغلقة ‏ حلقة مغلقة مهه.آ 0ء105 © 
أنصاف الموصلات العناصرية 6025عنلصمعتصرء5 أمعصرواظ1 
أنصاف الموصللات المركبة 015 1عنا20معتططعك اتناهططه © 
أنصاف نواقل مركبة ‏ مركبات أنصاف موصلة 

أنصاف لنواقل 55 
أنصاف لنواقل المتعددة 25ماعنالصمعتصءك تإعللهة77 - نتصسد/3 
لوديان 

أنصاف لنواقل ذات 201166015مع1تمع5 «مردع ل صدظ - ع11710 


فجوة طاقية عريضة 
أنصاف تفاعلات : إمّا الجزء المؤكسد أو 5دمناعهء<2 - 11216 


لجزء المرجع 

أنصاف موصلات القدرة 2017101 
أنطقة التردد 5 ع عناوع 11 130160 
أنطقة ترددات الرادار 5 لزع تعناوع21 130012 
أنطقة سعة فولتية 5 عن تامرسخ عع 2ئغ[اه؟؟ المعتامء؟ 
عمودية 


ع 


نظمة الاستجابة المناعية قاع 515 1ماعع ]181 


00 


4 ا ا 5 


لبطاريات الثانوية ع5 لإاعااد8 إتهلجامعء 5 
لبلمر ة و الأنظمة قصعاةزك نإمقتاتحبدة لصة معمترامم 
لمساعدة 
ة المتزايدة 
لتحكم بالحلقة 


5 00121101 1101101 121مع م110 


15 00121101 ززهم.آ 010560 


أنظمة صتعاةنز5 ادناصء© روم.آ 0عوه1© [معتصمطاءعصرمئمه81 


م بالحلقة المغلقة الكهروميكانيكيّة 


لتحكم بالحلقة 


ع5 002101 م0م.]آ - داعم © 


لتحكم بالمحرك ع 1م00 عمتعمظ 
لتحويل الالكترونيٍ 5متعاةئز5 عصنطعا581 عندمماءماظ 
لتشغيل - نظم منظومات الْفمّلات قصتعاو ره 0ع لم 
لتشغيل التزامني/ التوقيتي 
لموروثي التي تستخدم الفيروسات العصوية كناقل 


ع 511105 


5ع 1760]101 101و5قع1 د 0111015 1تاعوظ 


نظمة التوجيه العطالية / 5 0101013106 31 ع1 
لقصورية 
نظمة التوجيه والإرشاد والتخطيط 101116 
نظمة الحماية ع 1 1117لاعءع5 
نظمة الحماية الحرارية ع نمناععامعط امعط 1" 
نظمة الخنق الآلى قاع 5 علأأمخط] - مأندكث 
نظمة الرادار 132021 
نظمة الرؤية الليلية ع5 1151052 أاطع تلا 
نظمة الرؤية الليلية السلبية مهنول غطعالطا عكزوموط 
نظمة الرؤية الليلية 15 1715105 خطع ال 1111121 
يه 


لرؤية بالأشعّة تحت الحمراء 
لري 

لزراعة على دفعات 
لقيادة المتزايدة 5]6225ئ[5 2102 ]دع تعدخ مده 


لكبح ضد 


ه7151 غطع الل 
5 11115211011 
ع 111211011دن) طاعتدظ 
5 51160 11111 
5 501121 


5 101105ر 


5ك - ومتعاولاك عستكلد:8 عاءه[1 نخسم 


530 


نظمة 5 1011اع1816 ععومومنزعخ لصخ 11111211 
لكترونية للاستخدامات العسكرية وفي مجال الطيران 
والفضاء 

أنظمة لكسب القليل 15 0291135 - 10117 
أنظمة لكشف عن التطفل ‏ 5(/566225 102اععاء0آ 51012ناه1 
أنظمة المصفوفة الطورية ‏ 5ت0ت6أةلز5 12023 نإتتة لعققطط 
للرادار 

أنظمة المنصة المستقرة 85 213110113 عاطوام 
أنظمة الموجة 5 111010113176 اصلمط 10 أمامط 


ميكروية للإتصال من نقطة إلى نقطة 


نظمة الهاتف قتاع 55 عدمطامعاء ]1 
أنظمة إدارة الرحلة ع1 اعتاعع 11223 غطع 111 
أنظمة أجهزة الهاتف صتعاةز5 عدمطمعاء1 علتطه]1 مملناطاء6 


لخلوي المتحرّك 


3 


نظمة بيولوجية 5ع 5 [دعاع 81010 
أنظمة بيئية ع5 5605 
نظمة تتبع الرأس 5 112118 11600 


نظمة تتبع العين ‏ متتبعات العين 
أنظمة تشغيل الكمهوتر 
أنظمة تعبير بكتيرية 
نظمة تفتيش رؤية 5[/5]6725 102اعءمكم1 جم أؤو1؟ عا امه 
لكمبيوتر 

نظمة جمع مياه الصرف <2عا5ز5 11721612 ع51ة117 2[1طاء 81 
نظمة خلوية 
عن قايلا للحيو متيدة الخرعه 
أنظمة دقيقة غير متجانسة 


ول مرك 
5 061211115 اع ماه 0 


1 101ووع 1د 1[دتتعاعو8 


ع 


ع 


3 


قتع 55 1اءعن) عاطدا؟ - هلظ 0ع1115طاهم نمآ 


ع5 قلا معطعع ماع 111210 


نظمة رادار 075تعاولز5 1120212 تإدتعخ 0عققطط ع0ه 1/1101 
ارج الكرزة مضفوةة الطو 

أنظمة رقمية عا تله تنلا 
أنظمة رؤية الكمبيوتر ع 1715101 تاع ا ممه © 
أنظمة رؤية غير مباشرة كع 55 عساوعالا اعم 1للس1 
أنظمة رؤية محسّنة 5 7151012 2200م 
أنظمة زراعة مستمرة 35 ]نان 011110115 
أنظمة سواتل / أبراج مناطق محدّدة ف 600 
لسماء 


أنظمة سيطرة الآلية المؤازرة 
أنظمة على الرقاقة 


اهن جمعاوزوه زعم 


منط0 لخ 01 ومرعاوزم 


3 


نظمة كاملة السيطرة ع 1117م ناث الن1 
أنظمة كهر وكيميائية 725ه6اةلا5 لمءتستعطءمماءء81 لإتقصسط 
أولية 

أنظمة 5 012121216211 1اعم 81 - مأم0 - مم11 


كهر وميكانيكية ‏ ميكروية - بصرية 

أنظمة كهروميكنيكية 5تءأةنز5 لةعنسقطاءء21 مناءعاظ هنكل[ 
ميكروية ‏ منظومات الكتروميكانيكية ميكروية 

أنظمة مُعِيئَة للملاحة بالقصور الذاتي 2 5تتعاونز5 121 41060 


أنظمة مالتاب للحلول الحسابية 5تتطاتمع[ه قخآآشآل! 


3 


نظمة مائية ا 
أنظمة مائية/) 05تعا5ئز5 عققطاط - 1580 عتصوع15/02امعناومف 
عضوية ثنائية الطور 

أنظمة متزامنة 5 5110110 
أنظمة محدودة السيطرة 1 01117طأناث لع الآ 
أنظمة مر جعية كماع 5 ععطع عع ]1 ع منلدع 1 عنام 
للوضع والاتجاه 

أنظمة ملاحة القطع المكافى قصاعاذلا5 «متادع61دآ8 عتاهطوموط 
أنظمة مياه الصرف قماعاة 51 1ع 171735161 
أنظمة نقل الالكترون ع5 011 5ه 1 امناءع 181 


نظمة نقل البيانات 5 ونا 10212 
أنظمة نقل البيانات البصرية 725عا5لا5 كناظ 129]8 1[وعنام0 
أنظمة وخلايا متعددة 5[اع© ملك قصاءأولزا5 عستإعصظ - 3/114 
لأنز يمات 

أنظمة/ تعليمات 1 
أنف مدبب 20560 - اتبااظ 
أنفاق الهواء طم ملا 
أنماط و10 
أنماط ع و2 
أنماط 01 
أنماط الارتخاء 1 كاله 
أنماط الإرسال عبر 5 151155105 عل تناع عله 1717 
فقيل الرسةء إوبالرتعين وليل مربي 

أنماط البصمة ع1 1/1351 
أنماط التشغي 5 هنعم 0 
أنماط الحياة 515 ملآ 
أنماط الحياة العسكرية الحديثة 5عانزاوع انآ مدعلوه]8 تإمماتانك/1 
أنماط الحيود ع امناعه 11د[ 


51 


3 


3 


3 


3 


3 


ع 


أنماط الرنين البنيوي 
أنماط تشغيل عشوائية 
أنماط حديثة للكمبيوترات 5هعانامصده© اهدهومءط لم8 طعنك1 


أنماط/ طرائق استطالة/ انّساع 


أمدريت ‏ اجتفاف ‏ عدم الإماهة 
أخبيدرايد نيتريك فوق 


5 عع مدهودع ]1211ماع لاك 


5 :صاط ه30 ]1 


لشخصية 


نماط صوتية 
نماط فاشلة وتحليل دز ز[هصة 5اءه]81 مخ 5م2810 عقدلته1 


5 غ 5نامع م 


نماط متعددة الفصوص ع 1/1110 


5 طمنو معاء8 عاعهة 0 
نهار مغلقة 5[ - تتام 
0 


110 'تطاسصخ عتتاالطا عناعمه و جرمععط 


أنواع لآنابيب وعماط 01 ول سكا 
أنو اع لتنضيد ‏ الجدل وعم150 عسترعام 311 
أنواع لزخم الزاوي 5 1/]012611]11113 1هالاعدم 
أنواع لقطع الميكروية ع7 اوم 1/1 
أنو اع لكبل وعم1 عاطة0 
أنواع لمرشحات الأساسيّة وعم 1 تعاللط عافدظ 
نوا اع بصرية وءعم15 ل[دعنام 0 
أنو اع حليلية وعاععم5 عازأمسم 
أنواع متوفرة/ متاحة عاطهانهتى وعم 1 
أنود رطب عمط ه1176 
أنو د ضلب علمحث 501101 
أنورثيت عالط 1 مسم 
أنيميا عيتة قكناماء معط 
أهداب و سياط ملاعم ةا لصخ منلك 
أهد ف التفتيش ده عع مق 01 وعللتاءء زط 0 
أهد ف الوقاية 2]5داط معزو تدعاعبا8 .م2 00215 تراعلو5 
في محطات الطاقة النووية 

أهداف ضوئية موصلة قاعم 1 ءاعد لمعم ]مطط 
أهد ف معاينة و كناعء زط 0 1121121215 01 1م 1اععمدن1 
(تفخص» المواد 

أهداف/ أسئلة/ قياسات وعتتاء 1/1 كاه تاوعن 0215/0 6 


2) 01111 


هلية - كفاءة - مؤهل - تأهيل 
وَل فشل بالتحويل 


40 عتتطاتوط تراط - أوصماط 


ءُ 


واني بيضاء 27111 
أوج 1 امم 
أوراسيا ‏ المنطقة الواصلة بين أوروبا وآسيا 5 
أوزون 020 
أوسكيق مالع امام 
أوسيلوسكوب ‏ كاشف ذبذبات عمم05011056 


3 


وسيلوسكوبات رقمية 


أوضاع تشخيصيّة رئيسية 


1015121 6025 


112[01 1013820516 15 


أوظأ سيماء 20111 مم0 ]1 
أوعية دموية صنعية قاءووء 81000 مع ناجم 
أوكتانول ‏ 1 [مطماء 0 
أوكسالواستيك لك عتاععده 021 
أو كسيتتر اسايكلين عصتاء وعد ماع 0 
أوكسيداز طر في 02105 اقصتص ]” 
أوكسينات ‏ هرمونات نمو نبايتة تنام 
أو كسينيتراز )2 
أوليات ‏ حيوانات وحيدة الخلية 201002 
أوليفين متعدد تصالبي ستاعامنراه5 لععلصنا - ووه 
أوميتر - مقياس أومي أمبييري اع اع لتحصط 0 
أوميجا ه0118 


أيتوسين و ثيامين مركبان عضويان عصتسطئط1' عستوماتوظ 
يحويان نتروجين و كربون ومجموعة ميثيل يمثل ثيامين أحد 


مكونات أربعة لحمض ذلرلآا0آ 


أيروديناميك ماع ل 
أيزق البوسين عاأعناعاه15 
أيزوتون (متعادل النيوترون) - ايسوتون - تواتر ه1500 
أيزوغلوكوز / 
أيض سخا هط 0 
أيض ابتدائي / أساسي دمكتاهطا ماع11 تمسمط 
أيض ثانوى حدذتاهطم]ءع/ 20211معع5 
أيض لاهوائي مناه ط مع عخطه عمسم 
أيض مشترك مطقتاهطماء 1 - 66 
أيض و طاقة لاعتعط8 لصخ سحتامط م0 
أيضية عتامطواع 1/1 
يميدة متبادلة 1 
أيتشعايخ اع مما 
أيو ن م10 


52 


2 - نالآ[ 


أيون الليثيوم 


أيون سالب - أنيون/ شاردة سالبة 4101 
أيون مضاد 6010 
أيون موجب/ كاتيون 60 
أيو نات 12115 
آبار الإستخلااص ذلا سمتاع د م8 


بار الحقن قلاع مناءء نم1 
5 201111101 
ثار الحجم التقليدي ماعه]81 عمذد ادعنومه01 علكزونا 111 
لانتشاري 
ثار الحجم التقليدي 
مستعرض 
ثار الحجم الكمومي 
ثار القص العرضاني 
ثار النشر 


قاعء]81 عجاك لدع 1زو125ن) عدنء 113051" 


ه811 517 م0 
قاع 811 عمتتدعطد عو1ء 110517" 


5ع م الة ك5 


ثار انحراف الجيرو 111 010 النتستعخ 01 ه811 
لسمتي 

آثار حدوديّة ماعه ]81 لظ 
آثار فوق وطنية ا 01 


(شاملة لعدّة دول) 


آثار ناجمة عن خدمة قاع ]81 عم الكزعة - 10 


آثار نحاس غير مشكل 
خذات العينات الالية 

آزوت (نتروجين) سائل 
فاق التربة 

آفاق مستقبلية 

آكلات المعادن 

آلات - الماكينات 


لبديلة 
لات تسلسل محدّد 


لات حاسبة جيبيّة 


5 ناعم م00 لعطاام]ععط 
5 211 مانام 
ع0 110ا1آ 
15 5011 

1116 
110011101 


ع 1/2 


آلات الصرّاف اللي (111ة) وعسصتطعد]8 ععلاء1 عتأقسمامم 
آللات العرض الاحتياطية/ 215 7تناماكم1 لإدامدن»آ /زطلصماك 


وعطتطعة]/ ععمعنوع5 لعا لاا 


5ل ناععاووط 
1101 [دعاطقطءء 1/1 
ع 1/1 
وعطصتطعة 1 1ماععمك 


51110011 5 


آلات مؤ قتة لتو ضع انطع عدالزهآ عمه1' 0ع021اماناى 
لشريط 

الانع كاب 
كهربائية صغرية / مكروية/ مجهرية 

آلاف السطور من 0006 02 وعصنآ 4سصدكنامط1 : ©1210 


وعطتطعة ]1 لدعتطممطععص نه 1اععاء 1/110 


شيفرة البرجة 
آلة ختبار فتل عصتطعة]8 أوع1 - مزوذه :1 
آلة اختبارات عامة عصتطع ه81 عصتاوء 1 لددوتع للملا 
آلة الاختبار الصورة مأمطاط عصتاعدل8 عصنتاوع 1" 
آلة الحالة المنتهية ‏ آلة تحديد الحالة عصتطعة7 علهاذ عانصلط 
لمحدودة 

لة الرؤية 1510 عصتطعة 1 
آلة تجميع 0 
آلة تسجيل لصوت القلب ةع 01010 طم 


آلة عصتطعة]8 أمعسيت - عسمتتمصمعالة كنامممعطعصرة - غامد 
صغيرة ذات تزامن ذاتي للتيّار المتردد المتناوب 


آلة غسيل الكلى 


1111 


آلة مثالية عمتطاع د81 1امع10 
آلة مختضّة عصتطعد81 0ع12لماععم5 
آليّات افتراضية م 71111 


آليَات الترس والنابض 225ونصهناءء80 عصترمد لصكى خدء تن 
آليّات المؤازرة والتحكم 15 عستطعة]8 ل116ه0 امه متكرعق 
آليّة المواد 

آليّهة مسجلة 
لكاسيت الممغنط 


215 01 دع اممراءء 1/1 


متكتطقطءع ]1 1ع10مع6] عمره1' عتأعمع 1312 


آليات مهناعنله+2 حصنن 1ل عتمءم ص1 نرم نلمعع 1 مسقم عاكم روط 
لاسترجاع خلال مراحل إنتاج البنسلين 
آليات التحكم بالدخول 


5 00110 ووععه مر 


آليات مؤازرة ع5 
آلية لطع ع 1/1 
آلية / آليات كتاؤتطتة اءع1/1 / متقتمقطءء1/1 
آلية الانتقال 5ك تطملاءء 1/1 تعاقصة: 1" 
آلية التبعيد 0101 220011 


وتاك ا | 
20011 


عع 1 1نامع 5 


تقلط هطاءء 71 أع1 1ه 1/1 


لية تقريب خشنة 

آلية توليد ونقل الحركة 
آلية عمل خليّة الوقود 
آلية في أشباه 
لموصلاات 

آلية مؤازرة 

آنود أسطواني متعدد 
لفجوات 

ِ 


ني الفعل 


بَربَخ (أنبوب لضبط تدفق المياه) - 


وان خبط اليه 


11 تاعده1مرظ ع15ة ه00 
]| 
ودع 1[عن) [عناط1 


1/16 1211151215 173 75 


ع5 


ال انارت النانا 


252*210 5 


نه ناعخ لهأ مطع ده 1/1 


ال كت 
ع 0 1ع 1171167011101 


عآءماقمءع 


اع[ ممم 

عاعتاصع1 

نانك 0 125 

م01 

21 

وعاع 01م 1 

اماك عستا عتاء رعاظ متممعط 


د10 ع210طخ 


ني سيقيم ثناتية الحلقة ع7نااعناا5 عصنظ عتاءنرعا8 مسعطمع5 


عاط اعت 


ب سي سي : نموذج لشبكة 80600) 0611© لعمعامع0 - و8 
فراغية بللورية ذات خلايا مكعبة تتوضع الذرات في قممها 


وفي مراكزها. 
باب مفخخ 

بابايا 

باباين 

باثق ثنائي اللولب 
باحة صافية 


باحث صوري 


0001 ج113 

2000 

20 

ا ع5 110 
20113 


تتعلساط برعا 


بادىء . حَدّدٌ .مقدماً - وُضع فى المقدمةً / 5عجتعءط / عوط 


بادئات 


بادىء آنيوني - مبادر آنيون 


علطم صخ 11112101 


بادىء تكثيف - مبادر تكثيف 51113601 نه ا دقمعلم ه00 


بادىء جذري - مبادر جذري :101 1م1301 
بادىء زيغلر ‏ ناتا ‏ مبادر زيغلر 2]05تانم] هنول - تماعع21 
- ناتا 

بادىء ضوئي ميادر ضوئي :1112101 مأمباط 


بادىء كاتيونى - مبادر كاتيون 101 علمه 01 


بادئ 211 
بادئ 510101 
بادئ حركة ذاتي آع1ة51 - كاعم 
بادئات إنسولين أولية 1511م رمع 
بادئات منحلة 5ع عنو مع مععء10 
بادئة كك 
بادئة إنسولين مصغرة تاناقصزهه - تمتك 


بار - واحدة قياس ضغط ‏ قضيب ذراع ‏ حاجز ‏ عائق ننه8 
- قضيب عارضة 

بارامتر الاستطاعة (القدرة) 
النوعزة 
بارامتر التباطؤ 
بارامتر الطاقة النوعيّة 


أعاعمطمنته2 ع0 - عالأععمم 


11 11خ 1عاءءء10 
أعاع هته تزع تعصط8 - علاععمم 


بارامترات ‏ حمس رئيسية متهم علاط - وتعاع سوط 


بارامترات - 5 :101 متها ع1 - وتعاع سوط 
عوامل متغيّرة/ وسطاء ‏ حمس بارامترات رئيسيّة للمواد 

بارامترات الشبكة 5 م0 12111 
بارامترية اع 1و 
باركود ‏ رمز قضيبي ع000 توظ 
بارومتر - مقياس الضغط الجوي ع اع عه 18 


بارومتر زئبقي - مقياس ضغط جوي لعاعتدم ه82 لإباءمء1/1 


24 


زئبقي 

بارومتر لاسائلٍ ماع ه81 10متاعمم 
بار يوم 211 
باريون 1820 
باسكال لقعقةم 
باسيتراسين 65]ا10طلاصك علنامء2 جعط01 لصخ ساعد م1اعد8 
ومضادات الحيوية البيبتيدية الأخرى 

باص التمرير الخطي للعلامة 8 تاععاه1 تدعطاآ 
باطن النجم 1101عام] ننم1اعاك 
باع الجناح عملا- سدمرم 


54 


باع فعال/ مجاز ‏ مجال فعال حنوم؟5 عتحتاعه 1811 


باعث الترانزيستور عا لظ 1مأفاقطة 11" 


باعث تابع ع1 لع مط 
باعث للحرارة عتمتعط امع 
باعث للطاقة عتممع ع8 
باعة .مشكرك عا نص بامستصده © 
باعث منغُم لظ ع1 
باعث نوع سالب عا لم مم1 ا 
باعث/ مُرسل ع نع 
باعثاً ضو ثيا اع أمظ مأمطط 


باعثات الضوء بالأشعة تحت الحمراء 5 نمع م00 11 


باعثات ضوء 15 أطاع انآ 
باكتريا ذاتية التغذية ع عنطمهخ1اماناه 
باكتريا لاهوائية متعاعد8 عخطمتاعممم 
باكتريا هوائية عع عاامتاعم 
بالالتصاق 8 
بالالتصاق والبرغي 011 - لعلمه18 


بالتحضير الأقصى 


بالدولار لكل رطل 
بالغة التنشيط / التذمم 


معط - ادا 
نه ع2 1001131 


6م00 ااتوع11 


بالمقارنة طختالا اممتوم مره 6 
بالمقارنة مع المعادن 5لهاء ه15 لع توممده © 
بالمقياس الطبيعي علدء5 - الن1 
بالن الت 
بالوعات وكلطزك 
بانجيا (قارة افتراضية ضخمة) 2 
بانسبيرميا (نظرية نشوء الحياة على سطح عم ممه 


الارض) - بذور كونية 
باوند للإنش المربع مُقاس 081086 تاعم1 عتقنان5 روط لصنامط 


باوند للإنش المربع عأناهووطق طعصآ عتقننوك نوعط لصنامط 
مطلق 

بايريميدين ل لط 
بائعو الحملة وبائعو المفرّق له ونع لدوع1مط11 
بأسرع وقت ممكن مذكك - عاطزووه2 حل 2هه50 حم 
بيتون عمامءع2 
ببتيد المورامل الخماسي ع10امءم ع2 1/قة 1111 10108 
بنتيك سباعي مؤسل عنامعءم هادع لع 1د ازعم 


ببتيد متعدد الهيدروكسيل 


بيتيدات 


علنامء5 1010ل طامط 
ع10امع2 


ببتيدات حلقية : باسيتراسين 821158612 :وع0نامءط عناءو0 


بيتيدات خطية م تلوع مارآ 
ببتيدات غليكوزيدية مع م6011 
ببتيدات مستخلبة وعلنامء5 لعأ داعت 
بت 8 
بات 185 
بت البداية 811 نماك 
نت أقل معنوية لظ أخطدء1 تمعاد أقوع.آ 
نت أكثر معنوية 811 أصدعة تصعاك 110516 
بتات نهاية 5 مام 
بتر ليزري نم25 1آ 
بترول - مواد بترولية - النفط متناع[معاءم 
نك سيظط اينع 1زم 
بث تجار يي 1م 1ع تمه 


/اع010تتتاع 1 عستلاععع ]1 لصخ عمستامدع8020 (مأقتاعاء 1" 


بث تلفزيوني وتكنولوجيا تلقي 
بث صوق 23 50111141 
بث غير متزامن 0 101015 


بث نبائي ‏ يتم الإرسال من نباية طرف الهوائي عمل[ 0م18 


بثق حراري 1106 
بثق مستمر 12 
بثق مشترك - انبثاق معا 00 
بثور البلاستيك 5 عنتاقواط 
بجرعة واحدة 2015 - عاعضاك 
بحث اع توعوع ]1 


اعتوء5 عع 1ه - مالظ 


أتاع تدم ه1ء 108 ع ماع تتوعوع ]1 


بحر ميت 52 10630 
بحيرات 5ل ]1 
بحيرات الصحراء المالحة وعكلمآ غلدك اترعوعد[1 
بحيرات بركانية وعكلة] عتصوعاه 17 
بحيرات ذات تغذية متحولة وععلمآ عتطامم1اماء/1 


وعكلة.] عه80 


15[ 01تمتة 1" 


وعكلةآ اأمعاعصهى مرعود[ 
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بحيرات قطبية وعكلةآ تهامط 


بحيرات متخثثة 15س[ عتطمم انا 
بحيرة ‏ هور ‏ لاغون: بحيرة ضحلة ذات مياه 128001 
هادئة ذات اتصال بالبحر ويحجزه عنها حواجز رملية / 


جزرية / أرصفة مرجانية 


بخ بارد م5 0010© 
بخ بقوس بلاسما ‏ ترذيذ بقوس /120م5 عنة - ممتكواط 
بلاسما 


بخ بلاسما ‏ ترذيذ بالبلاسما /12م5 فتامقاط 


بخ حراري 1 161121 1" 
بخ غازي حركي بارد 5121/1 عامته ه101[ 025 0011© 
بخ قوس كهربائية /13م5 عنذ - عتتاءععا18 
بخ كهر بائي ساكن عنلهاومناءه 181 


بخ لهبي - نوع من أنواع البخ الحراري ‏ عمضذإ2ئم5 عصتحاط 


بخار العنصر العضوي 126017 1[دعتسسعطن عتصدع02 - اماع81 


لكيميائي 

بخار الماء 0 
بخاريٌ م5 
بخر التنفس النباتي 121100101 
بدء الهضم اللاهوائي ملا - أتهاك 
بداللات تفرّع خطوط الهاتف البيانية اط 10218 
بدالة الفرع ععتقطاعدظ اعسوءظ عتاأمطتم ناخ عتم حلرط 
الاوتوماتيكي الخاص 

بداية الانقلاب أل كم[ 01 أعقم0 
بداية سن اللولب 1 تماد 
بدائل اك 
بدائل ‏ مباشرة/ غير مباشرة 1ن120156/اء116(آ - وعامااناوطناك 
نذائل الأسستوس/أمانك 5ع لاو طن5 ومأوعطقم 
بدائل المسافة البعيدة 11220 عدمآ 
بدائي 11 
بدائيات النوى 0165 1م2101 
بذرة ع5 
براءات الاختراع كأطع اوم 
براديكينين تطعا ج8120 
براغي تثيبت العظم 110115 
نر غي كروية [لد8 
برافين م2 


برامج التطبيقات 105 116211011 زم 
برامج الصيانة 5 001151721101 
برامج النظام 2105 لاع 5151 
برامج دعم الشركات 5ع72عتء5 6011م طناك لإمةمحطه0 المدرك 
الصغيرة 

برامج نقل التقانة 5 تع اء5 اع ]قد 1' لاع 10مصتاءء 1" 
براندي 2512017 
برايمكس : ماركة مسجلة زع تلط 
برايميز: ماركة مسجلة ©عوع تلط 
برايون: شبه فيروس 121 
برتنة - إضافة بروتون 1 ]2 


برتوكول الضفدع ذو 2206001 عمع1 4عطاناه]2 - 11106 
الفم الواسع 

برج 0 1 
برج معباً مع ل0عاعةط 
برش: حساء روسي خحاءة ه80 
برشامة (تبشيمة) ذا 
ل غي / مسمار 801 


برق وبريد نيبون عدمطمعاء 1 لمخى طامدئععاء1' ممزمتلع 


برك - أحواض 20 
برك إنضاج: برك تجمع فيها الحمأة 


لتتحلل تدريجياً 


5 112211015 1ط ةك 


1/1 31111211015 5 


برك أكسدة مم2 مه0 01011 
برك بصرية 5 17151121 
برك تصفية المحاليل بتركها فيها لفترة زمنية 20520 عصتطوناهط 
محددة 

برك طفيليّة 5 211 لناعة 1 
بركان 101 
بركة تامة النمو 44 112116 
برمالوي 1101ةطععم 
بر مجة 111ل 1210 


برمحة الكمبيوتر 50115786 ىا عقصتستصدعومء5 عا اده 


والبرامج 
برمجة تل كن يه 21 1220116 1/11 
برمحة ثنائية 201110 


برمجة خدمية توجه 1 أتامططهن) لعامع 01 - عم اكرعم 
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برمحة قصوى ”261 - عتتستصسوعع ه22 ممع كت 


برمجة و برمجيات 50115521 210 115لتطتوتع 10 


برمجيّات استحواذ البيانات 0117 ككد»[ 
برمجيات 5017/1 
برمجيات لتحكم بالرحلة [مختاطهن أخطعتاط] عته ]امه 
برمجيات الرؤية المتعددة 5011701 اماومةء؟ - 1311 
برمجيات العالم المفتوح ه5015 11/0114 - جاعم 
برمجيات لنظام 50117701 تلطع اوم 
بريجيات جاهزة 005 ا[عطد - ع1" - 011 
بريجيات جاهزة (0015)) [[عطد - عط - 011 1مك #عصتصدمه0 
تجارية 

بر مجيات حبيثة 111 
برمجيات عادية 5 210 0115160111 
برمجيات مجسدة/ مخزونة 1 


برمجية الحماية ضد عله /1ا501 امتاءعء 210 كناك اكتاطم 
برمجية ذات مصدر مفتوح 5011771 ععتناه50 برعم 0 


يرمى | 


برميل 

برنامج - رمز هدف 
برنامج 110 1156م تعاصظ - مده ]نجاط 2 ونحكول :8730 28ل 
2 13778 النسخة المخصصة للشركات التجارية 


اعتتو8 


طفع 20 انع زط 0 


-06آ 10قطعتدع5ع16 101 عمتسدعع 80 عاعع 5112 لدعم هتنا 
برنامج استراتيجي أوروبي للبحث و 8521611 - ا معصامملء؟ 
التطوير في محال تكنولوجيا المعلومات 


-810 1121216221266 لمم - 121102ءم0 - ااعطاعع 131202 


برنامج لإدارة والتشغيل والصيانة متواع 
برنامج لتحفيز طويل ‏ 22081822 116أمء100 ع1 - قدمآ 
الأمد 

برنامج لتحكم المنطقي للع 210 عاع هآ 1101ه 0 
برنامج لتدوير وإعادة 22105 108 وستوعع م5 عصناءزععس. 
اتصبيع للمواه المركية البوليميرية 

برنامج لمصدر تتونع 210 ع1110 50 
بر نامج أو لي ام 1ع 210 لالم[ دام 
برنامج تجر يبي مطوعع ه20 11121 
بر نامج مخصص مومع ه220 لعنهء1لء10 
بر نامج مسموح متقعع 210 المترعط 


بر نامج معالحة او, لي ل 210 اتاع ماوع نعط 1511121لس1 
صناعي 

برنامج ميكروي م110 
برنامج نار المخيّم ونع 20 ع1 1أصصسة0 
برنيق ملاوع 3[ 
بروبيونات 1201 
بروتوبالاست 20105 
بروتوكول الانترنت 1م2010 أع مم1 


1م200 أع تعاس[ /امء60ه* 1متاص من 1ماذة ااقطة 1" 


بروتوكول لتحكم في الإرسال وبروتوكول الإنترنت 
بروتوكول التشفير 1م2010 102 ملإتعصظ ووعاع1111 
اللاسلكي 

بروتوكول التطبيقات 220001 2ه لخوء امك د5وعاع171711 
بروتوكول الشبكة التعاقدي 0117- 1مء2]060 6ء81 أعومامه0 
بروتوكول النهاية إلى نبهاية 1مع60ه22 800 16 لم8 
بروتوكول الوصول المفتوح ال ل ل لت 
البسيط 

بروتوكول انتخاب/ اختيار 1مء25:0]0 أنماع5 / 1امط 


21102آ - 1مع2060 211011 1ناع 0011 11056 عاستقط زد[ 
بروتوكول تكوين المضيف 


بروتوكول كيوتو ‏ معاهدة كيوتو 1م200 130166 


بروتوكول نقل البريد 1م200 تعاقصة1 1[ند1/ة عامستة 
البسيط 

بروتوكول نقل النص 20001 تعأمصه 1 مدع امرعم 113 
التشعبي 

بروتوكول نقل النصوص التشعبية المحمي 115 
بروتوكولاات 2001 
بروتوكولات الاتصالاات ‏ 15مع22060 5م لدع استتستصرمععاء1” 
البعيدة 


بروتول إنترنت الخط أمءم0]ه2]0 أعطنعام] عصنآ امتعد 


التسلسل 


بروتون - بروتونات 5 - 2101011 
بروتياز مرتبطة بغشاء 5 201ناه8 - عطوءطا ع1 


بروتين ع2 
بروتين الالتحام/ الالتصاق ع0 جامزوع طلم 


بروتين الانزيم عطالإجتاء وهم 


بروتين الخلايا المنفردة اله 6ت 
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بروتين أولى 1م ع2 
بروتين مانع التجمد 


ماع10 عجعع ]امم 


بروتين مفغل للناتج الأيضي ماع80 01د كتاعى عاتاهطمته0 


بروتين مفلوّر أخضر مترن 
بروتينات ع2 
بروتينات الدم المناعية ‏ الغلوبيولين الممتنع 1ن اماع 0ن متحص1 
بروتينات الصدمة الحرارية قطاع ]0 عاعمط5 أموع11 
بروتينات تيت قطاع 0ه - ع1 
بروتينات فلافينية 1 
بروتينات قنوية قطاع 0 أعمصقطات 
بروتينات محركة زع 0 21/101061 
بروتيوم ع امع 210 
بروثرومبين خط 2 
بر وجيستيرون ماع اوعع 10 
بروجيستينات 2105 
بروستاغلاندين ع 2 
بروكاريوت - بدائية النواة ‏ كائنات أولية عأه لإتهعاه 1 
برولين عمتاهم 
برونز 1210105 
بريتانيو م( 12101 
بريد اكتروني آنة21 - 8 
بريد برق كوندي أ5و20 طاموئعوعاء1' عله 
بريد صوي 1ن عم1ه17 
بريغنينولون 01 مع م21 
بريمة احفر - مثقب ار 
بزباز نفاث: فتحة ضيقة في نهاية انبوب / عاعدهل8 اول 
خرطوم تتحكم بقوة نفث سائل/ غاز/ هواء 

بزموت ‏ عنصر فلزي أن معز 


بساطة ارادية لإأأء مساك لإتتمتسساه17 


بسترة 1206030021 


بسترة الماء بالأشعة الشمسية 28]102تتكناعاقة2 18/2161 ننداآه5 


بسترة/ تعقيم الحليب 841111 0 - 2م122 تتاعامقوط 
بسط الكسر 1ن 1 
بسيتراسين اع ع8 
بشري الشكل عتطم 01 مهمه طاسم 
بشكل اتجاهي /اللمتدماءع17 
بشكل بادئات ألبومين أولي جع مستناط 0 مع 21 


12 5115 


لع معاععع م 1 1مة] 


بد جيبي 511150102117 
بشكل شعاعي 11 
بشكل غير عكوس 1ط زوع 111 
بشمان 18 
بصري عنام 0 
بصري أدعنام 60 
بصري طولي معام - 1021ل أاعمه.آ 
بصريات ([2آ1 وعنام0 120 
بصريات عاكسة 5عنام0 ع17أءع116ع]1 11621 أعصمتمرزة - ممعت 
متناظرة مركزياً 

بصريات غير خطية عا م0 1معطاآ - اما 
بصريات متكاملة دعام 0 لعأورعع م1 


بصرية ‏ كهربائية - بصرية 0261081 - 1هوع1راءء81 - 1وع1ام0 


بصمات فوتوغرافية 15 عتطموتع مأماط 
بصمات منمطة تمع 0 
بصمة اعم 110 


-عع81 10م1ط - لعواناط /عطتامحرة14 1دع1و:تطط/عستاستام عع صاط] 
بصمة - رسم فيزيائى تفصيل ‏ رحلان كهربائى 1072101515 


ذو حقل كهربائي نبضي 
بصمة الأكسيد 72331 0006 
بصمة الدي أن أي ا 
بصمة أساس ع1/]251 1/1351 
بصمة بصرية ع010112351 21 
بصمة مقاومة 5كا5ة] أؤزوع ]1 
بصمة مقاومة للضوء - قناع مقاوم عاق أؤزوعء:1ه]اماط 
للضوء 

بضائع استهلاكيّة كبيرة 05 00005 تعستاقطده © 
بطء لال اناك 
بطاريات ‏ مدخرات 11 
بطاريات احتياط/ خازنة 5ع علتزعوع 12 
بطاريات الخلية الحافة ع8 1اع0 ند[ 
بطاريات الرصاص - الحخمض 826163265 0عى لمعآ 160ده5 
محكمة الإغلاق 

بطاريات الليتيوم مم لط ]1 


بطاريات متقدمة ع 1200ل مر 
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بطاريات محمولة على سطح السفن 8261612165 802101 مقطا 
والطائرات 

بطارية التخزين 

بطارية الخلية الجافة القلوية ‏ 
مدّحرة الخلية الحافة القلوية 


821161 عع 51012 
معاد [اعن) نامآ عستلمعااىم 


بطارية إديسون 8211617 ه8015 


بطارية حرارية 82117 اممسضعط 1" 
بطارية رئيسية فى طائرة لالأعالد8 الداع تنى مند 1 


بطارية غير قابلة للشحن لم821 التمسلوط 


بطاقات التوسع 5 لام أقمدصر8 
بطاقات الفيديو الغرافيكية 5 وعنامة0 مع1710 
بطاقات الكترونية 6015 
بطاقات أو دوائر 0305 #عاطع ناآ 01 5لده8 معاطع دآ 
ع 

بطاقات غرافيكية رسوم بيانية 5 عننامة1 © 
بطاقة 60004 
بطاقة الدارة أانناء 01 
بطاقة الفيديو المضافة و0 44خ نه معل1؟ 
بطاقة دوائر بنت في وحدة ربط 02104 #اعاطعناة0آ 12 - عباط 
بطاقة ذاكرة الصور المتحركة 02324 '(201ء]/2 عاطة7مصسع1 
بطاقة صوتية 4 50111104 
بطاقة مثقبة: بطاقات مثقبة وفق ترتيب معين 023130 تاأعصنم 


لبرمجة الحواسيب القديمة 
مصرفية 014 عستعلصدظ 
مقاومة مفصلية 01 عللأقزوع ]1 لعنتعمة1' لععسمتاط 
بطاقة وسائط متعددة بورون - 1122 1011 أطتنااث - ه8010 
ألمنيوم ‏ مادة مركبة إم إم سي ذات رابط معدن 

1/211 
: مآ 
بطانة ‏ تدعيم ‏ ستر / تغطية ‏ إكساء : طبقة تترسب6عطاقه©) 
على جدار بئر وتغلفه وتكون غالباً من البنتونيت - المكون 
الرئيسي لسائل الحفر 


بطانة الأوعية الدموية -الأندوثيليوم سناع طغ هل مك1 
بطلينوس : حيوانات رخوية غلصمية تعيش ضمن <22ة[© 
رمال المياه البحرية الضحلة 

بطن تع حطه لطم 


بطنية امقتصده لطم 
بطيئة 51017 
بطيئة الانفجار 107 5101 
بعثرة تشتيت - تشتّت ناشرة (1آ]5 125102ءم1215 عتستتعطامع28 
للحرارة إكس دي 

بعثرة لامرنة لع ااةه5 علأقداعم1 
بعثرة/ تناثر/ تشتت - الاستطارة ع تلع ع5 
بعد المعاللحة 15 - أو20 
بعد الميلاد 6 
بعد فلكي ععطة أذ[ امعتطتم دم نانم 
بعيدة عن المنال - عصيّة ‏ لا مدخل لها عاطزووع ه130 
بفاعلية لاع اكتاءعع ]181 
بقايا المقاومات 5 01 1215دل1وع]1 
بقايا فرامة العربات عسالاوع] معللعغاذ عتكتام مانام 
بقبقة مايا8 
بقعة ‏ نقطة 5201 
بقعة حلوة 5201 أعم 811 
بقعة مركزية ضوئية تاقاط عتم 
بكتريا الحديد ع8 ممع1 
بكتريا القولون 0ه 
بكتريا برازية عاعة8 لمععة1 


بكتريا حيهوائية لا تعيش إلا على الأكسجين 2 #معه 


بكتريا عضوية التغذية 


اع عتاه ام عاء 11 


بكتريا ميثايلية تغذية عنطم هه انإطاء 1/1 
بكتيري لمتعاعو8 
بكتيريا لطتاط ا تعاعدطاماعء م 
بكتيريا 8 


بكتيريا ‏ البكتيريا المنتجة ‏ <طناكء11نإأناطاماعع4 سصدانلتوه6010 
للأسيتون 

بكتيريا الأركيا ‏ العتائق 
بكتيريا التدرن التاجي 


ع عم 


5 تنا ل إعاعوط منرع ذر 


تكتيرنا الميئان م1 
بكتيريا النترايت ع ع8 متاح 
بكتيريا النترتة عع ع متام 
بكتيريا حلزونية م5 
بكتيريا حمض الخل ماعو لاع عتاععم 
بكتيريا حمض اللبن ماعو لنعذ عنتاعة.[] 
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بكتيريا عصوية 

بكتيريا ملحاء 

بكتيريا مولدة للأسيتات 
بكتيريا مؤكسِدة 
بكتيريورودوبسين 
بكتيريوسين 

بكرات التوجيه 

بكرات بسيطة 

بكرات حلقية 

بكرة 


بكسل (مأخوذة من خلية صورة 0611 16نااء1ط) 


بكفاءة - بمردودية 
بلورات 

بلورات بذريّة - بذور بلوريّة 
بلورة أحاديّة 

بلّورة بركانية 

بلورة تقيلية 

بلا بعد 

بلازما 

بلازما الضغط الجوّي 

بلازما خلوية ‏ سايتوبلازم 
بلازماترون 
بلازمون 

بلازميد 
بلازميدات الخميرة 
بلازميدات الخميرة 


الويبيزومية 
المندمحة 


[التعدظ 

عط 11 

عتدعع ماعع ذم 

مع اعم ع10له0:10 
ننوم 01000 1ع اع 8 
عت انء/ 
طناءء2 

15 ع10 0 
5 ع مساك 
وصآططهظ8 1001021 
01م 
[عراط 
لاسخع 1811 

نوق 

015 لعع5 

ا ا 

0015 اع اط 

181 

1112510281 - ماع26 


2 


5 م1116 م705امر 


م011 
211110101 
211101 


210 


نمكم [1صهنندهقامظ أقدء لا 


تمك عمتاومععات[] أقدءعلا 


بلاستيسول: رقائق بوليميرات بى فى سى لتغطية 2135)0501 


بالاستيسيدين 
بلاستيك مطاطي مرن 
بلاستيكي 


بلاسما فوق ساخنة فائقة الحرارة 


8 
20101 
غناو ة1ط 


تدك لع أمعط نعم ناك 


بلاطة الفحم ‏ عرق فحم حجري منوءك 6021 
بلانكتون ‏ العوالق غ511 
بلانكتونات نباتية ا 
بلانكتون عتدماء1صماط 


بلبلة رادارية 
بلح البحر: أحد اصناف المحاريات البحرية منتشره 1/5561 
عبر العالم  5(‏ 15 سم) ‏ تنتشر بعض أنواعها في المياه 
العذبة بالولايات المتحدة وشرق اسيا. تلتصق قواقع بلح 
البحر بالأجسام او تتجمع مع بعضها ‏ او تدفن نفسها في 
الوحل او الرمل. 


بلدان نامية 


ع1 1]301 


10110115 75 


بلستو سيني عطعءم اوناع 1ط 
بلعمي عنالاعم0ع 2م 
بلعوم الدولابيات 11512 
بللورية لاأتستللة 015 

210111 31 08 


ة اضافيّة - بلمرة 001105 م 
ة الجذور الحرة 

ة الصهارة النشطة 
لطور الصلب 

ة الطور المنصهر 

ة الكتروفيلية 

ة الكتروكيميائية 


بالإضافة 
و2016 عم11 
04 أاء11 عالأعوع ]1 
1 م5121 501101 

ه2135 - 1111 

هع اتام مناءه 181 

ع 1ه لودع تطاعطكء مناعه 181 


511526115101 21 


1110111 شر 
ة باستخدام البلازما 21 212511 
بلمرة 
الميكروي 
بلمرة 

بالإزاحة النيوكليوفيلية 
بلمرة 
بالإستبدال الني وكليوفيلية 


باستخدام الفرن ل ا 00 نا 


+ 1015012611616 عتاتطاممعاع نلا 
20123 1101و طناك عتاتطاممعاع نل 


2121017 
21 1015615101 
3 بالتطعيم 0 0116 
ة بالتطعيم على 
الألياف 
بلمرة بالتكائف 
بلمرة 
بالتكائف تفاعل مر حلي 
بلمرة بالتكائف للصهارة 


115 010 2211011 اعمط ز[ه0 غأله1 0 


2101112111 


01 م1أعدع] رغاد م 1لدممع0ه0 0 


1116 1 
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بلمرة بالتكائف وفق 2065521105مء(201 ووعءه: 1ووممعم 
سيرورة المعلقات الهوائية/ الرذاذات 
ة بالتكائف وفق نوفل20652593002م201(00 أع ع ممعلاء20 ك1 


بلمرة بالجذور الحيّة 120161 عسالارآ 
بلمرة بانتقال الشحنة ‏ 2منلة2تتعم 209 تعأقصه1' عوتهط0 
بلمرة بتقارن ياماموتو 1 3112111010 لا 


بطريقة التوضع الكيميائى 11 01 
للبخار 
بلمرة بطريقة 


فصل الأطوار 


014طاء11 م 1لواعمء5 عمقلاط 


بلمرة بفتح السلسيلة 21 11111 - 1115 
بلمرة بمناقلة وأوعطاداء11 ل ممع 011 
غرينيارد 

بلمرة تكائف ع م2015 هندع 1 تتعاوء 11205" 
بالأسترة التبادلية 

بلمرة تكائف بنزع الماع 1ه1لدقصع0ممه:(201 ع متاخل نتطاء 10 
بلمرة تكائف وفق 2065358]1052م201996 ع صنامنا00 - وو010) 
سيرورة التقارن المتصالب 

بلمرة ثلاثية 01 
بلمرة جذرية 1 1ه1]2016 


بلمرة حية بالتكائف 2520105ع20مع20199 1015© - ستقطت 
بلمرة حية بالتكاثئف (بلمرة 
بالتكائف بنمو السلسلة» 
ة زيغلر - ناتا 

بأمرة بولا 

بلمرة عكوسة عبر انتقال السلسلة 128010اعصتزاه< 11ر1 
بالاضافة والتجزيء 


[1171115 


2 8123 - معاعء21 


م)1أماط 


بلمرة على دفعات اعخة8 
بلمرة عند السطوح البينية ع مره لمعه مع م1 
بلمرة فريدل ‏ كرافت ‏ 71286108عطتزاه2 كلهت - اعلعمط 


بلغزة كاليرية 
بامره كيرياية ا الكتروكيييانة 
ة لامتجانسة 


01 عنطه خا 

نانم 181 
15 معتاعع 10عاء 11 
ة مستمرّة 01 00111110115 
ة مناقلة بفتح السلسلة م 101/12 


ة منشطة ضوئيا5128010عدمنز[ه2 6ه اتاعى '(المعتستاعم 


01102117 


بلمرة مؤكسدة ضمن ‏ 201910611286105 2م21 ع«نمنه0<10 
حاضنة 

بلوتونيوم 120 
بلور النكن ونه 
بلورات سائلة 15 111104آ 
بلورات سائلة ذات جزيئات 0 ناآ عنامءؤوزد[ 
فرضية الشكل 

بلورات فوتونية 015 عتطمامطاط 


بلورات متساوية الأطوال المحورية 
بلورة 


015 اناو 


ان وق 


بلورة أحادية 0111 عاعماه 
بلورة بخارية و بلورة تقيبلية 1م28 عققطاط - تنامصة17 
بلورة غير مشوّهة 011 لع مم عملم 1 
بلورة كوارتز 011 1181© 
بلورة محرّضة بالانفعال 01512111220102 0ععندلس1] - ستمماد 
بل 1717 
بلينيو م لتنامع اط 
بليومايسين حا ممع 81 


بليون برميل من8801 - 24علةالننوء 011 01 واعتعمدط دمتلانظ 


مُكافىء نفطى 


بناء التأثير علا تاكم 00 اأعه]181 
بناء الترانزيستور 21 1132515015 عتطاتامطه11 
أحادي الليثية 


بناء الدايود أحادي الليثية 22]102ده8 عله21آ عتط6تامصه/1 


بناء موجه 005111 عقن 
بناء ودي بيني '(الصع امع ده ن1اع امم م0 
بناء/ بنية م0601 
بنتوزان 1210 
بند مابين الولايات 0115 عع اعصحده0) عنتماو معاس1 
بند منفرد الف 
بندقية كمرة 1ه اوللرق 
بندول شعاع الأر ض ممع 115ل2] تامو 
بندول شولر متنا لمعم نع اناعم 


بشدؤل: مقيك شرك م6 لع ندتاقع ]1 عمتامم 


بندول موزون بعزم فتل 15 م821326 عنانه 1" 


بنزين عمعجمع 8 
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بنئزين عستامكهة )6 
بنزين كحولي 101ه5ة0 
بنسلين متللءتمعطم 
بنوك معلومات المتجهات  -‏ 18]255 - 5ع825 1218 7ماءع17 
خرائط 

- تك 
بق أقل كلفة 5 00916 - أقدع.1آ 
بق أقل وان 5 أغطعاء'11 - أقوع.1آ[ 
بق أمنية ع اء قث 7ا1تتاعع 5 


بق أنبوبية 5 166 زوه م ططه) 00221 تاداع 'تكتامعط ل1] 
مركبة غير تقليدية 


بنى بوابة شوتكي 


1ك 15121 امع ]1ه م1 
5 ننه01 عستللةاة 017 
5 عند - تك[ أأماعم 


بنى تقليدية 5ع17لاأعناما5 510521 7عستت»طا - مآ لهصدهنل12' 


صغيرة الأبعاد 
بنى شبكيّة عاك عاناه راع[ 
بنى ضم/ إختيار 5 0011م 


بنى متعددة بدون بوابة 1 11821601 


بنى متعددة ذات بوابة ع1 02160 
بنى متعددة كاذية 1 عنام 01ج ملاعو 
بنى متعددة من النوع -1- ع 1[ - 6م11 
بنى متعددة من النوع - 11 - 

2(:6160آ 510521اعتطا»دط - 1150 عامم هكلمم 


بنى منطقة ثنائية الابعاد غير متناظرة 


0510101 2عاع 2 11 - عم1 


5 1اء/11 


بنيات ثلاثية 5 21 امه 1 
بنيان - نسيج معد 1 
بنيان - هندسة معمارية عتناناعع لطع 1م 
بنية - تحديد وضع هخ سناع أده 
بنية (بنى) مجهرية (مكرويّة - صِعْريّة) 1/1105 
بنية لتضميم اع اك عطتعدعامن 111 
بنية لدعم 51 011 ناك 
بنية الشبكة متاك مما هآ 
بنية النطاق الإلكتروني ماع نااك لمدظ عنتدمناععا8 
بنية إلكترونية ع5 عتدمناععا8 
بئية أساسية/ فيصلية 0 


بئية أمنية لنظام مقاييس دولية عتنااءعانطاعتى رواتتنادء5 150 
آيزو 

بنية 165 606111011231 - عأ عنقاك عطن1 
أنبوبية - مواد مركبة غير تقليدية 


بنية بلورية 


النن وق 


بنية بيروفسكايت علا أعناماك عالعاو ممعم 
بنية تتلقى الصرف الساقط عبر مرشح/ عتنااءناما5 مهدا 
غريال 
بنية تحتية رئيسة عامة عتنااع اماك ه لم1 نزعك]1 عناطناط 
بنية تحتية لللأمن علننا عن كاقة تلص] لإالشتاععم 
بنية تحتية للتدوير (لإعادة تصنيع) ممه لم1 عصنء وعم ]1 
بنية تصابعيّة ةنع نل ع1 
بنية تعليق المحرك على الجناح 10 
بنية تكعيبية مركز الجسم عتنااءعناتا5 عأطنان لعتعاصع0 /رلو8 
بنية تكعيبية تمركزة الوجه 116اأعناتا5 عأطدت 40عتعامعن ععو1 
بنية تنضيد سداسي متراص ع5 ام 
بنية خطيّة 151 
بنية خيطية (مَذْيَلة): وحدة بنى مكوّنة من جزيئات 5ه1اء2/10 
شوارد 
بنية ذات شكل قضيبي عتناعنةا5 ععانآ - 11004 
بنية ذرية م51 عتسامام 
سداسية متراصة ع1156اأع11ا5 0عاعه2 ء0105) 112080221 
شاقولية لاع010مه'1 لمعتامرع17 
شبكة مراهنة مانأ عناتاة ععنااه1 1801 
شبه شجر ية/ تغصّنات 18 كه 
شبيهة بالأحياء امم م8 
شكل عتناع 11 عتناأع لارام 


عديمة الشكل/ لا بلوريّة 
غير متجانسة مزدوجة 
فوق نقطة الانصهار 

في حالة اطفاء بشكل طبيعي ع5 011 زالمصهاط 
في حالة تشغيل بشكل طبيعي لك انلف اك 


5 كلامطم 01 تتم 
5 مزعاع8 عاطناود[ 


عاك 10مأعع ا اعمط 


ع د ع د عد د د د د ود و 


قرص العسل 


نااك ممع لزعمه]ط 


بنية كروية مااع اماك لمع تعطمم 
بنية متعددة اليلق رات اماك عطتالة ومع :زامط 
بنية متغايرة ماع05 12عاء 11 
بنية متلاحقة عن عاك علوعقة0 


بنية متماثلة ماع ماك لدع اع مسرم 


بنية مدفونة وغير متجانسة - الماك مرعاع]] لععناظ 
التركيب غير المتجانس المدفون 


عاك عاط نا 


بنية ملازرة قضيب ياقوت ]511010 125128 100 لإطناكآ1 


بنية و وظائف 5 220 تناع لام 
بنية وخواص وع1امءمه22 220 علاأع امام 
بوّابات الفيض ل 
بوابات الترابط وعأة0 ععمعنعطاه 0 
بوابات الماع وعد مع0ل م 
بوابات الدخول لشبكة الانترنت 215 ماع11 
بوابات متعدّدة 05 ع1مخ 11 
بوابات مكافئة 5 ااعله اتناو 
بوابات منطقية أساسية وعأة0 عأعم.آ عأقوظ 
بوابات نفي الضم ذات الدخل عأه0 لصدآك أنامم1 
بوابات نفي الضم ذات الدخلين 6]ه0 81320 خنامه1 100 
بوابة 01/005) للنفى عاة6 7106 01105 
بوابة الاختيار عله 01 
بوابة الاختيار المتعارض / البوابة عه 01 - علأوتااعد8 
الاستثنائية 
بة الاختيار المقصور عند (0[16غ2) 01 عللوبااعدط 
بة الْجمَاع الكامل علوت معلل للبظ 
ب لماع النصفي عخهت 1ع500 كلة11 
ب لضم 4 
ب لنفي عله امل 
بة توقف عله مام 
بة سكين عاه0 علتصكا 


021 لتث عاع هآ 


غ021 عطلخده11 


ّ 
2 
3 و ع عور كر كر قكرن فشر قري 
ا ا د ال ا ال الا ال ا ل ا ف د 0 ا 


بة مشتركة 021 11م متتصطا0 0 
به معدنية 6 النانا 
بة منطق عغه0 عأعمآ 
بة نفي الاختيار عله 2101 
ب نفي الضم عند لمصداحا 
سطة برغي 8201 
قي 5 5111 
بوتاديين عصع لم م8 


بوتانول 8121201 


بوتيل السليلوز ع105لاء) الإأناظ 
بوحدة بيتا الفرعية أنصتاطناك-ة 
ود 84 
بورتلاندي 1201124 
بورسلين (نوع من أنواع سيراميك أساسه متماع ه20 
كاؤولين) 

بورو سيليكات - الألمنيوم6اهعنازوهده8 - 1110نالث تناكه1 02 
والكالسيوم 

بورون 85010 
بوروك - إيببوكسي /17 80 801011 
بورون - ألمنيوم - م8 
بوزولان (رماد بركاني) 25 
بوزون اللقام ا 
بوزيترون 1231 
بوزيترونات 21010 
بوصلة 95) 
بوغ حر شفي و1 0م05 تمتقاط1 
بو مفصي ا 7491101 
بوغيات 5200100 
بوق التغذية معو لعه]1 
بوق مخر وطى | الع0© 


1ه عمماط 1آ1 
نم8 عمماط - 8 
م01 عمداط - ]1 


بوق نوع 11 مسح 

بوفق هرمي ده [مل سوط 
بولان تا 
بولة / يوريا 181 
بولر فاعل بالسطح القلوي صقم 
بولولاناز 2 
بولي يزوبرين صنعي عدع م 201/150 ملاع 0زم 
بولي يزوسيانات (عأقتتهةنزء201:)150 
بولي يزوسيانات أليفاتية 201155 عتأقطمتام 
بولي إستر و2011 
بولي إستر متبلور 081 - ماوع نزاهط لعمتالة و60 
بول إيتيلين عالي الكثافة عدعاجطاء :و01 لإاأتقمعء17 اع ك1 
بولي إيتيلين غليكول 1م017 عمعا_تطاع رامط 
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بوي إيثر تعطاء :201 
بولي إيثلين غلايكول 586 
بولي إيزوبرين 2011501 
بولي أكريلامايد 1ط 201 
بولي أليفينات ع 211 
بولي بروبيلين عطاع1(م10م:2013 
بو لي 88/12 - عمعامهمنزاه2 140010 تتعمدمأمماظ1 
بروبيلين مُعدَّل بالمطاط الصنعي 

بولي بوتاديين عع 1201 201:6 
بولي تترافلوروايثيلين عدع ا نتطا8 10من1 1 ماع ارامط 
بولي ستايرين ع 201151 
بولي سفون عده 1 لناة 2015 
بولي فينولاات 12111115 
بولي فينيل أسيتات لاا 


بولي فينيل كلوويك” يولمير عضوي 10706تك انإصذ/ ترام 
مكون من معالجة مونومير فينيل كلوريد ببيروكسايد 


بولي فينيللات 12011115 
بولي فينيلين الكبريت 5110 عمع ا نزمعطم وامط 
بولي فينيلين تيريفتالاات علطا طمرعع 1 عمعانومعطامرامط 
بولي كيتايد 0ع 2011 
بولي لاكتون 211131 
بولي مايسين 1201/1 
بولي هيدرين مع 201 
بوليببتيدات م201 
بوليرود 12111 
بوليسترين مسلفن عمعمء ]2015 لم21 هناك 


بوليمر (كثير الجزيئات) / بوليميرات 5تعصانزآه / تتعسترامط 
بوليمر أولي / بوليميرات أولية وتعصةزاممعءط / تعصزامموءط 


بوليمر شاردي 10121 
بوليمر فلوريني مع 11110100152 
بوليمر متجانس 110120101161 
بوليمر متقدم أعرزاه5 عاط 
بوليمر مشترك 01م © 
بوليمر مشترك تعاقبي اع ططانز[هم0© عاعو81 
بوليمر مفغل كهربائيا اع 1ه عكتاعومناءع 181 
بوليمر مو ب تتعمط ه20 لعامع 011 
بوليمرات فعالة كهربائيا ولع 201 عتلتاعومناءه81 


بوليمرات مترافقة/ مقترنة 5ع 1521601 زه 
بوليمرات مقطعة 

بوليمير الأسيتال المتجانس 
بوليمير اوليفينيّ فائق 

بوليمير بروتيني 

بوليمير بولي (متعدد) الكربونات 


بوليمير بولي البنزيميدازول 
بوليمير عدعالإطاءنزاه2 غناعك/18 - مدانهعاه21 - طعنا] مانا 


ولع 2013 لعا اعموعء 5 
م0153 مده 1داععءم 
اع 2013 تتلاع01 تعمناك 

2013001 تتاعامعط 
عه ط1د :201 


2201 الاجم 201 


ول لعليق فائق الوق لوكي 
بوليمير بيسماليميد 1 - علتساعلة موز 
بوليمير ثلاثي الكتلة 0 


بوليمير ثنائى الفينول ‏ أ 5علهموطموعنراه5 ى - [ممعطموز8 
متعدد الكربونات 

577 

بوليمير حمض اللبن 

بوليمير ذو أبخرة مسببة للحمى 
بوليمير مشترك إحصائي 
بوليمير نيلون 
فائق المتانة ماركة زيتيل - دييونغ 


اع مز[ه2 عناء 0 
201 لأعى عنامآ 
تاعناع1 عصتاط اع بمتوامط 
تأعمنز[هم 0 [دع 151 اماك 


10150111 - اعالزاج2 كدمالال8 داعناه1' - تعمنام 


بوليميرات البولىي إيتيلين ع و01 عمع ا[ تتطاء وامط 
بوليميرات التصلب الحراري 015 عستااءعوه سعط 1" 
بوليميرات إنشائية 5ع مله 21 مااع اتام 


ت بلورات سائلة ع 1521 وآ 


حاوية مبيدات 2017015 ع متستد خط 00 علنعاتطايع 11 


بوليميرات حلقية ذات ‏ 5تعصتتزاه2 علأمداممصتعط] عناءوت 
تلدن حراري 

بوليميرات حَيْطية 59 12621آ 
بوليميرات ذات بنية 5 51011165 لعطعصدمرظ 
متفرعة 


بوليميرات ذات خلايا مفتوحة 5ع مزه 1[اع0 - وعم © 
بوليميرات ذات خلية مغلقة 
بوليميرات ذات سلاسل 
بوليميرات ذاكرة للشكل 
سلية الكل 


بوليميرات شجيرية 


5ع [[اعن) - 010560 


انق 


015 1متدع/ط - عمقلاد 
5ع عم0ز1' - 7م1200 


1 م16 تلمع د[ 


11011511121 25 
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بوليميرات صنعية ولع 2015 علاأعطا مره 
بوليميرات ضوئية 0155 مزه غ0 طاطم 
بوليميرات ضوئية 5ع عكتاعه ناعم امطاط 
الانكسارية : بوليميرات متغيرة قرينة الانكسار ضوئيا 
بوليميرات طبيعيّة 15 2121لا 
بوليميرات فائقة التشعب واع 1ه لعاعصةءطامعم 11 
بوليميرات كتليّة - جسيمة و متوآه علانا8 
بوليميرات مبيدة حيوياً 05 81001021 
بوليميرات متلوّنة ضوثيا 015 عتمامتداءمامطاط 
بو لبجهراً ت مشتركة 5 111621101 1عاوء 11215" 
بالأسترة التبادلية 

بوليميرات مشتركة تكثلية البنية 5ع صز[هم 20 عاءعه81 
بوليميرات مشتركة ثلاثية التعاقب 575عمز01هم00) علءه1ط11” 
بوليميرات مشتركة حاملة عم 1م00 0ع112هده تأعصناط 
لوظائف 

بوليميرات مشتركة ذات 15ع010م00) 5تعمدمده81 عتاعطعاء1” 


05 12100113 
5 11 0113116 شر 
5 م00 وتاع 11 


001152164 35 


بوليميرات مشتركة متناوبة 5 6111115 ]شر 
بوليميرات مشتركة مطعمة 00015 012116 
بوليمير ت مشتركة من 5اع0الا01م00) عمعالاممع2 - عمعانوطاظ 


الإيتيلين والبروبيلين 

بوليميرات مشتركة ناقلة 
ضوئيا 
بوليميرات مشطية الشكل 
بوليميرات مولدة للغازات 
بوليميرات ناقلة - موصّلة 


5 م00 عتاناع201مءم0]ماط 


5ع لعم 513 - طصده © 


5 2115 1ع 0 - 005 


ع 0 عكخاع 001011 


بوليميرمشترك ثلاثي (مشكل من ثلاث 0 
مونيمرات مختلفة) 

بوليميري عتاع مرامم 
بويضة عالإء 185/00 
بويئخ 120 
بؤرة اأصتمط لوعه1 
بؤرة (تركيز) خطيّة قناعه" - عصاآ 


بؤرة (تركيز) نقطية دناءعه - أطامط 
بؤرة رئيسية 

بياض - قدرة سطح على عكس أشعة 
بيان مفصّل (قائمة جرد) لدورة 


كناعه1 1[وماعصاءط 
هاعم 
0137 ع1 علن9 - مارآ 


الحياة 

بيان منهجية التطوير السريع ماأوعكتصة81 علاعهم 
بيانات ‏ تعليمات 110 
بيانات الرؤية الأمامية ع ماع11 101/210 
بيانات الفاتورة 8 عمتلازظ 
بيانات المستخدم الفائضة 155 10218[ 115625 
بيانات تسلسل الرقم الثنائي 1هتع5 لاتفصلظ 
بيانات ثنائية ملإتفساظ 
بيانات جوية تلم 
بيانات جوية/ جدولة عطاليّةعصنانلعطء5 لمتعاهآ1/ هخهط[ عنى 
بيانات ساكنة/ سكونية 8 عنتاماك 
بيانات صادرة 000 
بيانات متسلسلة 2 مع تعناوع5 
بيانات مجمعة 2 01011564 
بيانات معتانة لم01 ةك 
بيانات نظام اكتساب 5 111511011وع 4 10313 11051 
بيانات العائل 

بيانات واردة 10010 
بيانات واردة 2 1260121118 
بيانات وسيطة وعطعة0 100128 
بيانيات وعتطم ه601 
نيتتيدات ديبسيبي 05 10ظ1 
بيبتيدات شحمية 1110005[ 


بيبتيديل ترانسفيراز 1512125 1/إ10امعط 


بيبستاتين ع2 
بيتا - غالاكتوزيداز 2-105 
بيتا - غلوكاناز ع ناع-ة8 
بيتا - لاكتام متماءة] - 
بيتات كمومية 5 001121111113 
بيتي - منزلي 111 
بير انوميتر 211 
بيرس م2161 
بيرسلفات عه نومع 
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ولي شبه كروي: مزيج فولاذي عاتاتوءط 0101260 7عطام5 
صفائحي من الفرّيت وكربيد الحديد كروي الشكل 

بيرليت: بنية فولاذية صفائحية من الفرّيت وكربيد عاناردءم 
الحديد 

بلس ررق ارقايل طرق 
بيروسلفيت البوتاسيوم 
بيروفات 

بيروكسيداز 

بيروكسيداز مستحصل عليه من 
نبات الجرجار/ بيروكسيداز جرجار أو الفجل الحار 


عاطوع81211 عا ناتوعط 
101 1تنازووة201 
ع1 

مآ 


6101025 155ل22ء11015 


بير وكسيزوم افر 6 2 كلا 
بير وكسيسومات 121 
بيريت 21 
بير يتكتي عناعم عط 
بيريليو م ع8 
بيكتات عتماءعءط 
بيكسالات حرارية وأععتط امصععط]” 
بيكو معاط 
بيكوجولز زط وعاناهزمع1ط 
بيكوفاراد ]2 ملوتهة]معتط 
بيكوفاراد للقدم الواحد 1001 نع 1205ه1معلط 
بيكونات الموجة الميكروية 15 11/110101 


- 25مع2ع8 152010 5م16خدء1201 - 1]165وه0 لإعمعع اع مدظ 
بيكونات راديوية محددة للموقع اضطرارية 
بيل شعر الخلايا : جزء ملحق ببصيلات 06115 1نة11 01 نازط 


الشعر يتسبب بجعل الشعر عمودياً على البشرة 


1 15 


بيماريسين 121110010 
بعن 1111 
بين الطبقات/ اوه مده 10 طانرط - '(امرد ص1 / ااممعام1 
ضمن الطبقة ‏ مادة مركبة هجينة 

لير محري 1111 
بين معدنيات ع 1111 
بينام 1205 
بينزوفينون 0ع طم 0 ع8 
ببتى بين السطوح عع ]1 
بيوبول -خلائط عديدات هيروكسي البوتارات امم 810 
بيوتر (سباتلك من رصاص و قصدير) ع2 


بيوتيت عانامز8 
بيوتيرات املاظ 
بيوتين ستامنظ 
ليؤدين 211 
بيولوجي - حيوي لوعاعه8101 


بيولوجيا بنيوية لاع 81010 1ه1نااع نمام 


بيولوجيا جزيئيّة - علم أحياء جزيئية 
بيئات خطرة 


لاع81010 1ولناعع1 110 
51010 قلاع اوزم 


1123221001155 115 


بيئات 02165 0عاعنا0آ مث 15 عتتطه11خطظ 11322100115 
خطرة و كبلات مقنونة 

بيئة - حيط 1511110111612 
بيئة البركة لط 20م 


بيئة الترسيب - محيط تنظيمى ]82110521261 10221]زوهمء10 


بيئة التطوير 
المتكامل 


11ت اتعصدمم1ءنء0آ لعلو روغ 111 
بيئة حياتيّة (معيشيّة) 1 لامآ 
بيبل اا 1 
بثر كينا 
بئر انبوبي محقون / مساق 


1م17 عطن1 دعوم[ 
ااءع/1ا عطن1”' لعنااول 


بئر ذات حفرة واحدة 110001 


بئر ساكنة هادئة لله م10 اتام 
بئر عمودي 11 ادعنامع1 
بئر كمومية 1 001121112 
يئر مسيكٌ أاء ١1‏ غخطع تامع ه11 
بئر متعدد الاطراف/ الجوانب لمع لم111 
بئر محفور يدوياً 1م عناط - لصمك]1 


يارالام: اسم للخشب المصنوع هندسياً من قشرات 221211213 
خشبيّة متوضعة بشكل متواز ومرتبطة ببعضها البعض عبر 


لواصق 

ياوندال ه20 

بيروفسكايت: معدن من تيتانات الباريوم عل51 2101 

ييبروكسيدات 1 2 
داك 

تَدُب/ احديداب عا طحمة © 
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تحكمية - ضبؤطية - إمكانية التحكم واخلنطه اهمه »6 


5-6 


0101 - واعمتتماقصة11 امتخصعمء]011آ 1معاد م0 


الْحوّلات التفاضليّة 

تَشَكُل/ تنامي الجليد عع1 آه «ومناع عم 
تَضميم متعدد ‏ الضفر المتعدد ‏ التنضيد - 2 128<هءام 1/41 
تر 0001 
عمل على الظهر عآعة8 - نزوعاط 
0 سى م 
ترقمن ع ]1 
تسيّر المدير 601 1خام نطة ]1 عطا1 وع ةد[ 
تصغر ضَوئياً للععنالع101 0 طط 
تُعدّل ذاتياً - ذاتي الإلتئام عستلمع - كاعد 
تُعيّر - معيرة لعخ 1 
تُقمظ - تثبيت لع مهت 
ل كن مععاه 1" 
ترمومتر (مقياس درجة الحرارة) 01 


تر مومتر ترمستوري 0 


تضمين سَعوي ‏ تضمين /لى - 21001012105 علناتاصمستى 


مطالي 

تابع الجهد 0110151 عع 17012 
تابع أر ضي مستقر عاتلاعاة5 512110021 - مع 
تابع جيبي 23 51116 
تابع مُتأخر 7 هآ 
تابع متناظر قطريًا عتتأع مرك الله ]1 
تابع منبعي 11 ع116ا50 
تابع موجي 2111 


تابع موجى أحادي الجسيم طمناء ركع ه17 عاعتاموط - عم 
تابع موجي مستقرٌ نا طراكع ه117 لتقم 50 


10اط 151 اماع11 


5121101217 - هلل 


مستقرّة 
تاثير الأوساخ كط 01 811606 
تار يخ 11156017 
تاك بوليمراز 01906125" 120 
تاكمان ةا 150 

م121 


تانتاليوم 


تايروزين 10510 1" 
تايروزيناز 211111 
تايلوسين عصنوه 11" 
تايلين متعدد عدع ا خط امم 
تأبير ذاتي - تلقيح ذاتي ده خم لله - لاعه 
تأثرية - حساسية الات قات 
تأثير الحرارة نانم 1ع مم 1' 01 هاعه ]181 
تأثير لحرارة على 1816 «متاعدع1 م0 6م811 عتمي مم1 
معدّل التفاعل 

تأثير لدفيئة ذو المصدر6ءء]81 ع5نامطدعء01 عتدعع ممم تطامم 
البشري 

تأثير الطاقة أعومم] تإعنتعمظ 
تأثير لقص اع 811 تمعاد 


نين لكسب على الوزن أعء 811 عستتدء© - خطعاء 11 


تأثير لمجال الخنيطي أعء 811 - ل10ع1 عنتمم ك8 لع اما[ 
الملتوي للبلور السائل 

تأثير المعالجة الحرارية على درجة دهنادعنللة)25 عصتلدعصسم 
البلورة 

تأثير مناخ أعع811 [دعاع ه1مععاع 1/1 
تأثير لنشاطات البشرية أعع]81 عتدعع ممه 1 طاسم 
تأثير حقلي للترانزيستورات 75 اعء 811 - عاط 
تأثير دوبلر أعه 811 ععاممه دآ 
تأثير دوبلر فى الألياف 5عنام0 وطن سآ 6م81 معامممط 
البصرية 7 7 

تأثير صوتي أه8110 منلنام 
تأثير عشوائي أعء 811 علتأققطءماك 
تأثير على معامل انعكاس 110010105 118359156 013 اعه]1281 
تأثير غان أعع811 ممه 
تأثير فولتضو ي أعء 811 عنة1ه7م]مطط 
تأثير كموم ميكانيكي أعه811 امعتسمطاءعء81 كسمن 0 


تأثير كهروضوئى - ظاهرة كهروضوئية أهع]]8 عتتاءعاءمامطط 


تأثير متبادل لف مدار امناعة ع1 خلط01 - مامد 


تأثير مسهل امه 811 ع اللمحةآ[ 
تأثير هول أ8110 لم11 
تأثيرات البنية الفراغية قاءه]181 عترء]5 لصى 1هدمتاهسمقده© 
للجزيئات 

تأثيرات التجزئة قاعع]81 ماتاتوط 
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داعع لاه 181/11 


التداخل الألكترومغنطيسي 


ثيرات 
تأثيرات انتقال الكتلة داع 811 تعأقطهة 1 1/1255 
تأثيرات بيئية ماعء ]1 121 اعصصطم تمع 
تأثيرات حافة غير مرغوب 5أمعه1811 عمضاعمء1 عاطهزوعلم 1 
فيها 

تأثير ت زمن إنتقال هاعء8]1 عمصة1' اتقصةء] عوتقطن معتمو0 
حامل الشحنة 

تأثير ت شحن قاعع ]81 قتاع 1ن امتاععا8 عاعماد 
الإلكترون المنفرد 


طالدع8 00 هاعء811 


أعع ]81 عاتاعومه) 


تاثيرات متفرقة قاعء 811 قنامعط ص [1اءه1115 
تأثير عملية الانكسار امع ]81 عكتاعه اع ]1 
تأخير الإنتشار 112 امتامع 0م210 
تأخير الظرف لإقاء10 عمزماع حم 
تأخيرا ات 0ه 
تأخيرات فى دائرة تحكم هآ 101اهه00) عط1 2[ 5ع2آ 
تأذية 1ع 12 


تأرجح : صعود وهبوط غير منتظم لمادة ما 61201012ع م11 
كمّأ وتكراراً - تذبذب 
تأريخ بواسطة النشاط الاشعاعي - 
تحديد العمر إشعاعياً 


1خ عاناع 113010 


تن يض 0600000 
تأشيتت - عناصر السباكة 5 عفنطانزه11ام 
تأشير الكدُس ع مسلط عاعمام 
تاكيد على قوانين 5 01 ا اعطاعه 82101 
كلق 10 
كلق بالحقن ناآ تامناءء زم1 
تألق م5 
تألق ‏ تلألؤ 1111116 
تأميم 2101 
تأهيل (أهلية) كينغستون 011 ماوع مكلا 
تأيُن 0 21120ظ1[1 
تأيّن حقلي نه خخةقتطم لاعاط1 
تأيين بالتصادم أ0 2 م1 
تآصل - تعدّد الأشكال البلوريّة زه 1101م 
تآصلٍ متخدّد الأشكال البلورية عتمه الى 


تاكل ب أكسلةة نحت 1 2) 
تآكل - تعرية - تحاثت 11001 
تآكل احتكاكيٌّ نم11 
تآكل التوهّد/ التجويف/ الحفرة 0011010 ع تلط 
تآكل بين الحبّيبات 111812121113111 
تآكل تفضيلٍ 11 21 عع ]21 
تآكل جلفاني 231 021121116 
تآكل خفيريٌ 00110510 مااع 01 
تآكل حديد أنابيب مياه عماط تعاه17] هآ 01 جزماوه:11ه © 
تآكل حيوي 12000111 
تآكل منتظم 101101113 
تآكل وتفسشخ دحتت 1ك 0011051011 
وانحلال 


2 1631ماع طاء هم تاءع6 181 


تآكل/ أكسدة كه ركيميائي 


تبَولّن الدم (بول في الدم) قتسعدل] 
تبادل 121 
تبادل البحيرة 0 علةآ 


تبادل مع مم5 علد[ 


تبادل قصتطء 511 أععاعدوط 1[ماك1دآا 
تبادل لفرع الخاص عق8صقطعح8 اعصوحظ عته لوط 
تبادل نشقاقي عمتغنام5 ععمقطاعء8 
تبادل إشارات طلم مع 5 
تبادل ألكتر وني 8101 - ععسصمطء عاص فتاهل عتدمناععاظ 
للبيانات 

تبادل أيوني ع8 ه10 
تبادل حراري عم ماع18 
تبادل حراري عقطقطءع:8 غدء11 
تبادل شاردي/ أنيوني تامتسم 
تبادلياً لإللدءه]ماعع ]1 
تباعد المعلومات 5 10212 
تباعد حلزوني ععمعع نع لجآ العامة 
تباعد فضائي 50112 
تباعد في شبكية عاعوم5 عم 1اأ2آ 


تباعد من أجل التتصممح عأم ه010 1ه معنتو ممم 
تباين الاجهاد و التمدد 
تباين في الأوضاع/ تباين الخواص باختلاف 


9وو5116 0ث لهاك 


/[115011010لر 
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المخرر ‏ لاتاسي ب عدم اقل اناي 
تباين مغنطيسي 
تبخر خارج الغشاء ‏ تغلغل بخاري 
بخاري : آلية لفصل مزيج من عدة 
من خلال غشاء 


عتأعمع 1/12 
نفاذ 012]101م هارع 


تبخير بالليزر النبضي 


تبخير بمساعدة بلاسما 


11 
125653 11560اط 
455151614 - 21351112 
تبخير جزئي 11251 
تبخير : تحويل المادة من طور سائل أو طور 011226002مة/1 
صلب إلى طور غازي عبر الغليان 
تبدّلات الطور التوافقي 
تبدّلات طوريّة معدا ءعدمعمآ/أسعنمعمه© - ووعصفك عققطط 


5 عققطط امعتمعمه 0 


- توافقية/ لاتوافقيّة 

تبديد القدرة 

تبديل الترانزستور 
تبديلات الترددات العالية 
تبديلي - تبادلٍ 

تبرعم 81 
تبرقش : تلون الأسنان نتيجة التسمم بالفلور إثر عصفل]2/01 
استخدام مديد لياه حاوية على نسب عالية من الفلور 


2 20116 
8طتطاء 511 1220515]01 1 
عصتطء 5111 لإعمعبلوءط عاط 


0001 


تبريد مناه 60 
تبريد خا عع 1ع ]1 
تبر يد سريع عطناه 0 لأصمك] 
تبريد سريع بقذف السائل على صفيحة 28لطاء0عنا0© 126م5 
تبريد شديد وعلماعع 1/0 
تبصيم التسيلة عطه01© 
تبطين الأنبو ف عسمتسصتاء مط 
تبطين أنبوبي للبيانات وعطاآ عماط 102160 


تبعثر - تشتت ناشر للحرارة عن ماع80 
تبعقر ديناميكي 

تبعثر مرتد ‏ استطارة خلفية 
تبلمر غير الانتقال 

الزمري 

تبلور اثناني التشاكل 
تبلور المواد المضافة 

تبلور بارد 


5 1011121111 
نء/ 


1011 - 113125161 64 


1 01 علطم 15001201 
010111765مخ 


60011 


تبلور حرار يِ 1 1 ماعط 1" 
تبلور عالي درجة 
الحرارة 

تبلور متساوي الحرارة ‏ تبلور 02569111286602 [قتطمعطاه15 
بات درجة الحرارة 

تبلور 
نفتاللات البو لي ايثلين 


116 1ع مم 1" - طعت 


1 (عأ هام طاخطمداظ عمعاوطا)نرامط 


تبيان - استبانة 11 
تبيين التردد ماع11 
تتابع تكديس 56 ع مكاع ماك 
تتابع تنضيد الصفيحة الطبقية 5601626 عتكاعة]5 21 استهآ 
تتراسيكلين عصتك إعهماء 1" 
تترنئح عاططه1717 
تتفكك حيويا عاطقل ممعءع8100 


1م01 عع180 


1110861 2 


تشبيت أطباقي منانت ص]آ مرقدى 
تثبيت مرتكز الجناح 11 أمللط - عملا 
تشبيط رجعي ده تطنطم] عاعوطلعع1 
تشبيط مناعي 1121010000110 
تشخين الحمأة ع51108 01 عمتصعءاعتط 1" 
تثخين بالحاذبية عستمعاعتط1” وكين 
تثفيل عع 110 
تثقيب - حفر 8 
تثقيب بتسنين لولبي لتثبيت وصل الأنابيب مع عصاممه1 
بعضها 

تثقيب يدوي ع مناخ لصمكط] 
تثليث 11111 


تثليث. سلبى - نقشة - نموذج - نمط 21052 اناعطة1 عتتزوموط 


تثن - انعطاف ا كاله 
تجاذب شعري / ع طلخ 01 متاعوهائخ زتملاتمة 6 
التصاق 

تجارب ع م18 
تجارة العاج ع1 زه110 
تجارة الفحم ع0 لوه© 
تجاريٌ 6121 1ع ته © 
تجانس 00111351 


69 


لاأأعدعع 0 مده 11 
1ه نمل 


اكد تعنتلخ عاقد8 - عقدطمموع]1 لمث 1م1خط 20 101501 اع مآ 


تجاوب و تحكم طولي لطائرة عادية 


نجاوز 801 
تجاوز السرعة 0115001 تإأأعماء17 
تجاوز الهدف 0111001 


تجربة ضخ: ضخ الماء من بئر جديدة لمدة 165672 عستمصباط 
ساعة بلا توقف ومراقبة هبوط المنسوب الستاتيكي للماء في 
البثر 

220 ع118اعع اعم8 - ععمعاءة 8121121215 11 اماع ستو مط 


تجربة في علم مواد وفى هندّستها (521511) نإعه1[مصطءع1 


وتقاناتها 

تجربة/ تجربة متحكم أاعستمع د ل116م مم0 ا اعستع ور 
7 

تجر يبي لدع تع مم 
تجزع 5 تصدّع في المواد البلاستيكيّة 0 
تجرئة و2 
تجزئة الضوضاء 015 لملاتاموط 
تجعد/ تموج الألياف ودعط 11 01 عساممسضمت 
تجفيف 1011 
تجفيف الحمأة بالهواء 51108 01 عستتودطة عتم 
تجفيف بالرذاذ مما اإمامرم 
تجفيف حراري عساو[ غأدع11 


تجفيف عبر نزع الماء من مادة ‏ ما يعيق 1 
النشاط العضوي المجهري وإنقاص حجمها 

تجفيف / تلبيد/ تسخين/ شوي 
جنم ملع 

تجمع شركات كشنكاكث - عع0ة نالك عأزوهمطده0 116ا120مانام 
المواد المركبة المؤتمتة ‏ اتحاد المواد المركبة للعربات 

تبمع هجين 
ثنائي الجزيئنات للاعضوي 


8 
تجميع - تسديد 
تجميع / خزن البيانات 


111 لعنمنءاعععم 
1 9111| 


12011117 


نع 0151 عتصدع مس1 - علناعع[مسرم1اظ 


0 
8 
م6011 


01 ع نانع ]كناظ 


'ا[طتءوقة أنناه810 عع 12 ناك 


تجميع التركيب السطحي 
تجميع المسرى الكهربائي لاطصتعوقى علمناععا8 عمو طصع 1 
الغشائي 

تجميع المواد 

جميع اجزاء 

تجميع ثانوي متعلد.مجمع 
متعددي ثانوي 

تجميع ذاتي لطبقات أحادية 
تجميع ذاتي مائي 


تجميع قرص الشحذ ‏ دولاب لالطاتعوقى اععط'لا عسصنلم 6 


5 ]01 1001115 
التدا8 - الكل 
[طاستعووة عام 1ن81 طناك 


75 ماع 1 ترءوقة - 1اعم 
لا[طاصطووق4 - كاءع5 5نامعنتوى 


المطحنة 

تجميع كبلٍ ل[طسعووى عاطده 
تجميع وصلتين شعاعيتين لااطصعءووة لعلدع.1 - 1ونل3 :]1 
تجميعي 01م 
تجنيح 0ك 


تجهيز الصوت عالي النقاء 


سخ عسل 1311 


تجهيز نيماتيكي مفتول ععتلع0آ عنتمصسء لط لعاوتى1 
تجهيزات الذواكر و 1/101 
تجهيزات طبية وع 61 1و0 1لع11 
تجهيزات فولتضوثئية وعع1اء12 علهغ1ه170مامطط 
تجهيزات/ آللات تحليل 1مهع :21م 
تجو ية - تقادم جوي لختلتط ممع طنوء 117 
تجوية فيزيائية عستتعطنوء17؟ لوع1وتاط 
تجوية كيميائية ع تع طنوء 17 امعتسعط6 
تجويف 110 
تجويف 1 
تجو يف - ثغرة 0231 
تجويف المضخة 01 باط 
تجويف كلوي مزلاء لقمع سر 
تجويف مصمت ضمن آلة 801 كناه5 
تجيب الاتجاه 15و20 نمناءء زد[ 


تجيبات الزوايا التى يصنعها الشعاع 01" 5ع 10و00 امناءء زد[ 


مع اتجاهات المحاور 
تحات ‏ نحت - انجراف 
تحاليل الأثر العضوي 
تحاليل القياس الحيوية 


نحت دون 


كفا 
65+ نالدع 01 م130 1 
5 اع ه81 


م11 


00 


تحت الاحماد 00 
تحت الإحماد الخفيف عصامصتةحآ ععلمنا خطعناك 
تحت التصويب - دون نقطة الهدف 112000 
تحت الحلد 0 
تحت الكلوريت عغتده1طاءعهم111 
تحت أديباتيكي عنخدط 2012 طناك 
نحت ترقوي عاك 
نحت حجم ثابت عطناه/ا أصمماكط 06 أذ 
تحت سياسة التمييز العنصري م ململ 
تحت ضغط ثابت عكناووع]2 اللقأاق0© ألم 
تحت لسان تقناع سناطناك 


تحتل مساحة أقل من الرقاقة المباشرة 268م5 منط0 052 ووع.آ1 
حجيم 
تحجيع عام 

تحجيم كسوري 


لاع010تاعع1' لصخ ععمعكد 11315ع 85121 ص1 وععمع الفط 
تحدذيات علم المواد وتقانتها 


ملا - علوعهم 
عطتلةء5 11610 - أسصماقمه )© 
8للهدء> 1211260ع مع 


عستلدعءد ل[ماعة11 


نحديث 1120121 
تحديث ع م11 
تحديث النموذج 110061 
تحديد القياس التجر يبي 01 21102 متسمعاءطآ [امعستوصحدظ 
1 

تحديد المدى 2 
تحديد الهدف م ناءعاء 12 أعع 2ه 1" 


تحديد هوية الصديق من عه +01 معط هتدع نامع10 
العدو 

تحذير صوي اصطناعي و صتصعة11 اعععمك 260 1وعطا زم 
تحرّر من الإشارات المشغولة 5180815 لإقناظ 2ده12 جدملءعه1 
تحري الفقد 
باستخدام الألياف البصرية 


تحري النضج - كشف التسرب 


5ع 1دع1ام0 ع25أولآ مناععاء2آ علوع.آ 


م ناععاء 2[ علوع.[] 


تحر ي راديوي 2021 معطاع طةخ] له امتاععاء0آ 13016 
وتحديد مدى 

تحرير م110 
تحرير الإجهاد عستوعناء ]1 ووعمام 
تحرير الدواء 1625 عند[ 


تحرير الكبل من الضغوط ‏ تحرير الكبل من نامآ متهناك 


الاجهاد 

تحرير الهواء عممعاع 8 عتم 
تحريض 111 
تحريض ألكترو مغنطيسي ماع نكس عتأعمع مسرم ناءع 181 
تحر يض ضوئي 1< لدعنام0 


علاأعمع 112 


تحريض مغنطيسي 


تحريضص/ مفاعلة دارة  -‏ ]لناء011) وعتزء5 001[ عع مماعوع]1 


)را السلسلية 

تحريضية 1 
تحريف - تشويه 1010 
تحر يك احتكاكي ناك ماع18 
سس الموقع 510 5م55 
كسس 5 
تحسس الناقل 0511 - ووعععك عامتالن ةا عممعد متعتيد0 
المتعدد الإرسال 


-ععاعء0آ 001115102 طتار ووعععة عامتالدطا8 عممعد عاسو 


تحسس الناقل المتعدد الإرسال ذات مذ الاك - 105 


كسس 1ل 56511186 02165 7اععاء 10م 0 
إلكتروني بصري 

تحسس بصري راجع كتاتقمع5 عاعدطلوءء2 لوعتام0© 
تحسين 11110 
سين 1 
تحسين - تعزيز - استحثاث 1ع ماع م ةق لم8 


تحسين الالتصاق بالمعالجحة بالبلازما 


أتتعستاوع 1 ممتمواط 


تحسين التوافقيّة 'جاخلتط ناو مده ااعصع 1ه 1مس[ 
تحسين السلالة الع ماع01 11 متدماك 
تحسين أداء آلة أو استطاعتها 101 
تحسين تكراري 5 ع نوع 1 
تحسين نظام الإنتاجيّة أنامطع نامغطا1 سعاوزم 


تحصين ضد العدوى وتكون عادة بالتلقيح 1 
تحضير الأبخرة فيزيائياً 
تحضير الأبخرة كيميائياً 0/5 - وزوعطاصرة عومه؟؟ لمءتسعط0 


55 زمحرةل؟ لوعا1وواط 


تحضير البصمة ممع 21/1251 
تحضير البولى إيميد ابتداء من 58]65هلزءه15 (ع10مآ)بزامط 
الايزوسيانات 


0 


تحضير الجزء الخلفى من القالب «متاهمومء:5 علزياعد8 عط 


تحضير القالب والرقاقة وخط2© لصخ عزد[ر 
تحضير الوافر مع 1717311 
تحضير أدنى مع - استل1 
تحضير أقصى مزع ط-ن:1/12 
تحضير عيّنة 50601111611 


طوة) 53 - طن 1516مع11ك5 


تحطم طائرة سيكورسكي 


نحطم 11111 
تحطيم جدار الخلية كيميائياً 55 معط 
تحطيم حراري - تحليل حراري 0 


تحفيز حيوي توافقي 15 11210112311 0ه 


تحفيز حيوي مؤكسد/ مختزل 


07102117 515 


11002 21151 


تحشّق تجر يبي ا نادت 
تحقّق و حماية وكاععطن) 7ا11تاععم 
تحقق من معط عستكاععطات 
تحقق من فاعلية 110 كانم 
تحفق من مشروع 10[ أعء م210 
تحقق و مصادقة 110 له م ندع ع1 
تحقيقات !ا 


تحكم 2 نجمة © دمن هماك 60 
تحكم التناسب زائدًا 
التكامل 

تحكم الكمبيوتر 
تكو بالتمو السيكاني 


تحكم بجهاز إنذار و حماية 0021201 تتتتد[ث له 'إ]تتناععم 


00201) 1دمع1216 كناآاط 110521 1مممعط 


02101 نلعا متهن 


101 01 021101 ه1210 مط 


115111 [لخ 211 2اهأ سخ لمك ع مطتادعط أدعد5 5م0111[ 
تحكم بحرارة كرسي السائق وتحكم بالتعديل الآل امنادده© 


تحكم بحركة فتح الستائر الف اه 
تحكم تلاؤمي اناده عتتلامحل ذخ 
تحكم الحلقة المفتوحة [مخاطه© موم.آ - عم © 
تحكم الساعة [معادهك© عاءه1© 


مع 55 عاط نزومع رع ]1 


تحكم الطيار مربوط مباشرة مع سطح 
التحكم 
تحكم لطيار مربوط مع سطح التحكم صسعاونزك عاط نومع نم12 
عن طريق نظام دفع 

تحكم آلي بالتردد )1خ - 1101د20 لإعمعباوءم1 علأفسدمانام 


تحكم بالاحتراق 2001© امناو اط مده © 

تحكم بالطيران عبر 

الأسلاك 

تحكم بالكثافة السكانية 

تحكم بالمرض 

تحكم بالمودم 

تحكم بالنفاذ 

تحكم بأمر المناورة 

تحكم بأمر سرعة الدوران/ 1معاصه© لمقصصدهك© عنمجظ 1011 

الالتفاف (الدحرجة») 

تحكم بأمرسرعة الانحدار/ أمتاده© 4صقسصك2 عنقظ اعائط 

التسلق 

تحكم بعدي 

تحكم بمسار عمودي للرحلة [هخاده0© طندط أطعناطا لمعتاءء17 

تحكم بمعطيات 0021101 121011221101 أعطوط ااعط بمامم1 

لوحة العدادات 

تحكم بموارد محليّة 

كم قال 

في دان 

نحكم رقمي 

تحكم في العرية 

الغير موضعي 
[0تاطهن تعتدمئاععا8 عساعصظ لماع انآ الم طانكث الب1 

تحكم كلي بالألكترونيات الرقمية 

تحكم مبرمج 


[متاهمهن) اخطعتاط ععالا - برظ - را[ 


0101 2110 مط 
ع5د1156 01 1[مخاخطه) 
[متخصهن0 جمعله11 
اده ووععمع م 


01 121101جتهن) ع1كناء 1/1310 


021101 61510221 11م[ 


[231ع0آ 11125م 1ه 
002101) عناع 2110م 

021101 قتاممعع 185200 

101ا مه [1مااع 01[ 


0021101 2011102 5011 كاك 12 - مملال 


02101 لعتتسصمتع معط 
م0011 160521 1مممعط 


001101 ع117أ1172هء0آ وباط 221ه1ا1ممهءط 


0 

تناسبي زائد 
تحكيم ا 
تل يرويوي 12100 
تحلق مع نزع الماء مه عل رطع ل مك و6 
تحللن - تفسشخ - تفكك ه106 
تحلل 111115 


تحلل اشعاعي ‏ اضمحلال النشاط 
الاشعاعي 

تحلل الغلوكوز 

تحلل أسي ‏ اضمحل أسي 


10217 عاتاعة1]2010 


)22 015 


للدع10 21أمعد مود 


72 


تحلل بروتبني إلى مركبات أبسط 201015 
تحلل بيولوجي للاحتياج 
البيوكيميائي للاوكسيجين 
تحلل حراري 

تحلل حراري - تفكيك حراري 
تحلل حراري ذاتي 
الانتشار 

تحلل حيوي 

تحلل حيوي موضعي 
تحلل دهني : تفكك الدهون بالحلمأة 
تحلل لاهوائي 

تحلل ميك ر وبي (تحلل بواسطة أحياء ا 1/1111 


20 515إ[متى لأوعاعه8101 


ارط 
1211 
615 ع تتادع ومه:] - 1اعم 


1 200 
م51 11 
115 


دع106 عاطم عمسم 


دقيقة) 

تحلل نووي - اضمحلال نووي دع12 دوماع نالل 

تحللاً تناضحياً 22215)) 
11 


حتياج أكسحية كيميائى 15 001 


لارتداد الراداري 5 تناع 13002 


لأماض الغضوية 15 5ل0عث عتصدع 01 
لأطوار المستقرة 015 لك و5عققطط 51011021 
لأكسجين المنحل 5ه تاعع :0121 10155011760 


لتصميم 15م مئاوء 12 
تصميم الأولي 
لتصميم المتوسطي 15م - معاوء12 عأوتللعستنعام1 
0 لتصميم النهائي - طريقة اعده]ممرى امعصمعاظ عانصاط 


العناصر الصغيرة 


15+ - تاعاوه0آ 011 الطتتاععط 


00 


15 11011 
دالا 

لرباعيات 
لر بح الكلفة - 
لمخاطرة 
لشبكة الاجتماعية 


1 


5-2-2 


15م الأعصعظ - أوهن) - ع151ك] 


5+ 011 ناءآ 500121 
15+ عنوع01 
15م ؤوع 113:0 

. 5 عتنالته1 
لعطب ‏ تصوير (تأطهئع ماع12 - ذأوزلفصة ععسلتهط 


لكسر 


66 


خطظ - 515[ حمك أصع صمعاط عالماط 


لغاز 1515 025 
لفوسفور 5 0115 دروم طم 
لقلوية 15 هك (اتستلمعلام 
لقوى و01 01 1م ن[اموع]1 
لماء 115 17170161 


1151 5 


112115211656 +5 


مواد الصلبة وك 501105 

يل أبخرة كيميائية 15 015311 

تحليل باستخدام نظام احتساب ‏ 515زلقصلى غصزهط ممتاعصباط 
النقاط 

تحليل بعدي 5 همه 1كتعستط 

تحليل بنيوي مجهريٌ 1111051121 


تحليل حراري ذ1(آ - 5أولإلدصث لمسصتعغط] امتاسعىع ]ادا 
تحليل حراري وزني 
تحليل دقيق 

تحليل دورة الحياة 
تحايل رقمي 

تحليل شامل 

تحليل ضربة البق 
تحليل في التصميم 
تحليل كلور 

تحليل كهربائي 

تحليل كهربائي مشترك 
تحليل كه ركيميائي 
تحليل كومبيوتري 80115 عمراط 01 15ؤلز مصخ نتع ا مده 
لشبكة الأنابيب 

تحليل كيميائى مشغّل 55 التعتسعطن) لعصتطع م م1311 
مكنياً ميكروياً 
تحليل لعوامل 
تحليل لمقارنة الكلفة بالمنفعة(084) 15ؤلإ[هصك اتأعصءظ - 0431 


تحليل لوي 


1 0 5 


22113 توتاع 0لتزعط 1" 
101110 

كاك 4ه 1ك 
5 10151131 
165 01031 

15 ع تنااء ل 
5 11د 116طااع1آ 
5 1111ا0 56 
معزو 15 213515مم 
15 عمتمده 11 
20 

600 - 15 


لدعتمتعاء م تاعم 181 


ا | 


00101 15 


73 


تحليل مجهريٌ 


ذ]اط2 - 1112052217515 علاه]ط مناععا1 


بالمسبار -المجس الإلكتروني 


تحليل معدن ضئيل الكمية 


5 [داء1١1‏ عع112' 


تحليل هندسى ‏ تحليل للتطبيقات ‏ 15ؤلإ[قصة قسترءعصنوصط 


الهندسية 


تحمّل ‏ قدرة على الاحتمال والبقاء 


تحمل 


تحمل احتمال - سماح 


تحملية المقاومة 
تحميل 

تحميل الليف 
تحميل دوري 
تحوّل (إزاحة) 
تحول. نسبي 


م1 

ا للأطوعع 1ه 1 
0162 1 

ععطونع 1ه 1 علتلأقاوع ]1 
ا 
س1 

2ه تناع 11 
ع5تلههم.آ عناء 0 
التطم 


1]12101121 


تحؤل حرارة - 11826 - 1156أ29ءمتاء 1 - 122110ه1قصة ]1 


زمن (تي تي تي) 
تحوّل الطاقة 


م م1818 


تحولات معاملات الحساءة 5565عم 541 01 2متتقصتده]قصهم]1” 
تحول - الأزرق الدوبلري تأثير دوبلر نط5 - تناظ معاممهم2 


الأزرق 
تحول الحالة 
تحول الطور 


التطك عمقطط 


21256 1 


تحول النشاء إلى سكر حول كيميائيى عضوي 535ئز1هالإتثظ 


معروف 


تحول النشاء إلى سكر عبر نشاط أنزيمات ألفا وبيتا عققاقة11 
وغاما التي تفكك الكربوهيدرات وتحولها إلى سكر 


تحولات إستقلابية 
تحولاات حيوية 
تحوير جيني 

تحوير جيني للطعام 
تحويل 

تحويل 

تحويل- نقل 

تحويل - قلب 
تحويل الإجهادات 
تحويل الإحداثيات 


5 1ه ط ماع11 
5 201010010111[ 

11 علناأعمعء 0 

1 01 1ه ناخد 11001 عتأعمع 0 
115 

111 

11111 

00 

112115101112101 01 695 


113151011121101 01 15 


تحويل الترددات 
تحويل الحرارة الكل 


تحويل الضوء 
الى طاقة كهربائية 
تحويل الطاقة 


تحويل الغاز الى سوائل 


تحويل الكتلة الحيوية 
تحويل النموذج 


عل 
تحويل آلي أو اتوماتيكي 
تحويل حراري 

تحويل حيوي 

تحويل حيوي ذو 
طورين سائلين 

تحويل شمسي مُباشر 
تحويل فوريبه 

تحويل لورنتس 

تحويل مباشر 

تحويل مبطن - تبطين بيني 
تحويل متزامن 


تحويل الخوارزميات إلى عوامل 


تحويل الطاقة الحرارية للمحيطات 


تحويل الفحم الى غاز ‏ تغويز الفحم 


116011611017 
113251 أدع11 101621" 


5مك عطتاماعهة 1 


لاع تغط لدع تأاععاظ مغمآ أاعانآ عصتاءع كمه 


امن الع 1ع 18 
018 
سآ 16 3ه 


0031 111 


نحويل لقساوة 00056125105 لأعصعناد - عالتقصعء 1 /رووعصلعة11 


قخخطع 5111 اعمصقطا 
7 221011255 
7 1/101 


01 122102لوع0.] 


00010111316 1-1 


1+ 0001011121 تتوع تله 0 


عطنطء 511 علخ مناخ 
21 اع 1" 


[12110111117 


1110 11011101 21125 2 


101000 
)50121 1011601 
ا 1011111 
21 0 1 71 10117 
)101160 
ع1 


1ع 511 نامع ة]1 ساك 


تحويل متساوي درجة الحرارة1228000مأقصةء1' - لمصسمعطاه15 


تحويل من ©ه إلى ©2 


)10 10 نلعم 


حيث 1000 اختصار لتيار هستمر 


تحويل من 
طول موجة إلى تردد 
تحويل/ انتقال الحرارة 


ا [10عنالوع11 - 10" - طأعمعاء1ة11 


112511 أوع11 


14 


5 ) 
اك 
تحيد الاتجاهات بالجيرو 


0110 5 


5 علتأعمع 112 


نحييك 1010م 
تحيين عنه2 - ول1 
تخثث مولد نطمه اباط لمعتل 
تخثر كيميائي هخ ماع02 لمعتصسصعغط6 
تخثر: انجذاب جزيئات صغيرة الحجم ف خخ ع0 
محلول وتخثرها على شكل كدرات 

تخريب متعمد للملكية العامة 1م11 
تخريج الف ونوا 
تخريش - حفر عستطء 8 
تخريم كهربائي 1 1001'10111أ2ظ 
تخزين - الخزن / الحفظ 50 
تخزين احتياطي هنا - عاعدظ 


تخزين الحرارة اللازمة لتغيير حالة المادة ع5]0528 11626 1جع1ا2.آ1 


تخزين المياه المرشحة: جمع وتخزين 
لماء المرشح في اوعية تحت المرشحات 


5025 11لء11 - توعان 


تخزين حراري متقدم ع0 لم11 لعع ص كلم 
تخزين حراري ملموس / معتبر 


تخزين في/ على درجة حرارة منخفضة 


5028 أدع] عاط اممعه 
ممه التطا 


تخزين مؤقت عصتطعة 0 
تخزين وسيط - درىء 0000 
تخشين - تدشين 121111 
تخصّر مغنطيسي نع عع 1 
تخصص كيميائي /الماععم5 امع امعط 
تخصصات 0115 26000ذ 
تخصصيات ع5 
تخصصية الإنر يم لأ عع م5 عماإجمط 
تخصير 5201 
تخطي ج01 علوع 8 
تخطيط الجسم فقد الحاذبية 50100 


أاع ناا 
1[:6311] معوطنام 
- 115لتطهاط أعع [210 ع21 50117 عالتامعن) - عتنااعع لطعم 


تخطيط مشاريع البرمجيات ذات الهيكلية المركزية 40528 


تخطيط موارد الشركة 18158 - عمتصصهام ععننامدع؟ عمترم معام 
6101 - 16126121115م 12 - 2105 تمدع 02 - علامتصواط 

تخطيط و تنظيم و تنفيذ و قياس 

تخفيض (م10181) عتتاء:م.]آ تاعتتتدظ 0م1206 - متدرد[ 

الحاجز المستحث بالمصرف 

تخفيض مقدار جرعة مادة تضاف إلى عملية / تفاعل ‏ 11112 

تعبير الموازئة - ضبط 


تخفيف - تسهيل و إراحة 
تخفيف التبادل الكاتيوني 


011 مزمئدا 
لاع مراع 1825 


عطتطع ه50 ععمقطاععحظ - هاه 


الأيوني الموجب 

تخفيف الضغط علأعنلع] عتنووعوط 
تخفيف هندسي للدقة «ماونعع:2 01 هنمآ عتساأعسرمع © 
تل ع2 
تخلص من انافاه نازه/ 


تخلص من النفايات الزجاجيّة 1 17170516 


ا 40 


اماع نم1110 


غير قانونية 

تخلف 10 

تخلفي عتاعتع و11 

تخلية من الغازات/ طرد الغازات 0111 

تخليق كيميائي عط 5م سطع ط 6 
لتاق 


تخمة -إغراق السوق بالسلع 


تخمر المالو ‏ لاكتيك 6 1 عناعة.آ] - 11216 
تخمر بالدفعة مم 1 اعند8 
تخمر لبني 1010101002[ 
تخمير م1 
تخميل 21101000 
تخندق عستطاعمع 1" 
تخوية - استئصال - ازالة بواسطة القطع ‏ سحل - 20102اطلهم 
حتٌ ليزري- جد 

تداخل ممع 1م11 
تداخل الأمو اج اع 1111 11316 


تداخل الترددات الراديوية ععتء2ع51عاس] لإعمعبوءءط منلم]1 
تداخل بتاء 
تداخل سكوني 


ععاع اع اع م1 مكنع لتاقم 00 


ععمعناء 1 اعاه1 عتاماك 


15 


تصدظ - ععمعنء 1 تعاس[ عتأعمدع مسرمناعءعا1 


عع عه ]1م101 عالاع اوعد[ 


تد مستحث ععطع نع 1ع 12 مااع س1 
تد يكرك ال 
تداخلاات 11 
تداخلية بصرية لاتأع ممع أرعام1 لدعتام 0 
تدافع إلكترو ف م517 امتاءه 181 


تداول غرافيكي للرسوم 


0111 23 


تدبير جانيب (12514) الاعدمعع حصة11 ع510 - مسد[ 
الاحتياج 

تدبير وقائي / احترازي 201 
تدبيل : تحويل المواد العضوية إلى دُبال نه 11 
تدحرج 101 
تدحرج أرضي 1ا0آ 0101120 
تدخل 1110ظ1 
تدرج خصع 601201 
تدرج السرعة خصع نل ه02 زااعماء17 
تدرج تر كيبي 201 705110221 طططه 0 
تدرج حراري 01201 عتنولء مح 1" 


تدرج طاقى : اتجاه شعاع انتشار الحرارة 61201686 تزع تعص8 
في الحقل الحراري 
تدرج فرق الكمون - تدرج جهد الفلطيّة غمع01201 عع2غ1ه17 


تدرج هيدروليكي عل 022 عناتهعل:11 


تدرجات ‏ درجات ومع اك 
تدرجية 6 
تدرجية ا للتطقلهء5 


تدرن: تشكل درنات على السطوح الداخلية 12]102ناءرءعطن1” 
للأنابيب تعطيها تضاريسا محدبة 


تدريب 111 
تدريج البوصلة 05 010255 © 
تدريج/ مقياس/ سلم فهرنبايت عله5 اتعطمععطوط 
تدريع للوقاية عمنلاعتطك 
تدريع معدني 0خ عاالماءع/1 
تدعيم بركائز عريضة عمصتلاط أععام 
تدفق 11 
تدفق المصهور 107 - غ111 


تدفق جسيمىّ: عدد الجسيمات الارّة فى واحدة 7606عن11 


السطوح - ويعبّر بشكل خاصٌ عن شدّة حقل الإشعاع 


تدفق اماك 
تدفق ‏ جريان ماله 
تدفق الالكترونات 110177 متاءع 81 
تدفق البخار عصتلهه21 ستمعاك 
تدفق المجرى 110177 تدع 51 
تدفق النقد 21017 امك 
تدفق أيضي تنا عتامطواع1/1 
تدفق خارج - صبيب فائئيض خاعن 18111 
تدفق داخل: تدفق يندمج بدخوله مع تدفق آخر ]2عنااكهآ1 
تدفق صفائحي 110177 31221181 نآ 
تدفق صفيحي 110177 1121م مآ 
تدفق لزج 1017 قنامع1715 
تدفق عماسي 1107 121أتاعع ته 1 
تدفق نقدي محسوم 17ن12آ - 181017 امقهن ع1 نامعوادآ 


تدفق/ استمرارية البيانات 117 - 1101 122168 
تدفق/ جريان/ دفق مضطرب 


تدفقات المعطيات/ البيانات 


11017 عباط 1ن 1 


102658 5 


تدفئة و 00201]1001285) نك على - 2]105 1نامع" - عستادعط1 
تبوتة وتكييف الهواء 

تاقيق.- فحص ب تحفق - 'توقفب انمو وتفييك عستاءععط0 
تدقيق الأمن مناه لم5 
تدمير مؤكد متبادل 181/11161121511 
تدهور بيئي نتيجة الأنشطة امعمستدمصس1آ لمامعصممعتحمظ 


الصناعية والتعدينية والبشرية المختلفة المتزايدة 
تدور السواتل المتوازنة بالتدويم وعاللاعاج5 لعختلتطة5 - مامم 
تدوير عصتاء وعع ]1 


تدوير ‏ إعادة تصنيع المواد البلاستيكية 5عناو2[ط عصناءزءع]1 


تدوير 1 عع 01 ع طتاء زع ]1 دع زوه مده 
إعادة تصنيع المواد المركبة / تصنيع أخضرصديق للبيئة/ إعادة 
تصنيع المركبات 


تدوير وإعادة التصنيع 5 عقناع1550521/16[/عطتاء زعم ]1 

التخلص من التصرّف ب - إعادة الاستعمال 

0 11100000ظ1 
01101 


تدويم صهارة كتلية بالبرودة 8تتتصصام5 6[ء21 عاعماظ النط6 


06 


تدويم منصهر علتصسام5 غ1اع131 


تدوين بعلامات ‏ ترميز ا 


تدوين طيفي ت الرهيق طيفي 0 [متنتاعءم5 
تذيذب غير متحكم به 11126020116 
تذرير 0011ل 
تذميم نوع الثقوب الحرة عسامه2 مم1 - م 
ترائط - التصاق 2118 
ترابط الحالة ععمع نع 0201 عمقطط 
ترابط المنظومات المفتوحة 121626012601032 تدعاةز5 دعم 
ترابط لااصق عصنلده 8 ع زوع طلم 
ترابط مجرور عمنلصم8 عانندد[ 
ترابط هيدر وجيني ع لمهت معع ه1170 
ترابطات بينية 11006000 
تر بطية السيالة انآ خناط1 
تراتب زمني لليف البصري 5عتام0 مء116 01 نإعه1مصمعطه 
تراتبية رقمية متزامنة لإلاع 11221 121اع01آ كنامممخطعمرم 
تراجع الجناح مرع5176 ع متلا 
تراجع في الأداء/ الكفاءة ‏ تفكك المادة إلى 02602هعء12 


مكوناتها - تراجع في النوعية - تفسّخ / انحلال 


ترازيستور دارلينغ 515]01 1 1ماع 102111 
تراصف - اصطفاف - تناظم 1ع تع نام 
تراكب الل وك أت 
تراكب - التطبيق التقيلٍ للبصمات 0 
تراكب متماسك 1 0 انا عط 
تراكم الحيوي عع 1810 
تراكمات:- تجميع 0000 
تراكمي 1 
تراكمي د ستزاايكةت م رتفع 1001 
تراكيب ‏ مقومات 001 
ثر م تركيز الإجهاد 01115 511635 
ترائزستور 1115101 
ترانزستور الإشارة 79 515221 القطاد عاءىووزد[ا 
الصغيرة المنتفصل 


ترائزستور الأثر آمأفاقطة1' أعع]81 - 10ع11 املاع صنازمععاع1 
لحقلي المتباين الوصلات 

ترانزستور التدخل 
الكمومي 


]1515 ععطع نع 121611 - نم0 


ترانزستور الوصلة 
الوصل الثنائى الأقطاب 


ترانزستور أحاديّة الالكترون «مافاقصةء1 صمعاءعاظ - عاعصند 


8117 - 1121515601 2ه 1أاع ناك تد[مماظ 


281 تج7آ) #مأناقصهة]1' أعع]81 1110 عند - عاطناهد[ا 
ترانزستور تأثير المجال ذو البوابة المزدوجة 

ترائزستور تغير السرعة 1212515]01 1 11001121102 - تتاأعماء17 
ترانزستور 1121515605 111201101 812011 2متأعصنازم2عاء11 
ثنائي القطب ذو وصلة متغايرة 
ترانزستور دارلنغتون المزدوج ختة2 دماع ستاتوط 
ترانزستور دارلنغتون المزدوج 15 11211515601" 1مأع 101111 
ترانزستور ذو أثر حقل متغيّر 
الاشابة 


اع 1 0عم120 - 13100012105 


-2011مع_1طتعة - م0:10 - 1ماناقصدء1' أمعلاط 11عاط - 1ماع11 
ترانزستور ذو أثر حقلي معدن اكبيد - نصف ناقل ]ء2 101 
ترانزستور ذو أثر حقلي من سلك نانوي 181 010116 هآ 
ترانزستور مُستو 55 :112515601 :213121 
ترائزرستورات لأثر الكموني 5 اأاعء 811 - 1فتأمعامط 


ترانزستورات البوابة 55مأقاقصة1 11اومز8 عنه0 0عنهانامم1آ 


العازلة ثنائية القطب 

ترائزرستورات لتأثير 815 - 15مأناقطة]1' أعع811 11611 
المجالي/ المفعول المجالي 

ترائزرستورات لح ركية 15+ لالطه71 مناععا8 اعاكط 
السريعة للالكترونات 


ترانزستورات القدرة 
ترانزستورات المفعول المجالى معزولة 115:15 0216 51012660هآ1 


201761 1775 


البوابة 

ترانزستورات الوصلة السالبة - 11225156015 2ه 1أعضنة الاطلح 
لوجي السالية 

ترانزستورات الوصولة الموجبة 17825156055 2م 1اعصنا1 ملجم 
السالبة الموجبة 


ترائزستورات أحادية الوصلة 759+ 101111111101 
ترانزستورات أكسيد المعدن 25مإأواقصةء1 2105 أعصصدتك 21 
نصف الموصلة السالبة القناة 


181 1لطن) - 15م]ناقمد1' أععء811 1م11 مامص داك طمطاعية0) 


ترانزستورات تأثير المجال من أنابيب نانوية كربونية 


ترانزستورات ثنائية القطب 5 121و م8 


7 


0 


و 


2 


نزستورات ثنائية 11225156055 8120121 2هتأعصنازم2عاء11 


القطب ذات الوصلة المتغايرة 


نزستورات ذات 759 16101 - 1101 


الالكترونات الحارة 


نزستورات 75+ اناتط ه110 - ومنتاععا8 - عاط 


ذات الكترونات عالية الحركيّة 


75 +++ 415611116 متنا لله 0 


ترانزستورات زرنيخيد 

الغاليو م 

ترانزستورات شوتكي 15م لمم ةن 11 أماعم 
القامطة 

ترانئزستورات مستوية الإشارة 5 اتع(اع.[ 512221 


ع 


7 


نزستورات 11591251560155 11101 لمع تددء5 ع010 - 1/121 


معدن أكسيد نصف موصل 


10150161 759 


نزستورات منفصلة 


نزيستر 01]كاقطتة1' أعع]81 11ع1ط - سالط - اع - مط 


للتحكم بالتوصيل ذات وصلة ثلاثية 


ترانزيستور التمرير 01© 1 15]01قمه1' - وقوط 
تو اثز يتوق تأثير المجال ‏ 1560155قطد]1 اعع511 101ع1ط 1/1121 
المعدني شبه الموصل 

ترائزيستور 1132515]01' أعع811 11ع 1ط ع 'الأعممعوم]امطط 


حساس للضوء للتحكم بالتوصيل 


15 "إلا الناط 


نزيستور كبح 


0015 م011 


ترانزيستورات الخرج 
ترانزيستورات الموجة الميكروية 5 1101011206 
ترانزيستورات ثنائية 1121515]015 8100191 لزع عناوع1 اع 111 
القطب عالية التردد 
ترانزيستورات ضوئية 2010101010175 
ترانزيستورات ضوثية للتحكم بالتوصيل قاع ]مه اط 
ترانزيستوري السحب للأعلى 95 م171 - ااناط 
ترانسأسيتيلاز ع5 3 ]112052 
ترانسبوندرات السواتل 5 غ1 اعاهك5 
'01آة - 5اع20همقصة11' امخادهن) عتالة11 األدن عاذ 
ترانسبوندرات السيطرة الجوية 
ترانسيستور مستنفد الركيزة 1182515]01 1216أوطنا5 0عاعامءدآ1 
ترايوز 11105 
تربة 5011 
تربة الكبريتات ال حمضية لذه5 عنكلن5 لعم 


تربة تحتية - تحت تربة 515011 


تربة حبيبية منتظمة 


5011 01211121 2110112 لآ 


تربة حبيبية ناعمة ومنتظمة 5011 0عطنهة01 - عصاط حرمكنصمل] 


تربة حصباء 011 أعكه601 
تربة فوقية 01> ه11 
تربة مالحة 15 عصتلهك 
تو ماله نكري كل طني عن طين يطفالية ٠‏ ممم 
تربة من النوع بودزل 5ه عم180” - 201لهمط 
تربة من نوع أفقي 50115 مم1 - ادعتاميع17 
تربية وتأصيل ماع81 
تربيط تبادلي لناقل اع ه1211 كناظ 5501ع106م 1/110 
بمعالج ميكروي 

تر بيع 0112012 
تربيعية 010120212 
ترتيب الاعتيان 010 ع ستامسدك 
ترتيب عشوا اي 11م 1310011 
ترتيب متكرّر مع 010 ع انام مع ]1 


ترتيبات الفرشاة ‏ فحمة المولد/ المحرك 24عتاعع طهة انظ 


الكهربائي 


ترجمة مُسْفَقَة هه اقطم - عاعذاح 


ترجيع ده ناوةء طاجع ع ]1 
ترخيص 2 
ترخيص «(رخصة») 2م16[ عع ممع اص 1/11 
صيانة الطائترات 

ترخيص براءة م12 
تر خيص 4101 - 8تاقدعع 1[ *15ع2تصمع 01 11301 تلم 


منظمي السفر الحجوي 
ترخيص منظمي السفر 
الجوي (الرحلات. اللبوية) 


116651 *15ء2لطدع 01 11211" 


تردّد الموجة الحاملة لإ 0عنتوع 1 - ولع و0 
تردد الانكسار /اععناوء 21 علدعدظ 
تردد الإثارة لاع اعناوع18 متم ع8 
تردد التصالب لاع عنتوع 11 011 و0203 
تردد التكرار لا عناوع 11 ماتاعمع ]1 
تردد الحامل لإععناوع 1 لاعتو 
تردد الساعة لإع ع ناوعع2 عاع1© 
تردد لقطع اع 1ع نوع 11 1011 
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12عاو ع1 اما ه01 


فيه اسع دكار ون 
تردد المضخم 
تردد 

اهتزازات العبور النفقي لالكترون وحيد 


ماوع 1دأ معدم نط1 


لاع عناوع1 1 ع1 اسم 


128أع تن مخاعما8 - عاعماك 01 زعمعنسوع1 


تردد أساسي 
تردد دورانى لاع تعباوع1 1 01210021 ]1 
راديوي بتسريب أقل لدع 11 امآ 


زاوي 7ا1162لع11 :21 تاعس 
تردد طول الموجة المركزية طاعدعاء::18/2 إعمعدوءءط معامعء0 
تردد عال 


عال جدا 


1عناوع11 نولك لأ متسملص نا 


لا عنلوع2 طعت 
لاع اعنتوع1 اعت نرع17 
تردد فوق العالي جدا لاع 7عنتوع 1 طعلط مانا 
تردد متوسط/ وسيط لاع عنتوع 1 عنونتلع ممع م1 
مزيج لاع 7عناوع11 ألوع8 
تردد نصف الاستطاعة 
ترده الكويبيت 
ل) ترددات الحزمة 
ترددات الراديو المنغمة 
ترددات الموجات الميكرويّة 


برددات راديوية 


61و11 ناموط 1لد11 
/ ماع11 0151ل 
اع لوق - 0 
لاع نوع 12016 ع1 
105 6ه 11/110101 
لاع تع نتوع 1 1]3010 
ترددات راديوية متداخلة عع ع عام ]1 
ترددات صوتية ع و1لنام 
ترددات عالية تقليدية عع نوع" (لمعزوقة01) طعا[ 


ترددات عالية جدا 5 111 010212) اع 11 - اانا 


(كموميّة) 

ترددات فائقة العلو 0 عنتوع1 طعتط - ونان 
ترددات محطة أساس إلى هاتف عصمطط 16 عقو8 
ترددات مختلفة ع1" أداعنك ]اما 


ترددات مخصصة ماوع" ل0ع1أدء1لء10 


ترددات منخفضة 0ط 
تردديى لظ 
ترددية/ تبادلية أوءعه]ماعع 1 


ترذيذ البلازما (البخ 
بالبلازما) منخفض الضغط 
ترذيذ بالبخ - ترذيذ: عملية 
التجزئة إلى قطيرات 


521317 2135122 عتتاووع]2 - امآ 


51010 


ترذيذ بالبلاسما تحت الخلاء ‏ رذاذ '(12م5 2تطقداط مساباعة7؟ 


بلاسما الخلاء 
ترذيذ بالبلاسما تحت 25 - /إ12م5 135512م عتتعطامو مام 
الضغط الحوي 
ترذيذ بواسطة الغازات الخاملة 005 1م10 
القدرة 1600 ترزيم عمتاعدط 12 عمط 
ترزيم الإطار المفمتوح ع8ماعة2 عصووط وعم 0 


ترزيم الدارات المتكاملة ماع ع2 أنداء 01 لعو روعام1 


ترزيم الرقاقات البديلة عماع ماعة2 مبنطن) مكحتل ممع ام 


ترزيم المقرن البصري عطاع اعد نع امنامء مام 0 
ترزيم مجهز القدرة 8ع اعد" "طناك اعنتتوط 
ترسب بالليزر النبضى 2 1256 1560ناط 


7ل تسن منشط نوع 0031 عم دام 


ترسبات حمضية 01 1ع لمر 


تر سيب 0 10 
ترسيب 200000101[ 
ترسيب - ترقيد اك 
ترسيب 1/1211112©1]111185 12 10650511101 172201 1216221 
البخار الداخلي في التصنيع 

ترسيب 17320 21م 1تتعطن) عتصوع 01 1[ماع131 
البخار الكيميائي للمعدن العضوي 

ترسيب البخار المحوري 3 471311 170201 
ترسيب الحمأة 51101 
ترسيب الطبقة المعدنية 1261 11121 
ترسيب إلكتروني 2 ووع2016اءع 181 
ترسيب بالبخار الخارجى 173201 101ع 8 
ترسيب 111515أ1/13211126 12 10620511012 01جزة7 [ممععادظ 
بالبخار الخارجي في التصنيع 

ترسيب بالبرودة عع 1م 01 
ترسيب بسيط وواضح - 2101 
ترسيب تفيل الحالة السائلة لاقام عققطط وآ 
ترسيب تقيلٍ فوقي متجانس /1187مع 0ه 11 
ترسيب حمضي ع6 ناعم 


ترسيب خارجى كامل 1267051002 01015106 طأاعدع.آ لالط 


111 11 0511105مع10 ع0101510 لاأعمعآ النا1 


ترسيب خارجي كامل الطول في التصنيع 


ترسيب رشرشة مغينترونى 1067051160 161نام5 011 1أعمع 112 
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ترسيب طور بخاري 2 ه2125 17301 


ترسيب فوقى مختلف/ غير متجانس ]1ع 0 1ع ]11 
ترسيب كهربائى الا ناف كاف ع لها 
ترسيب كيميائى ع انع امعط 
ترسيب لبخار :ه17 لدع تسعطن عنا ناماه 
كيميائي التحفيزي 

ترسيب 1/121111126]1111285 11 10620511011 1نناكنث تناهصة17 
محوري بالبخار في التصنيع 

ترسيب مناعى 2ه 1112 


ترسيب: انفصال المواد الصلبة او المذابة إلى الأسفل ع5نلةاء5 
لدى توفر شروط مناسبة 


ترسيم البوليمير ذي طعاع عاك معمتز[ه2 عستااءو هم صمعط]” 
التصلّب الحراري 

ترسيم بنية البوليمير طعاعا5 عتناع ماد متعمترامط 
ترسيم طبي معضد ‏ 8تنقفص]آ لدءنلء71 4علنى معانامسده0 
بالكمبيوتر 

تر شيح ]1 
ترشيح الأبخر 0 0/1 - م1 هحدم امعتسعطات 
الكيميائية 

ترشيح بالضغط 112 عمتاووعوط 


ترشيح بيولوجى - حيوي 1 لدعنع ه8101 


ترشيح الث 11 تتام 1 
ثر شيح حيوي "81خ - 11112110 لدعاع ه8101 لعن كاعم 
ترشيح ذات طبيعة ليفية - واعطاط ولهام )112 نم 1ط 
مرشحات ليفية 

تر شيح رقمي ااانه 
ثر شيح ضغط عتناووع:2 11601 - خقلناصة01 - ام لدعم 1ط 
وسط جيبي 

ترشيح غشائي 1 عصوعط سرع 11 
تر شيح فائق 111000 
ثر شيح مباشر للمياه ه117 أععنزر[ 


ترشيح ميكروي : عملية ترشيح بأغشية ‏ 2ههم11م1/1 
ميكروية المسام  0,05(‏ 10) 12 لإزالة الغرويات والمواد 
المعلقة - وفي الترويق التخمير والكتلة الحيوية 

ترشيح نانوي : عملية ترشيح خاصة تختار عندما 213201118105 


لا يكون التناضح العكسي / الترشيح فوق ميكروي الخيار الأمثل 


لمث 111126101 لع طتطا ماه 


ترشيح وتهوية 

مشتركان 

ترفع 5 تدفع - تدعم - فعل رافعة 16 
ترقق / ترقيق 0000010 
ترقق العظام 0551 


ترقق بالقصٌ - تخفيف القوام بالقص - 2 #صتصصنط1 دعاك 
ريولوجيا - ترفق ناجم عن القص 
ترقيد - وضع بطبقات 12 

وعطعلة 2 


ترقيق بالليزر - طريقة لتحضير الألياف 


1] 2561 1 


ترقيم الإصدارات 17 
تركيب 1810 
تركيب الأنبو ب 10 معماط 
تركيب البرمجية 001 علته تكا1 ه50 
تركيبية البكر 0 117611 


تركيب الكاشف طاع 7عاء:17/21 ححى متازوده مم0 +منامعاءد1 
وطول الموجة 

تركيب تجهيزات / تمديدات كهربائية - تنصيب 105681126108 
تركيب ترايودي مااع ماك 111001 
تركيب سطحي 


تركيب غير متجانس أحادي 


1أناه ]1 عمع نام 
ماع اناك مرعاع]ط] عاعماد 
تركيب غير 12010065 2561[ 01 عتناأعناما5 مجعاعاط لعامناظ 
متجانس للديودات الليزرية الممخفية 
تركيب 1668105 ع2523 177870 عط1' 01 0351105 مم0 أهتتاعم 


تركيب مثالي للتربة 181 الك 
تركيب مجرور دون فتح 2عتء5 ووعلطاعمع: 1" 
خندق 


تركيب من دفة ودفع | تجاهى خا ااعطقسة1ت 
تركيب/ بنية - تكوين 
تركيبات عالية التدفق 


تركيبات على فتحات التصريف والتنفيس 


031 )2 
00515 11017 اعا1 


15 ع7 


ت ركيبة .10118 
ار كيبي مضاد المغنطيسية عع 0 تلع صخ عتأعط زد 
تركيز ) 
تركيز ]1 
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تركيز الالكترون الخطي ‏ 2602:اتاءءم00 «مماءعاظ بمعصنآ 
تركيز الإجهاد 
عاعة01) 5وعصطاعناه'1' عتتاعة11 20 كتامتاه 1اأسععدهن) و5وع ام 
تركيز الإجهاد ومتانة او مقاومة انتشار الكسر 2821]1015م2:0 


تركين الإشانة 7 تركين الهم 


5116559 1 


1001) 20 


تركيز 21 101]ءه81 62510221 امآ - 1130 
الألكترونات ثنائي الأبعاد 

تركيز أيون الهيدروجين 108ا0تعءطه0© هآ ممع ه1120 
تركيز بالليزق كناع0 351آ 
تركيز جوهري 11161523 1111111516 
للحاملاات 

تركيز كتلٍ 2 1125596 
تركيز كتلٍ اولي 1 11255 11131 
تركيز لو حي 1ع 01 121011 مععطه0) أععطاد 


تركيز مولي / مولاري 
تركيز مولي اولي 


عع 0 1/0131 


11013151 1101لم1 


ترموسفير (الطبقة الحرارية من الغلاف 0 
الجوي) 

ترميد: تفكيك المادة بالحرق ‏ احتراق 1 
ترهيز -. تشفير عمتلمعم8 
ترميز سهمي 031 280115 


ترميز ليبنيتز هخ 17ططاع.][ 
ترميز هانشستر الثنائي 
المراحل 


ترميز مساعد للذاكرة 


8 عقققطط - 81 نتعأوعطاعط ه11 


101 810]2610 عتم طع صل 


ترميز نظامي 0 510202104 
ترميش ضوئي عع 1811 
ترن ]1 
ترنّح مس11 
تر وبوسفير 110051 
ترويوياوز ‏ منطقة حدود العلاف الجوي السفلٍ 1102021156 
تروس 06015 
تروية - إشباع ع2 
ترويق: فصل الشوائب من محلول ه01 - صمنتادع تهات 
ترياك 0 
تريبتوفان 11 


تريبسين 11 
تريتيوم 111000 
تريهالوز ع5 1قطاء1 1 


تريهالوز رباعى الإستر وتعاوعوماء1' عوه1هطاء: 1" 


تزامن اوت اق 
تزاوج الاستطالة ‏ القص 
تزاوج الأسس : ارتباط أساسين في الحخموض عمتئتةط عفدظ 
النووية بروابط هيدروجينية -الكيمياء الحيوية 

تزاوج انعطاف فتل ‏ مقارن ثني عصناصنا00 11516 - لصعظ 


- لوي 


00 1011قطعاد8 - معاد 


تزايدي ا 
ترججُج ا 0 
تزجح 1111 
تزجيج 01 
تزليق - تشحيم وتزييت ك1 
تزليقيّة - قابليّة تزليق طلا[ 
تزمين / دخول م10 
تزويل عستلةند[1 
تزويل بالنغمة 18 عه 1" 
تزويل دوار 115 1101217 
تسجيح - معايرة: تقدير حجم مضاف من مادة 1111800008 


كيميائية تضاف إلى مادة تتفاعل معها حتى انتهاء التفاعل 
تسارع ‏ تعجيل 


تسارع - تعريف كلاسيكى 126260 012551221 1105ةءاعععم 


مر 


تسارع الثقالة 012510 15 علاطا ومتتهمعاعءعم 
تسارع تثاقلٍ 01211211031 
تسارع جاذب مركزي عع عع لماعم تامع 
تسارع كوريوليس 1ع عع ف 0110115 
تسارع منتظم عع م امكنم ل 
تسارعات ار 
تسارعت وتيرة السرعة لععم5 منآا عسمتاعاط 
تسامح - العيب أصدنع1ه1 - أمع]ء1[2 
تسامى (تحوّل مباشر من الحالة الصلبة إلى ممه ستاط نك 
الحالة الغازية) 

تسامي فر اغي اع 178 
تساهمي اع 60011 
تساوي الخصائص /( 15010 
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تسجيل ]1 
تسجيل الهولوغرامات 
تسجيل بالحرارة المرافقة 
تسجيل عمودي 
تسجيلات صونيّة 


102132 - 5 

1317259ع 11010 
عمتل1معع1] لعاوزودى - '(المستعط 1" 
لمع ع1100 - أدعط] 
8 ه1100 - مامطط 
ع5تل1معع5] عع سقط عمقطاط 
1 1ثغ16ام0) مأعمع 1312 
عتاقة) - لمتاعظ 
لمع 1511ماع 1ل معمععط 

12ل مع عتعام مك13 
15 5011111 

تسخين - شوي/ شيّ 12100 
سكين بابشخدام عازك للكهرباء 


سيك مفرط 


تلدع عتتاععاءادا 

نوع مم01 
تسخين موضعي مر كر 8طتاوع لع112دع0.آ لعئلة ا مععم م0 
السديك: و تحكم بالنار 0021101 ع1118 400 عمتسنخ جامحردعء117 
تسرّع القلب 01 
تسرّب ار تشاح 12128 
تسرّب (تغلغل) مصهور تفاعلي 21002ماللصآ 2/16 عحتاعدع ]1 
تسرب / ارتشاح سائل من طبقة صخرية / تربة 6ههوعه؟ 


زراعية /) من حوض 


تسريب 1101 
تسطيح - تسوية لطع 110 
تسلا 1 
تسلسل ع ع0 


تسلسل الزمن الصحيح 560 عمنة1' أعع 001 
تسلسل الكبللات 
تسلسل 
النبضة الثنائية ذات العشوائية الاولية الأصلية 
تسلسل تراجعي 

تسلسل رئيس - متتالية رئيسية 
تسلسل زهري/ دايزي 


وعاطةن) 01 2ه اهمع نوعطم ه00 


نه" عباط لاتتفصاظ تاملصطة1هملمسءوط لهصاع 011 


1110 

5 للا 
01 1023153 
ع6 ماع10[ 

عه 1111 

56011622 1011المعمعع ]1 


00125611515 95 


ععدعناوع5 «علمع] 


عناوع5 عددهم 1ل صت1لوط 


تسلق ملآ - طعاتط 
تصلق 8 - ملآ 
تسلق مفاجئ وحاد عااعل مم0 
تسليط الضوء عطتاراع ناطاع 111 
تسليك ‏ توصيل م1 
تسلياك حرم الجامعي عستاطة© امه 
وعاطةن) عاط لدع1ام0 01 180101585 - 18015 عاد 
تسليك الكبل ‏ تسليك كبلات الألياف البصرية 
تسليك الليف الضوتئى5ه1ام0 1ء116 108 وصتاطةن كنامسةت 
بطريقة كامبس ْ 
تشليك أفقي عصناطه [مغخمه2ه1]1 
تسليك من نقطة إلى أخرى عمهعذالآ غستمط 10 أاستمط 
تسمم بالرصاص نط1 
تسمم الأسنان بالفلور- تبرقش الأسنان: حالة 5ز5ه*من11 


مرضية مزمنة تتلون فيها الأسنان بالأصفر إلى البرتقالي نتيجة 
تناول مركبات الفلور لفترة زمنية طويلة 
تسمم في الدم 
تسمية - ترميز 


11001 
3 11210ظ1ظ1 
تسمية مختصرة منحوتة من الأحرف 5 مل - 05011/11 لخر 

الأولى للكلمات المكونة ‏ المختصرات اللفظية الأوائلية 
تسميد الأرض بإضافة الأسمدة الطبيعية صو متنا ]1 


تسميد جائر لأر ض زراعية يفوق احتياج 01 


التربة 


تسميم 200011 
تسوية 2 
تسييل الغاز 011 
تسييل الغاز الطبيعي على نطاق صغير 0ك - معنا 
تسييل الفحم 01 
تسييل الكتل الحيوية 821 


تشظية وتطبق 23 214 011128م5 
تشابك الاعصاع اع مم8 
تشابك الترددات 6 (عتاعناوع11 
تشابك كمي الع ماع نه 8 بااسمن1 0 
تشابك ميكانيكي ع 1216110 لدع تصقطءء 11 


تشابك: مشبك : آلة/ أداة للوصل/ التنسيق مابينءاء1216:10 
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وظائف المكونات 

تشابه مع انبعاج الصفيحة 
تشارُك الالكترون المشترك 
تشارلز وديير: عالم أميركي (1800 - وعاجتمطك© - تجوء:000© 
0) اخترع عملية الفلكنة 


8 علق عنماط 1 نزعه1احسم 


1 دامتاععاظ أمعلة01 0 


تشبّع قاعدي 1 8356 
تشبع النفط المتبقي م 011 لمنلاوع]1 
تشبع الترائزستور 2 112151510151 
تشبع موللٍ 1 71/101231 
تشبع نسبي ع الماع ]1 
تشبع نسبي مئوي الاعممء2 


تشبيك الايزوسيانات 5عأةصهنلء150 0ععاءه81 عستعلستاووه 0 
المعترضة 

تشبيك المطاط 

تشبيك أثناء مزج الصهارة 
تشبيك بالاسنعانة بثنائيات الكحول 
تشبيك بزمر فنيل 
إتنيل 


تشبيك بمحفزات فريدل 


511 010 نعط ط ناكل 
01111 عط0نلمءظ 1116 
15 عتعلستاو5 010 
عاط 0105511 10115 ا/7تاتتطاء ا تصعطاط 


لطنار105) واكهن - اعلع 11 


عصتعلص 0105511 لامستعط 1" 

عستعلط 0105511 مأامطط 
تشبيك عوامل التغطية 
تشبيك فى انتثار 101105101 نإع10مصاءء1 ص[ عستاءهساءلح 
التكنلو 8 / التقانة ونشرها 


5أمعع ثم عمامصة0) عستكعلستاووه 01 


تشبيك مؤكسد سعلصناوو ه02 نه 0:10 
تشتّت ليف - مزاح تعط1 ل4عالتطد - ده 1وععمواد[ 
تشغت: المادة 10م م1015 112112121 
تشفت الشيضة 2 ه153نا 
تشتت دليل الموجة 5 عل نتناعع 171731 
تشعت و ايلٍ الر اجع مع طاواع :13 
تشدت د 1 11001211 


تشتت لونى م1015 عاأة امعط 


تشتت مسبب فى 1”16155 0011221 - 15102ءم1015 عل تناوء11/31 
موجه موجات و ألياف بصرية 
تشتتيّة مقاسات البوليمير : التشتية البوليميرية '[(1516ءم2601(:015 


1 1160115عر 


قشسه 


مائي 


تشحيط 52116011 
تشخيص الخاطر 1151 
تشخيصات ما بعد الغرس 10128205]105 7122121102تصاء:م 
تشذيب عصنطقة 1011 
تشب - إشباع 21011010 


تشريع مراقبة تلوث المياه ]على 002101 هنان1اهط مج117 


تشريع مراقبة تلوث اعك 00121101 221102تتصداده00 1.620 
بالرصاص 
م111 
الثاءت 
ل 


تشظي إلى قطع متفاوتة الأحجام 
تشعيع 111111 
تشعيع / تعرّض للأشعّة إلكتروني 1 مامناءع 181 
تشغيل عر 
من ل 
ع 11 
01 1م لومعم 0 
/موا2 

0 اع ارم 
تشغيل المواد ال مركبة 01115 111185طاع 112 


تشغيل المواد المركبة 17051]65مه0 01 عمتصتطعة]8 أءزجعاه11 


عصتستطاعة ]8 عع 01 

011 - 11016 
1 ع نعدة ]1 
تشغيل مكني ميكر وي جسيمي 8متستطء همده 8112 عللندظ 
تشغيل مكني ميكروي سطحي قمتستطعه ه1111 ععه اك 


تشغيل ممتد 85 - بإماط لعلمعاردظ 


تشغيل ميكروي ع لتطخطء ةده 1/111 
تشغيلية لقم ةزعم 0 
تشفير البيانات 10218 


تشفير باللون للألياف 
البصرية 


وع 1 ادعام 0 01 000155 0016© 


تشفير دولبي 00018 (إ16ه10 
تشفير لوني نل 0010111 
تشفير متزامن/ 20 10120115طء150 /0120115 1 اع زم 
متساوي التردد 


53 


تشكل الغرافيت في الحديد / الفولاذ 6 
ثُ نجمى ته" 1ه 1اعاك 

016 جرعه 01 
010111113 


تشكل/ تكوين الحبيبة 
تشكل/ تكوين الزجاج 


1 0 


نكالو وزماك/ 


0 


5 اط ملاظ هده 5 
مه ل[قطاع11 0 


1101 


لانبوب المائى 1 عط نل 
لترانزستور 01 
الجسم الأخضر عصتمتره2 - /إله80 - باعع1 0 
لدحرجة 0 - 11هكآ 


5136 "01 


ل 


لطتده 1 عمقطة - أعل8 - عتدعاط +0 - أعلل 


لشكل 


القريب من النهائي 

تشكيل الكوكب 212161017 
تشكيل للقاوم 1م أواوع ]1 
تشكيل المكونات السالبة 2128160013ه1*0 عدوم صده0 عحزوقوط 
تشكيل المنحنيات 1 
تشكيل النبضات علتمتره] - عواناط 
تشكيل إلكتروني للذرّة 5تدماة 01 ممننه سدع مم0 «مناءماظ 
تشكيل إنشائي 121 معام 
تشكيل بالبخ 1ه" 5103 


طن 1 طعاع و 111010 

01" 511117 12م 1ع ملام 

16 عع 2 

1465 011ظ 11 

تشكيل دوراني انزلاقي عقتط1ه10 تمعاد - عمتمستمة تمعطم 

تشكيل دوراني للسيراميك 
تشكيل غشائي 


57 كي فائق 
اللدونة/ التصاق بالانتثار 


متاتطتة ع0 
011 1 عط نتطاصة 01[ 


0111115105آ1 101011 1351م عم ناك 


تشكيل مائىّ 1111011ظ 
تشكيل هيكللى 11 
تشكيل وتشغيل العجينة السيراميكية 1ل 


تشكيلات البث 15 8102025118 17 10181181 


التلفزيوني الرقمي 
تشكيلاات 5 لية 
000 


عاك ع1 نآ -ط ماه 


اصدار السطح تناع مهن عمتاختساظ - ععم ام 


تشكيلة الحافة المصدرة» 78]101ناعتكط00© عصناانصسسظ - ععي280 
تشكيلة القناة نا تلطه أعمسصفطات 
تشكيلة خط الاتصال م1 مارآ 
تشوه 10101110 
تشوه لتأخير 0 106123373 
تشوّه التوهين ا 


51621 21 


51 تدعطذ قطتاعع مم8 


تشوّه الوحدة الجانبيّ اأنالآ 12161221 
تشوه الوحدة الطولاني 1261050281102 غندنآ لهستل بطنعدهآ 
تشوه تأخر الظرف 10612 عمزماع تم 
تشوه حجمي 5 عاتاعستنا[ه17 
تشوّه طولانى 1011111011211 
تشوّه عنصريّ - تشوه الوحدة 8ط 01 
تشوّه لدن 2 52105116 
تشوّه محوري مر 
تشوّه مرن 1812516 


تشُوّه نسبى طولاني 101321 ئع02آ 


تسوه نسبي لدن متاك عتأمواط 
تشؤهات لدنة 5 52105116 
تشوّهات نسبية لك 
تشوش راديوي ع5زهل8 130160 
تشوه جانبي شامل 1 1216123111 10151" 
تشوه دائم أع5 اتاعطمصعءط 
تشوه محوري شامل 3 اأاقنتك 1ه 1 
تشوه نسبيّ لنقطة خضوع طنمع5 اصلمط 1610لا 


تشوه نسبى محوري عنصري (واحديٌ) زنهةتنا5 [هنتث أغخصلآ 


تشوه نسبي منتظم 


11121101113 


تشوه نمشي وعلاعع ]1 
تشوهات الارتخاء 35 ع1 "1 
تشوهات مجهرية 11101056021 
تشوهات مكانية 5 10021 
تشو هي عتطعع نوه 1" 


تشوير مضاعف ‏ تبادل إشارة متعدد عصتللهصع51 ء1م141 
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تشويش 12111111 


تشويش ‏ اختلاط - بعثرة ع1 


تشويش تعمدي 1 عنأونءط1اء0آ1 
تشويش قريب عللة1' 01055 800 تتوعلة - اعروال 
تشويه الانتقال 1501 010550171 
تصادم لدن 0111510 (عتامماعم1) عتأقواط 
تصالب رجعي و05 - عاعة8 
تصالب في الانقسام المخضصف ع0 ع15أوو 010 عتاماء]/1 
تصاميم الامد الطويل قمع 6 لم8 116آ 
تصحر 01 0 100 
تصحيح - ابطال لقط سري ماع12 
تصحيح - تحرير 000 
تصحيح الاهتزاز 71 01 متلدء كتاءم ]1 


11 ع 1ناووع21 010111101 


تصحيح الضغط الآأر ضى 
تصحيح بالتقارب البصري 103اع00126 (إاتستدامءط 1دعنام0 


تصحيح بالكربون امناءء 0011 امماهة © 
تصحيح بالكربون/ تلاط ةن - امتاءع0011) اوطاعوت0) 
كريئة 

تصحيحات البر نامج وعطعلوط ع1ه1كا ]ه50 
تصحيف ع2 
تصدّع طبقي انه عستكاعماك 
تصدع ع0 
تصدع بالاجهاد ‏ شرخ بالاجهاد عستاعه0 - ووم ناد 
تصديق عطا رع 
تصرّف صفائحي 67101 211111216 ]1 


11م 1مع1 قاعم 1ع 1/1 


تصرف ماكر وميكانيكي 
سوكار جارك موكايكين 
تصرفات 5م ألأمطذث فده اع تتاوع ]1 10121 تقاعظ 
القيود و الفرضيّات ‏ فرضيات وقيود السلوك 


11 فنع 1ق راءء 1/1 


تصريف 1ك 
تضريفناا ب حجر 8 د ع1]16 
تصريف بحري 5185 112116 
تصريف في المحيط 0521 (562112161) تتوعه 0 
تصريف في المحيط 58 نوع 0 
تصعيد عطأأعطع ]1 
تصغير 00 111ظ121 
تصغير 1201++ظ1ك21 


5 01123116 نار 
1116[ 1010 
]1 

تصفف التصفح التسالي عستلصمظ عأتممتسه[ 1521:5” 
تصفية - تكرير - تنقية - توضيح إزالة عكارة هادع تهات 


تصفية متممة ع 1ه سعصع مده 
تصفيح 111101 
تصفيح ع إأكساء 011 
تصفيح حماية عمتتداط عكتأععامعط 
تصفيح صلب للسيليكا وعتلنك 024 - 11210 
15 تصفيح/ صفائح - 0 - 15 
تصلب 111 5111 
تصلب وتقوية تقسية لطع 220 عمتااعك 
تصلب - تقسى ا 
تصلب الأنسجة المتعدد 5215 
تصلب شرايين 00 
تصلب لويحي متعدد 6 عام 1/1 
تصلد حراري 0 
تصليب/ تجميد اتجاهى ده 11 [مدمتاء عمط 
تصليح الر قع تتومع 1 اعتوط 
تصميم لحا مقع مع:1ه 1 
تصميم 1161 
تصميم تع زو 10 
تصميم / إنشاء هندسى 22115 ع اع تامع 00 
تصميم حتمالي / إحصائي معاوء 1 عنانتاتطوطمعط 
تصميم حتبارى / تجريببي ع1 لدع أمظ 
تصميم لبوووثيتن المنطقي معاوء طنعاه:2 اهمه 11 
تصميم لدعامة معنوءجآ1 تعمء ]نام 
تصميم لديود الضوئي معنوء12 ع1]100100مطط 
تصميم لسيارة باستخدام 5م00 ل1ءط11 عطاونآا معزوعطآ 12د 
الألياف البصرية 

تصميم لشبكة الذكيّة معنوء 10[ 1ه تاعلط أخمعع نااعام1 
تصميم لطائرة 15ام0) ع1 ع12ون] تعاوء0آ عممامع1ام 
باستخدام الالياف البصرية 

تصميم لعمليات معاوء ووعه ه210 
تصميم لليف متعدد الانظمة 2عنزوء1[2 #عطاط عل00دم 341 
تصميم تج 651 أعنالمعط 
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1162 1[ متم 
لفاهيم معلاو أمرعع م00 
لملحق 

إبداعي «(خلاق) 

أخضر: تصميم صالح بيئيّا 
ساس 

صلي 

قصى حمل 


م651 عتنتناوه[ع م8 
ع 651 11120121176 
1 ناعع1 0 
1 8251 

تعاوع10 لمصاع 011 

أ 10 16أ2دنا1نا مئزوعد[ 
0211121113 


3 


مثل عريض ع1 :تنا تنام 0 ع11710 
ولي 

أولي - النموذج الأولي 
تصميم بمساعدة الكمبيوتر 0410 صعاوءدآ على معا اصزدره 0 


3 


1111211تاععط 


001/5 تناع 1و102 


1.1.009 


معزوء10 1160هاء10 


تصميم حتمي 106161121111516 
تصميم ذكيّ معاوء12 أمعع11اءعام1 
تصميم رفيع المستوى صعنوء12 [عوع1آ - طعكر 
تصميم صفائحي ع1 111016ة] 


تصميم قابل ومعدٌ للتغيير 0 101 تاعزوءجآ1 


تصميم متكامل ‏ 1085تنااعةكناصد]/! ه1 صونوءد»آ لعامموعاس1 


مآملخ - مواوءدآ ه0111[ عاباطا ماخ 


ا 0 


7 تصميم مرحلة متوسطة 
تصميم 
تصميم من أجل الاستخدام 
تصميم من أجل التفكيك 
التصنيع 

تصميم منظومة 
الليف البصري 


مستدام (أخضر) معع1© - معاوءجآ عاطفصتة اكاك 
511 101 لواوء10 
لالطمرووو4 101 مئزوء د[ 
101535521 101 و زوء0آ1 


211117 1نااعه لناصة ]1 +101 موزوءع د[ 
ماع51 ع1 1هه11م0 تبرخ 01 مئزوءعد[ 


1818111611115 2 


الهندسية 

تصميم و تعب عناع 121 لخ مئزوءع د[ 
تصميم و خواص 115 ندم تنعزاوء10 
تصنيع ا | 


1 معاتطتة مع 


لمواد السيراميكية 
لوافر 


1ط 1717311 


لشن - 128تتتاعد كنصد ةا 0عل1خ ناع ا امه 


تصنيع 113011 
تصنيع اللاي 
تصنيع لترانزستور 1ط 1102515601" 
تصنيع لدارة المتكاملةع112ااعهكناصة1 اندهع - لعأومعع م1 
تصنيع لزجاج الأخضر 8 لتتنااعة كناطتة ]1/1 جاعع 1 0 
تصنيع لكيماويات ولمع تسعط0 01 وتوعط اص زم 
تصنيع 

تصنيع 


! 
33 


تصنيع 11 1122515601 ع اتاعونى متنائاله 
ترانزيستور زرنيخيد الغاليوم 
تصنيع جزيئي 11 1نااعة 1 نتطة]/ نو لناعع1 110 


تصنيع حيوي اندماجي 1055 2601121 اط ططه 0 


تصنيع دك / المعالحة5[دتهع)]2 01 عصزووعومع2 أمعع نااعام1 
الذكية للمواد 

ع برع سباع 
تصنيع صغري / مجهري 
تصنيع مباشر 

تصنيع 1 - 115نااعة كنتطة]1 العام عع ا12 تع مده 
متكامل بواسطة الكمبيوتر 

تصنيع نانوي 11 ننه نوعط 012 دل 


5 


تصنيف - دراسة مبادئ التصنيف 


العلمى 


1م0037 ل 1مف ]1 
11 ك1 


11 أع 011[ 


0211110 


ع1ناع11 - /3:010112 1 


8 15 12611015 علصدع 01 01 هادع أوكة1 0 
أنظمة التفاعل العضوية 
تصنيف حيوي - علم التصنيف 


100117 


1117أطامطتاعة 11 


تصنيفات الروبوت 25 050 ]1 
تصوّر 11 
تصوّر البرمجية 151 عتنه 5017 


تصويات المنشىء التصويرية 
تصوير الكسر 


تصوير بالأشعة السينية 


ةع 11010 1م عل امه 
امةع 21010عم0ناءه 181 
/الأطةاع ماع 112 
لامة2ع52010] 23 - 26 
تصوير بالتجاوب المغنطيسي 1102812285 ©2602 علتأعمع 112 


56 


تصوير بالمجهر ( 111505007 م1010 163002206 عتأعمعة11 
ذي قوّة التجاوب المغنطيسي 

تصوير بالمرنان 10228128آ ععطهدمدع] علاأعصعة]/8 متدعاع كح 
المغنطيسي الذري 

تصوير تجسيدي / مجسم 


تصوير حجمي رقمي 


عتطمةنع 11010 
0 ااانه 
تصوير حراري 137 2ع 0 انزع 1" 
تصوير حراري لإتأطفاعهتتعط!' - لمعتمصآا لعمتعا مصدمه 
بالأشعة تحت الحمراء نحو سَمن 
تصوير شعاعي ذاتي 51221 012010 ام 
تصوير صلب 


تصوير طبقى بالإشعاع ل قتع مده 1" اماوختصدظ معازومط 


عطاع فسآ[ 50110 


البوزيتروني 

تصوير طيفي بالاأشعة تحت الحمراء 10560[21اعء م5 10112160 
تصوير فوتوغرافي لالأطوتتع مأمطاط 
تصوير ليثو غرافي عتطمدعع هط تام 1مطط 
تصوير مقطعي / طبقي /تلأمةتاع منده 1" 
تصوير مكروي - مجهري امومع 1/10 


تصويرات تجسيدية 110105 عه 1عطع 0 لعا ناماه 
مولدة بالكمبيوتر 

تصبييغ نهائي ‏ معالحة سطحية لحل 
مشكلة عدم الالتصاق 


له" لاقتصاط 


تصييغات 1011 
تضارب المصالح لحك أذعتعام] 07 أعناكمده 0 
تضاعف الإلكترونات م1 ممناءعا8 
تضافر: طاقة العمل الجماعي ا 
تضاؤل كولو م 1ه طحده1ن1 00 
تضاؤول لزج مه كنامه1715 
تضبيط المدى ‏ مدى المحدد ع5 ع86 0م11 
تضخم 1011| 
تضخم الحمأة ‏ الترحيل الزائد للكدرة ما عصعللسد8 مساك 
ينتج عنه. تشغيل غير كفق 

تضخم كلونات جود وعطه01© 
تضخم نقدي 111 
تضخيم 111 
تضخيم - زيادة في دنا عسطتلدعك 


81101 عاكلازوه0 م1218 


تضخيم الخطأ الموجب الكبير 


تضخيم حيوي 121222 
تضخيم مترابط مسلط المعنرعط 0 
تضخيم مو سطي م عاتاع سم ةط 
تضميم 11 1011715101[ عمط 17010115 عزوم 


بتقسيم الزمن الغير المتزامن 


تضلهيم يتقسيم الزمن المتزايخ 
تضميم متزامن16<128م111ن)2 1019151605 عم1!' كنامد م طع ماك 


110 5 


تضمين اتساع النبضة -تضمين 2100012005 5غل111 - عولناط 
عرض النبضة 

تضمين التردد 11 زعمع نوعط 
تضمين الطور 525 


تضمين المتعدّد الأطوار 14111111256 


تضمين سعة النبضة + م10 تامستخ عوانط 
تضمين كود النبضة ‏ تضمين 21001126105 ع000) - عواناط 
الشيفرة بالنبض 

تضمين متعذد المستوى 0 أع 1/1016 


1 عدذاناط 


تضمينات ]1 
تضيّق الاوعية الدموية 50 
تضييقات نانوية 12011 
تطاير - تبخر 11> 
تطبئّق م10 


تطبق حراري 
تطبق و ردم 
تطبيع - ختم - دمغ 


تطبيع : معاجّة حراريّة للسبائك 


تطبيق الاستخدام المباشر 


تطبيق الويب 


تطبيق انحياز ‏ تطبيق استقطاب 


نوعى لدارة متكاملة 


عله[ 
المتعط 1" 
ع لم111 
التلعاعدظ لمخى عصتللء8 
لآ 

6 مرح 1 

لكت 

01 آل 


اع 111 


مم وأولا - أعع ادا 


1 اممف ماع11 


20 


1ك - انناهء 11 لمأت تع عاص[ علاععم5 امنادء 1 امم 


57 


0005 


تطبيقات الانزلاق 5 لاك 
تطبيقات الأصناف 01 15ه ادع ارمخ - وع0120 عتاتتعط] 
الفزيتّة 
تطبيقات البرميّات - 1025أوعناممك ع لأممعاص] - عته 501 
المكثفة 
تطبيقات 5 01101هن) ع ااممعاص] ه1110 


التحكم الشديد بماديات الكمبيوتر 
تطبيقات الترددات الراديوية 
تطبيقات التقاتة الحيوية 
تطبيقات التقانة النانوية 


0 11 
مم نع 10مصطعع )م81 


5 1010817طاعع ]0 ةلآ 


تطبيقات الدرّاجة 5 مم عاء رعزظ8 
تطبيقات السلطة المحلية 261025ع1[1تزحرة اتاعصتصمء07© 1هعءم.آ 
تطبيقات المواد 2/121611215 عازوهمحدمن) 01 ممم تدعتاممم 


المركبة 
7101211 نزع010تتاءء 1 ه1خدء امك أاعرع ازعم 8 ماء 117 
تطبيقات النصوص المتشعبة الخاصة 1178141506 - منه1© 


تطبيقات اوساط متعددة نم ناخ دللعصسن 1311 


تطبيقات أرضية 320آ 
تطبيقات تجارية أ مرف [هاء تعستصطه 0 
تطبيقات قاثلية 5 ع11210م 
تطبيقات صناعيّة 5ع نامك لمتتامن لم1 


تطبيقات عسكرية 


تطبيقات عسكرية 5عنام0 ماع11 01 كه أدعناممكى 1411121 


مخ 11111217 


تطبيقات عملية 5غ حك لدعتاعةط 
تطبيقات غذائية ا 


تطبيقات غير مباشرة مزمى اأءع لم1 
2500 - اأتاعطهمحطم2) لدعنام0 عتلاععم5 منادء1اممم 

تطبيقات لمركبات بصرية معيئة 

تطبيقات متعددة أدوات 

تطبيقات مستقبلية 

تطريق 

تطريق/ تشغيل بارد 

تطريق/ تشغيل ساخن 

تطعيم 


5 أنتععم - 13111 
5خ م116 
1101 

ه70 60011 

1106 01 
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تطعيم ذاق انال 
تطعيم مثل 1م 
تطفير 12100001 


تطفير موجه 

تطفير موجه في موقع 
تطلع/ النظر إلى الأمام 
تطهير المياه الجوفية 
تطوّر الانسان الحديث 
بيولوجيا 

تطوريٌ 

تطور 
تطور 


5 ا0عاءه 011[ 

5 ]1 اأعه1011 - عام 
عل عاهه0.آ 

0 ل اوزفا ءفك اوانازه| 


01 870110101 - قتعاصة5 ملدهطآط 


18101111101121 
121011 


لأنماط الانسانية 5م2268 مقصن1] 02 امعصمماء ع2 


تطور البرمجيات 8101 عته 501 
تطور التركيب 2م01 01 810111101 
تطور الكيمياء لأ ةلمع طن عتصدعء0 01 عصرم ماءنع2آ1 


8101 عتنطوء 1 
حصط [2لأمعصمصعط نزط 11521035 01 110ن1ه7؟8 علاه ممع روزم 
تطور منظومى للربائط بواسطة الإغناء المطرد 
تطور موجه 
تطورات مستقبلية 
تطورعملية 
التحول الحيوي 
تطوير 

تطوير البرمجيات ([5ى - اأتعطامه1ءع2آ[ عه ا؟1ه5 عتكتامهلم 
التكافة 


تطوير البريجيات المحدد 
بالاختبارات 

تطوير البرمجيات الموزّعة 
المراكز 
تطوير 
البرمجيات خدمية التوجه 
تطيير موضعي 


تظليل 


جاع مط 11 
810 ل0عاءعع ادا 
5 101116 


تع طططامم1ء نم0[ ووعءع0© 110211011ه0 810113051 


ع ططامم1ء نا 10 


اع مدحزه1ء1067 0112[ - أو 1" 


أتاع طم ه1ءناء0آ ع1ه12تا1ه5 1دطاه1) 


لاع متتامزهاء ناع0آ عتله 501 لعامع 01 - عماكرعم 


12 511 


5201 


تعابير جبرية 5 0131مع [ر 
تعارف/ تصافح أي تبادل تأكيد الاتصال عصعلقطسل ص11 
تعاظم القدرة 110 
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تعافي من كوارث 01761عع 1 101535161 
تعاقب البركة 0 201114 
تعاقب الصخور العارية 1800 عنو8 
تعاقب مهني 047 00161 
تعامل 11 
تعاونات دوليّة 001-585 112125121101121" 
تعاوني 2201117) 
تعاونية كينيس 23 )]) 6/611 1 
تعايشي 5 تكافلٍ خم 1ط مز 
تعب الدحرجة عناعتلة1 عمتلاه]1 
تعبير 0 11001آ| 
تعبير مختلف الأصل 0 11161701080115 
تعبير يوناني يعني الأرض/ التربة المحروقة 1 
تعتيق - تعمير عر 
تعتيق صنعي مث 111121اقخ 
تعدّد الأشكال البلورية حطس تام 01 1ه 2 
تعداء 111 
تعداد طن 00 
تعدد الأشكال 01م نز[ه2 عل نامع اعداط عاعساه 
بنيوكليوتيد مفرد 

تعددية ‏ تكرار 1 
تعديل لء | 
تعديل - تضمين 21123 


-112151215' علط 1اءعع1ء10م0 01 510126105 زإعمعنسوع 1 
تعديل التردة للإزسال الالكتروضوكي 
تعديل الخواص الطبيعية 
تعديل المنظوعة البصوية 
تعديل خطي للضوء 

تعديل شكلل وعط21 عله سنالن8 م1 عوزم8 021ه1/10 
لضوضاء ألياف متعددة نُْظم 
تعديل شكلي لعرض الخزمة 
تعديل 
وراثي للحفازت حيوية موجودة 


تعديلات ما بعد الترحمة 110011005 دم نأواقصة1' - أومط 


501 
10 
[دعنام0 01 1100013105 
أداع ناآ 01 1400126105 تمعماآ 


مت 110051 


15 1701511 01 11ه1اد5 11001 عتأاعمع 0 


111 تع زوع 10 


تعديللات منتصف الطريق 0011 156نامع1/110 


تعديله ‏ عدله ا 


تعدين - علم المعادن اع 1111ماع 1/1 
تعرف ع مع 10 
تعرفة (تجارية) 01 
تعرية - تجوية عمتمع طنوء 117 
تعرية هوائية 1 اام 
تعريف 1101010[ 
تعريف لتنامع ل1 
تعر يف الأمد / النطاق عممء5 01 ممتاوء كنامع10 
تعريف القوة الكلاسيكية لعصقةء2آ لمعنومة01 عمرمط 
تعريف المخاطرة مناه نامع 11 عاونا 
تعريف المسار ‏ المستوى كسوفي لعصتءدآ عصداط عتامناهظ 
تعريف باسكال هخ نطلاء - لوعقوط 
تعريف خط العرض نط عل نامآ 
تعريف زاوية الانحداراوالتسلق 2هنانصتاء2[ عاعصث طاءزم 
تعريف زاوية الانعراج ا نطلء ([] عاعمخ تكولا 
تعريف 0114 نه 1اطع 0015 21101 تناك 5 لااعأامساظ 
معامل اختزال اينشتاين ‏ اصطلاح مجموع اينشتاين 

تعزيز انظ 
تعزيز لاع ماع 01 لطاع ]1 
تعزيز - ترقية 2010110101[ 
تعزيز مستمر 3ع ططعه 112101 0115 لتم 
تعشيق ‏ ارسال اقحامي بيني ع ع1 
تعطيل ع1 
تعظيم 100000000 
تعمّن ‏ تسوّس - إنتان - تفخ 101 


تعليق او توقيف مؤقت لنشاط منشأة ما 


مط هن - اه اخمرع[محطده) 


المياه الحوفية 
المياه السطحيّة 
بالاشعاع 
بالأشعة فوق البنفسجيّة 


11230110101 1 


5200000 


ع1 01011012161 


0 7172161 - عاك 


1201211011 
ع1 10113010166 
0 قوع 5 


0 


195 - ععماعة عتدامناءع 181 


5 اع عتامعوم 


ال 0لا 


589 


تعويق رقمي 

تعويق زمني 

تعويم بالهواء المذاب/ المنحل 
تعيير - معايرة 

تعيير المحول 


تعيينات المرشح 
تغاير 

تغاير -تحائف 

تغاير النوى 

تغايرات دارة القلاب 
تغذية 

تغذية ‏ إعادة شحن 
تغذية ارتجاعية 


تغذية ارتجاعية موزعة 


اعصنه علء1لاه1 

لا 
ع1 82111 
اماع01 

21 106ل 1نناظ 
انها 

ه00 

ع1 

إهاء10 121ئع6101 111 
7م1012 ع1 

11 تنك - 1015501170 
011 
ع6 11215101161" 
01 122116لطمعاء 10 
5 11161 
0011 

1112 


012115 1عاء 11 


5 أننات 011 «رزها© - متاطا1 


اك( 
]1 
عاعدطلعع]1 


018 - عاعحظلءء2 1160 ط11اأو1دم[ 


تغذية المياه الحوفية عع تق طاعع ]1 1عخة 010001 
تغذية الميكروبات ام1اطم 1/11 
تغذية بصرية لمعه لدعتام0 
تغذية رجعية في الزمن الحقيقي عاعدطلعع1 عستا لمع1 
تغذية طحلبية 8 لدعاه 
تغذية عرضية عع" - ووم02 
تغذية على دفعات عسصتلءء2 طعنو8 - لع]1 
تغذية مخلطة عونية عنطمه11ام عنام 


تغذية مرتدة موجبة عاعةطلعع*1 عزوم 


تغذية مرحلية عطنلوع ملآ ععماك 


تغذية من خارج النطاق 1ع" عققطط 01 غ1ن1© 


تغصنات 10 
تغطية ‏ إكساء عمتل6010 
تغطية الانتقال 0028 1131511011" 


تغطية التحصيل 0011 طامناءه 011 © 
تغطية لتعميم 00 لاملا ختله زعمع 0 
تغطية الحالة م0011 1102ل ده © 
تغطية المسار 00178 طلوط 
تغطية المسند التام 0018 عاأدعتلعءءط الناط1 
تغطية النهايات ‏ أطراف السلاسل عسام م0 0م18 
تغطية حلقة الحدود عع0017652© ززهه.آ 1015اعام] لإتملصناه18 
الداخلية 

تغطية خاصية النوع 001 عاناطتتااة ومهانت 
تغطية مسارات الرسالة 001128 قطنوط ععدووءع1/1 
تغطية نباية 0011 [اأعتامتالن84 مم8 - مم 1خجاعوووم 
الارتباط التعددية 

تغطيس م101 
تغطيس الركائز دون دق عمنااءل 
تغلغل م12 


عاعناتد 2 01 0ه 8أعمعط 


تغليف عطناععاعة ل 
تغليف ‏ تكبسل 0 21010ظ 
تغليف الحفر عستللنطآ عسايه© 
تغليف سلكي عم عا 
تغليف ميكروي 11 
تغليق عام عصتاءه81 لممعمع 6 
تغميز 1 انط 


تغوّر(هبوط) الأرض 51510 12120 


تغويز ‏ التحويل إلى غاز 
تغويز ‏ امرار الغاز 
تغيّر سرعة 16106][لخ خا 2ه ههه - لطنده5 01 لععمهم 


01111 


0021 


تغيّر القيمة (0017) عنلة/ا - 1ه - عع مقطا 
تغيّر سعة الوصلة 022 تمتأعطنال 01 ام تتاقتية17 


تغيّرا ت طوريّة غير متوافقة 0212865 21256 1عنا,ع 2مءم1 
/ لا توافقيّة 

تغئّرات في الانزياحات 15 15 172121911005 
(الانتقالات ‏ الانسحابات) 

تغير بالأبعاد ‏ توتر ‏ استطالة ‏ انفعال ‏ تشوه نه 5 
تغير فيزيائي ع8 تقطن لمعا1وواط 


تغيرات - تَبدّلات كيميائية 5 1ن ع1 


590 


111 معاد 


كوو الصاح 
تغيير الشكل 


تغيير المكان 


51326 - 
1105 


تغيير تصميم البرنامج دون التأثير على النتائج ماع ]ع ]1 


تغيير خواص 8 
تغيير في الأعمال قطن 5وعصتقنا8 
تغيير كيميائي 11ل امعتسعط0 
تغيير مناخى قطن عنم نات 


تفاضل - مفاضلة إجراء عملية التفاضل 162]181032ع]011آ1 
تفاضل 0015 
تفاعل 


ااانه 
5 اطع 1011 
]1 
عادة التوزيع عع دم اباط تاد نللع ]1 
لافتراق ده ناعدع 6 عسناد1ءه01550آ1 
لافتراق ع 10155012105 
لبلمرة التسلسلي 
ولمان 
تفاعل أكسدة ‏ إختزال - خزلدة 
تفاعل بلمرة تسلسلي 
تفاعل بلمرة 


عع تتقطان) عممنع متزامط 


10113111 


دم تاعدع ]1 +1100 
101 الفط 
مرحلية 
تفاعل تحلق ‏ تشكيل حلقة 
تفاعل تحلق داخل الجزيء 
تفاعل تسلسلى بالإضافة 
تفاعل تصليحي 

تفاعل تعويضي/ استكمالي 


2 01 1اعدع ]1 زعام 
عع 1هطه ه1251 
60 

11 11112110161121 
تنتقطن للخم 
23 اماع[ ممصم 


عناماع ممصم 


تفاعل حرج عع 0111121 
تفاعل سهل الانصهار مم 1اعمع]] عتاععاباط 
تفاعل ضعيف علوء 1717 
تفاعل طارد الحرارة ‏ تفاعل مطلق 2هناعهع1 عتممعطاه<8 
للحرارة - اكسوثرمي 

تفاعل غيلش ماع دع طع11© 
تفاعل فريدل ‏ كرافت اه 1أعدع ]1 ققدم - اعلع11 
تفاعل فيتيغ 117115 
تفاعل قوي عه ع1 عدم اك 
تفاعل كهرو مغنطيسي علتأعمع هحدم ماءه 181 


ادع لدع امعط 


تفاعل مارتن تنسيتي 


غ1ا قط 1/121 


تفاعل متوازن يحصل فى الاتجاهين 02ام163 سعط ناتناو8 


تفاعل مرحلي بالتكثيف 


تفاعل واجهة صفيفة شبكية - 


53 
تفاعل يامازاكى 

تفاعللات الاصطناع 
تفاعلات الانتقال 
الإلكترون 

تفاعلات الإضافة 
تفاعلات كيميائية 

تفاعلات كيميائية ضوئية 
تفاعلات مَصعَّدية ‏ مُهبطية 
تفاعلات ماصة للحرارة 
تفاعلات نقل الإلكترون 


2 معاد م 1أوقمع020 0 


عع هتعاس[ عتندلا - تعطااط 


6 211226[11لا 


عع 5أوعط 0زم 


5 11225161 - امتاعع 181 


ع 0011م 
ع أوع اماعط 


55 6211 1اعطء 10م طاط 


625 عل مطتهن) - علممم 


5 تنلاع 8100 


75 112151651 امتاع6 181 


تفاعلاات 011) - 102أعدع] تدع[ع تاه مسمتتعط]' 1164م اده 


نووية حرارية متحكم بها 
تفاعلي 

تفاوت في حدّة الصوت 
تفاوت مسموح به ميكانيكياً 
أثناء التصنيع 

تفتيش - فحص - معاينة 
البلّورات السائلة 


تفرع ثناني 
تفريز (طحن) 
تفريغ ‏ اخلاء 
تفريغ التيار 


تفريغ الث لشحنات ‏ تفريغ الخلية 


ع6 طلنتقط0) 
علالأعوع ]1 
11 ه1لناخمط 


111 1116 نااعة كناطة 11 


1] 


15211 101110آ 


اعتدعوع ]1 11165لهن0) أخطاعناط1 
1215 

نتم 

1112 

انناو 020 ل 
2 ه101 

نك :1ه انوك | 

1011010121 

1811 

101 

1:2 1نان) عع 1ق اء5 1د[ 


101518 اع 


91 


تفريغ الشحنة 
تفريغ الفولتية 
تفريغ القرص 
تفريغ ذاتي للبطارية 


1160 
1701138 8 
11010 


عع تقطاء015] 1اعم 


تفريغ شحنى كهروستاتيكى(851 - 1015013186 عللهأومناءء181 


تفريغ مسطح 


شيل تيل 
تفكك 

تفكُك كريات الدم الحمراء 
تفكك الغلوكوز 

تفكك حراري 

تفكيك (تحليل) ضوني 
تفكيك البلمرة 

تفكيك بالهدرجة 

تفلو 

تفويت انزلاقي لكل وحدة 
تفويض 

تقادم مفرط 

تقادم/ تعتيق طبيعي 
تقارب - التقاء 

تقارب - متاحمة 


تقارب بصري 


تقارن - وصل تقارني - جمع - وصللات قرن 


تقارن التخيير 
تقارن سوزوكي 

تقارن ياماموتو 

تقاطع 

تقاطع لبالب 

تقاطع المكالمات الهاتفية 
تقاطع بوابة القناة 
تقاطع عدم التناظر 


1126 15 


عع تقطء015آ امعتناعما8 لعندعط ناد 


ماع ماع ا[ لدع ث1 اماك 


ماع 1ع 1 عع م ممعم ه00 


لمتامع مع ]عم 

عاطقم18 

مااع ل 

انها 

4ك 15 

الك اناف الور فهك 9( 
011605 
10211زع 1 1" 
2100105آ 
ا اه 
1111005 

جه 1" 

متاذ اختصلا - معط 

ال 0 

اع ل - ج01 

خف 2111ل 

عع 0011 
21017 

لاالسترمغط لوعتام 0 
اه 
نا م00 عع مقطا 
ع112مناه0) للناجناك 
001 2123111010ل 
1111 


021055 


821" - عللهة1 55و00 800 و1 


لآ اعمصقطن) عاد 


]ا - 12055ن) عتتاع سس زوملا 


تقاطع 1811ط8[1 - عللهة1' 01055 800 نو أعلاعآ أهقنلوظ 
متساوي المستويات للمكالمات الهاتفية 
تقاطع مع اتجاه الألياف ‏ صمناءععل7 عوطز1 10 عو رفصم 


تقاطع نقطة الانعدام 01055 2610 
تقاطع / اختبار الجائز المتصالب أوع1 منوء8 - 55و10 
تقاطعات غير منتظمة 0 1عاء 11 
تقانات التحليل الميكروية وعناوتصطءء 1" 1دعنان لم صده 1/1 
تقانات المعالحة 165 21006551115 01731060 ثر 
المتقدمة 


تقانات أجهزة الإعلام المتعددة لإع10مصاءهء1 12لع 1/10 


تقانات بيئية 5ع6لع010تططءء1 2[1]تعتصدمء كط عاطمسصتة اكاك 
مستدامة 

تقانات شفرة الطبيب 5 نتاءع' 81206 1م201[ 
تقانات طلاء السطوح 00211165 ع0 12 ناك 
تقانات نانوية جزيئيّة /اع112010ع ةلآ نولناعع1 1310 
تقانة عتصطءع 1" 
تقانة (تكنولوجيا) السيليكون ات 
001 تقانة 1ك نزعه1مصطءء 1" 
تقانة الألياف البصرية وعنام0 نعط11 01 نزعه1[مصطاءه 1" 
تقانة البنى الذكية /اع010ططاعء 1" 5ع نأع نماك أخصعع 1 لاعام1 
تقانة لتجميع السطحي لاع 10م ططاعة 1 أصنده81 - ععم ناك 
تقانة التركيب على السطح لاع7010اعع 1 عطتاخصنده]/8 ععم ماك 
تقانة الحقول الذكية 4ع - 1 
تقانة الدي أن أي اع 2010عع 1 خاا»د[ا 
تقانة لسطوح البينية الواصلة لاع 010 صطعء1' ععهأمعام1 
تقانة الغشاء لاع010تتتاءع1' عمد ءطصرع 131 
تقانة عنالو1قضطاءه1' ععمصغباط - خصع نل ج01 /اععممباعدظ امعط 


الفرن المتدرّج/ المبادل الحراري 
تقانة المجهر الفلوري - تقانة 
المجهرالمتألق بالفلورة 

تقانة المعادن المتطورة/ 

المتقدمة 
تقانة المواد الهندسية ‏ لإع010تطاءء1 13215ع8121 عستععم عمط 
تقانة مواد التطبيقات الهندسية 


11105602 عممععوع 11101 


لاع010تطاءع1' 5لهاء14 لعع مد حلم 


لاع 010تطتداءه 1 عسناعله131 


إجرائية ا108م0ططءه'1' 5وعءه22 عصكلدصل2101 دماك نت 
صنع قالب بناءً على طلب زبون 


52 


تقانة حيوية لاع 10م تطعع 810 
تقانة خلية الوقود لاع10م0صطعء1' 1اءن اعبط 
تقانة مجهرية (مكرويّة - صعْريّة) لاع 10م صتاءعع ه111 
تقانة نانوية 1ع لآ 


تقانة/ الجذاذات الرقاقات 
الكمبيوترية 

تقانة/ تقانات 

تقانة/ تكنولوجيا حديثة رفيعة/ متقدمة / عالية 
المستوى 


لاع 10مقطعع 1 مرتطن نتع ممه 


1ع ع 010 طتماءه 1" 
طعء 1 طعتط 


51200117 81320121101 5 
1 2511 


ماوع ع1 


تقبلية محاثة اناهن 120 
تقدّم الطور ععطة كلك عمقباط 
تقدبر ع1 121 1ن 0115 5'عد0 35لأماعع ممم 


الانسان لهويته الثقافية 


تقدم لكر 
تقدم الموجة 115 عتناعع 01م 
تقدم الموجة م 17176 


تقدير اصطياد المركبات الصلبة عتتاامه0 50110 ع متا ستاوظط 
تقدير القدرة ‏ القدرة المقننة 


تقدير إحصائي - بايزياني 


]1 
0 تتهاوع 821 


تقدير حرج ع مخ ه011 


تقدير/ تقييم لا تخريبي/ لا 
تهديمي/ لا تدميريٌ 
تقديرات تبديل 
للترددات الأعلى 


تقديرات/ تخمينات هيوبيرت 018165ناو8 عهتناموع 1 أدعطط د11 


انا تاقع 7100 - 1210الة 81 


5 عصتطء5111 لإعمعبوعءط معطعاط 


لصاون 
تقريب 0031 
تقريب 2001م 
تقريب البلور الو همي م 015101 - للخم 
تقريب بلور و اقعي 01521 - 116121 - 1010111211011 ممم 
تقريب خشن طعده1ممظ غ215 00 
تقريب متتالي 10ل علأؤوع51100 


تقريب مهبط واقعى 0215006 - 1/156081 - 2226101لاهةممم 


تقرير راسموسين 1201 11ع55نا لطقة ]1 


تقرير عن مشكلة 11ممع8] مسعاطامعط 


تقرير عن مشكلة معروفة 011مع1 ممعاطامء2 نتمم ك1 
تقرير مشاكل البرمجية 011مع] مسعاطه]2 ع1ه501 
تقرير هندسي 1201 علطااعع اع 
تقسية لمع 11 
تقسية - وصل باللحام 812 


تقسية الغلاف الخارجي عمتصع 1120 عقو0 
]1 نتالة 1ك 
1 ماع11 
مناه أماعع مط 
لطع 110 متمماد ع1ده/11 
8 عونم 

قطاعه 11201 


117011 


تقسية باللهب عستصعل1122] عستماط 
تقسية سطحية عستمععم 
تقسية عبر السطح ا 0 
نشية مقط 

تقسية 105]هع210015 مهناك 220 عستمعل112] عمه 1ك 


وتغيير السطح 


تقسيم الكسور ع 01 115105زد[ 
تقسيم الوقت 1111 
تقسيم طول الموجة 0 اع 171701 
تقسيم طول الموجة الكثيف 101015105 طاعدعاء1139 عومعد[1 
شر | 
تقشر لم5 
تقشير 8طتاءءم 
تقصير بصري عستطعوع81 - ماماط 


تقصير دارة ا ناتك 
تقطع : صفة لعدم استمرارية 'إع2ع1]1 تاعاس1 : عمدع ]ا ممع م1 


اسياب سائل / الإفداك بسراد / توويك تائم 


تقطير 101 
تقطير صامد للغليان خاو عنممامء2م 
تقطير فحم ‏ قطران/ قار 1110 102 - 1دهم0 
تقطير هدام 5 تصدّع عمكاعهة 0 
تقطير هدام تحفيزي عسناعة 2 عنانزلماه 0 


عاطم 10 


53 


11 

0) 

512 عتلالدع 1 5ه 1اأعتالع ]1 
15 عن [هموطام 
111) 


اط 1 / لاع نم81 


تقليد النيوكليتيدات وعناع نط علنامعاع سكا 
تقليدي ه11 
تقليديّ تفده تامع ته 6 
تقليل الترسيب عع 501 1م10خة اماعط 
تقليل الفضللات 11 112516 
تقليل جساءة 11221102<ه#حرة ددعم كتاذ عستلمءظ لعءمسلع] 
الانحناء 


تقليل رماد الصودا الكلسية 8تندءا]ه5 داكة 5002 - عسنآ 


لمعتصطءع 1" 
12171111115 210 1لا مره 0121 اطع ته 
تقنيّات برمجة الكمبيوتر التقليديّة 
تقنيّات سيرورة - الصورة 
تقنية المعالجة 


ب 


5 2100655185 1112856 
علاوتصاءع 1" ا اعسصادء: 1" 


علاوتصطءعء 1 عصتطءع 51 أععاعدط أمه1 100115 عزوم 


تحويل الرزمة السريعة غير المتزامن 


تقنيات لأمكلة 5 اع 1 221105 متام 0 121لاأع نمام 
تقنيات التحديد ‏ تقنيات حذيّة 5 80111018 
تقنيات لتصنيع 5 2111121111115 11 
تقنيات التنبق 5 ناهناعللع:]2 - علا عاممتسسمآ 
بعمر الصفيحة 

تقنيات الحينوم وعنال تططاءء 1 عتسام مع 0 
تقنيات لسطوع وعاع 010 ططاءة 1" أدععنارآ 
تقنيات المحلول وعنال تصطءء 1" 501162 


تقنيات بوك هام 65 1]13123 عاهه8 
تقنيات تحكم طءء 1 001101 
تقنيات تشخيصية نه 
تقنيات تلقيم (تخصيص) 5عنالوتصطءهء1 عستقصعءم:101 لتنونآ 
السائل 

تقنيات توجيه 65 1011111185 
تقنيات توجيه مختلفة 01158 ك]آ أمعمع ]اما 


تقنيات حماية عمر 166112101165 101أع27016 - ع11آ 12216تمآ 


الضصفيحة الطبقية 
تقنيات ختم الغلااف 5 تطاءء 1 عستلوء5 مره 
تقنيات طاقة بديلة وعاع 010 صطاعء 1" لإعتعصظ عحتتمطمع ام 


تقنيات قائمة على المواصفات 1.00261025آ (2/67201 عأعءم5 
- مواقع ذاكرة محددة 
تقنيات متغيرة 5 ناططءء 1 أهدمتأهة؟ 


تقنية - طريقة 


عناوتصاءء 1" 


تقنية عناوتصتاءع 1 ع تطتطعطاعناه'1' 102ووع1 مم00 عمع داك 


(تقانة) تقوية السطوح بالضغط 


تقنية البوابة المنقسمة علاوتصطءء1' عله - أتامم 
تقنية الترسيب عناوتصطاءهء1' 5ه5161همء2آ عناهصدل؟ لمعتسعط0 
ببخار الكيميائيات 

تقنية الحاجز الخلفي لاع10مصطءة 1" ممأعاعد8 
تقنية لقانب المفتوح ووعءه21 21010 اعم 0 
تقنية الماتريكس الفعال (1آ0.آ/لى - (1ن)بآ عتناة81 ععناءعى 
تقنية مسح علاأقستاعصط - 111560 تاعمناك 23:1[ - عاطناهد[ 
المزدوج / الطبقة المزدوج 

تقنية الوجود ‏ الغياب: علتاوتصطءء1 ععدوءوطق - عممعوعءم 


تقانة تستخدم لتحديد وجود عضويات بأعداد محددة تؤشر 
على وجود تلوث 

ومراجعة البرنامج 

تقنية سلبية(غير فعالة) 

لبناء النظم الموزعة 11171 تقنية شبكة 


عناوتططعء 1" ااعااع8] ع 8172111216101 تدمع 10 


عتاوتصاعءة 1" - علكزوقوط 


111 


تقنية ضغط النبضة عناوتصاءء 1 دماووع ممه عقاوط 
تقنية طبقة الشبكة /إع010تنطاءء1 صلاط صنط1 عع نامآ تومناك 
الرقيقة الممتازة 

تقنية موري عناوتصطءعة 1 عنزه 1/1 


تقئية نتيست لاع 010طتطاءع 1" >[ ط /أوعاناء 1 


تقنية/ أسلوب التقدير 


تقوّس/ تشور - تكوين شرارة 


علاوتصناءة 1 210 ستاو 
1م 

عناوتقاءه 1" ع2 امعطاع نا ه'1' - ع طتسعطاع ناه '1' 22510112110 1" 

تقوية ‏ التمتين بالتحؤّل - ثقنية التقوية 

تقوية الزجاج حرارياً 

تقوية المادة الرابطة مع 

الألياف 


ةمح 1 1355 


2 تماد 1/ ا / اع 11 


594 


تقوية بالألياف ولع" الاعسعء 1م 1 ماع ]1 


تقو ية بالألياف لع عه 1ع ]1 عنهالاعتامدط لصخ تعطا1ط1 
والحبيبات 

تقوية بالبعثرة/ بالتبعثر 
تقوية 


بالترسيب/ تقسية بالتعتيق 
تقوية بأمواج فوق الصوتية 


5 - 128التاعطاع عاك 1011و1ءعم015آ[ 


عطتطع 1130 عع لاع طتمعطاعمع 51 مله أمععط 


101152501211 


تقوية بطور ثانوي الاعططعء 1 لطاع ]1 عمقطاط - 70جمععه 
تقوية دقائقية ألا طمعه 01 1طاع ]1 عاد اعتاموط 
تقوير ‏ الحفر بالمظفار امنا 60 
تقويم ع1 
تقويم الاداء ع6 1102م 1ع 
تقويم كخطواط عند تعامه117 01 5م 1خم 811 ععتمفصطصم]معط 
أداء محطات مياه الصرف 

تقويم مخاطر البرمجية 8 عاكنكآ عله 1كا501 
تقويم مياه الصرف 177 01 18111211011 
تقويم نظام التوزيع م تع اوناك اه 1اناط13أوزد[ 


تقيلية متعدّدة معدم غتمظ عامتالن ك3 


تقيم التأثير ات شا]اظ - 1اعدووعومة أعوصاص]1 21 تاعصتطه اخمظ 
البيئية 


تقييد 1111 لتنث 5211015 11أناه تصصصآ أذتزلهاوءه816 


حركة الحفاز الحيوي وأداؤه 


تقييم (تقدير) دورة الحياة (إل سى اعتترووءودك عان0 هآ 


أي) 

تقييم لأثر 0 
تقييم لجرعة ‏ الإستجابة 02]102ئ2؟89 عقصهمموع - ءوه12 
تقييم لسمية 1 أوعاع م1امعنه 1" 
تقييم لضعف أتاع صتووءدكى 'تاناتطهععصلن 17 
تقييم لمخاطرة - تقييم مجازفة الاعطؤوء ودوك عاولك]1 
تقييم أفضليات مُعبّر عنه 2105ا[ه17 ععمومعوءط لعووع نم18 


تقييم بشري استهلالي / عاك 1ه متتم له أمأتمقء تتمسبكر1 
أي عند انطلاق المشروع للمخاطرة 

تقييم درجة التعرض 
تقييم ظاهر للتفضيل 
تقييم غير متسد غل السوق 
تقييم كوبر-هاربر 

تقييم لا إتلافي 


1ل ع 1لاقم ص18 
ععمعنعاءصط لعلوء ]1 
2 أع 1 1ه تدده ل 
211 اعم 832 - وعم ه00 


81 عتاناع لماوعل هآ 


تقييم 3 تحسينات م1 01الل اتاعتزووء 55 مر 


تقييم / تقويم العلاقات/ الصيغ 
تقييم / تقويم المعادللات 

تكاثر الترتيوم 
فى المفاعلات الاندماجية 


ع3 امه 01 81011126102 
35 01 181011121101 


75 5105لا 101 عطتلعع81 نكتل[ 


تكاثر طحلبي 0 انع ام 
تكائف الصهارة 1/111 
تكائف أزيوتروبي 1 16م 2010م 
تكائف بين سطحين 1هع ه1011 
تكائف على مرحلتين عمع512 - 116 
تكافل 521 
تكافق ععصعلة1 
تكاليف ‏ مواد هنع 1ط لمك امتعتة11 - كاوه 
وتصنيع 

تكاليف البرمجية 5 عله 50177 
تكامل 110 
تكامل ار تجاعي رع عم لمم تواعة 18 


تكامل المسار ‏ مسار تكاملي 
تكامل المستوى الوسطي 


[دععاه] طتوط 


م5621 تتنائلع 11 


تكامل تقدمي م 10113101 
تكامل تناسبي زائد 21ئع16 قاط 16521 مممعط 
تكامل حد التحكم اع 1 [متاطهن) 81101 01 1مجعع نم1 
بالخطأ 

تكامل عالي الدرجة عع علدء5 ععتهآ زهع17 
تكامل على المستوى الصغير معلوء5 - الأقصرد 
تكامل عملية الجخيرو 6101102م0 010 6أفآ عستاومعء هآ 
لسرعي 

تكامل غير محدد لمعععاه1] عانسمقعل0م1 
تكامل كبير المستوى مأ1م50 عع21آ 
تكامل متناسب - 2200011101121 
تكامل محدد/ محدود للمععاس] عانسقعج[ 


تكامل نموذج نضج القدرة (01/1111) مناه عع م1 01/11 
تكاملات نظامية 
5 
تكتّل وتكدس وتجمع حبات متباينة الحجم 65ا72عصرواوعث 
ودريجة الاستدارة 


تكتل 


5م16 510101210 


ان القت 


ا 0 


955 


تكتل: إنجذاب الجزيئات في محلول وتجمعها في عطكلاناظ 
كتل 

تكتونية وعتطماع ع1 
تكثفه :وا اجع ماع11 
تكثيف ع 600 
تكثيف بالانضغاط ع1 


12 - 5111 121 


: الإجرائية الميكانيكية لضغط المادة الحيوية إلى كرات 


صغيرة صلبة 
ر- فيض - احتياط لإعصهلصسلع ]1 
ر التجربة ع1 


ر التردد فى النبضات لاع ناوع1 1 ملاأتاعمع] عواناط 


ل ثلاثي 022 نالع ]1 ععام 1 
رر باعي /2022نملع] ه16 من0101202© 
ر غير مشترك 
ر وتجاوز الفشل 10721لامنا5 عتدااتدط لصخ تإعصملصنلع]1 
رات التصميم 

رات تحليل التصميم 
رات تفاصيل التصميم 5ع مواوء10 0ع1لماء0آ1 


1ع ]1 


ص10 121 1زوو ادم[ 


1065151 95 


5 221755م - ئزوء0آ[ 


ري 


5 ع1نزه117 عم 


عمكاه © 


4 4 4 4 4 4 4 2 2 14 2 ا دا 


ع 


تكسّر مكروي/ مجهري 
تكسرم تصدّع ناجم عن إجهاد عدكاع ةن 5وع1ا5 ممع 117010 


عسمتاعة 01 - م11 


هيدر وجيني 

تكسير - تقطير هيدر وجيني كله 1ه 111010 

تكشف / تعرض لظروف فيزيائية / كيميائية /) عتنادهمم» 

احلا كاسة ل المغاطر ار شر 

تكلفة/ تكاليف 55 0500© 

تكليس م60 
101 0) 


2 حروكة 
الالكترون 
تكنلوجيا/ تقانة شمسية سلبية/ لإع108م0صطءء1 50121 عازوقوط 
غير فعالة 

تكنلوجيا/ تقانة فعّالة ونشطة 


ناه نت1اع»م1 8 01 012111221101 


ع5 


لاع10مقطعع1' ملاعم 


تكنولوجيا (تقانات) سيطة لاع 10مطاءهء 1 هآ 


تكنولوجيا (تقانة» لاع 010 عع 1" دع امه 01 اعنام 
الحاسوب الفائقة 

تكنولوجيا 181011005 /رعه1مصطاءء1 8103105 
تكنولوجيا الاتصالاات لإع10مصطءةء 1 قطم لدع تصتتستصرمععاء'1” 
عن بعد 

تكنولوجيا الالكترونيات 'إ0108تتاءء1 عنصمناءءا8 عمعمد ك1 
البخرية 

تكنولوجيا الالكترونيات (ع7010تتاعهء1' عندمعاءعا 5121 لم1 
الصناعيّة 

تكنولوجيا الأنظمة الميكروية '(0108تتاءهء1 وسعاورزك مرمناة 
تكنولوجيا التنميط / تكوين لاع 10مصاءة 1 عمتمععوط 
النمو ذج 

تكنولوجيا الخزن البصري 2 (108مضطءع1 ءعيهه56 لدعتام0 
تكنولوجيا الدارات الهجينة 'إع10مصطاعءعء1 أنناهمك 116110 
تكنولوجيا العرض (0108تطاءهء1 /ا18م15[ عتصمجماءعاءهام 0 
الالكتروبصري 

تكنولوجيا الفيديو لاع ه1[مصطءة 1 مع1710 
تكنولوجيا الكومبيوتر لاع 010 ططاعة 1 اع مده 
تكنولوجيا اللصق السطحي لاع 10مططاعع 1 خصنه]/8 ععم ناك 
تكنولوجيا المعلومات لاع 10متتاعة 1" متأم 1م11 
تكنولوجيا تحسين الاستبانة 2 
تكنولوجيا طرف الشعاع لاع10متتاءه'1 24ع.آ ستحوعظ 
تكنولوجيا ممنهجة لاع010 عع 1" حدم خواط 
تكقيف حا خخ 01 


تكور: تجمع حبيبات ناعمة مع بعضها بعضاً 2منا2ناء1اء2 
لتأخذ شكل كريات كثيفة متراصة حجمها بضعة ميلمترات 


تكوير 52016011 
تكوين الأراضي نه 12120 
تكوين الأوعية الدموية 101 
تكوين العظام 0516015 
تكوين المقاومة أحادية 2متأقصتده1 «مندزوعه - عتطاتامصه/1 
الليثية 

تكوين جيولوجي 0 خم 1ه" علعم1مء 0 


تكوين كتيم - منيع / غير نفاذ 21 111011710115 
تكوين متسعة أحادية 


اليثية 


1 1 1م اع مهن عتطتتامصهك14 


596 


تكوينات المنظم بالتحويل 5ء01081م10' 12101ناعع]1 ع صنطء51 


تكييفية 1100 ) 
تل مرتفع ‏ رابية - راقم طاتتوظ 01 أسصبده ك1 
تلازم المساحات في وعتة ع صتداء )812 عمععد 
مطابقة المشاهد 

تللاعب 1110 


تلافة: آلة تقوم بتقطيع مادة إلى قطع صغيرة  -‏ 0067عتط5 
وأوسع ستخداماتها فى إتلاف الوثائق الورقية 
تلاقي في خط الزوال 


لطعم 00127761 111210131 


تلامس البوابة أعماخم 00 عله 
تلامس الصرف ل لزه 
تلامس لمجمع أعماص © +مئء»60116 © 
تلامس منبع أع 1م00 عه110ا80 
تلامس فردي 02121 120111010121 
تلامس معدني الن انا 
تلبد بالتثاقل مءع 10" 560 1لد8 
تلبيد انتقائي بالليزر ممع ساد تعقمآ عاللاععاع5 
تلمية افوا اج مكروية نع اك 11101216 
تلبيد تحت الضغط 1 عتنتاووع رط 
تلبيد تحت درجة حرارة 512161128 016 121ء مم1 - اعن11 
عالية 


تلبيد: التسخين لدرجة تنقص قليلاً عن درجة 
الانصهار من أجل زيادة كثافة المادة 


521110 


تلبيس - طلي بالكروم متها" عستمعطات 
تلبيس - طلي بالكر وم تنا لصم ع1 
تلبيس / طلاء بطبقة معدنية عسمتعتللماء13/1 
تلبيس المعادن ‏ التصنيف التفرعي الحيوي و6115 
تلبيس بالكر وم ل مم01 
تلبيس بالكروم 1م01 


تلبيس بغياب المسرى الكهربائي 
تلبيس كهربائيٌ / عسمتداط لمعتسعطاءمنعع1/ عستتداممءها8 
كه كيميائي 

تلبيس كهربائي ‏ طلاء بالكهرباء 
تلبيس كهربائى سيليسيو م - ممعتلتة اععاعتاط لعتهمامممءواظ 
نيكل 

تلبيس/ طلي كه ركيميائي 


نام ووع1امجاءع181 


نه ممعم 181 


عله" 1دعتطاعطاء م ناعع 181 


ع 501 


تلحيم 
لحي - لصق سطحي 
تلدين 

تلسكوب الرؤية الليلية 
تلسكوب بصري 
تلسكوبات راديوية 


تلصص على كتل المعلومات 


تلغراف 


216 

1011 ععه تلاك 
22000 

عممءوعاء 1 مانالا أخطع الل 
عمزمءوع1ع1' [دعتام 0 
وعمزمء5ع1ع1' 13016 

تع تدك أععاعوط 


اموءععاء 1" 


تلغراف برقى و هاتف عدمطمعاء1 لصة طاموموعاء1 لماومط 


1 تلغراف نوع 


طامونوعاء1' عم:]' - 1" 


تلف بصري كارثي(001) - عققصصةحنآ 1[دعنام0 عتطاممهاكملهه 


تلف للجلد والأوعية الدموية ‏ الاسقربوط 
تلفاز التبيين الدقيق / العالي 


تلفاز تفاعلى 


افودتك- 
17 ها لسلاءجآ عاط 


17 علاتاع دع م1 


تلفاز ذو نوعية عالية للصّورة 1616715105 ها نصقءجآ طع111 


تلفاز رقمي 


10151121 111 


تلفزة كبلية بالإشارات (177/4600'خن) نعكى دماأكتهعاء1 عاطه0 


السلكيّة لكر 


تلفزيون هوائي 
الساتل الرئيس 


تلفزيونات أحاديّة اللون 


تلفون ضوئي 

تلفون كهرومغنطيسي 
تلفون و كبل قياسي 
تلفيف/ لف أولي 


احج طعي 
تلقيح رجعي 
تلقبح فموي 
تلميع. ميكانيكي 
تلوّث القالب 
تلوّث المياه الجوفية 
تلوّث نقطة المصدر 
تلون 

تلون كهربائيا 
تلوث 


12تاعامكة تعامد81 غ1 [اعادك 


17 عمامخاء مط ه11 

عملام ]م0 اط 

م15" عممطامعاء 1 مط 

عاطهن لصهة عدمامعاء 1 120210ماك 
2 عصنلم/اا تتمساعط 
12001 

5157220 

آذ - 281101[ماء15 1111م 
1 12 
23 01186 

كنظ امعتصمراءع 11 

11011 
010111101211 
2 501110 11م 
1 112) 

الولف ف كاله | 


]201010100 0 


597 


5011 111 

2 ار 

1011 

23 1 11010ع اع 8 
1111121" 

ث ذو دشا خارجي م5011 0126 مدهل 


10021115 01 5 


تلويث/ وضع شوائب في 


أنصاف الموصلاات 

تلوين مادة بصبغة لتمييزها وتسهيل كشفها 5 
تليّف - خفقان 1 
تليف مثاني 01 - قاومعط11 غناو 
تم انتاجه ع6 تزلوع 11م 
تمائل / تناظر مكعب لإتتاعسصطزك علطن 
مائلٍ عناع 1310م 
تمائلٍ - تناظطري 0000 
تمائلٍ - متناظر ع5 


تمائليات وجه بينى عالية ع1260معنس1 /عملمصخة لعءم5 طعن1 


السرعة 


تمازج تخالط تناع لتصستع م1 
تماسك حدم زوع © 
تماسك ععطع عط 
تماسك تبادلي عع 00 نم8 
تماسكي 58 متلاحم 2 مُلجم القع © 
تمايز الخلايا 1ه امع رع 11 1اءعن 


ععده8 خ 01 متأمامعوء امع ]1 ادعتنامة1 0 


تمثيل بياني لقوة 
تمثيل ضوئي 


210101111 


عَدّد الماء المتجمّد الفط[ -عجعع ]1 
تمدد حراريٌ 2 11111121 
عمذدي لف5206 
تمدد آلي 1121 عخخم مانام 
تمدد حراري حر طلة 5 لمصتعط]' عع[ 


تمددات السطح الوسطى 5ن" ععه تناك - 21/110016 
تمديد: إضافة فترة زمنية لعملية ما إضافة قطع 1 


إضافية لإداة ما لإطالتها/ تكبيرها 


تمديدات ]1 
تمركز عرقي 1 مع 0 لطا 
تمرير الحزم - تمرير النطاق 12195 


تمريراً بطيئاً 


تمريرا سريعا 


مزّق بالانسلال ‏ كسر اهيار زحف 


5 0177آ1 

5و5 لطاع ]1 

ذا زه فك نه 
1 1ط 
52111121101 
11101021خ01آ20آذظ 
00011 
21 2255117 
عر 


عاممنكا 1121 


تموج 120100 
تمويل 110 
تمويل قطاع خاص ع لصن عأو ناموط 
تمويل من أجل الإقلاع ونا - تماد مهم عمتلصسط 
تمَيِّزات ‏ الوحدانيات لم5 
تيع بالرج (تيكسوتروبي) عتمم عا معنط 1" 
يع 8 تييع ال 5260| 
عمييز اطع مع ]1 
تمييز الأتماط 2216111 
تمييز النطق الكلام 21041 01 تمع معع18 اعععمة 
والضغط 

غييز عنصري ع ]1 


ا ان 4 | اله 


تناحى ‏ تماثل المناحى - 21102اص026 بدملصةظ] - لإممنناه15 
اتجاهات/ توجّهات عشوائيّة 
تنازلي 

تناسب طردي 

تناضد (إيبيتاكسي) الطور السائل لإعخقاام8 وققطط - 4نناو1.آ 


0 


ع012مءءوع10 
2 1011601 


0-2 م 11115 


تناضح أيوني 0512011 ماع طن 
اتاضح عكسي 
تناضد الحزمة الحزيئية 


111156 5 


]1م82 متوعظ - تنواناعع1 110 


تناضر رباعى اع مز 011201201 
تناظر 531011 
تناظر انسحابي لاتتأع متطنزك 21مه05121ة: 1" 


11اء متو 1م 


تناظر أسطواني 


598 


تناظر حلقى لاع طناك ةلاسم 
تناظر تقطي 
تناظر و اللاتناظر 
تناغم ليزري فى الألياف 5عنام0 معز مآ وعوقمآ عاطقصيك1 
ريه 

تناوبي (مد - جزري) 
تناول المواد والأشياء 


51101017 مطامط 


11621اع نزخ له 1لدع1 1 اع زم 


00 
1121 
لط 11211215 اناد[ لتوعاط 


الثقيلة 

تنبؤ - تو فع أقوعع1]01 
تثبيت 11110 
تنتؤ فو في 110812121ظ| 
تنجستين 111 
تنحية - عزل 5 
تنحية - فاصل ‏ عازل ‏ حاجز م50 
تنسور (موثّر) التشوّه 101 511011 
تنسيق 00011 
تنسيق 01 
تلشيط ]| تذميم 10 
تنصت ع ضام م 18215010 
تنصيب البرمجيات 10 ع1ه ]ه50 


تنصيب كبلات الليف 09165 عنام0 زءط11 01 ممتنه[لهادمآ 


البصري 
تنصيف زاوية عاعمخ مذ عستاءعواظ 
تنضاح - نفوذية 2215) 
تتضيل بالتقسيم الترددي عصلءعاط غ81 صماكةكادآ إعمعبوعم] 
1 باقتسام التردد 

تنضيد بالتقسيم 1ن - عستدعام 811 دمناو كلد[ عله00 
الرمازي / باقتسام الرماز 
تنضيد ترددي م1 اعمعنوع 1 
تنضيد سداسي متراص (طم0) 22[1مع2<ع1 0ععامةط - عوم1ان0 
تنضيد متعدد لتقسيم 1 11151051[ طاع معاعكة11 
طوك الوسية 
تنظيري 

تنظيف المجرور 
تنظيم التلامس 
كيم امير 


عأمزمء182005 
عستصوع 01 معنوعم 
ا تعتاعع ته تى أع 1م001 


ا ف واه الاق 


تنظيم ذاتي مومع 1 - 11[ع5 
نظيم رباعي. مصفوفة وباعية 
تنظيم رباعي متعرج - ترتيب 
المربع المتمايل 

تنظيم سيدابي 

تنظيم ماسي 


تنظيمات التلامس المفتاحى 1131186126121 0021301 ه5111 


/1101ىم 5011216 
1127م 5011231 0عزععع512 


1ك لامتمعهوعء 11 
:12خ 013120201[ 


1017 لناعع ]1 


تنعيم المعاون 1115 عصنطاعة]/1 
تنعيم ميكانيكي عصنلص 0 لمعتسقطءعع 11 
تنعيم/ تصغير الحبيبات ألاعمعسصتاع] متهن 
تنغيم - توليف 1" 
تنغيم دقيق 8 - عماط1 
تنمس 10 12 
تنفيذ الطريقة عن بعد 104طاع11 عام عا 
تنفيذ رقمى ل امس ] 1مااع نمآ 
تنفيذ وظيفة المسجل تعاأقاعع 1 عط عصتووع001م 
تنفيض هو ائئي 16 اشر 
تنفيق ترابطي - عبور نفقي مترابط - 128اعصصنا1 امع تعطه) 
نففية تماسكية 

تنقر 21 
تنقل مدني عالي السرعة ‏ 120500156 نكن 4عءم5 - طعناط 
تنقيب 11110 
تنقيب - استكشاف 52 
تنقيب استكشافي 10 نزتمغهه اود 
تنقية 2 
تنقية النهر الذاتية تبط - لامك محلل 
تنقية بالألفة 1 اربالستقم 
تنقيص - التحام 100 


تنمي الجليد الالتحامي 
تنمية طبقات بلورية منتظمة -إِبُيتاكسي 
تنمية طبقة تقيلية سالبة 


مناع هعم عع1 
5 

دآ عم13 آل املعم1ام8 

تئمية مستدامة 

تنميش بالأيون المتفاعل 


أتاعطامه1ءناء0آ عاطامصته ]كناك 
عصتاعاظ ه1] علتاعوع ]1 

عستاعاظ 7الدعتسعغطن رزاع كتأععاعم 
تنميش / حفر ايوني/ شاردي عطنطء]8 ه1 


تنميش/ حفر باستعمال بلازما عمتطعاظ مسدداط سمععم 


599 


الأرغون 


تنميط مآ 
تنوع تداخلي م1 عتتأع دامع اعم 1 
تنوي ا( 
تنوية / تشكل / النوى ل 
تنويع 00 11ظ1 
ت#بجير حراري 11000000 
جين إلتحام 111 


تبجين فى موقع 11 ناد - 12 ععمعووع01 111 
موَر 

تهذب 

#بديد داخلي 
#بشش هدروجيني 
هلم - جائنة 


مويه 


111 

لع قط اممععاس1 

اع طاع 11 #طصرط برعع 111:10 
060112 

مر 

تهوية مهواء مدفوع بقوة: تموية 2]1126105ء؟ نرنث - 2ع1010 


صناعية بتيار هوائي موجه بقوة 


تبوية بيولوجيّة ع كل لوعاع ه8101 
تهوية تقليديّة هاه تامع 001 
تبوية متدرجة ‏ مرحليّة نعم معام 
تهبوية منتشرة 1ع ف 1560 ]امآ 
تهوية موسعة ع ى لعل معاد 
تبوية مياه الصرف عل تعله!11 عامة117 
تبيئة 11011310171772 
تهبيئة جهاز 010 - ماه تناع دهن عماوعجآ لعاأءع مم0 
موصول 

توابع ال 4لاآ[0]آ الدقيقة عاتلاعخه5ه 1112 
توابع كروية ال 
توابع موجّة تجريبيّة ع 11 1121 
تواتر (تردد) أعلى للقطع - الإ لعناوع1 011 - خنات اعم مل] 


ع 


تر (تردد) قطع أعلى 


تر (تردد) القطع الأدنى لاعتاعنوع11 011 - 1لا نمام[ 


تو 

تواتر الأحداث 5أطاع 81 01 
تواتر العتبة لإ عنتوعع1 11مطاوعقط 1" 
تواترات - ترددات 11005 
توارث 1 


ريخ حالات حلول 11150015165 ع005 كممتان[ه5 112161015 


بع 


المواد 
توازت 
زْنْ الطاقة 
زن الكتلة 


ب 


ب 


زن المادة 


بع 


زن بدني 


ب 


بع 


زن حراري 

زن سكوني 

زن على سطح أملس 
زن كه ركيميائي 


7 د د كا 


بع 


زنات كيميائية 
بتسلسل اسكي 
بين عمليات 


66 

١ 5 
0 يب‎ 5 

ا 1 

0 

37 + - بي في ب ف ف ف في حاى 


5 
3 
بع 


ب 


الدم 

توبراميسين 

توثري 

توثر تفاعلي 

توتر (فولتية) الخط 
توتر سطحي 


توثيق 


توجيه ليزري 


زن حدي ‏ توازن متقطع 


زن/ إِّرَان أيروديناميكي 


بيني - بيني 


فقية في التماس الدم - 


15 

ععمقلوظ زعععم8 
531222 11255 

عه 15ه1تع 111 

25 11201602023ظ1 
5 2160 1 اأعص0نط 
هله أوع11 

بالط 1الشدوظ عتتمام 
عصماط طأهمصاك 2 م0 
ع8 لمعتسسعطءمناءه 181 
معطملاه عتستمح لمعم 
ل ألوع امعط 


١‏ الوك الام 


131 21100559 - اعان1 


111 

عطاعة ]ةعاس[ أععنادا 

عصتطء 1312 

5 11212ظ1 

5 لمع 1 تعطمهم 

خط م00 

110 

تلاط 1ع م0 1ع 111 

لاد ملاع نلن1 
1ط 1م هع 81 


توافقية مع لاط نه محم 00 810001 


010 
0 

ع اللأعوع ]1 
1156 عطاآ 
معام 
اا 0 

مع 011 


ماع35[ 


توجيه/ تسليك كبللات و5عاط08 1ءط1 لدعتام0 4ه عصتاناه 1 


اليف البصري 


توجيهات الآلة 15 ع7ققطعة 11 
توحيد 6000111 
توحيد المخرّجات 05 عامتالد 1/1 04 2ه1غه110هقمه © 
المتعددة 

تور (وحدة ضغط - 118 0011) 0 
توربين (عنفة) 01 
توربين ار تكاسي عصتط 11 امتاعوع 1 
توربين زخم عصنطن1 أعدمصسآ1 
توربين شاقولي عمتطعنا1” لدعتايع17 
توربين هو ائي ضغاطيّ عطاط 1 علخ تهج[ 
توريق مناخ م8 
توزع الإجهاد ده حاط 15 و5وم6 ام 
تو زع التشوّه ده خط 15 متهضاك 
توزع الشحنة ده م15 ععتقط 
توزع وايبول 1 لناطاع177 
توزيع 101 


201771 عتتاعم 181 


توزيع الطاقة / القدرة 
الكهربائية 


توزيع النمط «([82 - 2ه1اناط1215]13 عل810 نط تانبو 
المتوازن 
توزيع زمن المكوث اط عنطا!' - ععمع ضاوع ]1 


توزيع فضائي للاشعاع 5 1120121105 لقتاومك 


توزيع فيرمي - ديراك/ نشر 2هتاناط)15[ عدعت»ط - تمضعط 


فيرمي ديراك 

توزيع كمية من مادة ما إلى حخصص - على عدد 101506256 
محدد 

توزيع ماكسويل اط 11 طنذنااء :1/12 
توزيع ماكسويل - 0 8011212121113 اع نتتجة 11 
بولتزمان 

توزيعي خا 101 
توسّع السلسلة بتفاعل 51005 معاءظ متقطن فأقومت - اعلع1ط1 
فريدل - كرافت 

توسع القمة قصتصع82020 علوعط 
توسع الكون عذلاء الطلآ عسمتلسص دير 
توسعة/ اتساع النبضة وع1ط11 1دع1ام0 2آ عصتمعء20ه:8 عوانط 
في الألياف البصرية 

توسيد 10 


توسيد الشريط 
رميق الوا كي 
توصيف نمذجة خدمة (02]0108 عدناع28100 عع ترود ماعللا 
الويب 

توصيف نوعي 

توصيل 

توصيل - تمفصل 
لألياف بالجدل 
لحرارة 
لكهرباء 

لنو عي الكهر بائي - ناقلية /إاةكناعن د00 ل[دعتاععا8 
موصلية كهربائية 
توصيل أفقي 

للألياف البصرية في كبلات 
توصيل سريع 

توصيل ضوئي 

توصيل كهربائي 

توصيل مجدل ذو محززلا 

(مجدل خندقي شبيه حرف - /1) 


5ه عمة 1 


011211] 


01121121176 
خطزه للخم 

10 

ولع 1 01 عناعتامك 

خدع 01 دم ناع تلطه 


الع تاعه 81 01 اماع 0ه 


وعنام0 تعطاط 101 عستاطدن) 121مه2ه1 


أعع ممه عاع1 0 
111 21]101010110آ 
اا ال | 


عع نام5 06100176 - 317 


توصيل مع ليف بصري 1*1 1121م 0 حى 10 عصتاءعصودمه6 
توصيلاات المجمع 
التعددي الثانوي 

توصيلات وتجهيزات تركب على نهايات الأنابيب في 
المنازل والمكاتب وغيرها للتحكم في الاستتخدامات المختلفة للمياه 


75 11طالتعووة عام 811 طنام 
1111 


2 173201 لهت معطت ل4عاوزووة - :11101201125 
توضع الأبخرة الكيميائي بمساعدة الأمواج المكروية 
توضع أبخرة انتقائى 1727015 عاللاععاع5 


تو ضع حبيبئٌ (جسيمئ) 110 م121 لاعتا ةط 


توضع ذري 3 10111561 
توضع فيزيائي للبخار 2 173201 له اطاط 
توضع مشترك 111 ) 
توضعات قاسيّة 115 11314 


توضع الطبقات الرطب تالاه[ غ71776 


توضع الغشاء الرقيق لا - صنط]” 
تو ضع 173201 لقع 1متعطان لعأواووة - تتعقة.[ 
عا 'للأنض» سساعنة الليزز 

توضعات الجذور 10 180014 


101 


توضيب - تضبيط 
توصع 


5 


أتاعمرعع 1م 


توضيع بالأبخرة مآلا - مه1ازوممء2آ تممه - المعتسعغطت 


الكيماوية 


توضيع بالتهجير الكهربائي 
توضيع بالسحب المؤتمقت 


توضيع صندوق بطاقة 
توضيع كهربائي 
توطين - تقمُص 
توظيف - زرع زمر وظيفية 
توفر الماء 

توفير الوقود 

توفيقات ‏ اتحادات 
توقعات الحياة 
توقعات جار 
توقعات شولبيرغر 
توقعات هودجسون 


توقير 

توقيع 

توقيفا - وقف 
توقيف الترنح 
تولّد تلقائي/ ذاي 
تولوين 

توليد الرموز 


توليد الرموز - شاشات 
الرأس المرفوع 11]015 
توليد ألكترومائي 

توليد تضمين تردد 
توليد توفيقي ثاني 

توليد حمض الخل 

توليد ذاتي ‏ ذاتي التوليد 
توليد شاشة خطوط المسح 


معأناء017 امم ناءع 181 


أتتعموعع ج21 101 2160 تامام 


21 71111126 
11طنا 10 عع 03 0310 
مع ندعم 181 
1110ك1 
1111 
لإأتلتطة 1ت حك 1172161 
260110172 [عناط 
)2 

لاع ماعء مد انآ 
تعلاء0 أموعع1ه0 1 

عع تاعطط[[مباء5 أمدعع1ه10 
حدووع ]1 أموعع1]101 
عسناع ]1 

1111 

اكتطذ عققطط عدم11” 
عع ع1 

5210001 

ماك 

1031220116 
1 5011121160115 
عمعن[ه 1" 


م 01ط اك 


95 - مناه تعدعع [مطامتزم 


ع0 عتتاععاء 111010 
5 7100111211015 (إعتمعتاوع 11 


11312102011 لتامعع5ك 


ار 
عمتامهعمع0 1اعم 
1111127 


توليد شاشة شبكة خطوط المسح 2 ([قاموتطط تعاقة ]1 


توليد شكل الموجة ا ا 0 
توليد مائى كامن 111010 [متامعامط 


توليد مشترك للطاقة ‏ إفادة من طاقة ضائعة 12]102عمععه© 


توليد مورّع للطاق ع علاط 101511 
توليف 00 
توليف الترددات الراديوية 5ع جع 12010 عصتصن” 
توليف شولر ع لتطنال" نعل ناعم 


توليف قوس كهربائي عتث صخ عصنلمعاظ 

توليف نيوكليونيٍ - تركيب نووي - اصطناع كلوه ]2 /زومءاعن1ا 

نووي 

تومبسون 12211 
3ع نه 1" 4ع] مم00 1م1ونتصدظ وامامطط عاعماك 

توموغراف محسوب لانبعاث فوتون مفرد 

توموغرافية كمبيوترية 01 - لإطاموتع مده "1 لع امه 


توهين م 
توهين السعة مخ علاطم 
توهين طيفي مك امتاععم5 
توهين لانبائي عاك عالستكلمآ 
توهين مكافىئ مال أمعاه كتناو 8 
توهين واطىء م نامآ 
تويتة 1/101 
تويتر ع1 1 
تيّار الاستعادة ل 4 
تيار الحمل للملامس ماع01 030.آ أعماده © 
تيار الصرف / التيار الجاف 1ه ه19 
تيار كهر بائي نفقي مع تبان عتتاععاظ عستاعصصي ]1 
تيار متناوب مقوّم لعى 0علتاعع ]1 
تيّارات انعكاسيّة ألاع 1لا عواع ع1 
تيّارات تسرّب لكارف اله ك1 لك | 
تيّارات دوارة 5ع 01 158003 
تيأر - جهد مقسوماً على مقاومة 1-372 
409 تيار عع60223م122 تاعلط (نعكذ) غخداع:1 بان أنامم] امآ 
واطئ الدخل وعالي المعاوقة 

تيار الإشباع 0111621 521111211011 
تيار الإشباع العكسي مع نان مناه نط5 عدرع ع1 
تيار الفضلات الصلبة مطوعنا5 عاقه117 50110 


ألاع:1111ن) ع51118 


تيار الفورة (الُور) - فورة التيار 
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تيار النضوب الضوئي أقاع1 نان طتة01آ أع1مأمطاط 
تيار إمساك عبان عمنل1ه11 
تيار أمامي عجان 10131210 
تيار أمامي مشغل امات 8 نداعم 0 101210 
تيار بصري تمع تناع 010 طاط 
تيار بوابة مصدر التسرب 1171626ان) ع128دع.آ ععتناه5 عله 


تيار تحريضى دوامى أمع سيكت 8003 


تيار تيهوري 1ن عطعطه لحم 
تيار جانبي المع ضبن - 011 
تيار خرج المحرّك 011162 أخام010 1101015 
تيار خرج مصخ م0 01 تمده 11 نان اناص )0 بتاعا[ 
عالي 

تيار دخل :1ن اماططم] 
تيار سوق لع نات عامط 
تيار ممن) - وعصحماط عط]' 16 خد1مء1لمعمعءط امع سين 
عمودياً على المستويات 

تيار فائق ع لل كا لتك 
تيار في مستوي 7آن) - عصقاط صز خمعسيت 
تيار قاعدي معن عمو8 
تيار كهر بائي الوك واااق 


تيار كهربائي توافقي/ اعتيادي أطع ل لقطمتامعء كه 


تيار كهربائي خارجي غير مُستخدم 5 


تيار مباشر لت له الع ازها 
تيار متبقى ته 4للنها 
تيار متبقى/ متسرب خطاع :نان عع مكلدع.[] 01 عاتودآ 


تيار متناوب - تيار متردد 
تيارات متناوب عكسيّة 
تيارات ميكروامبيرية 


تيتانيت زيركونيت 111829816 21502816 تتناطة ا ة.آ 0دع.آ 


لعىث - الع تلات 21118 تدع 1م 
1ع نلعم 


15ل 1116102120616 


اللانتانيوم الرصاصي 

تيتانيو م 110 
تبتنايت المغنزيوم 10 - متنا أكعمع 1/12 
تدر ع1 
تيربين عمعممء 1" 
تير وسيدين 11101 
تيفوس كلاحام 1" 
تيلة مشقوقة ‏ دبوس خابوري صئط أاتامم 


تيموس - غدة صعترية 11 
تيهور - انهيار عطع 1م 
تيوبفكس 0 
تيوبيلين متلتطن1” 
ب لكا 

ثابت 111 
ثابت الارتباط أقأقط 00 متاك 4550م 
ثابت الانتشار ]05 21002821101 
ثابت التكامل هخ 1ع عام 01 
ثابت التناسب 1117م مهم 01 
ثابت التوازن 0025 لوط تاتييو 8 
ثابت الزمن أمماقط ه00 عمنذ1” 
ثابت الزمن الحراري 005106 عمنة] اممضعغط ]1 
ثابت السماحيّة ععدم5 عه]*1 01 اأصماممهن) (ا1كلاغختصعط 
للفضاء الخالي 

ثابت الشبكة ه00 عم 1 هآ 


أطته و00 


ثابت العزل الكهربائي 


ثابت العزل الكهر بائي خطه مم00 عتناءعاعند[ 
ثابت العزل '1لاأتصعءط عاللأهاعظ] - خسمامده0 عتناءعاءادطا 
العيراض «الساحة الكيريافة النية 

ثابت الغاز المثالي أطتقاقط 00 035 1مع10 
ثابت المرونة مامه عتأمواظ1 
ثابت إستيفان ‏ بولتزمان 000256826 تتتتقصهااه8 - صماعاد 
ثابت بلانك أطقاقمه00) 5اعم قاط 
ثابت بلانك المختزل ععتلع - امقاقدم2 5ءعاعصقاط 
ثابت جول أله ]م00 5ع 1 اول 


00125]210) عم1 1 عستامسدك 


ثابت قانون هنري 0 اله[ 5الإتمع ك1 
ثابت كوني ةق 0 لوعاع 2010و 
ثابت مايكل أطماقده00 قتأعقطء1/11 
ثابتة ع1 


ثاقب بريل 721015اعدء2 2020هة1ئنآ [معتصمت - عتعطامة علورظ 


الماسي الكروي ‏ المخروطي 


ثالث 0 
الوس 01 
ثانوية 56001021 
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ثاني أكسيد السليكون 
ثاني أكسيد الكبريت 
ثاني أكسيد الكربون 
ثاني أكسيد لكربون في 
الحالة فائقة الحرج 
ثاني أ كسيد الكلور 
تان «أكسيد لمنغنيز 
ثاني أكسيد النتروجين 


1010 1م5111 
101010 1 اناك 
101010 طوطاية0) 


101010 طمط 1ن 1161ماع ماك 


101010 عسمتءه لاط 
ع1010 ع5 11315212 


1010 عع 1110ل 


ثاني فوسفات الأدنوزين -ط0لخ - عأتقطمدومطم1دآ عسزومسمعل ىم 


أدينوزين ثنائى الموسفات 


في ريت لايدنوم 


110 تصتتاجاع 60:ق1101 


ثاان ملذاظا ع10مءع اع ناطادآ عسصنمعلخ عل تستمستامع 1ل 
نيوكليوتيد نيكوتيناميد الأدنين 


ايزين 

ثايميدين 

ثبات - استقرار - موازنة 
ثبات الكلس 


لكلس في الحمأة 
الماء 
الهواء 
ثباتية ضوئية 

ثبت المراجع 

ثبت ملاحي دقيق 


عمتخطنط 1" 

0 

عه لامع تزاع 1110" 

عسمتختاتطة5 - مناه2 11 1طماك 
23 1111 

5110 01 52111221102 عساآ 
ع1 01 1ه ه12[ أطماك 
لاأللاطماك تلم 

0117 طاطم 

امومع ه11طاظ 


علط اهطه ادع كل معانو تتاععم 


ثرمستور محوري ذو البلى 5ماقتصتعط] 820 0ع20ع.] لمتحم 


الرصاصية 


ثرمود 


ثرموستات - منظم حراري 
ثرموكلاين ‏ الميلان الحراري 


ثروة المساهم 


11200 
1110 

عطتاء م نعط 1" 
طاخلوء117 ع1 مطع قاد 
مع 111 

0115 
ع1 
0100 

مجدت كو 

مه 101أ2تطموع] 


طعااط ملط 


ثغرة النقطة اعنم 016جآ 
ثفل 110 
ثقافات كاريبية نان تتوعطط11ة) 
ثقافة - تربية ا 
ثقافة دارجة نات روط 
ثقب / فراغات - ثقوب وع1ه / ع1اه11 
ثقب أسود عام عاعحاظ 
ثقب تنفيس عام عمدعاع] عام 
ثقب توصيل (في الدارات الالكترونية) 1 
ثقب ثقيل 01 نوعط 
ثقب حفر حفرة السبر ‏ تجويف حفرة البئر عاماء ه80 
ثقب حفر ارتوازي عاماء ىه 8 تماوع 1م 
ثقب حفر بمثقاب آلي عامطءعه8 0111160[ - عصمتطعد ك1 
ثقب حفر بمثقاب يدوي عامطععوظ8 لعتععنخ - لصماط 
ثقب ضوء عاه] غطعاآ 
ثقة 115 1" 
ثقة قائمة على التعريف أكنا1' 8250 - متاوء كتامء10 
ثقة قائمة على الردع أكناة1 8350 - عمعمع نر معاء ]1 
ثقة قائمة على المعرفة أكناة1' 8350 - عع201160ك]1 
ثقل موازن خطعاء 117 تعامناه 0 
ثقوب 12010 
ثقوب ذات شحنة موجبة 65 01218604 11م 11ازوه2 
ثقوب مطلية عمقاً وع1ا0] تاعنامغط]' - لعتماط 
ثقوب مفتوحة طوع]8 رمعم © 
ثلاثة آثار حرارية ماعء ]81 لمستعغط]' عمط ]1 
ثلاثي 0 
- اوستيلوسفيد 11 ثلاثي - علخطم د مطام ]و0 - لج - تل 
ثلاثي الحاللات مها - 13 
ثلاثي الحدود 011 
ثلاثي لشعب 0 
ثلاثي لطور عققطط - معط 1" 
ثلاثي مناحي عنم مط 01 
ثلاثي مناحي /2 10 مط 01 
ثلاثي فوسفات الأدنوزين 455 - عأقطمومط ص1 عستوممعل م 
35 أدينوزين ثلاثي الفوسفات 

ثلاثية التناظر 0 
ثلاثية المحور 0 


ثلمة- حز شيفرون 

ثلمة / أثلام - حزوز 

7 ثلمة بشكل الحرف 
ثلمة/ سن حاد 

ثلوث - ثلاثيات ‏ تريادات 


ستر الفوسفور 
> - ل ثنائى الاتزان 


ثنائى الأجزاء المتجانسة 
ثنائى. الااسيد 


ثنائي قطب عمودي 

ثنائي قطب مروحي 

ثنائي قطبية كهربائي 

ثنائي كرومات الزنك 

ثنائيات 

ثنائيات القطب ذات النطاق العريض 
ثنائيات المعدن 

ثنائيات قطب متأرجحة / متغيرة 


طاعاهكة جم نوعط 
وعطءع 01 / طاعاهل8 
طاعأه له - 37 


اعأاهل8 عع80 - تماد 


1115 

الاق 

101 

تع أوع1ل0 نموم اط 
عاطماوزظ 1 - ل 
122510121 - 110 
110 
ال زه 
1120177 ع1طناه0آ1 
علمامع81 

اماه ساظ 
عمتاءعةى عاطناهد[ 
همد[ 


01م[ معم0 عنهة1ا الداط 


801 

12110015 

1/0 تدامماظ 
عآء10ط01آ 

[داع ساظ 
1015 
1021اع كلظ 
الزقكاة اذة/ 
101010 

لاتتقصضاظ امتبخدل 
عاممادآ ادعتايع17 
ع0 مدآ صه]1 
عاهماططآ عتمأععاظ 
1021 21116 
1001 
65 251020121104 


8 


11110111211115 65 


ثنائية - ثنائي - مقياس ثنائي /8131 
ثنائية الانقلاب في الربيع والخريف عتاع سند[ 
ثنائية الانكسار عع سناع 81 
ثنائية التكافق خع 81 
ثنائية الصيغة الصبغية - مزدوجة 10110 
الكلروموسوم 

ثنائية القطب قليلة الكسب 0 طنة0 امآ 
ثنائية القطبية مقابل وعللتطة 27205) كباوطء7؟ 121[مصاظ 
أصناف ال 001/105 

ثنائية النمط - ثنائي الصيغة -الشروط ا 
ثنائية/ أحادية الفلقة +1010 01 6مع0ده110 
ثنوية جسيم - موجة /11هناآ عاعتاجوط 1131 
ثني اسطواني مطنلمعة لمع سلستاوة 
ثوابت 5 1) 
ثوابت القانون 15 31آ 
ثوابت هندسية 15 1818166118 
ثواني قوسية عتخ 01 05جمعء5 
ثورة 1 
ثورة صناعية 1 101511121 
ثورة مضادة عن 0 
ثوري 101110817 
ثيراترون المصمة 12 110011121015 
ثير مو لايزين و01 معط 1" 
ثيريستور 0 

مه - 

جَدِل ‏ عملية القطع والوصل عساعتامة 
جَسِيم لاكللند8 
جَسِيم / جهري ع1ممه5 1/1220 
جَسِيم / جهري عتطاتامصه]8 / عاممعومععء 112 
جْماع كامل لخ النا1 
جْماع نصفي علخ لمك 
جَرَيبة هواء - حويصلة هوائية تامع لم 
جرعة إشعاع 05 122012102 
جُسَيم بالع - داخلي عطده5 ه80 
جُسَيم حال (تفكيك) 11001 


جسأة -الكالوس ونالله 6 


جلبة دليلية / جلبة ارشاد 
جل - سائب - جسيم 
جادل الأيلاستومري 
جاذبية 

جاذبية نيوتونية 
جاذبية نيوتن 

جاف 

جاف تماما 

جاكوت : اسم خلم 
جامع - مُصتف 
جامع الزوابع 

وان ارم لحني 
جامع مشترك 

جام منكم 

جامعة كارنيغي 
ميلون 

جامعة مونموث 
جانب المرشح 


جانب يساري من منحني الدفع المطلوب 
وال 5106 12026 هو الجانب 


جانب يميني من منحني الدفع المطلوب 
وال 5106 غ831 هو الجانب 


اليساري للمنحني 
جانب/ ضلع مقابل 
جانبي كلي 

جانبية 
جاهز 
جاهزية 


احراظ ع10ا © 

علاناه 

أعع11م5 عتتعسدمأمما18 
01217 

01231 
0105/1 - 123 
1017 

017[ عصمظ 

5ل 

تدع[ مه 
15 عه ع0 
على تتمساظ 
0111 011تطططه 2 


"10160 11101 


0141 - لإاأؤتاء كتطنآا دم1اع/ةا عاععص عد 


]1121151 طأنامصتطه 11 


دع211 01 علصدظ 
ع510 عاعودظ 


510 غخصمعط] 


ع5 عازوم مم0 
21مع2آ 10121 
1ع ]1 
ارقف ! 

مط نتم 


جاودار: أحد أنواع الحبوب انتشر من أمريكا الجنوبية علخ[ 
إلى اوربا وآسيا وأمريكا الشمالية يستخدم لإعداده خبز خاص 
ومشروبات مختلفة - وكذلك علفاً للماشية 


جايروسكوب 


جايروسكوب الليف الضوئي 


جايروسكوبات لايزرية 
جائز إنشائي 
جائز بسيط 


01100 


0110560 عنام 0 م11 


0105602 2951[ 
51 تمتوعظ 


متوعظ8 عامساك 


جائز - شعاع - عارضة لودع 8 


جائز أفقي متجانس متوع8 110110121 مه ]نملا 


جائز بسيط ستوعظ عامبساك - تمدعظ 01160 طناك عامسام 
شب 

جائز ذو ثلمة من طرف حتوء8 4عطءاه]8 ععل8 - عاعصاد 
واحد 

1 جائز على شكل حرف ممتوع8 1 
جبر 11م 
جبر بولياني مك مدعامه8 


215 01 رع 1اوو1ط 


جبسيت عالط 1 
جبهة 1101 
جبهة الموجة خا 11 
جبهة باردة خم" 00104 
جبهة دافئة 1011 ه11 
8 _ 8 جداء أعنلهه 8 - 8 
جداء سلمي أع 00 131و50 
جدار التطوّر 11 أاتعطمم1ء 10 
جدار الخلية االكن ااه 
جدار امامي حائط احتجاز لله 11620 
جدار فاصل ع5 
جدار فاصل أذيْني ا ال 1 / 
جدار فاصل بطيني تنا م5 ةلاع امه 1م121 
جدار قيد التطوير 1ل 21 تعطامماءناع 10 
جدار لاسلكي مه دوعا اا 
جدار ناري االثيات1ا 
جدارة أوكاكنا 
جدارة / كفاءة: مجمل المحاسن والمزايا التي 'إ]للزطهمزوء1 
تتمتع بها مادة / عملية 

جداول عع 01 
جداول الرواتب أو الموازنة مأععطاك مم5 
جداول الكترونيّة ع2 أععطكد 0مع1م5 
جداول مقاومة نوعية وعاطة!' طأاعمعناذ عطاععم5 
جداول و أغبار داعال 220 قمتوع ماك 
جدائل 5205 
جدران الطين السائل لين كات 
جدران غير نفاذة 5 عأاطوع تمع مس1 
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جدران نارية ورزمة المعبر: أعكاعة2 1001612 لصى ذاللةتعصط 
أسلوب وقائى يطبق منعاً لانتشار ألسنة اللهب ضمن 
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جهاز قياس التوهين 1 أو 1 2101 لاتتعاام 
جهاز قياس العكورة (مقياس العكورة) 0 
جهاز قياس المسافة 211 
جهاز قياس درجة الحموضة تعاء 11 عو1ام 
جهاز قياس ضغط الغازات ‏ مقياس ضغط - 212202667 
مانومتر 

جهاز قياس قساوة باركول 01 801601 
جهاز كلفة ذو جدوى - عاكتاعء 81 0031 
فعال التكلفة 

جهاز لاخطي ع1016 تمعماآ - ملل 
جهاز مخبري 5+ 125012101 
جهاز محمد 10251201 
جهاز معدي معوي لمصتاوع اط 1م امه 0 


جهاز وضع البقع 

حدهة معاكسة 

الذهني 20ع156] جهد 
جهد الدارة المفتوحة 

جهد الغمر 

جهد الفشل للرقيقة الاولل 
جهد زيتا 

جهد كهربائي 

جهد كولوم 

جهد ناتج 

جهد يوكاوا 

جهر لايزري 

جهوزية احتياطية 

جهير الأصوات 

جو 


جو أوسط بعيد ‏ ميزوسفير 


جو غير مستقر 

جو قياسي/ معياري 
جواب منطقي 

جوار محاذي للهوائي 
جودة - نوعية 

جودة التشغيل 

جودة الطيران 

جودة المياه 

جودة المياه الجوفية 


501 

11 عازوه مم0 

81101 لمخصع81 لدعاوله1 
6138 اللا 1ن - اعم 
7138 غده1]10 

2 عتتالتة؟ لانآط 
امع ما 2 
ع101 

مع ه20 طاحده1ن1ه0 © 
كافك افاك 0 

لدتخمع ه20 2تلتةكايالا 
2221 نع5ةآ[ 

8 لماك 

2805359 5 

عط ندع 11 

عنتعطامده5ع 1/1 

عأعطمزده ماخ عاطهاكم لا 
عع طمزوه اخ 0210 ماك 
5ك أوعاع0آ 
لإألستعالا عند نالع صتس[1 
00102117 

01 عمتكاده117 
01115 غطع 11 
02117 معنة11 


0121117 ن1ع1ه :01011101 


جودة كيميائية لياه 11/911 عسمتلصةط[ا 01 نوانلهن0 لمعتسعطكه 


شرب 

جودة مياه البحر 
جودة و أداء 
جوراسي 


جوف 


جوهريٌ ‏ ذاتي - متأصّل في ذاته ‏ داخلي المنشأ 


جيارديا لامبييليا 


جيب التمام 


0117 عه و5 


0ه 0112111 


1101ل 
اماع85 
عتأمعقطط 
علناول 
1111 
ططططة] 0121015 
511 


0051 


111 


جيا أمني عالواأعصظ «ا1ناععم 
جيبس و61 
جيبي (مثلثات) 501 
جيراز 011 


جيرو الليزر الحلّقي 
جيرو الليف البصري 
جيرو الليف البصري 10( عنام0 ععط11 #مأمدموعظ8 عصنك 
ذو المرنان الحلّقي 
جيروات الألياف البصرية 
10 185022101 55لا - 03105 علام0 عرطاط1 


01 251[ عطتكل 
0110 عنام0 عالط 


5 عنام 0 نعط 11 
جيروات 
الليف البصري ذو الرنين الحلّفي 
جيروات عملا1' عاتأعم املع ]نع 11 - 03105 عنام0 ععطااط 
الليف البصري ذو المقياس التداخلي 

5 1316 11255 عمتادةط1؟ لعصتاعة]8 - مرعنتلة 
جيروات سرعية ذات كتلة مهتزة مدارة بآلة دقيقة 
جيروسكوب حلقة ليزرية 0105 7ء5ة.آ عصنظ عنها5 50110 
من مواد حالة صلبة 
جيروسكوبات 
الليزر الحلقي ‏ جايروات الليف البصري 


جيروسكوبات بصرية 


95 6نام0 ع1 - 01105 351[ 12025ك] 


5 1131م 0 


جيروسكوبات كمية ‏ 01/505005 1/1012612]1111 21 اناعثظ 
التحرك الزواي 

جيري ا 26012) 
جيشان ‏ ازدياد - انتفاخ 5 
جيغابت 1ط م012 
جيلان سقلاء © 
جين بر عمع 0 ل1ع همع ]1 
جين متنحي عمع0 ع الؤووعءع ]1 
جين ورمى عاعع 020 


11111210111: 5111210165501 65 
061111 


جيئس - الدفاع الاسبوعى لإلعاءة1آ عدمعاء دآ واعصول 


جينو مم 6001 
جيوب التمام / التجيبات الطبيعية 05 21241181 
جيوب طبيعية 121لخة]1 
جيوفيزياء اللاستكشاف 8101211015 
جيولوجيا لاع 06010 


- 6 - 
حمل-حراري لمستضعغط!' - سمتاعءء كه 
خَُرّم ثنائية الخط 5و5 - وععه 221 عمنآ مآ أقناد[ 
ُزازات/ قُصاصات الطرف السالب عستممتك مم8 
:. 121013101015 


15م 


خمري/ قاري - من السقار 
خماض - انخفاض قلوية الدم 


حماض استقلابي 35 همه عنتاهمطماء1/1 
جل مُرَكَز 4 أصتمط 
حاث ‏ مُؤاكل 10 
حاث الخرج ع1 نام © 
حاجات السوق 5ع 6م1111 
حاجة الى التعليم معن نم2 لعملم 
حاجز 82111 
حاجز 81 


حاجز دماغى دموي 888 - ماعتتدظ متوءظ 810001 
حاجز شوتكي 

حاجز مائي غير نتحصور 
حاجز معدني | سفين 
حاجز نحيل يركب أسفل الجناح يعمل على توليد 2و1[نتته؟ 
دوامات في أعلى الجناح 


81 لماعم 
81111 م1116 

اه ناوخ لم7 لمعملا 
طعع501 1126 - ععلء11 


حاجز يتوضع على السطح العلوي للجناح ععمع 1 
حاد متقاك 
عدر حادث الطائرة أمعلاعءع2 معوع 81 - عم0 عمط 


حادثة تشيرنوبيل خطع عع الإط همعط 
حادثة جزيرة الأميال الثلاثة أصعلءعة لصماكآ عانق ممعط]1 
حادثة خلل فى اللب -004) - أسعلاءعى ممتام نكاد[ عدوت 
حادث تمزق قلب المفاعل 


حادثة ضياع (تسوّب) المبرّد 56عل1ععك أصدا[هه00 01 ووم.آ 


حارف 0 110 
حارف 1010 
حارق خلفي اع لطاع ]1م 
حازم د متشك3 لك 
حاسبات فريتية 5ع عالت ]1 
حاسوب شخصي عا لام د00 لأقمموععط 
حاسوؤناً معنلنة - هآ 


حاصرة أععاع 810 


حاصل الجمع ناك ع8نا[نادع :1 
حاضن ال حير وسكوب 


شروط مناسبة من الإمداد بالأكسجين ودرجة الحرارة 


10112 عمزم011056 


101 


والضوء 

حافات تداخل 11 ععاع 1ه 11م 1 
حافة البطاقة عع20 - 010 
حافة الوصلة 1مأععطده0) عع180 
حافة أمامية ع5 عصنلدء.1 
حافة خلفية ع208 عطتاتة11” 
حنافة: ساقطة مرجع ع1 
حافة مرتفعة 208 115105 


حافة/ عتبة الامتصاص 12655011]' :0 - عق80 دمنام:ه5طم 
حافزات الكانواقك 
حافظ حرارة/ كظوم - أدياباقي 
حافظات ضد فورة الفولتية 


عنخوط ةلم 


15 معخع1701]23 عاك 


حال شيفرة ع1 
حالاات لك 
حالات استثنائية لله له 15 
حالات الفصل المزعجة 5 11111501106 
حالات المادة أعاأة121 01 وعاماد 
حالاات حدودية 55 لتناه8 
حاللات خاصة من أجل 01 وع005) [2اععم5 
حالات فشل النمط المشترّك وعتنالتة”1 ع1100 تام ستصده © 
حاللات كمومية 5 00112111111 
حالات مثارة وع 5 0ع ع8 
حالاات مستقرّة 5 5121610211 
حالب ك8 
حالة 510 
حالة ‏ ملء عمتللاط - عتمام 
حالة الاستقرار 05 علها5 - /خهطم اك 
حالة الاستقرار ‏ حالة مستقرة عاما5 - لإلوعا5 
حالة الاعتاق المزعج ع مم1" ععمدكتنالا 
حالة الإجهاد المستوية عاها5 ووعا5 عصحاط 
حالة الأكسدة عاك 2ه 01011 
حالة البدء عاك 00ناه10© 
حالة الترابط 501 عمنلصم8 


حالة التسجيل عاقاعع1 5لالماك 
حالة السكون (ساكنة) 
حالة إشارة الرقم الثنائي 
حالة تعليق 

حالة خاراشوف للحافة 01105مه0 عع80 - عء:1 ل[مططء كا 


521 الاععوع111 00 
5121 لممع 51 لالتمساظ 
1001 - 02 


الحادة 

حالة زجاجيّة لابلورية عتهاك قنامع 1لا (و5ة1 © 
حالة زجاجية ع5 كنامع]171 
حالة سائلة / منصهرة81]ء21 ل 01 56216 دع غ[ه]2 / لوآ 
للمعدن 

حالة صفرية مه انا[ 
حالة صلبة عاة5 10آه50 
حالة عابرة علا5 الاعاقصة 1" 
حالة عدم الارتباط ع5 عسصتلمه طتامم 
حالة متردية عأها5 عله معمععء دآ[ 
حالة مستويات الطاقة 0256 5إعلاع.آ لإعتعصظ أصماذلل 1و8 
المتساوية الأبعاد 

حامضية عم 


حامضية التحليل الكيميائى 9]ئلاعك وزةلإلقصكى لدعتسعطه 


حامل ‏ حامل شحنة ‏ حاملة طائرات ع0 
حامل ‏ مهد 60101 
1 حامل عض 11 
حامل لأداة جع2010 1001 


حامل الأنشوطة الرقميّة 
حامل التردد المضمن 


حامل لسثير يو عطاك معلنعا5 لمداعل51 - عاطناهد[ 


021111 مزههآ 151ع01آ 


00111 810112160 (زإعمعيوع 1 


حامل الصورة 00111 عتماعاط 
حامل النبضة على شكل موجة ‏ 11/871052 متهن عواتاط 
حامل أيوني 100101 
حامل ثلاثي الارجل 01 


حامل لوني 001 
حامل متحرك لأسطوانات 
الأوكسجين 

مضمنة 01717 حامل موجة 021362 01787 51001112161 عقاناط 


/اع11011' 806116 بمعع 0 


نبضية 


حاملات الأغلبية 


112[0117 0115 


حاملات الاقلية اا 
حاملاات لأكثر به 2112[011117 لصخ 1ه مك1 
والأقليّة 

حاملات الرقاقة ع مقط 


حاملات الرقاقة خزفية 021615 «منطن) 4علدع.آ عتسومعء0 


حاملات الرقاقة معدومة الطرف 02111655 صرنطن 16301655 


حامللات الشحنة 00186 
حاملاات ساخنة 115 1106 
حامللات قضيب اللحام 5ع 5004 عسصنلاء171 
حاملاات/ حوامل 0111 
حاملة بصرية حاجبة 11161ون) - مأمطط 
حاميات الدارات 5ماعع 0 الناء 01 


حاميات الدارة الحرارية 75 اننا 11ل 1ه ماعط 1" 


حاميات 75 اناه 11ن) علأعمع 112 دبا معطة ص ماكم1 
الدارة المغنطيسية الآنية 

5 نط1 ع1لنمة113:01 علتأعمع 112 نزداءج[آ عد 1 
حاميات الدارة الهيدروليكية المغنطيسية المؤخرة 
حاميات 5 اننا 11 ع11ندة 111:01 عتأعمع د11 
مغنطيسية هيدروليكية للدارة 
حاويات 
حاويات الأجهزة المنفصلة 


5 ) 
5 عع 1لاء0آ عاعنن015آ 
5 231382 عدنآ 15[ 1أهناجآ صاط عرزك مخ تندهمظ1 
حاويات لترزيم الخطية المزدوجة سداسية او رباعية المشبك 
حاويات الخلفية المسطحة 02565 عاعدط]219 عتاقداط 2101060 
البلاستيكية الملصقة 


حاويات الكترونيات الطائرة 5 عتلطملكى 110011151 


حاويات أجهزة و0 م216[ عتممجاءعاء مام 0 
الالكترونيات البصرية 
حاويات توصيل 


حاويات عوائق ‏ عبوات حافظة 


15 عاكناع 0001 
5 85211161 

حاويات متوازنة الاضلاع و 0ع11010 1ه انا ع صماعع ]1 

مُلحمة 

حاوية القتاد التقليدية 5ن 516 عستجدعهة/1 

حاوية بلاستيكية ‏ حمس 2(:625.]آ عل - اعمتماد00 علتأقداط 

طبقات 


حاوية ثلاثية غود 0101060 تعأقصدء1 امستصة]' - عععط1” 


الطرف المنقولة 
حائم مداريّ ‏ مكوك فضاء 
حبّة التشابك (التعشيق) 
حبل الهاتف المرن 

حبل, تثيبت. وتدي 

حبل سلكي 

حبل قصير من معدن مجدول 
حبل ناظم 


حبيبات 


علاخستطكذ عمومة - تعلط 01 

طنة01 عاءه1ممء 10 

00 عدم طامعاء 1 عاطترع1 ]1 

عم0] اناه 

عم0] عاكاا 

هم أهاء11 812100 

4 عمره ]1 

عند 60111 

حبيبات: / حخسيمات مُغطاة ‏ 5ع1هلناعتامدط 4عنده2© - 1/6141 
بالمعدن 


حبيبات مستديرة متفاوتة الأحجام خورز ع8 
حبيبة - جسيم - دقيقة عاعتاموط 
حبيبة/ حبيبات قطنة 0 ته © 
حبيبي ذو حبيبات 12 اعوط 
حت ا 0 
حتمي 10 
حث ‏ تحريض مغنطيسي 111 
حث متخلف امسلاوع ]1 
حجاب - حماية - درع اك 
حجاب / حاجب تمع لخطاصة 101 
حجاب سلكي لتنقية الماء - اوساط لك 
حجاب سلكي لتنقية الماء وطارد 15ع00عط5 الى ذمععن5 
للاو. ساخ 

حجاب سلكي لتنقية المياه ا لكا 
حجاب قابل للحركة اع نط5 عاطوء:1101 
حجب - تبصر 11 
حجب شحنة ا 6 واه 


كاك ةططم ]0ط 5أتده 1ن لعلوزعع 111 


حجب ضوئي للوحة دارة عصتاكةصمامطط ك4عده8 الده مك 
حجر عماهك 
حجر الزاوية عدماك اعمده © 
حجر لشب تنام 


حجر صحَىَ: احتجاز الأشخاص / الحيوانات عصناصهعهن© 
المشتبه بإصابتهم بمرض معدٍ حتى التثبت من خلوهم منه 
حجر صابوني - طلق 


للق لت 


114 


حجر كريم 
حجر نيزكي 


حجرة استنادية ذات حشوة تمكن من 


تخفيف الحركة 


حجرة قياس : حيز من آلة او أداه 


0202 
امع اع 1/1 


01 هنطو 


نعط تقطن عع ناك 


تلع ط تقطن ه210 معستلع 5 


اع ط طن طن ع1 تتامدع 11 


قياس ذات حجم محدد يتم فيها حساب خصيصة محددة 


حجز انتروبي 


1 


حجم - كمية 


1 1م8010 
5126 

0 

مع 11 


10212 5035 


لبيانات المحفوظة ‏ حفظ البيانات 
512 عآهه0طع 0 طناك 
512 0101 

عسناه7؟ ع1م ام 


512 لط 


تقارب خط الزوال 


2 3 3 2 2 13 2 قن 


حدبات اللااصق 


110 

عتسناه؟ علاياظ 
0161 

011 

عصناه؟ عمحفاملته 1" 
701 عمط 
عمتنا[ه 7 ع1لاععمم 
ع1 عصصتباهما 
1104 

العم 1ه مه 0 
ألمتاآ 020آ مئزوءعد[ 
اأتسطاآ علأمماظ1 

املاط عامط 
0151001 111110201 
األمطاط تعمم لا 

نع 1 عططىم 

المتاآ *ماع8 


0 


حت 1 لإعمعع 202171 11121013 


وتنا 12ع5010 


حدبة اقيق 
حدث ع1 


حدث فى المكان والزمن خمع 81 عمنلا' - ععوم5 


حدس 001 
حدس مهنى ع1 
حدود 851 
حدود التكامل 1 01 والسطارآ 
حدود الحبيبة 80112031 متة1 0 
حدود الفشل عتنالتهط 16 كاتسساآ 
حدود المص تنآ متاعناك 
حدود المنزل 114 1101156 
حدود المنطقة 2111 مزه 10 
حدود تصحيح سرعة قلق 1" 2ه1اعع0011) عناه] ولطاموظ 
الأرض 

حدود تصحيح سرعة ‏ 15525 101أع00116) عنله]آ عاعتطاء17 


الركبة 
حدود جودة التدفق كأختسنآ لإأتلهن0 اسمع سالا 
حدود خانة بت الحرف 8صنلصده8 1اءن غزظ وامعاع م هدك 


حدود سرعة 11س لععمه 


حدود عملية 


داسلا امعتاعوءط 
حدود مقرّة و محددة بتشريعات و قوانين اتصنآ 2160اناوع1 


حدوديّة هيرميت 1ة1متمط 201 عالسسمعط1 


حدية عطع اعد 
حديث محسن 07 - تاعل 1/10 
حديد 1101 
حديد ‏ كربون طهط ةن - ه11 
حديد ألفا 102 قنامام 
حديد ثنائي الكبربيت حراري امعط ع110 نامآ مم1 
حديد اما 3111112 0 


حديد صب رمادي دم[ اكه 0103 


حديد صب حديد الزهر ‏ حديد مصبوب دمع] اق 


حديد صب أبييض 10 أق00 عالطا 
حديد صب عَُقَيدي / 2م12 ]ق02 علناعنا +0 عهان100< 
قابل للسحب 

حديد صب مطاوع جه 0336 عاتاعناد[ 


حديد عَقَّيديَ 0 110011131 


حديد كهرليتي 


10 عنانز[مجاععا18 


حديد مشبك : هيكل من قضبان معدنية متوازية 11012508 © 
يستخدم لأغراض متنوعة من بينها استخدامه كغربال في 
محطات المعالحة 


حديد مغلف بنحاس اععا5 0م001 تعمم 00 


حديد مغنطيسي مادة حديدية ممغنطة عع ماه ع1 
حديد ناتج عن الفرن العالي مم1 علط 
حديدية 0 1ع ]1 
حديقة الر ياح اقوط 1004لا 
حديقة جسيمات 200 فاعتاقوط 
حذف هوفمان 01م تسمه 11 
حرّاجة فورية اناهن اأمستمءط 
حرارة أوع 11 
حرارة لإندماج الكامنة مكنا 01 غده1]] أمعاةآ 
حرارة التبخر 01 11621 
حرارة التبخر الكامنة 01 خنه11 121621 
حرارة التفاعل خدع1] مم 1أاعدع ]1 
حرارة المقاومة الكهربائية عطناوء 1 علتاماوع ]1 
حرارة الهواء المستقر أو السكوني 6ل2مءمصء1 عنث عتتهادك 


متطقطه1260عظ] تعطاصدالظ طعد]8ة - ع مضع مصاع ]' تلخ عتأماك 
حرارة الهواء المستقر وعلاقتها بالماخ 

حرارة عط متنالظ طاعة]8 - عتنخوء ممع ]1 تلخ لع تباقوء11 
الهواء المقاسة وعلاقتها بالماخ 

حرارة الهواء المقيسة 


متاك 1" ذلث لع 1تاقدء 11 


حرارة تفاعل قياسية خدع دم ناأعدع ]1 5120210 
رة شعاعية 11 مقطع 1 130131 
رة صناعية ع1 لمادبلس1 
رة ضائعة لدع عاقهة11 
رة فعليّة ناه نا مصاع 1' عاكتاءعع] 181 


ع1 أمعاة[ 


رة محسوسة خأدع] عاط اقمعم 
رة محبأة/ كامنة ه116 م1110 


رة نوعية و11 علاععمم 


رة نوعية للهواء 


رة نوعية 1526ا701آ ]0005 غد علك 01 غدع]11 علاععم 5 


حر 
حر 

حر 

حر 

حرارة كامنة 
حر 

حر 

حر 

حر تنخ 01 غخدعآ1] ع1لاععمرد 
حر 

للهو اء عند ثبوت حجم 

حرارة نوعية علناةوء25 ]005]21) غ26 كنى 01 أدع1 عتلاءعءم5 
للهواء عند ثبوت ضغط 


حراري امعط 1" 
حراري التصلد ‏ بوليميرات التصلّد الحراري ‏ 056 تتعط1 
حراري المرونة 0 
حرارية وزنية عأ عط كمع ملمتزعط 1" 
حرب باردة 175 00104 
حرب بالسيارة ل 
حرب بالهاتف ا 
حرب مضادة للغواصات '5157ى - عتداعه'11 عستتقسط ناكتاسى 
حرث التربة : قلب وخلخلة التربة عبر حفر أخاديد ومنلا" 
يها بترا 

حرج 01 
حرف ان اق 


حرف الدفة بجهة الجناح المنخفض في 10062 سدمغاوظ 
حالة دوران الطائرة بزاوية ثابتة - استخدام الدفة لتخفيض 


الدحرجة دون زيادة زاوية الدحرجة 


حرق 811101 
حرق /إزالة الرابط ناه ع8 تعلصز8 
حرقفة (عظم رأس الورك) 11 
حركات العداد ‏ 15تعتاء2/107 #عأعددهستهط ولمتاءعا8 عم 


الالكترودينامي لقياس ل 


حركات عداد رياش ‏ كاأتاعطاء11007 عاء1/! عصه"؟ عمتمه11 


المتحرك 

حركات عداد 5ا7عططء1107 تعاء8/1 عصهلا - عماتته81 عم 
مرياش ')لى المتحرك 

حركات كنس مُستمرّة 5 51167111 002111110115 
حركات متسلسلة 15 ورعل12 معاد 01 عممعناوع5 
متدرجة 

حركة 1101117 
حركة (تَذك) 1/00 
حركة الاتصالاات عتأكة 1 هندع نط نا تمده 
حركة الانحدار/ التسلق طويلة 5ه3اه20 طعائط 2100ء2 عدم.آ 
الفترة 

حركة الدحرجة 2101105 متاوع510 - سعدلا - 1011 لعصتطصده6 


الانعراج ‏ الانزلاق الجانبي المجمّعة 


حركة الدور القصير مناه لم1مء2 اماد 
حركة العداد أتاعططاء 7/1077 غ111 
حركة العمود 01 القطاك 
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حركة العودة الى الطبيعة ]21/071262 ع1ناه]2 - 10 - عاعد8 
حركة الفترة عصماط تاعغاط 15 ه81 لمتضوءط ارماك 
القصيرة في مستوى الانحدار 

حركة الفترة القصيرة عصهاط تكدلا 12 متأه/2 لمتتعط أتماد 
في مستوى الانعراج 

حركة القذائف الكمومي 5 12111113 0 
حركة القذيفة 01 عناأونلله18 
حركة اللاقط ه10 عن]آ1 
حركة لمائع 1110 
حركة المدة 1 2101عء2 ع1هآ لمث 01متءط ]ماد 
القصيرة وحركة المدة الطويلة 

حركة المرور - ازدحام الإشارات - التزاحم 08 
حركة المسار المستمر 2 221 10115 1خا 0 
حركة اهتزازية عرضية سريعة/ 051190005 11011 تاعانج1 
دحرجة هولندية 

حركة إهتزازية قصير ة الأمد 1 0ه امام 


حركة باتجاه الاعلى 
حركة باتجاه عقارب الساعة 


ع101]وم 1 
أتاعحده 81 عدا وكاء ه01 
ه01 وعلط 0111510 
110 05011316017 
عتاه معط عامرسام 
حركة جانبية الاعطاء1101 121ع ]1 
حركة خضراء / صالحة بِيئيا 
حركة خلع 


حركة دقيقة دورانية 


الاعمماء 1/101 جاعع01) 
ع ماء 1107 101510211011 
0216281 عقاءع1ط 
حركة دورية 2 2611001 
حركة دورية طولية 
حركة صفيحة ‏ حركة الصفيح التكتوني ‏ 210076726216 علواط 
اتاعططع17 1/10 معاءع21 0011 ع2/101715 أعمع 112 الاعممسعط 
حركة عداد الملف المتحرك للمغنطيس الدائم 


حركة عداد أرسنوفال 


14مطعن0ااط 


اتتعحاء 1/1077 عا 11 150101721خ 0[ 


حركة عشوائية 01 علتأققطاءم1ا5 
حركة مخروطية 02 عطتمه © 
حركة مكوكية التعطاء 2/101 عاأأنااك 
حركة ميكروية 1/1 
حركة نسبية 1 ع تلتنداع ]1 
حر كي عتاع مك1 


حركيّة الالكترون “إأتانط هط ممناععا18 
حركيّة كيميائية 15> لدع امعط 
حر كيّة/ حركيات ]1 


حركيات مسار الرحلة 1115 طندط الطعناط 


حركيات من الدرجة الاولى وعتأعصن] ععل02 اط 
حركية إكاالكككانا 
حركية التبلور 
حركية الترتيب صفر: الحالة التى 22/02(006115) تخلة - ع2 


يكون فيها معدل تفاعل الأنزيم مستقل عن تركيزه في 


1 و 1اع مك1 


الطبقة التي تدنوه 
حركية الحامل ‏ حركة الحامل لإاتلتحاه/ة معتسسهه 
حركية بيولوجية وعتاعصت] لمعاعه 1م81 
حروف 00222 
حروف أبجدية وأرقام 11 امام 
حرير صناعي 128 
حريق 11 
حزام التكافؤ المنقسم لصوظ ععمعلة7؟ 016 - غتامم 
حزام الطاقة موق زع عم 
حزام الطاقة الثانوى لصصط طناك نزع تعم8 
حزام القساوة المحفور ص5 عصنصع 5 0ع0لءطصساظط 
حزام المقعد تعطمنتقصة 1 أاء8 - أوع5 
حزام طاقة الالكترون ةم تزع تعط8 جمعاءع 81 
00101 أاع8 


م ناقل: حزام من الكاوتشوك يتحرك 
بشكل مستمر يستخدم في المناجم والمصانع ومحطات المعالحة 
وغيرها لينقل مواد مختلفة من مكان إلى مكان 

حزام/ نطاق الناقلية - حزمة التوصيل 


ا 


24 هع 002011 


حزم دخانيّة طويلة وعاعة)ك5 عام مد 1له1” 
حزمات عريضة من الترددات 5 اع اعناوع 2 11710 
حزمة ‏ مجال ‏ نطاق 8 
حزمة الألياف المستمرة عصن1م ]1 
حزمة الأيونات المركزة 1818 
14 حزمة الترددات ع1" لمتتدظ - >1 
1 حزمة الترددات 5 8320 - بآ 
5 حزمة الترددات 5ع نالع لمو8 - 5 
حزمة الترددات ع اع لمد8 32 
حزمة الترددات لصحظ (ط11() لإعمعنوع؟2 لامآ لزترع17 
المتشنضة جدأ 


حزمة التقيّل الجزيئية 
حزمة التقيّل الكيميائية 
حزمة التكافق - قطاع التكافؤ ‏ نطاق التكافوء8220 ععصقله/؟ 


1815 - التمأاامظ متحءظ 1ولناعء13101 
0818 - لإامخامظ ستوعظ لواعسعطا 


حزمة الكترونية 78]01ع[عدعة متدءظ مناءع81 كلام لاصتاةه © 


مستمرة مسرّع 

حزمة إلكترونية مستمرة ستوعظ مناءعع81 15ام لاطتاه) 
حزمة أساسية ع8 
حزمة مستوية لم8 غماط1 
حسّاس ونا 1 أكمع 005 اط 


حسّاسات - صنعيّة/ اصطناعيّة لداع ناعم - 5تتمممعء5 


حسّاسات/ كواشف الديودات الضوئية 56250155 201001006 


حساب مااع طم 
حساب 01) 
حساب التفاضل اماع01 [قتامع ]زد[ 
حساب التكامل نعل لماوع م1 
حساب المنظومات 2 51/516123 1001/11 5110 
المحكمة التقبيتك 

حساب الوزن الجزيئي 5 ه10 ع تخد انعا 
للبرلييراك 

حساب طليق الفاصلة علاعستطاقضة غصتمهط عصتدماط عاعماظ 
حساب كميّات 15 ع ننه 1م01 
حسابات التكامل والتفاضل كنا نعل 6 
حسابات العملية ا 
حساسية 11 قمع 5 


11110 أقمع5 تزع الاعوع ]1 


حساسية المُستقبل 


حساسية درجة الحرارة 5621117 عتنامنء ممه 1" 


حساسية طيفية 11 نالقمعك 1[مماععم5 
حساسية لغبار الطلع الحمى القرمزيّة عع ه11 
حسب الطلب 1 1 مده © 
حسيمات نانوية كاك نوات زقاء ها 
حشرة ناقلة لفيروس/ بكتيريا مسببة العدوى بالمرض 77601015 
حشو ‏ تبطين لآ عمنل0جم 
حشوة ‏ احتشاء عمتاعوم 
حشوة حلقية مطاطية لإحكام أعكاقة0 عصنع عط طن[ 
الإطباق / العزل 


حشية مضغوطة ‏ حشية انفعالية ع تلطه اك 


حصار كولوم علمعاءه81 طصدمانده © 


حصان طروادة - نوع من أنواع فيروسات 1105565 11022 


الكمبيوتر 

حصبة 

حضفب المشيزم 
حصر ‏ انحصار 


عع 1/1 
101111 


تع متعم لم00 


حصر التصميم 5 101211115 101 تع زوع[ عتناوهاعص8 


للالياف الفاصلة 


حصر كمومي 


حصص مسموح استيرادها 


0112111111113 1121 


111001 5 


حصص التزويد بالماء او بالطاقة او ماشامبها 2ءعءده5 5م1261 


011011 هم 1أعوع ]1 


حصيلة مطر ية - مستجمع أمطار اأتعسطعام معنه/1آ متف 


حضارات قديمة 
حضارة 

حط/ هبوط آلي 
حظر - حصار 
حفازات التشبيك 
حمازات زيغلر - ناتا 


5 ا 11م 
0011 
201 سآ عتأقطاماناىم 
81 

1 عتطلعلستاو5 ه01 
82 - معاععا2 


حمازات قابلة للانحلال فى الماء -5ا212[(5© واطناه5 معلة11 


حمّازات حلولة في الماء 
حفازات محمولة 
حمّازات من البلاديوم 
حمّازات نزع الألكلة 
حفر استخلاص - اللبّ 


حفر - تثقيب 


حفر / فراغات في الصفائح 


حفر الرصاص 

حفر بالدق 

حفر برد فعل شوارد 
حفر بمساعدة الشوارد 
حفر تمهيدي 

حفر دوار ‏ ثقب دوراني 
حفر ضحل 

حفر عن النفط 

حفر مُتحركة 

حفر مجهرية 


15 01161 ملام 
م211 
10 

0011 

ا نه 55[ 
8-15 نآ وعاه1 
لدع[] وعطء1اط 

1 مه1وك معط 
قتتاعاظ د10 - عللأعوع] 
طعدعء 1 لعاوزووى ه11 
011[ أمعصامماءنرء10آ1 
8تاءعا8 لاعم 
مدآ نمه ]1 

ع01آ 51211019 

01 15 

110118 15 


5 ع1م1/1161056 


حفر هرمية 5 101021 
حفر/ انشاء أنفاق 0110111 
حفرة أل 


حفرة الإطلاع: حفرة يتم من خلالها مراقبة سيرااء19 )طع51 
العملية فى إحدى وحدات منشأة / محطة معالحة المياه 


حفرة التشبع/ التشرب غلط 50016 
حفرة التشرب - التصريف بالارتشاح 7ك علده50 
حفرة التصريف عام منود[ 
حفرة تشرب 1ل نتونتلث علده0ك 
حفرة تشرب لتصريف الاء بالارتشاح 500127737 
حفرة مرحاضية خا[ أالط 
حفرة مفتوحة 101 - وعم 


حفز حيوي في أوساط 2 عتصدع 01 11 81021813515 
عضوية 

حفز حيوي 116018 0025621100281 - دولل م1 5زىؤزلماهءه81 
في أوساط غير تقليدية 
حفظ الطاقة ضمن قطاع 
حفظ المزرعة 

حفظ المعطيات بصرياً 


كلع5ط00) للع اعمط 1ماعع5 
الاعوع21 مم1 نا 
05 10233 لدعتام 0 

حفيرة عع 01 
حقّ الخطوط الحوية الأمريكية أطعنظ 5عصتاعتة سدع عستم 
حق الاقتراع والتأليف - المشاع ستقصده] عتاطمط 
حقبة - 1812 
حقل 11 
24 - 8 
ع1 أواط1 
حقل تيار مباشر مغنطيسي 2خ علتاأعصعة11 120 
حقل صرف الحفر الصحية: 11610 عققصنهة<[ علصة1 عتامعء5 


الموقع الذي يتجمع فيه مياه الصرف القادمة من عدد من 


ال حفر الصحية 

حقل قسري - قوة ععنوط - 10عا1 عكاع نعم 
حقل كهر بائي ع1 عتاععاظ 
حقل كهر مغنطيسي 1 عتاأعمع مصدمجاءع 81 
حقل للسواكن ذات اللفافة 5 21611 لطناه117 
حقل متخامد أسياً ع1 أمععوعمم 


1 ع تناه الع 0005 


حقل محافظ 


1 علأعمع د11 


حقن ك1 
حقن البئر العميق ممناءء زم 1اء1717 - مرعونآ1 
حقن الهواء من الأمام إلى الخلف نم1 
حقن الوقود دمناءء نم1 اعنط 
حقن بالاسمنت 601018 
حقن بالليزر 51[ متاعوره1 
حقن تيتانوس توكسايد 295 100141 12115هاء 1" 
حقن دهني 110110101101031[ 
حقن طلاء : مادة عازلة مالئة لنع التسرب 61010 
حقن مجهري لاع 1111012 
حقوق الانسان وأاعن] مسد[ 
حقوق الحيوان مااع نج [لستسم 
حقوق مائية ماعن 112161 
حقيقي النواة 0 
حقيقيات النوى 5ع01 211لا 
حك بالمسح عصاطط ]1 

1 


حك البمقية 


حكم مبني على التجربة - قياس تقريبى طاصصستط1] 01 عانك1 


حكم مطلق لإقا1ة مام 
حلمهي 1111 
حل المرونة 1ه (اأعنامة181 
حل المشاكل الموزعة 12285[ - 5019128 تمعءاطامعط لعاناطاتاوزط 
حل المعادللات 5 01 50111101 
حل المعادلات الخطية 75 12631[ 01 50111012 
حل معادلات الملاحة 1811085او8 0متادع8121 01 دمنانا[ه5 
حلالة - رذاذ 1ع م 
حلزوني 5011 
حلزوني 101 
حلزونية لإخاعناء 11 
حلزوني مزدوج تناع عاطنود[ا 
حلزونيات/ ملتويات - شكل من أشكال عماع ماع10 1م5 
البكتريا 


حلقات التحكم بالتغذية 5هه0آ [متامهك0 عاعقطلعه1 
الاسترجاعية 

حلقات المكبس: حلقات مفتوحة في ايتها 5عصنظ ماقلط 
لتأمين سداد الإحكام في المكبس 

حلقات سلسلة لربطة لاصقة وعلصنآ ستهطن) 0مه8 علامعطلم 


119 


- وصلات السلسلة الرابطة اللاصقة 


حلقات سيطرة 
حلقات 


100 


حلقات نحاسية ‏ أحزمة 
حلقة ‏ زردة 

حلقة - طوق 

حلقة البُطاء/ التلاكؤ 


95 00121101 
وعاء (ع113020 

95 1126101361313 
لل لتقكت 

1 

لوقك 

م1600 


حلقة التحكم بزاوية الميل -1:005 20ةتصحصه0 عاعصك علتصدظ 


الزاوية مابين الأجنحة و الأفق 


حلقة السرعة العالية 


حلقة الصمام اليدوية: عجلة دائرية معدنية 


8لا 0ععم5 اأخطعتاط 
اععط/1؟ا لصداط 


لفتح وإغلاق الصمام يدوياً في حال انقطاع التيار الكهربائي 


او حدوث عطل 
حلقة العلام 


لمشترك المحليّة 
لوفرة والندرة 


لمشترك - أنشوطة المتكره 


دععاه 1”" 
مزهه.]آ ناعطاتاءوطنام 
مدآ 1*5عطاتمءوطنا5 لوءم.آ 


عا0 عمتصوط - لحك - أقوءع1] 


عمتكا متام 
علكاع نط 11" 
لآ عتأم ممعم 


مه0ه.آ عاعدطلعء1]1 


الكائنات يسدي فيها كل منها خدمة للآخر 


حلقة حمض الستريك 


اع لأعخ غ11 


حلقة حمض ثلاثى الكربوكسيل ع0 4نعى عناندهطعوع1 


حلقة دائرية 

حلقة فعالة 

حلقة قفل الحالة 

حلقة لاكتون ضخمة 
حلقة مغايرة 

حلقة مفتوحة 

حلقة مقدسة 

حلقي ‏ شبيه بحلقة المرساة 
حليلة - منفذة 


عل[ 
عطلخ] علاوقوط 
عمنا علناعم 

م0ه.آ 4عئاء0.آ عمقاط 
1 اما 2.آ عناءنزءع 1120120 
م1.00 1[وءم0آ 

عاء زعم 1عاء 11 

م100 اعم 0 

لنهع© نزاملط] 
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عاطوع سعط - عا رمسم 


حليلة/ حلائل عديمة الهيئة عا لهسم 
خخاضات عندلة 0 
حمام مسافر 5 12055611861 
حماية 2000 
حماية الأسلاك عاطدن ل0عاعنادآ 01 امتاععاه]ط أمعله ]1 
النفقية من القوارض 

حباية الأسماك 5 و11 
حماية الماء عع 1170161 


حماية المكون والدارة 2متاعه280]6 انناء من لمىة الاعمهمطصده0 


حماية خارجية مع ع0 امطعع اد 
حماية ضد الفورة 01]اع6 201 عع لام 
حماية ضد الماء من ع1ط08) 1عاعنادآ 01 «دمناءعامعط منولآ 
الكبلات المقنونة 

حماية عابرة 11011516111 
حماية فرط تحمل عع 0111050 
حماية مقابل الصيانة 002515080102 ناودعلا - عستاءعامعط 
حماية من الأسلحة الذريّة والبيولوجية ‏ <مناءعاه: ©2118 
والكيميائية 


حماية من التفر يغ هناءعع 20 عع تقطء15آ عتتهأومماءع 181 


الشحني الكهروستاتيكي 


حماية من الطلقات النارية دمناءء ه20 عناوتاله18 


حماية من القوارض ماع06 أمعل1]0 
حماية من المواد ذات النشاط عصتل أعطك عناناعده112010 
الإشعاعي 

حماية مهبطيّة دمناءعع ه260 عتلمطتة 6 
حماة مجاري 5110 عع 56172 
حمأة منشطة 5110 لعن هاناعم 
حمأة مياه الصرف ا 0 
حمأة وحل منبوذ ‏ قناة جانبية موحلة 51 
مض م 
حمض الاوكزاليك لك عنتله0 
حمض الاوليك لأعكى عزع01 
حمض لأديبيك علاعهى عامنتقكم 
مض لأراشيدونيك 4ع عندهل1طع وهم 
حمض لأسبارتيك 4ك عتاتومقم 
حمض الأكريليك لك عنانعه 
حمض البريفينيك عى عتسمعامءءط 


لبنزويك - الصمغ البنزوينى / الجاوي 400 عامهدء8ظ 


لبيملك ثنائي الأمين 4ك عتاأعسام مه سماد[ 
لبيوتاريك لك عتتعا 8 
لحصرم الناري ‏ حمض البايروفيك لأعى عاااطرط 
لخل الجليدي 4ك عتاععة لماعهان 
لدُبال 4خ عنسسسك1 
لدهن ‏ الحمض الاستياري لزعث عتتدعاك 
لزبيدة لخ عتاإاياظ 


عنده ]لاك 


مض 
حمض 

حمض 

حمض 

حمض 

حمض 

مض 

حمض 

حمض 

مض لع عاع1لام 
حمض الشيكميك لاعى عتستلتاك 
حمض الغار عتتناهآ 
حمض الغلوتاميك أعى عتسمان1 نت 
حمض الغلوكونيك لك عتدمعن1ات 
حمض الفوسفور 4040 ذناه1مطم5مطط - لتعى عتدم طمومتاط 
حمض الفيوماريك على عتتمسصبط 
حمض القصدير لأعة عنصصة 1" 
حمض الكبريت م عن كانم 
حمض الكبريت المائي عمقل 1110105 
حمض الكلافو لانيك عنصة[نكم61 
حمض الكوريزميك على عتصسسكترم ات 
حمض اللبن ع عتاعمآ 
حمض الليمون لماعك عتناكت 
حمض الماليك لع عاعلة1/1 
حمض الناليديكسيك لخ ععنلتلةا1 
حمض النمل عه عتستتمط 
حمض الهيالويورينيك نعم عندمعسالة111 
حمض الهيبوكلوروز 4أعى كمه 1طءعهم:111 
حمض الهيدروكساميك على عنتسهحه:11101 
مض أمينى لاعى متتس 


مض ا (مض البروبان) 4ك عتممامممط 
حمض بينيسيلاني الأميني 
خض حنطي 

حمض دسم طيار: حمض دهني يحوي لأعلى 1*2 علتلداه/1 
سلسلة من 6 ذرات كربون أو أقل 

حمض دوكوساهيكسينويك ‏ وهو 4004 120055365365016 


عش عتطه للك ااعدزه نمسم 
ع عناععة اه اال 


ع عتللن1 


عبارة عن حمض دهني 


مض سيفالوسبور الأميني 2105011 طمرعه0 1 لمت 
>مض ضعيف لاع علوء1717 
حمض فوق النتريك لاعى عتتاتمععط 
حمض فينيل الخل 4ع عتاععة لإمعغطط 
حمض قوي عدم اك 
حمض كلور الماء لاعى ع1م1[طءه11101 
حمض لبن ميثيل الإستر عاو الإطاء81 نع عتاعمآ 
حمض متعدد اللبن 4ع عناعهةازامط 
حمض نووي ع عاعاع نال 
حمض نووي ريبوزي الك 
حمض نووي ريبوزي منقوص الأوكسجين ذلاا 
حمض نووي ريبي ع عاعاعتصهطل] 


حمض نووي ريبى المرسال خالل تععمعووء811 


مض نووي صبغي خاآ0آ 121ه5م معطت 


مض نووي فيروسي خذلا»دآ 1/1121 
حمض6- أمينوبينيسيلانيك 3-6م مر 
مضي قاعدي مم0 مسنم 
حمل 104 
حمل الخرج 4 تامغن © 
حمل الشد 024س] عاتقصة 1" 
حمل حثي للدائرة كهربائية قصنطء 511 020.آ علتاعبكمس1 
حمل خفيف 04 غطع ناآ 
حمل كامل 4 - 1لنا1 
حمل منتظم التوزيع (موزع 1.020 لعاناطتتاوتطط 'الصترمكتصنا 
بانتظام) 

حمل موصول مثلثيا 054] 4عأععصده© - هقتاع[ 
حمل هو أي 11م 
حملة أسهم 5 
حموللات 15 


حمولات صدمة: كمية كبيرة من مادة تدخل 1.0203 علءهط5 
إلى وحدة فى منشةة لمعالحتها تتسبب بتوقف سير العملية 


لفرط الكمية 
حمولة السكان المكافئة 1.020 6102ةانامزه2 أمعلةكتباو8 م80 
لل اكحك 

حمولة عرضانية 14 ع15ه 1131517 


حمولة قصوى يوميّة كليّة ‏ 1.020 72تناتتتئرة]2 لإلنددآ 1هأه'1” 


حميد ‏ الاعتدال مع تمع18 

حو تم 11015 

حواجز الحماية متعددة 823111615 102اء2:016 61/إهآ - 3110111 

الطبقات 

حواجز كيميائية ولع كنظ امعتسعط0 
جز للغازات ع8 6005 
دث المناجم قمع عع عمنسصت1 
دث. صئاعية 5ع عع لمتتامن 10 
سيب - كمبيوترات 00 
فز 110 


125 1نهغ ام 0 
15 1210م 
15 عل [ناعع:1/1731 
15 1011121 
مل مائية - طبقة صخرية ينساب الماء ضمن 
نيا املا حكوو الجا لقانب متهن ماق 
مل مشتركة 
مل منضدية 


11 لخر 


000111110115 


حْ 
5 
١‏ ب 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 ] 5 5 


5 [(مغكاوء10 
حور: شجر ينمو في نصف الكرة الشمالي قصير 201 
العمر نسبياً - يستخدم في الصناعات الخشبية وصناعة الورق 
حوسبة مم00 
821 - اناده 1هن1اعنتامص1] اعالدمدط نزلااء أمظ 
حوسبة توجيهيّة متوازية شرطاً 
حوسبة درجة 0022211121105) - هلأ مططء 1 كلث علأهاد 
حرارة الهواء الساكن 
حوسبة ضغط الارتفاع 8]105اناصصده0 - علسطتالت عتناذوعمط 
حوسبة كمومية 231 )00112111111131 
حوسبة متوازية 18 20101161 


حوسبة 11621101م020ن) متاخ - 18121015 12101 تحدم 


وضع أخطاء التبديل 

حوض ناك 
حوض الصرف مامد عع 2طنه01آ1 
حوض مل وتصريف 12 عع21طء015آ لصخ 1111 
حويصللات 055 
حويصلاات وعلعزوع1 
حويصلة 171 
حويصلة نقل مآ[ 


حيّز - غرفة ده ]1 


حياة خارج كوكب الأر ضِ عكنآ لامتتادع :عا اد 


حياة لاهوائية بدون أكسجين 1[ 
حياكة ك1 
حيز ‏ قائمة مكونات ععوم5 - عامن1” 
حيز تنسيق شامل م5 20010121105 1وطه1 0 


حيز توزيع الشحنات 2 ع01318) 101أهمك5 
حيز ميت - مجال تمتنع 
حيوان أذن البحر 


حيوانات محورة ورائثياً 


ععوم5 30ع10 
عه لوطم 


15 نحف عتدعع 215 1" 


حيو جزيئية - جزيئي حيوي تن ةناءع01 81012 
حيود 101110 
حيود ظاهري ع7 امعو ممم 
حيوي - هوائي عاطامنع مر 


حَبَثْ 51 
عخدع 5111 ه11 - عماك 
شين ع 1] 
0 زة 1ك 
جرّج موجة مربعة ذا مستوى 71816 5011216 6761[ ماع10 


خادم 5 تابع تعلتدع5 - لمعلا 


خادمات الكمبيوتر 


1ت وك الله نوراه 


خارج الجسم 0لا عر 
خارج المو قع اكه ع1 
خارج خلوئ ماع18 
خارج شق داك 51016 
5 دي امعد 
خارجيّ - دخيل - غير جوهريّ - عرضيّ عأقط 1 


خارجيّة معرّفة لعصلاءح[ لممععامظ 
خارجى المنشأ 5 
604 


خارجي بعيد عن جسم الطائرة 
-010116ع01دع5 01 مطل 1802 نزعه10مصطءء 1 1هه 1ه صمععان1 
خارطة الطريق الدولية لتكنولوجيا أنصاف 1|019 
الموصلاات 


خارطة اولية طلم 110 


خاصية تقويميّة عنأ135عاء 0212 متندءتاءعظ] توعمنآ ولح 


لا خطية 
خاص بالعصر الحجري عتطانامع! 
خاصة ‏ ايجن معع 11 


خاصية توسعية لإأ1ءم2]0 ع لامع ارط 
خاصية شدة 

خافض التوتر السطحي 
خالٍ من العيوب العيانيّة 


لاألاع م210 ع ا1قلاع 1 
ألتماع 2 لاك 


ع2 - أعع]ع1/130100 


خالص - مطلق عاناآهقطم 
خالية من الثقوب ووع] - غ1ه11 
خامات المواد كنك كامتعاة1/1 
خامات منخفضة المحتوى و01 ع0120- امآ 
خامة تشكيل 1م11 
خامد: يفتقر إلى القدرة على الحركة ع1 
خانات 1015 
خانئق التدفق 001101 1101 
خانوق غامد[ 


خبث ‏ الامراضية ععطء لمارا 


ختش (خليطة تذكر الشكل) /إ10لخ نإ1مصع]/ة عمهقطام 


ختم الغطاء عستلةء5 © 
حتم منيع لدء5 غطع11” 
ختم منيع على الغازات لوع5 غطع 1 قد 
خث و12 
خثرة - جلطة 15 اله 1ط 1" 
حخذّي ‏ شدقي - وجني - فموي - فمي عع 
عدن اع 0ك 
خدش 5 
خدش بالصدم أعةصحم1 لعطعامكح 


خدمات الانترنت اماع م1 01 عع كعد عمتلد 0 
خدمات الشبكية 


خدمات المعطيات الرقميّة 


5ع ع5 01101 
و1 102632 1011121 
خدمات الويب ا 
خدمات الويب الدلالي ا ات 
خدمات قومية للنقل جوي 5ع1/لء5 عتلقة12: علخ أمدمتندلط 
خدمة الانترنت السريع 
خدمة البيانات ذات نمط 
الدارة 


ووعععك أعماعام] لععم5 - عاط 


511 10060 ع1100 الدا 011 


خدمة التموقع الدقيق 56111 ع متدم زوه عقاعء 1ط 
خدمة التموقع القياسي 56116 عمتدمتازوه2 20210هاك 
خدمة الشيكات 0115 ع8 ع ازعم 
خدمة 17خ - 5ه71510ع1ء1 2اتاعاسخ 1ن امتصده 0 


المحطات الفضائية / تلفزيون الكبل 

خدمة أداة تحكم مؤازر دائرة 0011101 100ء5 مه0ه.آ 010560 
مغلقة ‏ نظام سيرفو الحلقة المغلقة / الأنشوطات المغلقة 
لاليّات المؤازرة 

خدمة حمل أساسي 
خدمة شبكة الرُّزمة 25 


ع21ء5 030.] - عموظ 
عع ع5 1ه نتتاعل8 أععاعوط 2225 
خدمة في أقصى حمولتها ععااء5 1020 - علوءعط 
خدمة مطلوبة 


أ5ع وع] عع ازعم 


خدمة/ خدمات ا" 
خرائط - محططات 1ق 
خرائط لونيّة بالتوليد 2/275 00101 4ع أهمعدء0 7المانوتط 
الرقمي 

خرج 01 
خرج اسمي نم01 2[1تاطنه ل 


خرج النطاق النصفي 
خرج ثناتي متساسل 


خرج مسموح به 


نام غ0 ل صدط 1110 
نم0 لاتفصاظ 1[مامرعك 
ععممنع1ه 1 نم0 
خرج ملفات الدوّار 115 11001 01 نم01 
خرج مولد موجات ‏ 172]015عطع0) 11201006 01 انامان01© 


ميكروية 


خرزات مغنطيسية 5 عنتاأعمع 1/12 
خرسانة - بيتون اع 00 
خرسانة بيتون نفوذ عأع عط 00 كنم كاعم 
خرسانة سبق عاع1ع د00 أقوعع1ط 
خرسانة مصبوبة عاع 1م00 أقو0) 
خرسانة مقواة عاأع عط من لمعه 1 صاع ]ا 
خرطوش أقراص ععلتامقت عاولط 
خرطوم مص 1105 1ه 1أعناك 
خروج من الدحرجة 101101 
خريطة الترقيم تقطن نزللة1” 


خريطة التزويد - لوجستي - رسم نسبي مدا عتاواعه.آ 


حرّان - مستودع حوض - حامل مائي مكون من1865613701 
طبقة تتصف بمسامية ونفوذية تمكنها من خزن الماء 


123 


على حزان الهدف على أعع 11 عع 510513 


خزان تفتيت الضغط علصة1' عتنادوعءط علوعر8 
خزان رنين تحويلٍ علصة]' أمتقصهودع ]1 أستاطاك 
خزان صرف عله 1" عتامعم 
خزان مزود بخفاق علطةط' عاك 
خزان/ صهريج تركيد علصه 1 0ه سمعستلع 5 
خزانات الوقود المفتوحة قكلصة' اعباط مصعم 
خزانات أرضية دكلطة]' عع 51012 01تنامضع 1ع20 لآ 
خزانات أرضية تلطه 1 عع516012 0نامع 2ع20ل1آ عمتكادع.] 
مسربة 

خزانة دوارة من جوارير 101 1ه0115 0312 ع تامع ]1 


خزف/ سيراميك غير متبلور / غير 061812105 10115م001ىظ 
ار | 3 5 
خزن التوزيع 
خزن المياه 
خزيفات بللورية 


50 


0 11101 ط1015]11 
0< وك لكا 
ولمع عستللة 01 
200 


121 


2 


لربيع 


شح إبري الاوراق 52000 


خشب الشجر عريض الاوراق الخام عط تناءآ 1121015000 
لشجر عريض الأوراق 11 


700 1ماقمعء 1" 
14 


114 


لنسغ (خشب العٌُصارة): نوع من الخشب 5210001 
خشب بناء 111 
بناء صفائحى اع 1ط 4ع متسم1 


نجاري 
-م220 [دعتصقباءعء14 لصخ أامعاوجطاط - 117000 ل[ماء تعستصده 6 


0011 5 


حدية قارن رامل رياف وكا 5 
خشب خام تجاري تغط ناآ لمك تع تمده © 
خشب خام مُعَدَ لتصنيع إضافي انآ 
خشب خام ذو مظهر نظيف ناآ ععطمموتدء ممم 
خشب رقائقى 12111000 
خشب رقائقي خارجي عا 


خشب رقائقى داخل 1111101 


ه011 


خشب كمادة هندسية1/121615121 1128ءعع2اع80 مث دخ 171000 


خشب كومبرج - مم1 ته 
خشب مشت - مع1101 
خشب مُصئّف إجهاديًا 20 - ووع1ام 

: 74 م 11و00 


6620 - و5وعتاقدهآ8 


خشب مضغوط 4 00101655102 
خشونة السطح م 5111020 
خصائص الأداء عع عع تمستام ]معط 
خصائص التحويل ع1 11025161" 
خصائص السيولة اكع اع 1ن ه1]ع]1 


خصائص العزل الكهربائية 
خصائص العزل الكهربائية 


جدول 


وعتانعمه:]2 علتاععاء ادا 


عاطة!' وعتائوعمه:] علتاععاءزدا 


خصائص 6م00 عآاممطع1أه لآ1 
لكمبيوترات الكتابيّة المحمولة 

خصائص المعالج الميكروي 5عنا؟51عاعة 1 قطن «و5وعء0 1م20 1/11 
خصائص النظام 
خصائص الهيدروجين 
خصائص إلكترونية بصرية 
خصائص جبرية 

خصائص دورية 


ا ناه اوت 
1ع م0 تزعع 111:10 
دناعم عتدامناععاء 10م 0 
5 316 عع [خلر 
دانع م20 عللملمعط 
خصائص دورية للعناصر 2]5ع0ة816 01 و5عتامرءمهءط مللممءط 
خصائص ضوئيّة إلكترونيّة 065اروممةء2 لوعنام0 - دمعاءماظ 


خصائص مغنطيسيّة وعتاء ممع عنتأعمع 112 
خصوبة التربة لإاتلتاي1 ازهم5 
خصوصية 2111 
خصوصية - نوعية 117 مم5 


لع 1اعمم5 عع امم 
ا 1 4ذا كك اق 
60024 

خضوع لدن 1ع عتاأمواط 
خط الاتصال الرئيسي 
خط السائل: منحن في مخطط توازن الأطوار ‏ لا 5ناكتناواآ 


0 


تقع أعلاه إلا سوائل مستقرّة 
خط السيولة والتدفق 


عصاآ 1107 


خط الطاقة للتيار المتناوب 
الداخل 
خط العرض الجنوبي 


1 116[ نكم عاتطامعن1 


0 سآ طانامك 


خط القدرة للتيار المتناوب/ قدرة التيار © 
المتناوب 

خط إلى خط عطاآ 16 عصاآ 
خط تدفق (سيولة) صنع الفولاذ عصناه11 عصتعلة])8 1هما5 
خط زمني للحضارة عصنآ عسكك ممنامعتلتكك 
خط منحني التصلب عطاآ 50115 
خط الارسال الشريطي عطاآ ه1وقتستقطة 1 تادوم 1/11 
الميكروي 

خط الانحلال الأعظمي لاتلتطب[ه5 02 عصنآ سسساستحدك1 
خط البذرة 6 
خط التدرج: خط مقسم إلى وحدات لبيان عصلآ عله1© 
مستوى سائل في وعاء على سبيل المثال 

خط الترابط عصنآ - ع1 
خط التزويل عطاآ عدمطمعاء1' منآ 1هتمآ لمدمتامع كمه 
التليفوني الاعتيادي 

خط التعزيز اعا5 800 عماآ 
خط التعويق المؤرض عصنآ نإهاءع»حآا 4عل0صنه1ك 
خط الحمل عصنآ 240م0آ 
خط الخصر 001 00 
خط الزوال 1/1 
خط الزوال الأو لي 1ع عسصط 
خط الطول 10110 
خط العرض ]1 
خط العمر عصناء11آ 
خط القدرة عطاا تاعنتامط 
خط المشترك الرقمي 251 - عصنآ معطتووطياك 1[مأنع زد[ 
خط 12511 - عصضنآ ءط1مءوطناك لمازع 101 لدعأعصتسسوقم 
المشترك الرقمي اللامتناظر 

خط الوتر تآ 
خط إرسال ‏ خط النقل/ الانتقال عصارآ مأوكتستقصم]” 


قط إرسال كو 
موصلين 


خط تعويق / تأخير 


مآ 1135101551011 01 غأع 00201 1110 


عطاآ نإداءجآ عل 1باوعكة11 
عصنآ تإواء0آ[ 


خط ]2ه 17 دعم هنا - عصتآ مله صمومعااى عمقطط 
تناوب الصور (نظام التلفزيون الاوروبي) 

خط رئيس مضغوط: خط من الأنابيب تكون هنه/! عهه1 
عادة كبيرة الأقطار تضخ فيها مياه الشرب بضغط عال كاف 
لنقلها إلى مواقع المستهلكين ‏ او تضخ فيها مياه الصرف 
بضغط كاف لنقلها من محطة ضخ إلى أخرى وإيصالها 
بالنهاية إلى محطة المعالجة 
خط مباشر: فوري عصنآ - 0 
خط متعدد نقاط عصنآ أصنهم 1/1 


خط معترض - اعتراض أمرعه مع 101 


خط موقعي 05 مارآ 
خط نودل عصنآ أهلهلم 
خطاً ر قمياً يكياً أفعو انياً عصنآ لعتمااع لل زعاس] عستامعممعم 
خطاف عامزمة1 0 
خطأ عت 11 
خطأ التعويض حصن 18/5 
خطأ الضغط 812101 عاناووع 1ط 
خطأ بشري 1101 ناك[ 
خطأ في مسار 81201 عاعة]1' 55ه 0 
خطة الإصدار مقاط عموعاء ]1 
خطة الأعمال طماط د5وعصتقن8 
خطة البرمجة والتطوير أتعمرمم1ءنع10 
خطة البناء صداط للاتنا8 
خطة لتعافي من الكوارث صقاط نزتم امعع] تعامد5زد[ 
خطة التكامل والاختبار صقاط أوع1: لصخ دم عع 15 
خطة المشر وع مقاط 6ععزمعط 
خطة أمن البنية التحتية صقاط 'إا1تناءع5 ع لاعلا ناقه لم1 
خطة تطوير البرمجيات صقاط اأمعصطمماء نج[ عته كاله 5 
خطة طوارىء م زعلاعع 1ع م8 
- 21225 1221410115عم0 لإعتعع مانام ه00 21111 1أخسصع 110ص ه60 
خطط عميات الطوارىء «منى 
خطف نم5128 
خطف الشبكات عمناءه1 الضآ 
خطوط اتجاه الكترونية وعصنآ عمضدء8 


خطوط اتصال الصوت الرئيسى- 5علطن1 02206 - عمزه172 


خطوط الاتصال الأرضيّة البديلة وكلصنآ لصمآ علالأقصمام 
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خطوط الاتصال 5عطاآ 20235عتصناسسسرمععاء1 4ععم5 طع111 
الفائقة السرعة 

خطوط الاتصالاات 5[ 162610025 تتستصطه © 
خطوط الانحلال 15[ كنالا 501 
خطوط الانحلايّة (قابلية انان ن501 تتتناستحة]8 01 وعمنآ 
الانحلال والذوبان) الأعظمية 

خطوط الإعداد المخصصة طنداء5 وعصنآ 0عاوء1لء12 
خطوط لأغشية المرنة (1*801) وعصنآ عصدةءطمعكلة - عاطترعاط 
خطوط الجريان عط لصطدع 51 
خطوط الحقل الكهربائي وعصنآ 10علط عتساععاظ 
خطوط السرعة البطيئة وعصطنآ 4ععم5 510 
خطوط السرعة العالية وعصاآ لععم5 - لم111 
خطوط الموجة الميكروية المقشورة 5عتآ تاك ع25 21/110201 
خطوط المياه الرئيسة نه ه117 
خطوط النداء الآلي وعصنآ ملآ تقلط 
خطوط النقل متحدة 15 115101551012 نتف هام 00 
المستوي 

خطوط إنتاج البرمجيات ‏ خطوط 565نآ أعنالم25 عتهةنازه5 


المنتج البرمجي 
خطوط تساوي الضغط الحو 5 
خطوط خاصة 2210216 201100281 معدتآ لصخ لهدهئلمه6 


1105 


مشروطة وغير مشروطة 
خطوط شبكة ع157011اء81 عدمطمعاء1 لعطع ]1و5 عتاطناط 
هاتف تزويل عمومية 

خطوط ضبط مختلفة / متتوّعة 


1125 002101 كناماته17 


خطوط عيار الصوت وعطاآ ع0:20 عنزه17 
خطوط مُستأجرة وعصنآ لعودع.آ 
خطوط مسبتأجرة غير وعطاآ لعقدع.آ لعصه011 ممعملا 
مشروطة 

خطوط هواتف التزويل 5عطانآ عممطامعاء1' ملآ 21نجآ عناطسط 
عدوي 

خطي 11 
خطية ]1 
حمّان 111 


خفاقة خلفية تقوم بمزج الحمأة باستمرار تعاوءة عاعد8 
خفر الطريق السريع المحلي 


خمض 


0ه تداع 81 1دءم.آ 


| 


خفض المنسوب 

خلاء - فراغ 

خلاصة منظومات/ نظم 
جدول 

خلاط / مازجات/ خلاطات 
خلاط الهواء ‏ الوقود 
خلاطات إحماد الحريق 
خلال التاريخ 

خلايا /, خانات 

خلايا التائية 

خلايا التوصيل الضوئي 
خلايا الذاكرة 


1012371 
اع 17 


عاطة 1 لاتقستسصناة - ومتعاوزم 


ع1 
11 اعباط عنم 
5ع ععاط لظ 
11156017 ناماع نامغط 1" 
ع1 

ولاعت 

ولاع) - 1 

5لاءعن) عتكتاع لمعم مطط 


5ع 1متطعء 11 


خلايا الزنك ‏ أكسيد 5لاء© (معشبص2) 0:06 511062 - عمد 


الفضة 


خلايا الليثيوم - أيون 


عطتله1 6ئز[متاعع81 50110 تآ 


5ع (2م]1 - 1آ) نه1 متناتطا1آ 


خلايا لليثيوم 15[ع0) (2و1/50آ) 1010106 1ناللناك انتآ 


ثاني أكسيد الكبريت 


خلايا 5 (1202/غ1/8آ) ع010:10آ عوعصطمع 1122 متتاتطا ]1 


الليثيوم - ثاني أكسيد المتغتيز 
خلايا الليثيوم الاولية 


ع 1ط لستناتط امآ 


خلايا النيكل - الكادميوم دااع (81100) سسخصل ك2 اعاعاار 


خلايا النيكل 15اء0 (21110 - 811) علتدمعل:112 لماعكة اععاءعااط 


- هيدر وكسيد معدن 
خلايا إبنة 

خلايا إجهاد 

خلايا أولية 

خلايا بدينة 

خلايا بلعمية 

خلايا تائية 

خلايا توتية 


5ع #عاناع ه100 
ولاعن) ووع ام 
5 اتمساعط 
15اء0 11256 
2195 
ولاع)- 1 


0 ل 1" 


خلايا 115ع0) (22/11202) ع10ه01آ[ عدعتدع صة]8 عستادعاام 


ثاني أكسيد المنغنيز ‏ القلوية 
خلايا جذعية 
خلايا جذعية بالغة 


5لاعن) بمعاك 
5لاعءن) متعاك النلكم 


خلايا جذعية جنينية 

خلايا جذعية لحمية متوسطية 
خلايا جذعية مشكلة للدم 
خلايا جذعية موجودة في كل 


85 - 11عن) عاك عتحده تطصرظط 
لمستتطاعمءوع 11 
ولاعن) طتعاك عناع0م م 1ه 11 


5لاعن) عاك اأمعامم اص 


مكان 

خلايا جزيئية كبرى 1 1ناعه16ه هضع 1/2 
خلايا حرارية ‏ أعمدة الحرارة : أجهزة لقياس 165أمزهتمعط1 
التغيّر في درجة الحرارة 


خلايا خازنة/ احتياط قلاع مازعو ]1 


خلايا شمسية كهرضوئية/ عنم غ1ه101ه]ط ولاع0 نامك 


فولتضوئية 

خلايا شمسية لا بلورية 5ع 501231 قتامام1م تتم 
خلايا ظهارية دلاء0 لهتاعطازم8 
خلايا غضروفية وعالزء 6002010 
خلايا فولتية اسمية ع1 11ع0 1ق صتسرهكاح 
خلايا قاتلة طبيعية لاقف نالك 1 
خلايا كاشفة للضوء 5اءع0) عكتاععاع0ه]1ماط 
خلايا كاملة مقيدة ولاءع عامط117 4ع115زطه مآ 
خلايا كهرضوئية ‏ الظاهرة الكهروضوئية 20001 
خلايا كوبفير 5ع 1م مك1 
خلايا كيراتية وعالا0 ستاومع 1 
خلايا ماكروية ع1 
خلايا مبيض الهامستر الصيني مته 
خلايا متعددة القدرات ا الا 


خلايا متنافسة 

خلايا محببة 

خلايا مسدسة الشكل 
خلايا مقدمة للمستضد 


05 أمعاءم ته 
010111105 
مه الناوريك 155 


5لاعن) ع تتامعوع21 عع امصخ 


خلايا نخاع ورمية ولمع قحدماء 113 
خلايا نموذجية دلاء) 51320210 
خلايا وحيدة 110 
خلايا ورمية هجينة 11 


خلايا وقود دلاعن) اعناط [متقطاء8 أععنزدا 
خلائط النيكل 9م اععاعتا1 
خلائط بلاستيكية / مزائجوقمءا8 تع متزاهص - ذنزه1اى عتامواط 
البوليميرات 


خلائط تيتانيوم الك صتنائصة 11" 


خلائط معدنية 


15 16و - 11170" 


75م أماء11 


خلائط معدنية متعدّدة الأطوار 5(ه1لى [7/16]2 عققطص1/116 


خلائط مونيل خليطة نيكل ‏ نحاس قابلة 


للاستطالة ومقاومة للصدأً 
خلائط نيكل فائقة 

خلائط/ سبائك ألفا ‏ بيتا 
خلخلة الخلايا 

خلط الدي أن أي 

خلط العناقيد الجينية 

خلط انصهاري 

خلط عطالي دوبلري 

خلع الحافة 

خلفية و تاريخ 

خلل ‏ معيوب 

خلل بروتيني - فجوة بروتينية 
خلوص 

خاة د شف واضفط 
خليّة بدائية 

10 خليّة بلورات سائلة 
خليّة لقانية 

خليّة حارّة 

خليّة طاقة 

خليّة عنصرية بلوريّة 
خليّة من النموذج (النوع) 
الانعكاسيّ 

0 211 حلية 

76 11 حلية 


خلية التوتياء ‏ الزّنك/ الخارّصين - 


الكربون 
خلية النيكل ‏ كادميوم 


75م اعده11 


75م ناعمناك لعقد8 أععاءالل 


75 م+م, داعظ - قاماى 
11 ع0 
نااك خذلار[ 

1 كناك 5تعاك د01 عمع 
عمت نط غاع13/1 

1 [1تنااعص] /اعاممه1[0 
10 م1018 
1156017 لصخ لتتناهععاعد8 
ع لاع ع 101 

مه تاعام1ط 

ةدع 01 

تنلاع 

لاعن 

[اءعن) ع "الالسوط 

الع سآ 0561 - 110او1آ 
[اع) عتسدكلة 0 

[اءعن 1106 

لاعن عمط 


عن دنا 0192501 علطنن عامسام 


أاعن) لدعتمتعطاءمتاءم 181 


ااعن) مما" - عكتاعم ]ع ]1 
اع 00 - ال 
1ع ع2 - الل 


اع نمطنهن) - غناك 


اله اه > 4ع( 


خلية توليد الكهرباء بالفعل الكيميائى 06115 [عن1/1اع0 اعنا1 


- خلية الوقود / خلايا الوقود 
خلية ثانوية 


[اءعن ته0جمعع5 
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خلية حمضية رصاصية 


خلية رباعية متمركزة (8)01) 22[1ه0ع2خاء1' لعتعامع0 - لم8 


انه وزها 
اله رت 


لاعن 1ع - 16240 


خلية زر 01 مم8 
خلية سائلة قف يكين 
خلية شمسيّة ع0 نهآه5 
خلية عنصرية لاء0 انملا 1806 


خلية عنصرية (واحديّة) اع غنمل1 


خلية عنصرية تنضيد سداسى متراص أاء0 انمتا امك 
خلية عنصرية مكمّبة 
خلية عنصرية واحدية مكعبة 


أاعن) انمتا علطن 


ختمنا عاطنن) لع تعامعن) عمو1 


متمركزة الوجوه 

خلية فولطائية لاعت عنمناه17 
خلية قلوية/ خلايا قلوية 115ء© عصتلمعااى / 1اء0 عصتلمعلاى 
خلية كبدية عالإء مادم 11 
خلية كهر ضغطية اع عتاءعاءمجعاط 
خلية كهرضوئية / فوتوفولطائية - [اء© عتمغاه1ه6أمطط 
فولتضوئية 


خلية كهرضوئية فوتوفولطائية تهاه5 [اع0 عتم غ1آه017]مطاط 


خلية كهروضوئية 1اعءعه هط 
خلية متمركزة الوجوه (00]) اع لع تعامع0 - ععو1 
خلية نفوذة 1ع عملا1 - 106 ا لستقصدم]” 


خلية 1اءع0) انمتا عنتطنت 0ع تعامعن - نهله8 - [اء0 أخملا عوظ 
وحدة نحلية - وحدة مكعبة مركزية الجسم 
خليط الهواء ‏ الوقود أخف 


8317 ععلدعءمةوع 1 
115 اعناط تلك ناعطوع.[] 


خليط مسحوق سرمت روثينيوم أعصمعن) - لسلاتصعط ك1 


خليطة إنكولوي /إ10معم1 
خليطة آيكو نيل [عدمع1 
خليطة مقواة بالتبعثر لإوآلى لعصعطاعمعنا5 - سمنويوءمقتط 


خليطة/ سبيكة خلائط/ سبائك صتبت ولإ10[ى/لاهالى عستاقده 
خليطة/ سبيكة متشكلة بالبخ لزوللى لعصره] رمنرمرك 
خليوي رغوي/ اسفنجي ده عتقاسطاء6 
عوييعفي 


خمر الذرة الحاد 


علاأعسمنكخة - 1اع) 


101[ «جرزوعا5 0010 


حول - عدم فعالية 205117 
حمول (لا فعاليّة» السطح كلوقه عع هناك 
حمول المحرّك/ وعدم عمله ع1ل1 عستعمظ 
خميرة الخباز أقوعلا 82161275 
حميرة فطر السكر 1ع 010[/065 312 عع 5 
(حميرة الخبز) 

خئق - -يسرق - يقتطع 011 طاعساط 
خندق طاعمع: 1" 
خندق تشرب طاعمع ]1 روح علدهك5 
خوادم إدارة البرجيات 2 11615ء5 ]اعمرعع ح مدلا عتها1ه5 
خوارزميّة وراثيّة/ جينيّة تسطاتمع الى عتاعدء © 
خوارزميات 0 1 
خوارزميات التصويت 5 71701115 
خوارزميات المواقف ع لخ عل0 اام 
خوارزميات رنجه وكوتنًا 5 نكا - ع ناك 
خوارزميات رياضيّة 225طغ15هع1لى 21221 عطاد/ة عرعامصده © 
معقّدة 

خوارزميات كمومية 11 011311111 
خوارزمية المواد 5ع :ه10 سطتتضمعام 
خواضص ع2 
خواص اتجاهية 5ع م0 231ه1اءع دآ 
خواص التصنيع عم ام اندع تلطه 1 
خواصٌ الخليطة/ السبيكة وعتاعممء2 نزو1ام 
خواص اللواصق وعتانء ممع وع تكزوع طلم 
خواص المنطق الر قمي 21 ملع مآ 101ك01آ1 
خواص تعدينيّة 5عم ه260 لوعاع 1ن اماع11 
خواص ضوئية وعلااعمه2 [وعنام 0 
خواص عامة وع نامع م260 [وتعمع 0 
خواضص في الشكل عتناع 11 - وعلااعممعط 
خواص فيزيائية 5ع لوع 1 تمباءع 11 لصخ ادعاوتطط 
ربعابيي 

خواصٌ كهربائية وعتااعمه220 لدعتاعم 181 
خواص كيميائية وعااعمه26 نوع امعط 
خواص الكبل ناس عاعه من عاطه0 
خواص المعالجة - خواصض التصنيع 5ل م20 ع ناووعه 210 
خواص المواد البلاستيكية وعتااعم هط معتأقواط 
خواص الهواء تنخ 05 5ع ناعم مط 
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خواص تجارية 01 وعتااعممع2 - لهك تعستصدم0 
خواص تضمين 265 1101110 
خواص ثابتة 115 11117211211 
خواص حرارية 5ع م0 1ل ماعط 1" 
خواص حرارية نووية مع ه22 لدع 1ع ناه معط 1" 
خواص فيزيائية ع لوعا1وقاط 
خواص متماثلة 75]05عاء222طن) لومعنداز8 لدع اعسصسصرد 
ثنائية الجانب 

خواص مضادة لنمو المتعضيات 5عتاةءعمه:2 عصتلناه] - نامث 
- الإتساخ 

خواص معتمدة 5ع دعم 70 اأمعلمعءمء0[] - مولع مص 1 
على درجة حرارة 

خواص ميكانيكية 5 عمه26 لمع 1تقباءء 1/1 
خوراص وانتقاء / 15هاء21 6ه كصمناءعاء5 ممه دعتارعممعط 
اختيار المعادن 

خوانق المرشحات وععامط 61 1ط 


خوف من الإشعاعات 

خيارات التدوير وإعادة التصنيع 
خيارات حقيقية 

خياطة - نسج - تفصيل 

خياطة الصفائح 

خيزران 

خيط 

خبط د شزيط 

خيط فطري 


خيوط فطرية متشابكة ‏ ميسيليوم 
خيوط فطرية مفصلة 

خيوط كولاجين 

خيوط مجدولة مقطعة 

خيوط منسوجة 

خيوط نانوية 

خبيطية نانوية 


111 05 تتوء 1 
5 عطتاء نزعع ]1 
15م لموع]1 
0 
18 1310111216 
8 

5 

1 

51 

مطامط 
1211601015 
لاع 51111 

علص لا 
111111116111 
121011 

عقطم 8 عتدامعهم 
5ع معو 0112© 
أفكاه زه زفاواه 
1 11701 
0 


مآ 


- 5ه 
دَفْقَةَ هوائية 101 
دّيود 10100 
دبال ]1 
ذُبالي ج11 
ذُبالين 11 
دلتا مغل 10 


115625 115ه20-1310خ-امه]1 
5 نااء ودعاء م012[ 


ذاء كزاوة 15 01025 
دابتومايسين 11106]0ظ1 
داخل لح ع 1 
داخل العضل 1101 
داخل الغشاء البير يتوني ع1 
داخل لوويك 1111 
دائخل. مخلو ّ 11 
داخل في د هن 11 
5 خلي 1611 
3 حلي المنشاً 015 1100 

110 


داخلي قريب من جسم الطائرة 


3 خلي وخارجي 81101 عل 1061101 
دار الضيافة 11051 أوعن © 
دارات 015 
دارات 810011005 المتكاملةةوانده01 2160 ععاه1 8103105 
دارات 001/1005 كأخنه 1 01105 
دارات الانعكاس وتنا 01 دامتاععاء2آ1 
دارات الأسلاك الأربعة قناع 0 معزلا سمط 
دارات الأسلاك الصلبة أده 1160لا - لمدك1 
دارات الأغشية الرقيقة كاتناءمتك حصلاط صنط] 


5ألناء 011 1101ه0) عنان101' 1410101 


ت التحكم بعزم 
لجواد 


دوران 

دارات الترددات الراديويّة خنع 11 
دارات الترددات المنخفضة ا ا 15 7 1761 
دارات التوالي كأخناء 01 وعارع85 
دارات الحالة الصلبة لاتأتناء م عنهاد - 50110 
دارات الحالة الصلبة لاتأنداء 011 عنماك 50110 لععصو كلم 
المتقدّمة 
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0115 نم01 


لخرج 
ت الدخل 


15 أنا1 


دارات لرأس المطبوع المتكاملة 105 عصنطء511 لدع]1] أصلوط 
دارات القدرة المتكاملة نم01 لعأم تع عام1 عامط 
دارات القنطرة ندع م8210 
دارات الكترونية أساسيّة قاتناء م عندهماءه81 21 معستملصسظط 


ت الكشف المتزامنة 1]5ماء011) متاععاء12 كلامم متطعم زه 


ت المضخم التشغيلي 


15 ع1 تامسخ لأهده ندعم 0 


5اناء 011 تع تناع ]1 


قوم 


ت الملف المتسعة 5]نناء011) علصهة1' 1م]1تع وم لمك 1زه © 


دارات الموجة الميكروية المتكاملة 111101116 


دارات الموجة كاخناء 1ن 0م21 ععاه] عتطتختامطه81 عكه 1/1110 
الميكروية أحادية الليثية المتكاملة 


-11ن) تلع 1متقطة1' زع لااعوعع3] 10 علطانامهه81 علوعد5 عع هآ 


دارات إستقبال وإرسال أحادية الليثية متكاملة على 5أثنات 
مستوى كبير 

دارات أنابيب تفر يغ لتنا 11ن) عطنا1' - اتتاجاعة7؟ 
دارات بينية خاصة واتناء عن عع و1 نعاس] لواععمم 
دارات تحريك حديد خننات 0 رمع] عستتذه1/1 


كخنناء 011 101اده0) لعا مجعم 101 


ت تحكمٌ متكاملة 


دارات تحكم بالتناغم ©1 [مخاخصه© عده]” 
دارات تحميل الاستخدام ‏ كانتنهمن معتسقن بإاتانان] عتاطبط 
العام 

دارات تخزين ذبذبية ا ل العاف 
دارات جافة ااه زوزها 
دارات حلقة قفل 5]ننات1ن (1آ.آ©) موم.آ 4ععاءم.آ عمقاط 
الحالة 

دارات خطية م011 لمع انآ 
دارات دالة تماثلية كنا 011 ملأعصناط عماقمم 
دارات ذات أسلاك أربع أن عمللا - سمط 
دارات رقمية 0115 1012121 
دارات زرنيخيد الغاليوم 5 عع 1نعاص] عم لمعك حكد0 
التماثلية ذات البنية المتكاملة 

دارات زرنيخيد الغاليوم و 1هأع01آ علتمعومى سسطللة © 
الرقمية المتكاملة 


دارات سلبية باحثة عن الحرارة 1]5نا0 01 عصكاءهء5 +1 عازوموط 
دارات صمام تفريغ 5ننا 011 1166 متتاماعة17 
دارات قدح الناء 11ت تاععع111' 
دارات قدح شميت العاكسة 
دارات متكاملة 


دارات متكاملة أو رقاقات ومن 02 5انناهمك 0عأمموعام1 


ع تععع 111 االستاءك 


5متة 10 


دارات متكاملة 5أتناء011) 22160عع 121 تدعصاآ لمث عملامسمم 


تمائلية و خطيّة 

دارات متكاملة خطية 1وعطاآ 
دارات متكاملة عالية 5أتناء011) 160هععاس1 لإاأقمعءجآ طع111 
الكثافة 

دارات مرنة والناءع 1ن - عاطترعا 1 


11096 0115 

وأنناء 1ن 11مطعدباه11 
دارات منطقية نموذجية متكاملة و عنعمآ 0210 صماد 
دارات نبضية مغنيترونية أتناء11ن) عطأولنا م تأعمع 113 
دارات هجينة وخنجع مان لطر[ 
دارات هجينة للموجة الميكروية]نناهزن) 11/5110 ع1/116120125 
دارات وصل بيني كناع 01 عع همع 10 
دارارت زرنيخيد الغاليوم المتكاملة 


الرقمية 


5 1015121 وخه) 


دارةٌ مصفوفة أأداع م د11 
الموازية ')لد دارة 
ل)1 دارة ©1 12ماتعنكصه2© لمأتعنط[ ه10 عملهصة عتطتاتامدهك3 
للتحويل - التماثلي - الرقمي أحادي الليثية 

التسلسلية 1600[ دارة تناع وعتع5 101 
دارة افتراضية (تخيلية - وهمية) 


أنلاء 01 نعم 


الناع ان امام 
دارة الأساس الزمنى أنناء 011 عمو طعط 1" 
دارة أتناء 1ن 2ع101103 - تتعااتساظط «ماواقصه 1 عاعصاك 


دارة التغذية الراجعة أتناع ع0 عاعوطلعء1 
خ1 - © دارة التوالي/ دارة سلسلة خنع وعتن 5 0-1 
دارة العتبة أخننات من عمنل1مطمعغط 1" 
دارة القلاب أنناء 01 م110 منا1 
دارة لضخم - دارة تضخيم ه011 مع لتامسم 
دارة المعاينة والحفظ ‏ اعتان اتناءع01 11014 الث عامرسصدد 


واحفظ 


دارة الوصلة التماثلية ‏ التماثلية البيئية - ععة1]عات] ع ماهس 
واجهة بينيّة تمائلية 

دارة إقسم على ثمانية الناع من - 8 نز8 ع10ادآ 
دارة إقسم على ستة عشر السامعك - 16 ترهظ ملتست 
دارة إلكترونية أنناء 0 عتممناءعاظ 
دارة أولية | 
دارة بسلكين لاع 1 11716 - 6ل 


دارة بطاقة تحويل الكود ‏ 0820 أتداء من ماو كمه عله60 
دارة تثبيت الذروة 

دارة تثبيت الطور 

دارة تحديد الإشارات ‏ دارة 
كشف الإشارات 

دارة تقويم الموجة الكاملة 
دارة تقويم الموجة النصفية 
دارة تقويم األناع مان تعلتاعع ]ا لعمجرهة 1 تعاصعن عتكوللا النط1 
مركزية الأداء لموجة كاملة 


لاتأتناء011 110104 علوعط 
م00آ ل0عكاءم.] - عمقطاط 


أتناء 1 دمناععاءجآ لمع 1ك 


أنناء 11 تلع 1ناعع 8 محولا الن1 


خنناه 11 1ع ناعع3] 111006 لم11 


دارة تقويم الئاه 011 تاعالتاءعع] عققطط ععقط] محولا الآ 
موجة كاملة ثلاثية المراحل 


دارة توالى - توازى )كر ج011 على أعالهعهةط-وع امعد 


دارة توالي 49 ألناء011) عى وعارعم 
دارة توالي 16-0 اداه 8-0 وعاترع5 
1-1 دارة توالي أننا010 بآ-8] وعتترعم 
دارة توالي 1-1-0 أنداهكت 0-آ-8 وعارع5 
دارة توليد نبضة ألناء ان عمتلهعمء0 عواباط ععسصفتية؟ 
متخيّرة 

دارة ثانوية تناه 011 '20211مع56 


دارة ثلاثيّة الأسلاك ناه ععلالا - عممط1 


دارة ثنائية أتناء 1ن لإلتفساظ 
دارة جافة واطئة المستوى قناع 0137[ املاع[ امآ 
دارة جامعة خلناه 011 معل0 م 
دارة داخليّة تناع 1ن لمممعام1 
دارة دخل/ خرج لاكا نما 1 1/0 
دارة دخل/ خرج لإتتأتناء م (1/0) أنام 00 - أنامم1 
دارة رافضة اك كا 
دارة رقمية متكاملة ل ان الادازه| 


دارة سعة مقاومة 5أنناء 1ن ع الأأعومهن) ع الأقاوعك] 


خ1-آدارة سلسلة أننا0 1 وعتتيع5 1 -.آ 


دارة سمعيّة متكاملة 1 1نم 
دارة ضوء  -‏ (1]15ناه011) 00251101 10181121[ - 10 - أطعاآ 
محول رقمي 

دارة عاكس البيانات 10215 
دارة قَمْط ألناء 011 ع ماممسة[ت 
دارة قصر اللقاه اوزفاءك 
دارة قدح شمدت ألناء 1ن تعع1118' االسطءك 
دارة قدرة متكاملة 1 عامط 
دارة قص أخلناء 11 عطامم نات 
دارة كنس لمك وكيك 
دارة كهربائية انان عتساععا8 
دارة لموازنة الشحنة أنناء 011 عماعسفملد8 - ععتمكت 


أخنناء 11 لماوع عاس1 0تاطاراط 


دارة متكاملة خنداء 1ن لعاومعع م1 
دارة متكاملة أحادية الليقية ©1 عتطغتامصه31 
دارة ختنا011) (51آ17) اعام نع عام] علوء5 ععنته[ا نزع/1 


16 ع1[ مط هن ع11منتكاء آل 


دارة متكاملة للفيديو 1 مع1710 
دارة متناظرة تكاملية ختناء تن 0ع21ععا10 عناعه لافسم 
دارة مذبذب هزاز من اننا ان) 105118]601ن8 ععماذ - 10 
مرحلتين 

دارة مستقبلة/ متقبلة أخناء 0 1ماوععع م 
دارة مصفوفة أخخناء11ن) 1/2112 #مأعةتاطنا5 صخ معل0 م 
طارحة وجامعة 

دارة مضاعف فولتية أتناء تن عنام كلا ععمغاه17 


لم011 لاع اماعط 


دارة مطبوعة 

دارة مغنطيسية ‏ دارة اله 
دارت أنبوبية 115 عطن1 
دارتان متقارنتان حثياً 0 قناع ل16منا00) اع ماعن 120 
رات مُقرونة حثياً 


دارق نفى ضم دخل منطقيتين فلا011 أناطه] عأعم.آ لصدلط 
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دارسي فايسباخ طاعوطواء17؟ تإعنةدآ 
داروينية جديدة 11600 
د فع ناه | 
دافع - ضاغط 116 م1 


5 


فعة أ ر ميدس - طفوية له ناماه 


00516 


دالة مشتقة ع لمعن[ 


دالات الدارات المتكاملة 
عاع ماك ىن 01 110115ع0ناط 01 2 لانم 1لا مخ مستعد 131 


10 5 


دالات المتغيرات القصوى و الصغرى عاطفقعة17 
دالات انتقال تضمين 1111 
داللات ماكروية 01لا منعة]/1 
دالة الاستحقاق ‏ دالة ميرت - دالة الحدارة ده تأعصسط غتمعل/ة 
دالة الانتقال 1 تعأقطة 11" 
دالة التوزيع/ التوزع ننه لاط اود[ 
دالة العمل وظيفة العمل 1ع طنط عانده/الا 
دالة أساسية ام عمسصلوط 
دالة حجم الألياف م عصبلاه/؟ - عطاط 
دالة درجيّة اع معاه 
دالة عتبية امتاعصباط عصتل[امطوعغط1” 
دالة لورانتزية 10161221312 
دالة مثلثية 0 1118011012111 


دالة مو جيّة أحاديّة الجسيم 0 20101 - ع0 


دالة موجية ا عونا 
دالتونات 111 
دايمر/ دايمرات ‏ جزيئات ثنائية 15 ]اع سن»ط 
دايمرات متجانسة 11101121112ؤظ 
دايمرات متخالفة "اع تله 1ع 111 
داينودات 121111005 


دايود الإلكترونات المتنقلة 
دايود الوصلة الذاتية الباعث للضوء (181.آ 2هناعصن1 ممره11 
8110 - عل010آ عستاخنسط عع1580 


ع1100 امخاعع81 113051110" 


ع1100 5نومز8 


دايود باعث الحافة 
دايود شوتكي الحاجز 
دايود ع01]00100ط تعتعدظ 1اأمطء5 معلزمآ مماعامءدآ1 
ضوئي ذو طبقة نضوب وحاجز شوتكي لتفريغ الشحنة 
دايود فولتضوئية 

دايود متكامل 

دايود مرجعي 

دايود وصل 

يود/ صمام ثنائي للضوء 
يودات الإشارة الصغيرة 


10100 معاتتدظ ملاعم 


ع1100 عن غ1ه017]مطط 
ع0100 ل0ع1مضجع6 111 
ع0ل010] ععمعمو اع ]1 


10100 هماع نال 


5 


ع100 6 نا ترط 


5 


5 221ع51 - 511211 


دايودات حقن الليزر 65 256[ 2م1اءه 10 
دايودات زرنيخيد 
الغاليوم القنوية 
دايودات ضوئية تعمل 
بالتلامس النقطي 
يودات فراكتور ذات القدرة الضئيلة 


5 1ع2ن1' عل امعو قى متنانالهت 0 


65 0012120 أصتمط 


[01717 201161 5 


5 


دايودات قاراكتور و10 #مأعوعة17 
دايودات مقومة 5 :نع ناعم ]1 
دايودات نيتريد 1010065 1ء25.آ (للهد0) 111510 سساتلله© 


الغاليوم الليزرية 

دايوكسين / ديوكسينات ‏ مركبات سامة 85ل<ه101 / لم121 
داي و لايزري ضعيف عتطاط تعقهآ 10100 
دائرة اعت 


دائرة الالياف ‏ انناءمان معطا لدعنام0 غ015 1101111141 


لبصرية 0156 11011114177 
دائرة بريد بريطانيا 01 أوهط لامتاتمظ 
دائرة محوطة 
دائرة مغلقة 


عاع نان لعطتتعق10 
[منتادهن) أااعتاط عاعدطالععء1 «مزوم.آ 010560 
أنشوطية وذات تغذية راجعة 


دائرة مور عاع 1ن وتخطهك1 


دالات لوغار يتمية - توابع عنسطط ا تمع هآ 


لوغاريتمية 

دبابيس الدخل المناسبة 5 أنامدم1 11216مزماممم 
دبلجة 104 
دبوس البوابة صاط عله 
دبوس الخرج صلط أناصان © 
دثار ‏ غلااف خارجي أععاعول 
دجاج هث قصعط طتدعط 
دجاجة البراري من النوع مععاعتطن) عتتتوءط وأتعاه اام 
اتوائر 

دحرجة - تنعيم 10110011 
دحرجة ‏ دلفنة ام ]1 
دخل أمام]1 
دخل 5 إيراد 1116010 


دخل الانسياب / التسرب الحراري 
دخل الطاقة 
دخل بالنسبة لرأس المال لكل فرد 


أناصهه] 1105 أوعط1 
ألاصص] لزع اعمط 


01 نع علامعن1 
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أناط] ع210طم 


دخل تمائل 
دخل مفعغل التَيّار المتنارب أنامهآ امتامان»8 عممعمهاع8 عم 
دخل/ خرج 
دخل/ خرج قابلين للبرجة غناصاا0/غناممآ عاطامستسممومعم 
دخل/ خرج تمائلى 1/0 عهاحسذ 
دخل/ خرج رقمي وموّقت 
دخول إلى شبكة واي فاي 
اللاسلكية المحم 
دخول عشوائي 

مقابل دخول تسلسلي 


دخول غيرمصرّح به 


ا 0 نم1 


111" لصخ 1/0 اماع انآ 


ووععع 5 لعاءع 2:01 21 - 171 


دومع 1[هتاء5 قناوتعء 17 ووعععة 320013 ]1 


ودع عع ل 01120 طانم 


دخول متعدد ووععع عأمتاخلد/ا ه151 كان[ إعمعتدوع]1 
بيتقسيم التردد 
دخول متعدد بتقسيم 5ل عام 811 ده نكاد[ عستل1 


الزمن 
دخول متعدد 010114 - ووعوعك عاأمتالن81 ماو تكتحا عله 0 
بتقسيم الكود 

1ط - عامتالن84 جم1واتكادآ ع000 أممتحهط ووعععم 
دخول متعدد لطيف انتشار مُشْفَّر 
أتناء كن اعلتاعع] عمقاط ععغط] عحه1ا المآ 


دراة تقويم 

لنصف الموجة ثلاثية المراحل 

دراسات الجينوم 6 
دراسات الحساسية اا قمعم 
دراسات تجريبية استطلاعية 5 6أم1تط 
دراسات سريرية ناك لمعنستات 
دراسات مسحية لتغيير المزاج 5م5101 ماع ه1021 نا 
الأوروبي 

دراسة اصع 11010 
دراسة البروتيوم ع 2 
دراسة البنية المجهرية للمواد السيراميكية ‏ لإتاطتةرعمسةءء0) 
دراسة الخلايا وعتصره1اء © 
دراسة تجريبية 510 لدع أمصسع 
درج 1200 


درجات الانتقال الزجاجى 186101565ء7تطء 1 ده 1أاقصة]1 1255© 
للمز ائج 

درجات ال حرارة 
درجات الحرية 


مراع 1" 


مساملعء 11 01 وععروء10آ1 


درجات الكربون (في هلك - ومطعدن 01 قأاصتمط 
الفولاذ) ‏ سبائكيّ 

ع خصنه 01255 01 1165 2ع مصاع 1" 0021 1اأقطة11' 01355 
درجات حرارة الانتقال/ التحوّل الزجاجي أ نقطة الزجاج 


ع1 


درجات 
حرارة العمل الأعظمية (راتنجات) 

درجات حرارة 11276181111565 1528أ122ءم0 قطاوع] تعمتزامط 
عمل الراتتجات البوليميرية 


درجات حرارة وصليّة 


1131121111 206121128 112612111165 - 5 


1 01 1أعطناك معطع اط 


ععلاع106 
درجة الانتشار فى المياه 5601 '[انناو1ط لآ 1عخة11013 010 
لانصهار ‏ نقطة الانصهار خصنه2 عستااء1/1 
درجة البلمّرة 
لحرارة 


02آ - مناه اعمط :ناه ]0 ععموءن[ 


درجة 1ه مداع 1" 
درجة الحرارة الحرجة 1 عتنخ هطع مص لدع تمت 
درجة الحرارة عتناوقع21 لث 2116 1ء مدع 1" لدعاع 81010 
والضغط الحيويان 

درجة الحرارة عتناووع21 0ك م211 1عطتحطء !1 5120210 
والضغط المعياريان 

درجة الدقة /ا13ناععة 01 ععنوء2آ1 


درجة الشرف 
درجة تبلور البوليميرات 


ععاعع10 15نامده11 


'تاتطتللة اوناك 5ه عمعتدوعل 


درجة تراص المكونات الرئيسية 01ناعةم2ه0 01 ععنروءد[ 
لمادة 

درجة حرارة الالتصاق م1ء مطة 1 عسناعناك 
درجة حرارة الانصهار 1ع ططحطء 1" عستااء/1 
درجة حرارة الانصهار 201 1ع 7مك 1 عستااء81 عتاأععاماظط 


الأوتكتيكية/ الأصهرية 


درجة حرارة التبلور 01 لوه محك 1" 
درجة حرارة التحؤؤل مط 1 من همده أقطة 1" 
درجة حرارة التحوّل 1م أهلء صما 1 2متاأقصم]' - 1355© 
الزجاجي 

درجة حرارة التحول / الانتقال. ع نهنأ مع 1 ده خا تقص مم1 
درجة حرارة التشغي مول مرصة 1 ع نواعم 0 
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درجة حرارة التوجيه 6101 1 011621011011 
درجة حرارة الغرفة ا ا 
درجة حرارة المحيط ا1ءممطء 1 اماعتط سم 
درجة حرارة الهواء الكلية ملعم ططء 1 كنت 10121 
درجة حرارة تحوّل 1ه متتاء 1 113151101 - 01355 
الزجاج 

درجة حرارة عالية امه 1ع مم 1 طع ك1 
درجة حرارة كوري 1ع مصاع 1 نان 
درجة حرارة كوري في سي 1 ع11هأهطءمصطع 1 ميان 
درجة حرارة نقاط التقاطع 1ع امناء نال 
والارتباط 

درجة حرارة نيل ك1 ) العا 


درجة/ نسبة التراص الذري مك - #ماعة8 عسناعدط عنصدماىم 
دردار: شجرة ظليلة تنمو فى الغابات / تربى كشجرة ص«ناظآ 
زينة ْ 
درز - وضع طبقة جص او اسمنت 2 
درع - صفيحة واقية 10م 
درع معدني لكبل 
انبوبي 
درفلة على البارد 
دسيبل - وحدة شدة الصوت 
81 - أعناعط 011 01313 كا 2 10 عللنداعك]آ واعطاءء2آ[ 
دسيبل بالنسبة إلى مستوى معين من القدرة 
دسيبل فى الكيلومتر 08/122 - عتاعصرهلنفك]ا رهم واءطاءعد[1 
الواحد / 
دعامات 
دعامات الاستناد: كتل بارزة لقطعة فى 5اعكاءعة81 108لطهآ 
آلة ترتكز وتستند عليها قطعة أخرى 9 مكونات الآلة 
دعامات سيطة 
دعامات داعم ]اذ دمناءعء5 - 010560) كناواعء7؟ - برعم 0 
مفتوحة المقطع إزاء دعامات مغلقة المقطع 
دعامات هرقل: مواد تقوية وقولبة 
محتوية على راتنج اصطناعيّ 


عاطدن) لعاعند[ 1ه تمحصحك عتاللماء/1 


14 - 600104 
مج[ - اعطزعوعد[ 


واع لك 51111 


015 مزناك عامسام 


وععامع:2 وم اناعم 11 


دعامة الوقك 
دعامة أمان أعكاع 812 ع مشتتاععم 
دعامة داخلية 11 
دعم ا زو لتك 


دقاع : الجزء الدوار فى مضخة نابذة او ضاغطة او 162اءمآ1 
ما شامهها 


دفات دحرجة كابحية 1 و5ن1ه011م5 


دفاع عن البيئة 1210111 
دفاع معمق عن معلومات 1امء0آ 5[ عقدعاء0آ دمتأمصترم م1 
دفة الدحرجة ولع لم 
دفة الدحرجة التفاضلية ماع لتك امتاصءعنع1 دا 
دفة الدحرجة الموجهة ممع للخ 4م10 © 
دفة الدحرجة والرفع اتا 
دفة الْوَّجّه ‏ دفة الاتجاه 1 


تدوير نوع فرايز ممعع انلخ عنم]1 


دحرجة سدية ‏ تتحرك فقط للأعلى مومع انة عباط 


دفة 


دحرجة مشقوقة/ مشطورة مع نك أتامك 


دفة رفع - دحرجة (تيليرون) (دفة رفع تعمل أيضاً دهرهانه1 
كدفة دحرجة) 

دفع - ضاغطة 0 
دفع بحسب الاستهلاك ك0 [8 الاعستئوط 
دفع توجيهي أقناقط 1" لع1ماعع17 
دفع سحب - أطوار متعاكسة 1لنا - طقتاط 
دفع للأمام دسر للأمام م2 


دفعة مجموعة من المعطيات - العينات تقدم دفعة طعنو8 


واحدة 


دفق الماء المحيطى 


عطتل100ط تاعنه17ا اومعطمامعط 


دفق شمسي - فيض الأشعة الشمسية نا[ نه[ه5 
دفق مغنطيسي يلت ع 1 
دفق نفاث متوعناة امل 
دفيئة عكناه]ط عع 01 
دقّة تو ضع الحمل 37 1ناعع 4 2051610115 10301 
دقائق و2 
دقة ماعن لخر 
دقة 12 


دقة ثبت المكان 15 امناأوء0.آ] 01 لإعوتباععم 
دقة كسب التيار المباشر 

دكستروز 

دلالات ‏ مدونات - تنويتات 
دلالات التذكر ‏ ملحظة للاستذكار 78106261052 عنناهصعد11 


2 1ناععة نه 020[ 
عاعتاتوط علتأعمع د11 
1005 


اورقا 0 
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دلالة النطاق ع د18 
دليل ع040 © 
دليل لل 0 
دليل 1132060016 
دليل 1/2121 


دليل / مؤشر الانكسار ‏ معامل الانكسار 1206 عكتاع ع1 
دليل الاحتباس الحراري 
دليل 719عاع82 01 عتنخهاءسعصرهل< 07 عله0 [أهده 1 أمصعام1 
التسمية الدولي للبكتيريا 

لخرج 

لخريطة الالكترونية 

لدخل 

اوجية 

لموجة البصرية 

دليل الموجة الليفي البصري 

ليل ترميز 

دليل جودة الهواء 

دليل حزمة أنبوب أشعة الكاثود 
دليل حيوي 

دليل خطوي ‏ مؤشر خطوة 
دليل شبكيّ 

دليل متكرّر/ وهمي 

دليل موجة ليف بصري 

دليل موجة مستوي 


ماع20 عتتصصعد ”11 1داه1 © 


م120 71/101210 

م120 أعل )01 

0102 ج11 عتدمناعءعا18 
دع120 غ101 

عل 1ناعع1ة117 

علتناعء 1121 [دعنام 0 


علتناععءنكهة117 عنام 0 تتعط1]1 
0 8 عجع100 

120 02117 لم 

011 م120 مسممعظ 

عاعلم] عتاماظ 

120 «رعام 

ع120 عصتااء ل 

110 نام[ 

علتناوع كه 117 تعطاط [دعنام 0 


ع1 تقمواط 


دليل موجي 0 
دليل موجي 7ع35آ - علتناعع1ة'11 عع110 0120 - 1[هاع11 
مقوى بغطاء معدني 

دليل/ مؤشر تواقف المواد لمعن عمنطعنة/1 عرعلس1 
دليل: خط توجيه للإرشاد إلى كيفية تركيب عصناع 110 © 
ووصل قطعة مع أخرى ضمن آلة 

دم 2100 
دمج عمليات أداة 2 00110 ع1أهآ1 1ه 1أومعء 121 
تحديد الاتجاه 

دمحاثات مثاليّة للم[ امع روط 
دنا - الحمض النووي خا[ لزع عأعاعسادهط تمعد[ 
المنقوص الأكسجين 


دندريميرات ‏ مكوثرات متغصّنة لم 10 
دنفية عتأععطع 0 
دنير كه 
دهر اوزقاة 1 
دهر وسيط 110201 
دهون 15 
دهون سكرية 5نم ناهع601 


1106015 10101 


دوّار المحرّك - القسم الدوار 
دوّار المغنطيس الدائمي 


10101 أعصع د11 ااعم معط 


دواخل الأوجه الا 5 
دواخل الفوليرينات 5 
دوار 01 


دوارق دحرجية مكاقة1ط 1ع1]011 


دوارق غازلة لع صام5 
دواسة ع2 
دوامات (دوامة) :170116 - وعم 17011 
دوامة عدع 701 
دوامة على شكل حذوه حصان 
دوامة منفجرة 

دوامية قسرية: صفة لحركة المياه الدورانية +116ه7؟ 0عع2ه]1 
بعكس عقارب الساعة عند اندفاعها نحو الأسفل تحت تأثير 
لامنروشة قزيها عل الاسيات الل 


عزع 1701 عملاوء1]11015 


لاق عرع1ه170 


دوائر عظيمة وعاع 01 أوع01 
دويامين - مرسل مثبت عصبي 110 
دور مدة ع2 
دور أدوار - فترة فترات زمنية عم 


دوماع عصتطع ام 


دورات التحويل 


دورات جي وكيميائية حيوية 


عع لمعا معطءمعع 810 
دورات حراريّة (تسخين وتبريد متناوب) عصلاءنزن انعط" 


دورات فتح وإغلاق وعاء0 011 اسمخ 01 


دوراليومين - مزيج أمنيوم نحاس 1101100 
دوران هولندي ‏ دحرجة/ التفاف هولندي 011 طاعاناد[ 
دورة اع 


دورة التاكل كه ركيميائية 181 10عطء0 ]ه816 عاءنان) 0010510 
دورة التداول/ الدخول 


دورة التشغيا 
دورة التعليمات الوحيدة 


عا ووعععم 
اك 4 اانه 


عع ماع اتاقم] عاعماك 


دورة الساعة عاء0 عاعه01 
دورة الضغط الثابت اع عتناووعوط 
دورة الكبريت عا كانم 
دورة الكربون اه 
دورة الماء عاء 0 1م1151 
دورة المواد ماع وامتعتة/1 
دورة المياه عاع لدعاع 18110010 
دورة النتروجين اد ا 
دورة الوقود عاع© اعبط 
دورة إعادة م00آ عتتاءنزاعع]آ اتنا بالخ ع117اه20اماباىم 
تدوير ألمنيوم العربات 

دورة أُوبّو عاءع0 0116 
دورة برايتون عاعلا مم81 
دورة حياة عاع0 عكاآ 
دورة حياة عاع0 علناآ عتهةا1ه5 اعامع 001 - امعع م 
البريجيات أدواتية التوجه 

دورة حياة المواد ع 01 ملعت علاآ 
دورة حياة تطوير عاءعن) مكلا اأمعسمماءع2آ عه ]امه 
البرمجيات 

دورة رانكاين عاع0 عسمتلصف]1 


دورة رباعية الأشواط عاعو0 ععامناد - خنام1 


دورة صفرية عاء0 النال 
دورة ضوئية عاءنزء60 0ط 
دورة قراءة عاعن 0د2ع]1 
دورة كارنو عاعل ممه 
دورة كربس اع وطعميك] 
دورة مُشتركة عاء© لعصتطصده© 
دورة مغلقة عه - 0160560 
دورة مفتوحة عاءن0 - وعم 0 
دورة مؤجخرة عاءعن عستل1اه1 


دورة هيدرولوجية عه عنعه1ه11:01 


دورة واحدة ‏ مجاهيد الدقة ذات الدورة ان عاعسصاة 
الواحدة 

دورة/ حلقة معالجة حرارية للترسيب 00016 عصتادء1 أمع1 
دوري عل ممعم 
دورية ع2 


دورية استشراف مستقبل الطاقة العالمية 11/50 


دوكسوروبيسين ع 1001 
دول الاتحاد السوفياقي سابقاً 


دول أقل تظورا 


لاهط1 


0015 لعمما1ء00آ تعووع[ 


دولاب النار 1 تلط 
دولاب طيار اععط1 را 
دولابي: حيوان مجهري طافي ذو تجويف كاذب  -‏ 1011162 


يتراوح طوله مابين 0,1 إلى 0,5 مم ينتشر في المياه العذبة. 
دولبى برو المنطق عاع0آ ه226 لإطاود[ 


دولة الرفاه الكينزية 


عألما5 عتدكاء؟11 داوعطزع 1 


دولوميت عأنمه1ه 1 
دون العتبة 51 
دون ذرَيٌ ننم 2 طناك 
دون مكروي ا 
دونومايسين 111101110 
ديامين عطري نط1[ عتتمطهمتم 
ديبسي بيبتيد ع10امء ماومء10 
ديج وكسيجينين 101801 
ديدان 1/1 


ديدان خطافية : ديدان تعيش في الجهاز المعوي 110010151 


ديدان معوية الك 
ديدان معوية: كديدان الحرقص والدودة وعطاصتحصاء 11 
الشريطية 

ديكاربوكسيلاز ع21125 ه1061 
ديكستران م10 
ديكسترين 10 


ديكورات باستخدام ليف 5ع1ام0 ءعط11 ع وآ 5دمللة1مء26آ1 


تصري 
ديموكس _ 134 برمصل©7ط - و5وعومعم ممع نزعده أماعمم لعاء مقلم 
علامة تجارية مسجّلة 


ديمومة ‏ قدرة على التحمّل/ الصمود 8 
دين أماء10 
ديناميك الأجسام المدَوّمة 15 - 116 
ديناميك الموائع 1110 
ديناميك الموائع ملتسا 01 
ديناميك مائي مغنطيسي و للطقط :03 3:10 ماعمع 112 
ديناميك مغنطيسي 5 نع ماع 112 
ديناميك هوائي عتستقط ل ممعم 
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ديناميكا - علم التحريك ‏ حركيات 1011 
ديناميكا السكان / حركية السكان 


ديناميكا حرارية - ترموديناميك 


2011121101 65 


0 


ديناميكة عامة وعتمتمط زج[ لومعمع 0 
ديناميكي ‏ فعال ‏ متميز بفاعلية مستمرة ‏ متحرك عنسطادآ 
عقت بالشيوية 

ديهادروجيناز - نازعة الهيدروجين - لطاع 10 
ديوتيريوم ال 8 
ديود الرنين النفقي متدلي الوابط متعقم 


ديود ذو 21006[ ع28تأعصصنا!' - أممصمدع] متعتعدظ - عاطندود[1 
حاجزمضاعف و أثر نفقي متجاوب 
ديود ضوئي - صمام ثنائي ضوئي 201 
ديود ليزري 1100 نعقهآ اعلا عاطاقالا معووط لام[ 
لضو ع مرئي منخفض القدرة 

ديود/ صمام ثنائي 
عضوي مُصدر للضوء 


ت 1010065 1ع25آ ع تلاختصاظ ععد ]هناك جااحهن امعتاميع17 


0100 ع طتاأختساظ - خطعاآ عتصدع 01 


ديود 
ليزرية باعثة لسطح فجوة عمودية 
ديودات ليزرية 265102 تقط 1600 م1 1300 ص 5ع0ه10 نءدمآ1 
منطقة ال1300 إلى 1600 نانومتر 


ديودات موجهة ليزريًا 5ع0هئ2 ععومآ 0ع0نن0 - متدن 


بالاكتساب 


ديور أعكاء221 نامآ[ 


م100 - وعم 0 


9 
م 


علاععم5 هادع 1[ممم 
اأسعسيعء5 لعا[ 
5517 0ط 


عكلاعء رطام 


ذاتي لإسقاء عستطاعمعن0 - كاعم 
ذاتي لقدرة ع0 - 1[ع5 
ذاقي لتجميع عاطصووقة - كاع5 
ذاتي التغذية 11م نام 
ذاتي التغذية الكيميائية عنطمه11 ههه معطت 
ذاتي الحركة م 
ذاتية التغذية عخطامه1] مانام 


ذاكر 10141 وباطسطمخ] 
ذاكر 
الدخول العشوائي المتحركة 

ذاكرات الدخول العشوائى غير 
المتنلاشية ‏ الرامات غير لمتطايرة 


ت 121248101 نوع رامبوس 
ت 1214115 - 0115 7عء]1 ووعععة 130011 عاستقط زد[ 


85 عل1خهاه 'كدهلل 


ذاكرات القراءة فقط 1 لم0 ل0مع]1 
ذاكرات القراءة/ الكتابة 1ع ]1 1116 لم1 
ذاكرات تداول إنتقائي حركي للمرئيات قططة مع1710 
ذاكرات داخليّة نموذجيّة لاعه1مصطءه 1 11112 
ذاكرات 7112017 ووعوعف 32001] عتمستقطتزجآ معل1710 
دخول عشوائي حركي للمرئيات 


ت غير متلاشية 115 01216 تدده ل 
ت لب الفرّايت 


و 
كر 
كر 
ذاكرات لب الفرّايت 
كر 
كر 


15 م01 ماع ]1 


5 م001 مالع 1 


نت نضصف الموصل 5 561116011011101 


0 017 تطع 1/1 


ذاكرة 101641 الوسيطة (0108417/415) 284315 لعاعده 


ذاكرة افتراضية اكاك الك قوف 
ذاكرة الإدخال التسلسلي 7/101 ووعععة اأمتع5 
ذاكرة لبرنامج 712201 مومع معط 
ذاكرة البيانات 1161201 10212 
ذاكرة الخزن العميس/ المتواصل لاه ططع ]8 علنخه1ه17 
ذاكرة الخزن المؤقت 015ص ]1 لطعتو ع5 
ذاكرة الدخول العشوائي 7161201 ووعوععة لم13 
ذاكرة الدخول العشوائي 7165201 5وعوعة دده لصطمس مع1710 
الفيديوية 

ذاكرة الرقاقة الضمنيّة (01 ماع ]1 مرنط0 0116 
ذاكرة الفيديو /1ه تع 81 مع1710 
ذاكرة القراءة فقط '(2201ء21 نإآم0 - 20ع1 عاطامستسمععومط 
القابلة للبريجة 


- 17منمع]8 لم0 20ع] عاطة سسصمعمعمءط 1م11 


ذاكرة القراءة فقط القابلة للبريحة ميدانياً 
لم0 - 1620 ع1طة تسسوعع معط عاطددوع8 الدع 1ناعه 181 
ذاكرة القراءة فقط القابلة للمسح 18181501) لامع ]1 


والبريجة كهربائيا 
ذاكرة القراءة فقط لقرص فيديو رقمي 
ذاكرة الكمبيوتر 


10171 4 


0137 ع1 اع اماه 0 
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ذاكرة 712017 وععع4 جاه صطمف] ع كلأقاوع1 ماع مع 112 
الوصول العشوائي المقاوم المغنطيسي 

ذاكرة إضافية لتا0 ع1 مآ 00م 
ذاكرة تداول إنتقائي إستاتيكية سمخ عتتماك 


ذاكرة حركية ذات ولوج عشوائي-ذاكرة 284131/1:4315 
حية/ ذاكرات الدخول العشوائى المتحركة 


ذاكرة خارجية انطع لاممتعارط 
ذاكرة دخول عشوائي إستاتيكية / ثابت 01 عملا[ هلاها5 
ذاكرة رئيسة 1/1701 متد 1/1 
ذاكرة سواقة - قرص صلب 8101 عنكلعدآ 11210 
ذاكرة صادة و11 0حطع ]1 مالظ 
ذاكرة قابلة للمسح اممتعلة عاطدقة8 
ذاكرة قراءة فقط 01 ممع21 نزلم0 لمعس1 


017 ع1 ووعععة - 121ه300] عاستمطنزجن[آ كنامطه اع زم 
ذاكرة قراءة فقط بتزامن ديناميكي ‏ ذاكرة الدخول العشوائي 
المتحركة والمتزامنة 

ذاكرة قراءة فقط ضوئيّة 
122017 021 ع1 م251 ستسدونع ه20 81353616 
ذاكرة قراءة فقط قابلة للمحى (/82101) 
ذاكرة قراءة فقط مبرمحة 


017 ع1 نولم0 - لمع] ادعتام © 


ده ]1 لع تتسمع 0 لإتاماعة1 


12201 لع تتتسوععه] ع1طة8125 كناواعء/ الاعممسمعط 


ذاكرة مبرمجة بشكل دائم مقابل ذاكرة مبرمجة قابلة للمحو 
ذاكرة متلاشية مقابل ذاكرة علتلهآه/؟ هآ قناوضء؟ علتاهاه/1 
غير متلاشية 

ذاكرة مفصولة مساعدة 7/1017 عطنا01 مدنسم 
ذاكرة وسيطة عطعة 6 
ذاكرة وسيطة امططع1ة عطعة0 
ذاكرة ومضية 17م ع8 امماط1 
ذاكرتي بيانات 5 102 110 
ذاكره الإزاحة الحلقية 0116©5صء/ا نإلد0 0معظ8 عصنظا النطد 
للقراءة فقط 

ذائبت 132014ظ1 
ذياب ا مرشح - سيكودا 2 


ذبذبات سولترون 153 501101 
ذبذبة ‏ حالة التذبذب 


ذبذبة متضائلة 


22110 


10212064 


ذرّات 5 
ذرّات حماسيّة التكافق 5م الع له لقاع 


ذرات مقحمة ال 
ذراع العزم مر 
ذراع تطويل: أداة معدنية قابلة للربط مع مقبض /) 2م80 
مع مفتاح آلة للتمكن من إدارته / فكه بسهولة 


ذراع نقل حركة جرسي - رافعة مرفقية علسممع1اء8 
ذرة م 
ذرة معطية مهام 201ه2آ1 
ذروات دورية دعلدء2 عللملمعط 
ذروة علوء2 
ذروة الفولتية 70168 علوءط 
ذروة القدرة النبضية مع5013 عقلناط علوعط 
ذروة انتاج النفط 011 علومءعط 
ذروة إنتاج النفط علوءط 011 
ذروة حرارة التشغيل ال مطء 1 نواعم 0 علوءعط 
ذروة لذروة علوء5 ه16 علوءعط 
ذكاء اصطناعي ععمعع نااعاه1 لمعكتامم 
ذكية 51101 
دذمامات مختلفة 5 أاعنء ]اما 
ذنابة: خط يُنهِي به أعلى الحرف ع5 
ذهب 6014 
ذرّاب ‏ مهدور ع5 
ذو استقرار قلق: حالة لا توازن قد تستمرٌ فترةً عاطهاقهاء/1 
طريلة 


ذو إتجاهية معتدلة ا ااتاعع ةل[ عنومع1100 
ذو حواف عد تماماً 
ذو شكل حبيبى/ مسحوقىّ/ بلُوري بأبعاد متساوية 10111360 


ذو شكل مخروطي 


ات - تلدع[ 


عمقطة - عمده 6 


ذو طاقة عالية لاع عط لم111 
ذو غللاف خارجي مقس لطع 11 عقه0 
ذو مسام نانوية 12015 
ذو مغنطة مغايرة عتأعمعه سوند[ 
ذوات الأقدام الكاذبة 2 
ذوات التغذية الكيميائية مزه 1ه ممع 61 
ذوبان /إاللتطنا[ه5 


ذويان شمسي 1 50121 


ذوبانية الكت 


ذوبانية الغاز لاتلتطناه5 فدهن 
ذوعلاقة بالكائنات السطحية / السطحيات ١‏ 
ذوعلاقة بالمياه الجارية نامآ 
ذي حافة بارزة 1 
ذيل الخير - الذيل الوحيد +5هآ - آنه1” 
ذيل أفقي مرتفع انه طعخكز 
ذيل أفقي منخفض أنه1 مآ 
ذيل ملحق بجسم كيو حجماً - الاعلقة 1 حرم 
در- 

رَجََاج متعدد لامستقر 11 - 11ن8 عاطماقم 
رَديّة عع طماعوع ]1 
رَزْم [اسسمعودة لمث عماع هاعد أتناع نان عتدمعاءعاظ1 
و تجميع الدارات الالكترونية 

رَمِي 1ع يا 


ررم خزفية ثنائية 5ء128ء22 (012]) عصنآ مآ 1هنادآ عتسومعء0 
الخط 

(5010) أتداء 011 0ع 2ع ع1 م50 0ع115 6ن 0 - الم سرد 
ززم الدارات المتكاملة الكفافية الصغيرة 
ززم الصمام 25 (لع.آ) ع0100آ عطاأاأختسسظ لطاع انآ 
الثنائي المرسل للضوء 
ززم دايودات الليزر 


رُم نحيفة جداً 


م2 


5 1010016 1ه25]آ 

5 1ع طنط 1 101112 
رُشاحة 111 
رُقع / جُرّيرات لانغرهانس 3 12118611215 
زُقع لاصقة 15 
رَحلان كهربائي: حركة جسيمات مشحونة ؤزوء#مطممتاءها1 


كهرباتياً في سائل تحت تأثير حقلٍ كهربائي 


رَزْم وأعكاع ةم 
رابط ع 18 
رابط / روابط مكلصنآ / علصنآ 
رابط القاعدة للباعث 2متاعصنال عفد - نعا)تصرظ 1010065 
الدايودي 

رابط الليف البصري علصاآ عنام0 عوطاط 
رابط بصري عتصنآ لوعتام 0 
رابط : المقوي الداخلي علصنآ معتدعمع8 - مم1 


رابطة / معبر قياسى - ناقلة «هناءعصده0 دبدظ 260نل2021ما5 


مشتركة 
لاتصالاات 


لبيانات 


رابطة امآ 111621025 لتتمطة 20 
رابطة علطاآ 103162 
بطة 


رابطة التشارك بزوج من 8020128 عنوط - امعاععاظ مهاد 


الإلكترونات 
لمنشآت المائية مناه هدقى ه11 جعغة/11 مدع تتعسم 
الأمريكية 
رابطة أ 

- تبادل إلكتروني 

رابطة تشاركيّة/ تكافؤية/ تساهمية 


يونية/ شارديّة 108مم 512 دمناءعاظ - عسنلده8 عنده1 


مه أمعلة001 


رابطة تعدينية هده 8 [معاع عن ل1لماء1/1 
رابطة ثلاثية مشتركة 4م80 أمعله201 ع امت" 
رابطة ثيول هده 8 [منخط 1" 
رابطة راديويّة قصيرة المدى علصذآ 12010 ععصهظ8 - ماد 
رابطة شاردية عمنلمه8 عتده1 
رابطة غلايكوزيدية عممعاصنآ عنل1اومء:1 © 
رابطة فلرّيّة م8 عنلاماء11 
رابطة مزدوجة كربون 80520 عاطناه12 وطعدن 10 ممطعو0 
- كربو 


رابطة مشتركة/ تساهمية عمنلمده8 أمعلة:ه6 
رابطة هيدر وجينيّة - 811086 مععه117:01 - 0دهظ8 عع 111010 
جسر هيدر وجيني 

راتنج 

راتنج المادة الرابطة 

تنج أكريل بوتاديين ستايرين 
بلاستيكي ذو تلدّن حراري 


ماوع ]1 
ماوع ]1 11211 


ماوع ]1 ع1أمه1[مه معط 1" 


ب 


راتنج باثق ماوع ]1 عمنل ماد 
راتنج بولي إستر طلوع] تعاوع ز1مم 
راتنج حمض اللبن نوع لع عناعهنرامط 
راتئج نقي ملوع 1 أدعاح 
راتئجات البولي إستر غير 1685125 (201)85]612 121660 امدقم لآ 
المشبعة 

راتئجات التصلّد الحراري 5 عطنااء5 0ع 1" 
راتنجات الميتاكريليك قطاوع] عنالإ عم طاء 1 
راتنجية 511 
راتينج فينولي صنوع] عتاممصعاط 
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راتيئجات بلمرية ملوع ]1 تعسترامط 
راد 1 
رادف الفولتية كناد الها 
رادار ]1 
رادار الطقس تعطندء 1717 
رادار المصفوفة الممرحلة/ الطورية تزإدتتى لعمقطاط 
رادار منخفضة القدرة 20:62 - لامآ 
رادارات استطلاعية ا نه ال 
رادارات لاستطلاع 15 وعتة لاع تناك 20213معع5 
الثانوية 

رادارات البحث 5 تع رمع 5 


15 11:01دهن) - عاط 


ت التحكم بالقوة النارية 


رادارات لتحكم بالنار 5 أمخاصه0 عصرط 
رادارات لتقفي 5 عمصكاعة1” 
رادارات الحالة 15 عنها5 - 50110 عع صما - اماك 
الصلبة القصيرة المدى 

رادارات الدوبلر النبضي 15 تعامده2آ عواناط 
رادارات الطائرات الصغيرة 5 0121 11مصدك 
رادارات المصفوفة محددة 15 اث تنوء5 0م11 انآ 
المسح 

رادارات الموجة 1820215 تعاممه12 (09) ع1ه17آ كلام تاه 
المستمرة الدوبلرية 

رادارات النبضة الواحدة 15 1115م 1/1020 
رادارات أرضية 2208125 تزوهرث لمققطط لعفد8 لصناه كن 
مصفوفة الحالة 

رادارات تعيين الهدف 1020215 1201620102 امع 121 عمطتده81 


رادارات دوبلرية 15 تنعاممه2آ1 
رادارات محددة للارتفاع 5 وعمتلساط غخطعء1]1 
راديان 11 
راديو ]1 
راديو النطاق الكروي ذو التردد العالي جدا 1701 


راديوات إنذار الطقس 5 تتتداة تعطتدء 177 
راسم الذبذبات ذو شبكة 
الشُغل السُلّمية 


ع راسم أشعة 


5 د قمع 011 


01 011 نراء 81 72ع1200 


26 - 123 10111 


05 أاتقطن) عتم متناعع 181 


الالكترونيات 

راسمي عتمداععة ]1 
راسيماز 10 
راشحة لوآ[ 
رافد إمداد فرعي بمادة ما تعلعء 1 
رافع - رافعة ‏ دفة الرفع 8101 
رافعات عمودية ع1 [دعنامء 17 
رافعة ‏ مرفاع - ونش م11 
رافعة الموازن الدوار 8 ععسمادظ لماه ]1 
رافينوز 111105 
رامان ]1 
رامب جزء المرتفع من موجة سن المنشار تتم ]1 
رامنوز 11105 
رامي و لاقط تعطع 02 لصخ تعطعسيظ 
رانتجات أكريليّة قطلوع] عنانعم 


راووق - مصفاة ‏ أداة شد غربال اك 


رايبوزومات رأس المطرقة وعحنه جه 11 2ع تق سه 11 


رايبوفلافين 111 
رائب الجير [8)011(2©] - مزيج سائل تقيل ‏ 'اتناا5 عصذآ 
القوام ناتج عن إذابة 080 بالماء 

رائحة الماء ا 
رسن إل العارض [مننخمه0 /لزإقامو1دآا 
رأس المال لمختمة 6 
رأس المضخة لم11 مبصبط 
رأس سوق ينزه 
رأس عالي همع - طعنك1 
رأس ماسح طيار 264 عممر8 عستواط 
ر أس منخفض هع - امآ 
رأسماليون مغامرون 5ل 1م عتناخمعء17 


رباط تكافؤي كهربائى -رابطة أيونية 8020 أدعلة0مماءءا18 
رباعى اضلاع مركزي 866 - 28622[1خاء1 0عتعامعن - نإلوظ 


لشم 


ر باعي الأقسام عع مطهناء 1 
رباعي الوجوه اقمع هناء 1" 
رباعياً - مركبة مفاعلة مضاعفة 002 10 
رباعيات 15 ) 


رباعية :01121121 
رباعية )2 
ربح التوتر ع الحلقة المغلقة طنه© مع17012 مزهه.آ - 1050© 
ربح فولتي في حلقة مفتوحة 1نه© ع28غ1701 م0ه.]آ - دعم 


ربحية 2012111 
ربط التصاق تفاعلي عصتلمه8 «امتاعمع ]1 
ربط رابط ‏ وصللات 1 062) 
ربط رابطة 2 
ربط السلك عصنلمه8 عماللا 
ربط السلك الذهبي 01 117116 6010 
ربط الشريط المؤتمقت لم80 لع 21تدمانركى عمزه 1 
ربط القالب لم8 عندطا 
ربط القالب اللأصهر يِ طاعم1اخ عدا عتاأععاباظ 
ربط الكرة عمنلصوظ للدظ 
ربط بالإسفين عسصنلمهظ8 ععلع117 


ربط بيني مفتوح المعايير أ2260مع2عاص1 513202205 تعم 0 
ربط تصالبي 
ربط 5اتعع2ع1 [22متأعصلط - 81 طنتالآ عمتلمنا - ووميكت 


علطانآ 01055 


ربط سلك الألمنيوم عصتلمم8 عتتلالا ساستسيام 
ربط سلكي فوق سمعي عمنل مه 16لا عنصممةخ 101 
ربط سلكي كروي عنذللآ 0014 +10 عسنلدهظ علا للدظ 
لسلك الذهب 


ربط صو حراري 115611205011" 
ربط مفصلي بالمستوي 
ربط و فصل 


ربط و فصل 


لعاصانآ - ستحاط 
م001 رامع م015[ 


15152512121 عد ا 1عتاعع 181523 


ربطة يا 
ربع الأوّل 010 و1 
ربعية 011201310 
ربيطة ]1 
رتبة خع 010 
رتبة ثالثة ع 020 لالط 1 


رتل المسننات البسيط 
رجاجات: معدات متنوعة يتسبب فيها سطح 
مستوي من الحديد القاسي يضرب التربة بشكل متكرر - 
لتياض الساجيا واتضيلبها 


ا 5 كاله اءوات 


12111115 


رحض - غسل املع 


رخصة صيانة آللك - عكدععاآ ععسمسعاستة]/! المنعحلم 
الطائرات 

رد فعل عزم الدوران 1016 2ه ت1أعدع ]ا ع1ممء01105 
ا جير وسكوبي 

ردغات ‏ طين مائع اك 
ردغة كاشطة 1ك عللمو طم 
ردم اأهطه]/ 01 20111هآ 
رذاذ ذاتي أوتوماتيكي اع مم5 مخضم مم انام 
لميكروية 51/1 رزم وععماعة< 5111 م11 
رزم لبطارية وخلية القدرة عطاعدعاعهة2 1اع0 امك لإتعادظ 
رزم لبيانات أعاعوط 
رزم لرقاقة المقادة 5 عم0آ ونط© - 05 - 24عآ 
رزم لكتروني قطاع معاعدط عتدمناعع81 
رزم أجهزة أنصاف عطنعداءعه2 مم17 «ماعنلممعتد 5 
لموصلاات 

رزم أجهز ة قدرة داع ععاناء0[] تعنو عاأعدم ه11 
مسطحة 


رزم بلاستك 5ع28كاءة2 عتاأقدا[ط 2101060 0ع0دع.آ - 130101 
ملصقة بطرف شعاعى 
رزم ثنائى القياسى فى خط 22128128 عصنآ - 15 - 1هنادآ 


ميسفيعم 
رزم خطية مزدوجة وصط عصنآ - هآ - لقنا[ 


رزم شجرية الطرف قياسية لقصتصمع 1 ع1 0010لماك 


رزم مسطحة وكاعه م11 
رزم مشبكية عع ع5 ماط 
رزمة أععاعوط 


ع128ع22 عطاآ ص] عاعماك 


رزمة أحادية التراصف ولك 
رزمة ألياف عللصياظ م11 
رزمة ثنائيّة التراصاف انها 
رزمة مسطحة ربعية عآعه م ه71 0120© 
رزمة مسطحة ربعية نحيفة عاعوم 112 010120 صنطل” 
رسابة ‏ حمأة 510 
رسالة 1165525 
رسالة تعلن إتمام العملية 16552 <امناء[ممده © 


رسامات آلية علط 


رسائل فورية 8 11151211 
رسم التابع الموجي أمصة ]1 نمتأعصباط 11706 
رسم الخريطة بالأمواج فوق الصوتية 28ذمم2]2 20ناهوة101 
رسم بيانٍ طامة1 © 


رسم بياني لأطوار 21256 1م5111 - 111الاتستتلاى 
الالبيم - السيليكرق 

رسم بياني نصف دائري 
رسم تخطيطي لانتاج عتامستعطءك5 1مناع 2100 تتتتاتتستنااىم 


نط0 20101 31 1ناء لاع 1 مرعك 


الالمنيو م 

رسم خط الرحلة البحرية 15 ال 1 
رسم نيكول البياني أتتقطكه 1:5[مطعتاح 
رسوبيات اك 


رسوم بيانية ديناميكية ‏ الخرائط الديناميكيّة 21015 [وعتسه اد[ 
رسوم بيانية للتكوين الأساسي 15 060511110021 
رسوم تخطيطية للمراحل 
رسوم/ مخطط فاينمان 
رسومات نيست -صالة عرض المعهد الوطني لتتعالة © 21151 
الأمريكي للمعايبر والتكنولوجيا 


81001 5 


16/111121 3 


ار شَ 5 بخ رك 
رش - ترذيذ ع لم5 
رشح 31 تشح 11 
رشح - انتزاز/ عكس امتزاز 121010001 


رشح تقطري: مرور سائل / حلول ‏ 2هناهمالاط عصناءاعت1 
ضمن وسط المرشح ببطء وخروجه منه على شكل قطرات 
رشح و تدفق و تغلغل داحلى ‏ 2/10] حصلث 005هخ1 لمآ 


رص 21 )2 
رصاص 14 
رصاص في مياه الشرب ماه عسمتعلمةدآا م1 لمعآ 
رصد 0 60ةظ2ظ1 
رصف الطبقات ‏ تكديس مواد عطتاعماك 
رضفة (صابونة الركبة) عدم 


رطل أو باوند (وحدة وزن تستخدم في المملكة 4صناءط - دابآ 
المتحدة) 

رطوبة سس 11 
رطوبة 1/1015 
رطوبة التربة: المحتوي المائي الموجود في 
مسام التربة وهو يتباين يومياً وشهرياً 


5011 10151 


رطوبة مولّلية 


رطوبة نسبية 


0117 1ط 110121 
لصتس عللنماع ]1 
رغامى ع1 
رغوات (زبد) معدنيّة وده" لهاء1/1 
رغوات ليّنة مده عاطترعاط1 
رغوة ]1 
رغوة ‏ مواد خلوية رغوية 
رغوة إنشائية / للهندسة المدنية 
رغوة ألمنيوم 
رغوة/ زبدة كربونية أساسها <تصهه1 دوطتة© 83564 - 6021© 


2-115 1131ا[اع) تتتده 1 
060121 
1 11111111111111 


فحمى 


رغويات الايزوسيانات 395 1500121216 
رغويات البولي ايميد 


رغويات مقاومة حراريا 


كتطده" (ع2106])نزامط 


5 1 اأتماواوع ]1 أوع11 


0 رفادات 05 1/0 
رفادات الألعاب 05 عمصتة © 
رفادات دخل/ خرج 5 (1/0) أنام 00 - أتاصم1 


11117111111111 20110111 65 


رفادات ربطات الألمينوم 


رفادات متآصرة ‏ لبادات ربط 5 عم0نلده 18 


رفادة المفاتيح م1 
رفادة لمس لمعنه" 
رفادة مفاتيح تعمل باللمس - مفاتيح 4 > عده1 اعناه]” 
التزويل 

رفادة مفاتيح رقمية > العا 
رفرف ع 11 
رفض الحزمة/ النطاق أعع زع مده 
رفض الخدمة (1205) ععالاعد 1ه امتصعدطا 
رفع امآ 
ر فع مروحي ”1 انآ 
رفوف و لوحات اعصدط لص عاعة ]1 
رفيدات النحاس 5 تناعمم 00 


رفيدة معدينة لامسة 4 أعدخطه0) 12601لماع/1 
رقاقات أحادية الليثية 

رقاقات بلاستيكية بضرية 

رقاقات غرافيتيّة في الحديد الصب 
رقاقات قلابة 


وطتطن عتط)1تآاممه11 
ولط - مأام©0 عتاقو[ط 
ده[ أقدن0) ص[ د5ععلة1 1 
ومتطن مرنا1 


رقاقات من خشب 4 ومتطط 


12 


رقاقة الذاكرة المباشرة العالية نط0 - م9 ممعم - طع1ك[1 


السرعة 

رقاقة السلك المرتبط منطك 4ع0مهظ8 116لا 
رقاقة بوليميرية مدرفلة (بي في أدعط5 #عصتراهط 2160 سنسمآ 
ب 

رقاقة تلحم مباشرة على الدارة ‏ رقاقة قلابة ‏ ون منا1 
رقاقة ثلاثية المناحي مآ عام هام ط 01 
رقاقة ثلانية المناحي خاصّة 7122ته.آ عامه01501 (الواععم5 
رقاقة ثلانية المناحي عامة 2128تهآ عامه1]مط012 7المععمء 0 
رقاقة رطبة آذه غع/1 
رقاقة رئيسية مائلية لك متك 00 
رقاقة رئيسيّة ذات ذاكرة عشوائيّة انتقائيّة صفظا منطك م0 
رقاقة سليكون 1121 دمع للك 
رقاقة سليكونيّة فردية نط0 ومعتلتة عاعصنة 
رقاقة طرف الإطار عصنوءط 4مع.آ متت 
رقاقة محيكة ل 
رقاقة مضمنة ذات ذاكرة قراءة فقط 71 مورتطان 011 
قابلة للمسح خارج الرقاقة 

رقاقة مقلوبة 8 وبوسصنا8 2جع5010 لصخ مرنط ناا 


وربط بنتوء لاصق 
رقاقة مقواة محور ب م لع1016تاع ]1 القدمنماء 1011لا 
رقاقة/ غشاء بولي فينيلدين «صلاط علتهلطن عمصعلنانرستحرامم 


كلورايد 

رقائق المحول 11111105 
رقعة الكود اللاصقة [ءعطهآ لع0ه0 © 
رقم فوغادرو عط تناك 105لمع متم 
رقم لانساق 011- ناعط سنال 10خ متل0001) 
رقم لاستحقاق ‏ وجه الحدارة ختدع]1 01 عسبواط 
رقم لتدوير الكل نع نالا 11120161 10121 
رقم التطابق 8 اتوم 
3 قم لجزء نالا قوط 
رقم لزمرة للعناصر دمع صمع 81 101 عط متنك جزناه1© 
ر قم لماخ لاط تبلط طاعد131 
رقم للوجة تاءامتنالا 1131 
رقم أكثر احتمالا نا طاتصبال8 عاطوطمءط 811056 


رقم براندت 1 وهى حاصل قسمة نلك المدعظ 


انتشارية قوة الدفع على الانتشارية الحرارية 


ر قم ثنائي نالك لالتفصاظ 
رقم ثنائي أأع01آ لإتتمساظ - أاذظ 
رقم غراشوف - وهي حاصل قسمة قوة آءطمتنالا أمطوحة 0 
الجاذبية على القوة اللزجة 

رقم معنوي عتناع 11 أخطدوء تمع 1ك 


رقم نسيلت (وهو حاصل تقسيم قيمة 2ءطتصنل8 1أءودن21 
تحويل الحرارة الكل على قيمة تحويل الحرارة الموصلة) 


رقمنة 121211321[ 


رقمنة معلومات الرادار التماثل - 12082 108هصكث عختانونط 


رفمي الادازه| 
رقمى أو نظيري عه1قصث ع0 لمعا[ 
رقمي دولبي [مأتعنط رطام 


رقيقة زاوية - زاوية التصفح 


5ل 1ع لععم5 - عاط 
لان[ظ - عاعمم 


رقيقة متعاكسة - قاطع التصفح ذات رقاقات 21987 - 3م01 
ركازة: الجزء المركز من المادة ‏ الجزء المترسب 60062]18165© 
بتركيز عال من محلول 

ركام مخلفات ‏ طلل - بقايا اطع 10 
ركب عكسيّة حادّة 9 2ك عوتعتلع 1 تتقلاك 
ركبة ]1 
ركتيسيا ]1 
ركود ‏ كساد ]1 
ركود صيفي 21 51111111161 
ركيزة ‏ مادة أوليّة 5 
ركيزة المجمع السليكوني عتدعاوط ناك +ماء00116 رمع 1ز5 


ركيزة زرنيخيد الغاليوم المنشطة غنغهخ]وطنا5 0225 0عمه2آ1 
رماد تاق 
رماد الصودا طوكى 5002 
رماد ووحل - الحمأة والرماد 0ك لصث احم 
رمال القطران (رمال قطرانيّة) ‏ رمال القار 5224 121 
رمال نفطية 5ه 01 
رماميات ل زر لت 
رمز الآلة أو لغة الآلة 01 ع000 عسصتطاعد/1 
رمز الجماع النصفي [وطصرك ع00خ كلدك[ 
رمز المجرور 000 تعتوع5 
رمز المعاينة اع 1م عاعع0 
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ع000) 0103 
ع000 ادعتاةسعطاد 1/1 0ع00م 


رمز رمادي 

رمز رياضي مضاف 

رمز طائرة الميج بالنسبة للناتو 
رمل 


رمل أخضر منغنيزي 


ماع11 
504 


112115211656 16520 


رمل كوارتزي 0001 
رموز لات 
رموز الاختصار لعاعة ه60 


رموز الترانئزستور 15 1132515601 
-11]1111 مواق تتعط]' لصخ 5أمعسسعاظط ع1 01 15مطصرزم 
رموز العناصر وأعدادها واوزاما الذرية 5قطعاء'11 لمك نوعط 
رموز المشتق 

رموز لونية للمقاومات 


102117211076 ١ 
0010111 ع000‎ 


رموز يونانية 71261025نامه2 تتعط]1' لمث ذاهطاسرزد عاءعء1 0 


وكيفية لفظها 

رمية - حقنة 5101 
رنّة تزويل عمده1 لونزد[ 
رنانات الجر سس عل أاعظ 
رنين ]1 
رنين ذري 650322 عتطامام 
رنين فوتونيٍ 65 امام اط 


رنين مغنطيسي 6502222 عاتأعطدع 2 ته 1ط 
رنين مغنطيسي نووي 
رنين موسطي 

روابط - قوى تماسك 


6 علتأعدع ةا تدعاع دللا 

502122 عاتاع سوط 

20105 

روابط اقترانية مزدوجة 5 عأاطناه2آ1 لعادعنازده © 

روابط أجهزة الاتصال وعلصنآ عدمطمعاء1 عاتطه]8 عملسطاء6 
الخلوي المتحرك 

روابط أرضيّة أقل كلفة 


قكلصاآ امتتاوع تت 1 56و00 عام[ 


روابط تكافؤ ثانوية 5 ععمطعله؟؟ ته لامع 5 
روابط ثانوية 5 5600101317 
روابط جزيئيّة 5ه غد1ناءه1/101 
روابط دائمة 5 1ع 


روابط ذرية ضعيفة 5 عتططمغك علدء 1717 


روابط سلكية مرا 


روابط صوتية وعلصاآ عمزه/؟ 


روابط غير متوافقة التكافؤ 80205 4عطع 21 مرونا8 - ععمعلة7؟ 


روابط فاصمة معلصنآ مقط 


روابط فان دير فالز 5 11722159 1062 وما 
روابط فيزيائية 5 ألم اطاط 
روابط كثيفة التشعب وعلصنامعء م11 
روابط كربونية في 21 0 8005 60-0 
تحول حيوي 

روابط كيميائية كمه امعتسعطات 
روابط متدلية 5 ع صناعصهدآ1 
روابط متصالبة و11 5وو6010 


روابط مرحل نقطة إلى نقطة قعلصئآ /إهاعآ غصزهط 10 أمسامط 
روابط مقاومة للفصم 

روابط موجات ميكروية 
روابط موجة الساتل الميكروية 5علطانآ 2/108013/306 ع1ن[اعاده5 
روابط نقطة إلى نقطة 
روباسين : وهو عقار لعلاج إرتفاع الضغط 
الشرياني يستخرج من نبات 7056115 0211131821411015) 


وكلطاءآ ع5تاكتاسم 


111115 77 


وكلطنآ غخصته2 10 أخمتمط 


عطاكةط ]1 


روبوت 1001 
روبوتات ]1 
روبوتات التدبير 1805015 عتامعع ]ا عقناه]ط عصدمط ع1زطه34 
المنزلي المتحرّكة 
روبوتات رؤوس الرش 5 105ئز12م5 أصتوط 
روتافيروس: فيروس معوي يصيب الرضع متسبباًون1014012 
بإسهال حاد. 

روث 11117005 
روث - سماد: مواد عضوية تتكون من براز وبول 1/1156 
الحيوانات الداجنة وتستخدم لتسميد الأرض 


روجر لانغر: اسم علم 11 
روحانية 111117 امك 
رودامين عستستهل هط ]1 
رودوبسين ]1 
روسَمّه تلع معام 
رونتجن عع اطع 0 ]1 
رويان ناه 8211 
رؤس طابعة مع مم 


رؤوس القراءة/ الكتابة 
رؤوس قارئة 205ع]1 0دعك] ععمصماوزوعماعمع 812 عمتاعصصن 1 
ذات مقاومة مغنطيسية نفقية 


5ع عانم1؟ المع]1 


رؤوس ولوع] غ111 الدع] عتأعمع هصامناععا18 
كهرومغنطيسية للكتابة/ القراءة 


زقنة لواخلتط نس 
رؤية الكمبيوتر 6 
رؤية أمامية بالأشعة تحت الحمراء 1 
ري 1 11011آ1 


ري المدن و إعادة استخدام عقناع 1 لمث نامتادع1111 نوط1ل] 


الماء 
ري تالهاسيسي 0 1211352556 
ري زراعي 3 11121[ ناء لاع كر 


ري سانت بيت سبورغ 111 عتلاطواعاءط .51 


ري في المدن 1 تنقط 10 
رياح المنتحدر 15 عمماك 
رياح الوادي 5 برإعلله17 
رياح تجارية 0 
ريادة في الكلفة متطوةعلوع.آ ]و6 
رياضيات ع1 
رياضيات لاحاسوبية :12:0 نعلةن - صملل 
ريبوسوم عحددهة ه110 
ريتيبلاز 15م ع1 
ريفامايسين ا لله ]1 
ريفامبيسين ا مط ]1 
ر يفي - قروي ]1 
ريم : وحدة جرعة تعرض إشعاعية مكافئة لرونتجن في 5ع ك1 
الانسان 
ريئيت أعصمع ]1 
ريولوجي كهربائي : متعلّق بالجريان 1812 [دءنع10معطمماءء181 
الكهربائي 
ريولوجيا: علم دراسة سيولة انسياب المادة تحت 'إعوامعط1 
إجهاد 
رئة متفحمة عصنرآ عاعحاظ 
رئوي /121111201131 
رئيسي - أولى 1211121 
دز- 
دَرَق/ الماء الأزرق 0120 


رع 111 


زُمّر/ مجموعات جدول دوريٌ عاطة1 عنلممء5 5مناه © 


زمر 01605 
زاوي 12ماع م 
زاوية لارتفاع (الصعود) 01 
زاوية الالتفاف عاعصة عستمممء171 
زاوية الالتفاف/ الحلزنة ‏ الزاوية الكيرالية عاعصة لمعتطء 
زاوية الالتواء (الفتل) 115 01 
زاؤية الاتتحدار/التسلق فاعهة طعنام 
زاوية الانحراف 01 عأاعمم 
زاوية الانخفاض (الهبوط) 01 
زاوية لانعراج عاعصك نولا 
زاوية الانعكاس دمناع ع 1ع 01 
زاوية التباين زا - عاعصة عاتأعصس زمتاسم 
زاوية التعادل عاعسة عنآ 
زاوية التماس- زاوية عاعمذ عصتناء /اارعاعمذ أعمنخم 0 
الترطيب - زاوية التبلل 

زاوية التناظر لاط - عاعمصى عتتأعسسسرك 
زاوية لسطح المشطوف عاعمخ لعاعوع8 
زاوية السقوط 01خ - ععمعلعم] ذه عاعسمم 
زاوية السقوط عاعسخ ععمعلكهه1 


زاوية السقوط / الورود 
زاوية السقوط/ الورود 
زاوية السمت - زاوية سّمِتها 
زاوية الطور عاعمم 


عاعمخ أمعل ه11 
عع 10 01 


عاعمطة ععاءء 1١‏ 


زاوية العمود البعيد عاعص القطاذ عأامصعس] 
زاوية الغطس المغنطيسي عاعصى مت»دا عتأعمعد/1 
زاوية الفتل 1151 01 عاعمم 
زاوية القبول عاعمطة ععمسمامعععءم 
زاوية القبول - عتنناتءمة لدع تتعصبال< - عاعمط ععسصمامععءعم 
زاوية اللف عاعصة لمكا 
زاوية الميل عاعصة علصد8ظ 
زاوية النبضة الأحادية عاعدى 15نم مطه]/1 
زاوية النبضة الأحادية اتعصتعتناددء]8 عاعصى عداناممدهك1 
زاوية النظر عاعصمى عستوم ارا 
زاوية الهجو م دك - عاعمائه زه اععمم 


زاوية الهجوم ‏ زاوية مواجهة الريح عاع ماله 01 


راويه بروستر عاعمكى ذتعاورع81 
زاوية تراجع الجناح عاعصك عاعدطمعع ره 
زاوية تقاطع خطين عع ار 37 
زاوية ثنائية عط[ 
زاوية عحرجه عاعصخ لدع 1ن 
زاوية حلزونية عاعمك جعتاع ]1 
زاوية زوجية عاعمخ لمعلعطت[ 
زاوية ضبط السقوط ععمعلعس1] 01 عاعسخى ستل" 


زاوية لتق[ تراط - عاعصة علتاعسصتحط زكتامخى تملناوع ]1 


زاوية محور المركبة مع الشمال الجغرافي ‏ علعقصث عصنلم»11 


زاوية موقع 51 :1010 عط1' 01 ملغازوه 1داناعسم 
العمود الدوان 

زاوية هجوم مُثل عاع1ااخ 01 عاعصة ستاستام © 
زايموجين 21110 
زائف البلورة عستلاة ]125 00ناءوط 
زبد: طبقة من الزبد والاوساخ تطفو على سطح سائل 112ا5 
أى غلول 

زجاج لاع 
زجاج-إي 55 - 158 
زجاج قاس و5 112310 
5 زجاج : 5 - 5 
زجاج الخصوصيّة القابل للتبديل 61255 '(6ة10رط عاطقطء5»1 
زجاج لسيليس 5 معنازك لعننط 
زجاج لسيليس 1/96 0 1355© 511162 
زجاج لسيليس المصهور دعنك لعدط 
زجاج ليلكا 55 5111622 


زجاج ورين الذهبئىّ - زجاج ذو 595 عع تناث 0101© 
زخرفات متقرّحة شافة مذهبة 
زجاج ايبوكسي 

زجاج أحادي المقاومة 


0م82 - 01355 
5 لاأعدع ناك - عاعمام 


رز جاج أمان صفائحي 95 (إأع521 1122160تهآ 
زجاج بنسبة 96/ من السيليكا 
زجاج بوروسيليكات 

زجاج تخصصي 

زجاج جزيئي : مواد لا متبّرة تشكل 
أغشية ناقلة للشحنة وناقلة ضوئيا 


12 1115-9690 01555 
عادء1 8010511 
55 ]560121 


1121)5اء1/1016 


ز جاج ذات تصفيح بلاستيكى وعتلتك 1240© عتأامواط 


زجاج ذو متانة/ قوّة مضاعفة2 1255© طاعدع5 - عاطناه12 
زجاج ذو مقاومة مفردة طاعمع ناد عاعسصاك 
زجاج زائد 

زجاج سلبي 

زجاج سيليكات الألمنيوم 

زجاج سيليكات البورون 

زجاج سيليكات الرصاص القلوية 
الرصاص 

زجاج سيليكات كلس الصودا 01885 511108 علآ - 5002 


01 
0135959 
[111111105111631 5 
80105111216 55 


5112 المعلاذ 1.50 


0 جاج صفائحي 5 1211112166 
زجاج طرف محوري 55 1ه206ع] - امتهم 
ز جاج طر 5 5011 
زجاج فنَيّ - سي -2 0-2 - ادم 
زجاج قاس الصورة مأمطط 11310 
0 جاج ليفي 5 اءع1”1 
زجاج مُقَوَّى 1255© لعمعطاعدع م5 لعمعطعنده1 رالمعتسعطات 
كيميائياً 

ز جاج مسطح 55 21316 
3 جاج مصهور اع 0ه 
زجاج معدني : خليطة معدنية زجاجية 160 


زجاج مقس حرارياً 55 مأ مططة 1" - ألوع11 


زجاج مقسى 5 لماه مرح 1" 
زجاج من سيليكات الرصاص 012885 511108 1211[ى - 1.620 
القلوية 

زجاج وقاية/ حماية 5" (إاع521 
زجلة ‏ / دارة مركبة - النموذج ‏ الوحدة - 8/10 
الموديول - نسيقة 

زحف عستا و0 
زحف مم01 
زخم تدويمي/ غزلي مع ]1 نامك 
زخم خطي ]1 021 1آ 


زخم زاوي - عزم زاوي 11121 118ل 


زخم زاوي غزلي 1121ا4118 1مك 
زخم زاوي مداري 311 1لاعتث 1[دغختط 01 
زر ضغط 


زراعات محاصيل من أجل 


ملاظ اقبط 


5 م010 - ازع اعم 


الطاقة 


زرع الأعضاء 2 
زرع الأيو نات 1 1 
زرع غر يبا 20000101111111 
زرع فوق هالة أطقامحط] مامطاتعمنك 
زركونيوم 2111 
زرنيخت ملعو 1 
زرنيخيت حى - علامء15 ىم 
زرنيخيد الغاليوم علتمعدعةى سساتللهت © 


زرنيخيد الغاليوم انديوم 1 ا 000 


زرنيخيد غاليوم ه10 - عل تدعدعخ تتنخالة 0 011التتتتااى 
الألمنيوم 
زعانف ميكانيكية نانوية 


20001 لدع اتق عع مم مها 


زعنفة مك1 
زعنفة ظهرية صلط 521هد[1 
زعنقة انفتالية 22001 لقدمزة1ه1” 


زغابة مشيمائية عتصه0 ه01 


زفير - معدن نفيس - ياقوت أزرق ص5 


زلاجة - زلاقة: لوح خشبي يوضع بشكل مائل ليتم 5110 
نقل معدات ثقيلة عليه 

زلال تلاط لم 
زلزالي - سيزمي عتماكاء5 


زمان و مكان -زمكان سناع م5 


زمر مرساة 11011015لمر 
؟1 زمرة عضوية 1010© 1 
زمكان مينكو فسكي عمنة1' ععدمك 1511م 1/11 
زمن 11 
زمن - تقابلٍ متعدد م11 - ع1 


زمن استرداد الطاقة عملا عاعدظ - نجدط لزعرعم8 
زمن استهلاك دَيْنَ الطاقة 
زمن الاحتجاز: الزمن الذي يبقى فيه مياه عصنة]' هه لأمعاع1 
الصرف / الحمأة / أي محلول في قسم محدد من وحدات 
المعالحة 

زمن الاحتفاظ: الفترة الزمنية التى تبقى 11526 02نادعاء12 
فيها المادة محتفظة بالماء / لمحاول / بأيوثات: / عاشاسها 
زمن الارتفاع - وقت النهوض عطةط] عدنك]1 


5 01112211011 لمث زع نعم 


زمن الاستخر اج عمنةط1 اماع راع 1 


زمن الاسترخاء عمنةط' متت ماع11 
زمن الاستعادة عمنة 1" لزاع امعع ]1 
زمن الاستقرار عدنة] عستلتاعك 
زمن الالتقاف عمنا عتسامة0 
زمن الانتقال المو قعي عطنةط' ألقصة11 طتقحدهج[1 
زمن لانزياح عاط مرعع رم 
زمن الإستجابة عمط" عمممموع ]1 
زمن الإيقاف ع1 ملا 281010 
زمن التبديل عط عصنطع )511 
زمن التوصيل عمست 1624 
زمن التو قف عن العمل 1101 
زمن التوليد 6 
زمن الحياة - العمر عصطتاء رآ 
زمن الدخول عمة1 ووععءم 
زمن الدورة عم عاء بت 
زمن الصفر: زمن محدد لبدة عملية ‏ بدء زمن 2650 126 
حدوث ظاهرة ما 

زمن الطور عمنة]” عمقاط 
زمن العبور نصف التقليدي ‏ عصضذآ ألقصمع]' لمعندقةاعتسعد5 
زمن العصر عمة1” اعمم8 


زمن القراءة عمنة1” 1624 
زمن الكشف 
زمن المرور: الزمن المستغرق لادة لتنتقل من ع1 112161 
نقطة إلى أخرى ضمن نظام 

زمن المكوث: الزمن الذي يبقى فيه مياه عصنذة] ععمعلاوع18 
الصرف / الحمأة / أي محلول في قسم معين من وحدات 
المعالحة 

زمن انتقال الإشارات - زمن العبور - فترة 
الترحمة 
زمن انتقال 
تيهور البلازما المحتجزة (4240151خ11) 


1112 ام ماععاء10 


علط 1 أأقصة 1" 
عاط أأقمة]1' عطاعصج1دتحى متدكداط لعمزصرة: 1" 


زمن حقيقي عمةا ادع1 
زمن خارج البراد: الزمن الذي تتعرّض خلاله عصنة] - 0116© 
الفتقامم اللي سيق إل :درج حرارة ازيف اللتحيعلة 

زمن دوري عسة] عنلمضوعط 


من ضائع 


من" عع نتمباعءعءط 


عنة]' 1016 


فين مستغرق لأداء عملية ما وقت منصرم عصطذ]' 561م112 
زمن مطلق عدن" عانآموطم 
زمن معدل الدوران / إجمالي الدوران 
زمن وارنر الاتصالي 
زمن وسطي إلى حالة إصلاح ختندمع - 10 - عستا - متدعل1 
زمن وسطي إلى حالة فشل عتدالنه1 - 10 - عصنة]1 - صدعكلة 
زمن وسطي بين 
حالات فشل 

زمور / بوق ه11 
زنك 21 


111111011 "1 11 


جامععاء 1 اعم ه11 1110 


وعتلتة - عع تتتاع8 - عمنا]' - مدعل 


زوابع مضادة - ضديد الزوبعة وعم لء 2112م 


زوايا فى أية ربعية 01012013 نمث ص[ ودعاعمم 
زوايا يولر 
زواية عدم تناظر 02]65نصته.آ /(51 - عاعصكى عتتأعسسسزكتامم 


التصفيح ‏ صفائح طبقية معاكسة التناظر ذات رقاقات 


وعاع مك معان 


مائلة 

زوائد 8 
زوج الكتروني تشاركي ختةط - دمناععا8 لعتقطد 
زوج إلكترون - ثقب تله غ1ه1] - مناععا8 
زوج دوار 00 1ه عتوط 
زوج ملتوي ند 1115164 
زوجي - المقترنة ز وجياً 21 
زوجية اع 101 
زوجين ملتويين من الأسلاك و1171 01 عنوط لمع سا1 
زيادة حيوية 21001 
زيت حجري/ سجيلٍ - نفط صخري 011 علقطد 


11 زع:511111101 


زيت عباد الشمس 


زيت و شحم عقدع01© انث 11© 
زيتئ عا )تتطممع1 © 
زيجوت عام 21 
زيركن - سيليكات زركونيوم 21101 
زيغ - اضطراب - شذوذ عم 
زيغ لوه في هع ططخ عننخه امعط 


زيغ/ انحراف 6 مغنطيسي 


زيوت - مزلقات وسوائل 11105 لمث - قأصدعةطناآ - 0115 


مض 1أع2ع 1/12 


موائع 


زيوليتات وعانامء2 


ا سس - 
سَّداة م1171 
سَلسَلة م5 
سَوْق دينامي زه 
سَوق 1011 
سَوق أعلى للخرج علاطا أنام 0 معطعتك1 
سُحار(تغبّر الرئة) 1110 


سذْفَات (جمع سُدَفَة) / قدة (قدات) ‏ شريحة في 5121/5125 
مُقدمة الجناح 

سُطَيح الموازنة 
سُطيح الموازنة المضاد 
سُطوع ‏ تألق 
سُطيح أعع 1 
سُطيح تعديل الموازنة طه1] سمل" 
سُلم/ تدريج سلزيوس - مقياس سلسيُوس - 59816 وناذواء© 
المقياس المئوي لدرجات الحرارة 
سُلّم/ تدريج كَلْفِنْ - مقياس كَلْقْنْ 


له ععمفلو8 
طه!' ععمطهلةطتاسم 


11 


علوع5 متلاع ]1 


سُلطة الطيران المدني ناخ مامتاأمتحث لتك 
سِتّ ع 5 لمساءع 110 
سِعَة حمل الخط 11 عطاآ 
سِنْ عجلة ‏ ترس مُسئّن ى آلة اع 510 
سَرْطْئَة 1ع 1تاعع ماه 021 
عر حراري 01011 
سرية له اطع ل ه00 
سابرات الأعماق 5 طاء0آ1 
11 سابقة تدل على وجود زمرة الهيدروكسيل 11901097 
ساتل عاللاع ةك 
ساتل عاللاع 52 1121221101 تتتطططه) 0115 مط عط :زومع 6 
الاتصالات المتزامنة أرضياً ‏ الجيوتزامنية 

ساتل الهاتف العالمي عاتلاعأه5 عدمطامعاء1 لواه1 © 
ساحبة البلورة ءلم 0521 
سادّات - مواد ختم وإغلاق 51 
سادات إحكام ع5 
ساعة عآء ه10 
ساعة الإرسال عاء 010 اتستقصمم]” 
ساعة ذرية عاء 010 ع1تامام 
ساعة سريعة عا 010 أقة1 
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سايدوروكروم 
سائل 

سائل - مائع 

سائل تفكك الخلية 
سائل غسيل الكلى 


سائل مُبرّد 


لاوا 

01 مام 
عاك 

معاد عمتلاتدا 
ع ع1 
و0011 
ماصع[ 

ععلة5 

عالاوعء آلا 
لت 
01م قاط 
تلمع 

105ل م5101 
]1 

ل 

12 
1011221 
64 111104آ] 


سائل مقابل (إزاء) البلورات 5215© 4نناونآ - 9/5 4تندونآ 


السائلة 
سائلي سكونٍ 


111102 


سباحة مغنطيسية فى الهواء 601]8602.آ عتأعمع 2/12 - (اعاع212 


سباعي الأضلاع 
سبايدروينات 
سبائك ‏ خلائط صب 
سبائك (خلائط) فائقة 
سبائك (خلائط) فائقة 


سبائك (خلائط) من طورين 


سبائتك ثلاثية 


1 2[]010آظ1ظ 
520111 
هق 


اليك انك 


75 51101165 اعنام 
15 عققطط - 110 


5م نمطم 1" 


سبائتك ‏ 7051665 جم5/)00/ز10[ى لعمعطاع مع ناد - دهزوزءم5زدآ1[ 


مقواة بالتبعثر / مواد مركبة 


سيب الاستعمال 
سبر التربة 

سبق - مبادرة 
سبودوسول 
سبير امايسين 


سبيرونولاكتون 


ع5 اناا 
ه88 11أه0م 
1260001 
50010501 
52001 


511010120 


سبيكة 1601 
سبيكة - خليطة 11م 
سبيكة الفيتاليو م مج111 
سبيكة ثلاثية العناصر لاه1الى لإتقصي 1" 
سبيكة ذهبيّة وهاجة لمللث 4عطامداط 6010 
سبيكة زركونيوم 211621017 
سبيكة مصبوبة لاهالث عستاقهك6 
سبيكة مقاومة للتآكل لإولآلث أقدن) أصهاواوع] - 0010510 
سبيكة من الفضة الكالكء الك 
سبيكة/ خليطة ألمنيو م ا10[لث تتناصتستسااخ لعمره] زومرك 
نشكلة بالخ 

سبيثود اللي 511102117 
ستار 101 
ستار تألقي - شاشة فلورسينية 1 الاع 11101650 
ستارة معدنية ع ع7 


ستارة معدنية ‏ التحقق من صحة لمناظ سمتاعمع؟ 


ستايرين إيزوبرين - ستايرين ‏ 56/1626 عع1م150 - عمع ]5 
(الإيزوبرين: مادة سائلة تُستخدّم في صناعة المطاط) 

ستايرين بوتادين - ستايرين ممع زاك عمعلل داناظ عمع رام 
ستايرين: (مادة كيميائية تستخدم في صناعة المواد 519626 


البلاستيكية) 

ستة ع1 
سترات الكالسيوم علة 01 - 00 
سترات واقية من الرصاص دأععاعة1 47ه200ماء انظ 
ستربتافيدين مع 51 
ستربتومايسين نع لاه ]جع 511 
ستيراديان ع5 
ستيرولاات لق 
ستي رويد نرف اك 
ستيريو سمعي متنك معتعام 


ستيريو نوعية صوت - راقية )ل (إ][اعل1"1 طعتط معزعاه 


ستيغماستير ول 25101 اع 51 
سجل إزاحة تعاقاعع] التطاد 
سجل زمني 1115601 مم11" 
سجل صيانة الطائرة ع0[ عه ممع اصنة 1/1 
سجل مهام الاستخدام 50115 10561 


سجيل يورغيس - طين بورغيس علقطد ذوعع 81 


سحابة / غمامة الالكترون 
سحاحة مدرجة آداة تستخدم فى المعايرة عأأءمزط علة1 010 


الذي استُخدم في المعايرة 


014 جمتنتاعع 181 


سحاحة معايرة حجمية مااع لا 1112100 
سحب 1111[ 
سحب 111 
سحب الليف 


9 ه01 11 
سحب المواد العضوية الطيّارة من 10005 01 38اطما5 تتنثك 


ع 


101310115 101111118 11111 


سحب جائر للمياه الحوفية يفوق ما تسمح به 0٠07216‏ 
الموازنة المائية 

سحب عميق مءء10 
سحب مزدوج 2 ع 1طناه0آ1 
سحل سن / إزالة 0 027 1 ننث 1ه اطث ن1ه35.] 
بالقطع و توضع / ترسيب بالليزر 

سحل المواد البلاستيكية لوطه - دعتامواط 
سخام 5001 
سد 10 
سد ترابي ته طاموظ 
سدار ملي 521101 


سد ضفى صخري 0 أناع متطوطصرظ عاءهج] 
سد في وحدة من وحدات محطة المعالجة يقوم بصد ع1 
انسياب محلول او حمأة وتوجيههما وجهة مختارة 

سداة ‏ دثار مره11 


سداد احكام نصف كروي محبس ‏ ختم حلقي لوء5 منت 


سدادات محكمة ‏ مانعات تسرّب وأعكاقة 6 
سدر 2111 
سدور مغنطيسي ع0 عتأعمع 1/1 
سدود طينية قطتةحم ه61 
سديلة سمحاقية ه11 أوممءط 
سديم لاك 
سرطان ع0 
سرطان الثدي اعمط أقوع181 
سرطان و تعرض عتناده د لمعتسطعطن لمم تععصة0 
اتن 


ع 120121 
5 

176100117 
01 ااءماء17 
لم7 تدا 
0 م تناع 511 
ه1710 1011© 
لععم5 متطط 
ه50 01 لععمك 
خاع نآ 04 لععمهك 
أاعم1ء7 عققطط 
ع 8 انعم 0 


1011101 710117 


سرعة إنجراف الكترونات 'إاأءما1ء77 101111 مممنامعا8 ستوءعظ 


سرعة دوران الدوامة 


سرعة زاوية 


لم506 اأمماقمه 0 
لععم ولخ غ21 عط 11د 
15خ اطع 121 1و8 

اه 74910 
1خ علنل” 
علخ 0ع1ه1101 

76107 نم8 

17011117 


110 1دالاعسم 


سرعة عالية للتمرير 660م5 طاع1آ]آ عصنوقوط دععاه1 تمعصاآ 


سرعة نهائية 

سرقة الهوية 

سرمت - سبيكة خزفية 
سريعة انقلاب 

سطحٌ الصَالِبٍ - الجؤجؤ 


سطح 


لععم5 لدعتاءع17 
1710117 نم5 
لم71 اوعاوقة1 0 
لععم5 ع1طه ه17 
0ععم5 عاع هآ 1[مااع01آ 
لم1 لقصاط]1 

اأأعط 1" لتامعل1 
أعمتارع 0 

1ع 10م ]1 

ععة ناك اعع ]1 


51111 


1][0 


سطح - موجب 51 - م2 
سطح (مستوي» مائل 
سطح الاستنيات النوعي 
سطح التحكم 

سطح التحكم المتوازن 
سطح الجسم والجناح - مسقط من الأعلى 


عصماط لعمصنتاعم1 

عله طناك علاععمم 

عع ةنك [متخطه) 

عاك [أمتاد من لععمفلدظ 


21111 


سطح القرص العاكس ععهتنا5 علتاعء 1ع 
سطح بَينى وجيهة واصلة و عققطم]عاسآ لحى ععدامعنمآ1 
طور بيني 


سطح بؤري صوري عصماط لوعه2 عماأع فصآ 
سطح بيني / مرباط تبادلي /) وصل بيني - واجهة 1506]هآ1 
الاستخدام البينية 

سطح تخمر بكتيري: المادة/ السطح 


الذي تعيش أو تنمو/ تتغذى عليه البكتيريا 


ع عاك 


عتة قط ناك اوتتعاعد8 


سطح جسم الطائرة عممامء 180 
سطح صغير يركب في جناح الطائرة لتغيير جريان عكل5]12 
الهواء 

سطح ضمني مادي علة 11310 ععد امع م1 
سطح فيرمي ا 
سطح محمل - الهواء 5112 - عمتمتدء8 - تتم 


سطح مستوي تقديري عصقاط 0101110 15128125 


سطح 


مشحون لاسطوانة دوارة موصلة للضوء 


م101 اماع نلدمءم60]مطط ع طتتة 1301 لعع 21 


سطح مشطوف عع تناك لعاعوع8 
سطح موازن مؤّازر له ماع85 
سطح هلالي للسائل 1/6 
سطحيات 10 


سطوح إيروديناميكية تضاف للحافة 512805 معو عصنلمع.آ 
الأمامية للجناح لتتيح له العمل عند زوايا هجوم عالية 


سطوح توصيل أرضي 25 61011210 
سطوح خارجية دعطاعة1 
سطوح موجيّة وا 
سطوح وصل قدرة وعطم م عامط 
سطور من شيفرة البرمجة ع000 05 و5عماآ 
سطوع مره 810 
سطوع 8110 


ة الوصلة 
حرارية 


مقاسة 


النفط 
النفط 


الموجة ‏ اتساع - جزالة 


/11111110511آ 


0 ق تناه 1عدء 0 عتتاععاء 111010 


طع 00 عمامهمط/11 
م0 

عدم ةن) طعت 

لإأأعو مهن اعتوع5 
1116105601 ععطم اع دمة 0 
11م 

2 1111101101 
لاأاعومة0 أوع11 


713 0025]211) الى '[اأأعدطةن) أوع1] 


ععطماوطناك ىذ 01 غخدعآ1] ع1لأععمرد 
لاأأعدمه) عمتل1م] - معنة11 
1ه قيوقكت 
22 231351116 
ل - ععطه اع دمة 0 
تلط 52 ععصماعدمة0 
لاأأعدمة0 1]2160 
15 مط عاعنووادا 
10 1ه 1 

طخل 1 تلصو8 ععط11 
2110 

ع201 اعباط 

ع1 011 

نه 

1101م 

عع امه 

81 

أعطء ]1 

40 هذ 

موقط 

مختطك لامآ 

لعطك مه82110 
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سكتة دماغية 


سكر السيلوبيوز وهو سكر ناتج عن 


السيللولوز 

سكر بسيط 

سكر خماسي 

سكر سداسي/ هيكسوز 
سكروز 

سكريات أحادية 
سكريات أمينية 

سكريات متفرعة الكربون 
سكريدات ثنائية 
سكريلاميد المثيلين الثنائي 
اسكسينايل كو 
سكليروغلوكان 
سكونيات 

سكن الهواء 

هلم 

سلاح نووي 

100[ سلاسة خرج التيّار 
سلاسل 

سلالات مقاومة تصالبياً 
سلالم قياسات ‏ مقارّنات 


جدول 


عع ع1 

الك 

نط0 

عكنصساءعنه !11 عنامطه ]1 
ا 

01 وعاممع قتامصعع 1501 
عتلاووع21 
51101 

أوع 11خ ع13ل01 0 


01105 


ع1 
1205 

1105 

516 أ1ع 1117 
لك 

15 2122 
15 1110ل 
5 لعطعمة8 - 0 
0695 12ظ1 

1ط ع5 عمدع ا تطاع 11 
6110[1 16م 

ع لاع مع 501 

اك 

علتصكا علخ 

علوعءك5 

ندع 1ع نالل 
خا01) 10 ]1 
طنط 

21001101 5 


أطمأواوع ]1 - 012055 


عاطة! 5ه15تتةمحططهن) - وعلوعه5 


1م11 
اعع 01 
125) 


1 


سلسلة التزويد متمطن '([مصنام 
سلسلة الفعل اللقاني 15 - امناعكى عتسد كله 
سلميلة أحداف قامع 81 01 متقط6 
سلسيلة. تنقسيية منقط (إ1ماخه ماوع ]1 
سلسلة غذائية متم 18000 
سلسلة فورير- متسلسلات فورييه ع نم1 
سلسلة هستئتات / معشقة نه ندع 
سلسلة مصغرة تقطن عمع 51 مالم تستكخ1 
سلسلة مضخمات تقطن نم1 [امصسخ مجه :غ126 1و0 
القدرة الترددية 


سلسلة من الأنزيمات 
سلطات الطيران القومى 
سلطة الطيران المشترك 


ع03520) عمارإعصظ 
5 2110 1كث 11310131 


7ا0114 مخ ناه نامث أصامل 


سلعة ‏ بضاعة جنل م صتصده 6 
سلف 211501 
سلف وكسيد اك 140 لتك 
سلفيت الصوديوم عخلنا5ك سساتله5 
سلك ا 
سلك التوصيل عزلا مدعاه110 
سلك التوصيل لتماعزم 
سلك الربط 0604 اعلوط 
سلك اللوحة الخلفية عمماواع ةط 
سلك الليف ع1طه0 عنام0 زعط1ط عنأقواط عرعلمآ 40ع01020 
البصري البلاستيكي المتدرج المعامل 

سلك الليف عاطة0 عتام0 تعطاط عتأمداط م100 رغاد 


البصري البلاستيكي بمعامل انكسار 


سلك الهو ائي 1/1 مممعامم 
سلك سيط عاطهن ععامسزة 
سلك تجهيز الجهاز بالحمل الكهربائي 4 عطارآ 
سلك حلقي/ دائري ذلا فصن 
سلك حيزي عاطة0 متتصعاط 


سلك زوجي ملتوي غير مدرع عنه لعادة1 0ءل1عنطقمل] 


سلك زوجي ملتوي معزول 


سلك شريطي 
سلك صلد 
سلك فردي 


كته 1515160 0عمععنع5 
م117 0ع0 ماك 

111 كناك 

عا/اا عاعماك 


00113201 11 


152 


سلك ليف بصري متعدد ع09861 عنام0 ععطاظ علمسنان81 


الأنماط 

سلك مجس الفحص 11 عطامعط - أوع1” 
سلك مرمز داخلي عاعة]1' 00064 تاعصم]1 
سلك مزدوج مبروم عا عندط 1م1151 
سلك مطبوع معلا عمداماعو8 
سلك مقنون خارجي عاط لعاعنادآ لومعارط 
سلك ناري ع1 
سلك ناعم ملدن لع1دع تمك متحهم»ا - زمر 
سلم الكهرسلبية لياو لينغ علوء5 ا كتأدععممماء816 عمتلسسوط 
سلم موس علوء5 قطهكة1 
سلمي ع5 
سلوك ‏ وضع اام 


سلوك الانحناء الحمل 101 متاءء11ء<1 - 1020 
سلوك التبريد 

سلوك: الشركات 
وتوجهاتها/ ثقافتها 
سلوك تشيؤه ب إجهاذ 
خطي 

ترك عازل للكبرياء 
مالراةخين جف 
لول بخاين .ماوكا شين نمال 
المناحي 

سلوك مرن لزج 

سلوك معتمد على الحالة 
ماوق اريك ليق 
لوك 
موك للدي 1 
سليكا 


01 ماع58 عطنتاهه © 


عتنالنان) / وع10أ1اخخ دعتمتدمصده 0 
101 تللهناد - ذوع ناك 1121[ 


101 عتتاععاء 1د[ 
101 ندع تاهآ 


101 غ101 50 طم 


01 لماع علتأمواعمع1715 
01 1ه1تماعظ 0ع835 - عاماك 
101 دعام عع دده 1/111 


5 م0511 م00 01 1م10 'تقطاعظ 1دعتاتقباءء14 


0 511 
سليكون حقيقي ذو 51 عاومتتاص] ا كلأمزوع8 عاط 
مقاومة عالية 

سليكون صنف ' شمسي " دوع 5 ع020 عنهامك 
سليكون صنف '" معدني" 
سليكون فوق عازلٍ 
سليكون متعدد البلوّرة 
سليكون مذمم 


مع 5111 ع0120 لوعاع 1ن اماع14 
151112601 01 جامع111ك 
م5111 عمنللة ات - 111 
11 لعم00آ1 


511 


اتيك الكادميوم 005 - علتمعاءد مس6 


سم 01 
سمّاعات الأذن 0م181 
سماعة أع1121205 
سمّاعة الهاتف / سماغات الأذن عمم طم 0م11 


سمّاعة يدوية منفصلة أء12205آ1] عتمجومع5 


سم السهم - وابين صنوط 01 
سمات/ ميزات أساسية تمثل جزءاً كبيراً وأساسياً 5عمناه»"1 
من المظهر العام 

سماحية أ الاغختصرءم 
سماحية كهربائية عتماععاظ جا كتاغختصعم 
سماحية نسبية أ كتاأتمضعط ع للنواعك] 
سماد - مخصب امع 1 
سماد أخضر عنتناطلة ]1 جاعع 1 
سماد عضوي 00105 
111 سماعات الأذن كاعم لمع (إاناعل21 اع 111 
سماعات دائمة 5م عع أعمع 11 ااعممصعط 
سماعات ذات ملف متحرك طم 0011 1101125 
سماقات انك 
سماكات عالية الدقة دع صاعتط1' عقاعووط 
سماكة اط 25 مارآ 
سمة انزياحية عتتطوع1 جرعمع 51 
سمت مسجم 
سمت - اوج طاخمء 2 
سمت الإشارة علاط لممعنك 
سمعي - صو 5نامع ل 
سمعي - مسموع عاط لام 
سمك أبو شوكة: سمك نحيل بلا حراشف عاعةطءلاء5 


يتميز بوجود أشواك على ظهره ‏ يعيش في المياه العذبة 
والمالحة المعتدلة 
57 


سمور: أحد القوارض المائية يشتهر ببناءه السدود فى 7862567 
الجداول والبحيرات من الأغصان والأوراق 


0 


سموم داخلية كطناه 8200 
سمية لإأاعل<ه 1 
سمية الصبيب الكلية ه10 أخمعد 81 عامطاللا 


153 


سمية كبدية 001 مع 11 
سمية كلوية علاه ]م طم ل 
سمية مياه الصرف لإأعنده1 عه ع م117 
سئادات تثشيت - رفادات . وشادات 2 
سن قانون عع 8 
سنتريولاات عه امع 6 


سنتى بواز- وحدة قياس اللزوجة م0 - عوزهمتامع 0 


ع2015 10-2 


مستبيو )20 0 بواز) وحدة 015 اطع 
قياس اللزوجة 

سندات العوائد: سندات تصدرها البلديات 80205 عناتع9ع 11 
/ الحكومات / مؤسسات أهلية مفوضة بإحداث مرافق 
خدمات كمنشأت المياه والصرف 


سندات مالية 51 
سندان الفردكة 
سهل ناتئ عن الفيضانات متقاط 12000 
سوّاق/ سواقات 1 11 
سوّاقات أقراص الفيديو الرقميّة ذات 21065 24011 طلا 
ذاكرة التداول العشوائي 


سواقة محرّك ترس كهربائي ©0110[ 210108 نده0 عتناءها1 


سوء التراصف الزاوي ]2عمتمعنتلهة215 ادتحث لصخ عماناعسمى 
و المحوري 

سواتل بث التلفاز المباشرة 5ع]ذ[اع)ة5 أقدء82020 10 اععرزط 
سواتل 
جيوسينيكرونس إنمارسات 


11211215016 10115 مقط عط نزومع )6 


سواتل عاملة 5ع [اعاة5 ملاعم 
سواتل متزامنة مع دوران أرض 5غ ]52111 72795-ب-0-2-227) 
سواد ترابي اتاعستعلصوط صم 1زهك 
سواري 1115م 
سواق خلية جيبية م0111[ [اع0 ماععاءمط 
سواقات وق ازها 
سواقات القدرة 1 2017161 
سواقات القريصات و17 عناععاوزدآ 
سواقات إسناد 10119765 «ناءكاعدظ عع 0011110 عاذ1آ عتأعصعة/1 


علبة قتاد قرص مغنطيسر 
15 10151 ععسمقطن - عققطط لمك لدعتام0 - مأعمع د31 
سواقات أقراص تغير الحالة والأقراص البصرية المغنطيسية 


سواقات خط 5 11116 


سواقات قرص مضغوط لذاكرة القراءة 2065 201/1 2© 
فقط 

سواقات و 5 كا تخ 01515[ أعدمحدهن) عالتمتتع اام 
أقراص مدمجة بديلة 

/ فك الترميزئ)1] سواقة 1 نتع »ةا اتعلمععج[1 
قة تماثلية 11107 عملاقمم 
قة مستقرة 101137 علتقاك 
قه الإسطوانة 221065[ علوز(ط[ 11210/ع210آ[ عاقزدا 11210 
لصلبة/ سواقات القرص الصلب 


انو 


سوائل 26 
سوائل أيونية/ شاردية سنآ عنده1 
سوائل فائقة 1 ل1دع1 ممع نعءم نام 
سوائلٍ التبلور عام 8010آ1 
سوائليات - موائعيات 11 
سوائليات حيوية 8111 
سوير نوفا (النجم الأعظم المستعر) 2ك 
سوربيتول 501101 
سوس العنكبوت عالممع م5 
سوس العنكبوت صورة 56010 عاتسنعل1م 5 
سوط ممسطاعع 11 
سوطيات عع 11011 
سوطيات اك لا 
سوطية الشكل 11ل 
سوق 1/211 


أع1/1211 تعطاط ل[دعتام 0 
سوق المال والتقانة لاع 10م صطءع]810 لطه أععاتة ]8 عاءمام 
سوق المال/ سوق رأس الملل أع 81211 لماتمة6 
سوق النفط أعع1 1212 011 


سوق أوروي للألياف أع11211 ععط1ط1 [عنام0 دعم متنا 


سوق تيار 10110 مع 
سوق حرة أع1 ه11 عمط 
سوق ذو موضع لائق أع11211 عطعتاح 
سوق علمي أع 1/211 لدطه1 © 
سوق مالي اع8/1211 ل واعصمقصاط 


سوق نقدية أع7141211 نزإعده ك1 


سولينويد - ملف لولبي - صمام لف لولبى 564 
سوليئنو يد كهربائي 5 عتتاعوا 
سولينويدات خطية 95 11601آ 
سولينويدات دوارة 5 1101217 
سوماتوتروبين 521101 
سونار - صوتي تحت مائي 501 
سونار الغواصة :508 عله اط ناك 
سونار سلبي !ا 
سونار مغموس :01> 1185مزمادآ 


سونارات الرؤية الجانبية 15 1.0011 غ510 


سونارات العمق المتغير 15 طامء12 - عاطفعة7 
سونارات الموجة المستمرة 15 117311 0115 لاتتتاط1 0 
سونوغراف مقع 5010 


سويات قاعدية حصوية للمرشح ترتب وفقاً 1116 


لأحجامها 

سيراب حزام اا 
سيّر النقل - حزام ناقل ع8 01 زع 013 
سيّال حراري - الحريرة عتاملة 6 


(15014] - مآ0) لامممعكل8ة لم0 - 20ع] - عوادآ أعدممده 0 
سي دي روم ذاكرة القراءة فقط للقرص المضغوط- 
سواقات قرص مدمج لذاكرة قراءة فقط 
سي 2013طع11 نزلم© - 20ع5] - ء015[ أعومدده0 تام8 - 001 
دي روم ذاكرة القراءة فقط للقرص المضغوط 


سي دي قرص مضغوط 1015[ أعو مم2 60 


سياتوزين عطاوم 0 
سياحة بيئية 2 
سيارة مأناك 
سياسات الحماية وعاعتاه20 «إالسباععم 


سياسات المسار الليّن(السهل) 


سياسة الأمن الإدارية 


سياسة بيئية 

سيال الصوت المرقمن 
سيانوأكريلات- صموغ 
فائقة 

سيتوبلازم 

سيتوبلاست 


1115 طنوط 11310 


115 طلنوط 50116 


2011 [اتباعع 5 211076 1] و تطلخ 
20112 121 تع ده تمك 
عتلكة1]' ععزهل 0ه126اع انما 


ع5 +01 032020112165 


مم00 
00135 


سيتوكر وم عماه اع م01 
سيتوكينات تك لمق 
سيتوكينينات -من 2 عتنالنن [اعن أصماط هآ مصمتصكاماوت 
أجل مزارع نبات خلوية 

سير اميك عتسسوعع 0 
سيراميك كهر ضغطي عتصتةاعء مجع 1ط 


سيراميك لانكسايد علامة تجارية عنسومم© عل تحمةآ 
- لا) 2017:173/5635 1جمع211 1نامع هناء 1 4عم20آ - وامعاالا 
سيراميك متعدّد البلورات لأكسيد وعنصسة م0 (122 
الزركونيوم الرباعي المشوب بأكسيد الإيتريوم 

ميكي - زجاجي 

سير اميكي / مواد سير اميكية 
سير اميكي متقدم 

سيرورات الترسيب التقيلٍ 


سيرورات اللصق/ اللحام الناعم وعووعع210 قطتمع5010 5011 


سير عتمتونعن) - 1355© 


ع0 


علمتوطعن) لععطهة كلم 


وعووع00 113131م18 


سيرورة الاستقطاب 5 2011115 
سيرورة الإضافة ووع ع0 0011106 م 
سيرورة الأعمال 05 1810511635 
سيرورة البصمة والنقش ووعع260 اعا8 لص عاقة/1 
سيرورة لتحكم - عملية السيطرة ماه 5وعممعط 


سيرورة 5 112111121111115 


لتصنيع 
لتعبير عن المورثة/ لبناء 


061 0 


سيرورة 

البروتينات 

سيرورة التنقيص - سيرورة الانقاص 2 و35وعع220 علاناعةاطناه 
سيرورة العزل ع0 150121105 
سيرورة اللصق بالموجة ووعع 0 ع طترع5010 - نوالا 
سيرورة الملف المثقّب ووعع0 0011© لعاعصتط 
سيرورة الوحل المفعّل - 52 - 5وعءمعط م5108 لعا كاعم 
سيرورة الحمأة المفعّلة 

سيرورة إطبع ثم انقش / سيرورة 2200655 عمتتقاط ممعاغوط 
طلي النمط 

سيرورة تحضير البصمة ‏ 5وع2800 5مننهجدمء22 عاأققسدمهأمطط 


البصرية 
95 2121101ع21 0]012351 اط عتطمقتع م طغتام)اماط 

سيرورة تخضير البعنة البصرية الليفوغوافية 

سيرورة تحليل 

قوّة الصفائح 


عتنالعء210 515[[دطث اأاعدع ناد عنه تتم[ 


د13 


سيرورة تقيلية 


سيرورة تكامل 
سيرورة طباعة المعقد 
سيرورة طلي 
الأنماط المنقوصة / سيرورة الإنقاص 
سيرورة طلي 


ووع 0 1]3:131م18 
5و 1111681211011 
و5 أؤاوع] - 160 0ط 


5 12115 - قتاتعاخوط عتكلاعة1اطناك 


5 213118 - لطاع خوط 1[هاع81 عام مك1 


الثقوب عمقاً 

سيرورة غورهام و59 0111213 0 
سيرورة مستوية 95 2131121 
سيرورة وضعية النقر 23 11012 261115ة 1" 


5 عزوو 55خ ع151خ] 


سيرورة/ عملية تقييم المخاطرة 


سيرين ع5 
سيستيين ع0 
سيسو ميسين الاك 


ممه عاعوطلعع]1 


سيطرة بالتغذية المرتدة 
سيطرة جوية الا ا 0 
021101 5لاممعع م10 


0112117 001 


سيطرة وجود الهيدرات نمه ععمعاكلج8 عل111012 
سيفالوسبورين خم طم ع0 
سيفونات معكوسة كه لامك لعارع 101 
سيقيم ومتعطامع) 
سيلاج علف متخمر للماشية 512 
سيلان/ تدفق بارد 1107 0010 
سيللولوز ع5ه لاع 0 


سيللولوز بلاستيكي وعتاقةط ووده1نا لاعت 
سيللولوز نصفيّ/ شفّيّ 
سيليسيوم على عازل 
سيليسيوم لا بلوريّ 
سيليسيوم متعدّد البلورات 


105 عع مع 11 
101 - 02 - 1م5111 
01010115 تم 


11 عط الم أ ومع :زامط 


سيليكات 51 
سيليكات الالمنيو م 11 
سيليكات الالمنيوم والليثيوم 6لهعناذ5 تسسستسسل4 سسنطاخآ 
سيليكات تقليدية عتدعن511 آأهصه 11201 
سيليكون الك 
سيليكون مسامي 5111 كنامعم2 
سيليكون موجب | 


سيماء البلازميد 
سيطاء السرعة - سرغة غيذدة السيماء 


عالمعاءك 
1ه للممواط 


6011 تتااءماء17 


سيمنس لكاتو فاك 
سيناريو اختبار 35 أوع 1" 
سيناريوهات 95 ه252 
سيناريوهات متماثلة 9 18011172161 
سينثونات 521010115 
سيولة لدنة 107 علأمواط 
سيئة - نقطة ضعف زه 
55 سس 5< 
شدف قأطاعطاع 11 
شعبتين ملتفتين حول نفسيها لعاع ع م معه 11 
شُعيْرة دموية أعووء 19ة11امة 0 
شب - نحاس أصفر - خليطة النحاس والتوتياء 21 
شاردة حقليّة .ها ! افاك 19 


شاردة/ أيون الهيدروجين 
شاردة/ أيون الهيدروكسيل 


شاردي - ايوني 


مه عع 111:10 
مه 11101031 

101 
شاش - نسيج معدني 60022 
الشاخصة (01).آ1 شاشات 
الماتريكس السلبي ([:).آ شاشات 01(5آ عقلة81 عخزوموط 


5 (11).[ عدماةى 512201 


شاشات 5 1121112 عكتاعة امأقاقطة 1 تصلاط صنط 1 
(1.)01آ الماتريكس الفعال ذات ترانزيستور الغشاء الرقيق 
شاشات 5 131111111611ملخ لع.آ أأعادآ ك1 


(51آ لعرض الحروف والأرقام الرقمية المتعددة 


لعروض (1آ,.آ شاشات 1295م15([ عتتعصسسصقطماى (1.آ 


الحروف والأرقام 

شاشات إلكتروتألقية/ /12م115 (81) أمععوع0 تمس[ مجاءه181 

الإلكهروبصرية ‏ التألق الإلكتروني 

شاشات الانبعاث المجالي 15 1و5 تمر 11610 

شاشات لبأورات آنآ ولإهام015آ 56215 - 10ناو1آ 

السائلة 1.0010 

شاشات البلور السائل 35 101 
15 868 16 متهن ((آ0).آ) 127م015آ 21]ث لان 110او1آ 

كافانة البلون:السائل الكميررية 


156 


11خ - 5نزه1ام015آ 015501 1011101آ عاتاعستن متقطامام 


شاشات البلور السائل لعرض الحروف الأبجدية والأرقام 
شاشات البلور 195 177110 00101 15101 110او1آ 
السائل للفيديو الملون 

شاشات البلورات السائلة 75 1010 
شاشات البلورات السائلة الموجهة ([0).آ 4عصعتاى :«المعتايعما 
افونيا 

شاشات التألق الإلكترونية 5إ12م115 غصءءوعصتصسد[مماءء81 
شاشات الخرائط 35 1/1377 
شاشات الدايود الباعث للضوء 15 ١1آ181.آ‏ 
شاشات الرادار 5م15 12002 
شاشات لرأس الأفقي التجسيدية - 1125[]آ1 عتطمةئعه1ه11 
شاشات التصوير المجسم للرأس المستوي 

شاشات الرأس المرتفع الحيودية 5 تناع هقط 
شاشات الرأس المرتفع المدنية ونآ]] لنكك 
شاشات الرحلان الكهر بائي 5 نمام ناعم 181 
شاشات الرحلة الأساسية 5 أاناع 111 لاتمسلوط 
شاشات الفلورة التفريغية 1015013(/5 ]2ءن5ع1110 - اماع17 
شاشات الكمبيوتر 15 ا ع م001 
شاشات اللوحات 95إ12م215آ اعصوط 1126 ععتمآ لعاءوزمءط 
المسقطة المسطحة الكبيرة 

شاشات الملاحة 55 11211521102 


شاشات بلورات سائلة 05 015211 نآ 
شاشات مسددة 

شاشات مُسقّطة ذات 
شاشات مركّبة في الخوذة ثنائية العينيّة 1128155 عهلنادمصنظ 
شاشات مركبة على خوذة 


6001113164 5 


5 الاعاءه [210 50211161 33561آ1 


15 1101111164 أعصساعط 
شاشة ‏ مرقاب 1101 


1م1015[ لع.آ امعمععءد 16 عتطاتامصه84 اختمصدك 16لع1101نك13 


شاشة (51,آ من 16 جزء أحادية الليثية ومتعددة الرقمية 

شاقة البلوو السائل :01 آنآ 
شاشة لرأس المرفوع /12م1015آ مانالطآ 
شاشة لأسن المنخفض 01/111775 11630 
شاشة اللمس عع * تاعناه 1" 
شاشة المخطط القضيبي التماثلية 1015128 امه ءعمد8 عماممه 
شاشة لنظر من أعلى 5 17167 ع8 06005 


شاشة أنبوب 5 - 011 - عطنط' 1883 - علمطاة 


الشعاع الكاثودي 

من (0[1)آ شاشة بلورات سائلة ‏ (1©.آ عملا عكتاءعلاع. 
النمو ذج النوع الانعكاسيّ 

شاشة دقيقة الثقوب مععته5 طاوع]8ة عصلط 
شاشة ر اسم 115127 015621 وآ لعصصودعك زعاو ]1 
بلور سائل 

شاشة عاكسة 1ماعع1اع] بمععنهك5 


شاشة عرض الرسوم البيانية 1015127 عتطمة1 © 
شاشة كبيرة - جهاز عرض 
مستقبل التلفاز 


تع لاععع] 127 ممتاععء زط 


الناكا 
- /121م015آ 00101 اعصوط غ121 0123:5621 101110آ نوع 1قناد[ا 
شاشة ملونة من لوح البلور السائل المسطحة (1251.01*20[1 


ثنائية المسح 


شاشة مؤشر المحرّك والرسائل التنيهية للطاقم 81085 
شاقولي دع ع1 
شامخ 011آ 
شامل ماع مع 0 
شائبة 1111117 


شائبة ثلاثية التكافؤ 
شائبة خحماسية التكافؤ 


لاا1تنامحط] أسعلة 111" 
نم1 أدعله تماصعط 


شائبة هيدر وجينية ضحلة 11]7ناططططآ عتصعع 282:00 زه 1[قاك 


شائبة وهب 1111117 100201 
شائعة 1 2) 
شبكات قعاناه اتحاع 1 
شبكات الاتصال 11 10 ه12 نا ص20 
شبكات البيانات ع11ه/اكاءع[18 12062[ عنتاطناط 4غطع 51 أععاعوط 
العامة ذات رزمة ‏ التحويل 

شبكات التغذية المشتركة دكاناه نتا 71 4م16 01216 م001 
شبكات التلفون 015 عدمامعاه 1" 
شبكات الحجب 15 تاععتن 5 
شبكات الر زم 1ه اع]8 أععاعوط 
شبكات الكمبيوتر 0115 تكا 11 لاع امه © 
شبكات المسافة الطويلة 0115 ع015]200آ عدمآ 
شبكات المقاومات 10115 1مأقزوع ]1 
شبكات بريفيه وآ كتوناع181 


157 


شبكات بلورية عانه تاء 11 015121 
شبكات بوليميرات 5م501 01 وده ناحاء لح 
شبكات شبحية قاعل8 أومط © 
شبكات عامة 1ه اع عتاطناط 
شبكات عنكبوتية لمسافة طويلة 5 112111 مآ 
شبكات متشابكة ‏ شبكات ‏ 81660115 عصتاةة1أعمعءم مم1 
متداخلة 

شبكات متوازية تدرجية 00115اء]8 [هالدعهة2 لمعنطعمهض1116 


شبكات متوالية 11 و116ع5 
شبكات محليّة 5 1061 
شبكات محليّة وتليفونات واه نتتاء ل وعنى 1مءم.آ 
شبكة غ601 
شبكة ناآ 
شبكة 211177011 خآ 
شبكة الاك 
شبكة (بلّورات) فراغية ععتاامآ (لماوومن) عمعومد 
21 شبكة :2161701 - لط 
شبكة اتصال رقميّة 1157011 55165 لماقصة11' 1ه1اع01[ عاعصزد 
فود 

شبكة افتراضية خاصة 01:1 تناع[ عتهحلوط املاعلا 
خ1 - 0) شبكة ال 01:16 اتتات 11 0-1 
شبكة الإرسال بعيد المدى عأ هناتاء8[1 هط - عدمآ 
شبكة الإنترنت العالمية ماع11 ع1110 11/014 
شبكة الإيثرنت السريعة أعمععطاظ اقوط 
شبكة الأنابيب 1ه ماع81 عمط 
شبكة البيانات 01:1 تكاء1 10212 
شبكة التسريع / التعجيل 014 عستتدمعاءعءم 
شبكة التضمين 014 عمنندات 1/04 
شبكة التعامد 011 
شبكة التوصيل - شبكة ناقل البيانات ع1نةهناتاعل8 وناظ 
شبكة الصحة التكاملية آذه نتتاء] الدع لعأممروع م1 
شبكة المتسعة 11177011 1م الع ومة 0 
شبكة المرشحات عانده نتتاء لا لم111 
شبكة المرنان المنقوشة الاولى 44 1م 1قدمو5ع8] أوصرط 
شبكة المساحة الواسعة ع177011ا21 وعقى 117106 
شبكة المنطقة المحلية عه نتتاع[ وعنخ 1لدههآ ووعاء 11711 
اللاسلكية 


شبكة النجمة 211157011 511 
شبكة الهاتف العالميّة ‏ ع11هتااعل8! عصمطمعاء1 ع1010:ه117 
شبكة الهاتف العامة ع01:1 11117 عدمامعاء1 عناطناط 
شبكة نعراج عنلة 01 تامناعة 1111[ 
شبكة إندوبلازمية تن ناعتاع ]1 عتستمدام ه820 
شبكة أغشية السائل ‏ تصنلناءناع]1 عتسعدامملصظ متفاناسةه 
الخلوي الخشنة 

شنيكة أغكية السائل 2منا1ناءتاعآ عنتصدة1مملص8 مما تتسميعوم 


شبكة بصرية عانةه نتتاعل8 لوعنام 0 
شبكة بصرية متزامنة ع1701:1اع1 1621ام0 0115ماع زم 
شبكة يلو رات فراغية ععناأمآ هاون ععومة 
شبكة بلاستيكية حاوء]2 عتأمداط 
شبكة بلورية ع2 سآ 05121 
شبكة بلورية رباعية ععناخهآ 1مأةزن لهدمعدناء 1 
شبكة بيانات الخدمات ع11ه/تتاء]! 10018 و5عه1مء5 عله جوع م1 
التكاملية 

شبكة تكوين النبضة عاناهناتاع]1 عستمهموط - عواناط 
شبكة توجيه ساعة ع1نةه تتا[ عسترععا5 عأهه01 
شبكة توكن الحلقية عه 7اء8]1 عصنظ مععاه'1” 
شبكة حلقية ع11ه نتكاء ل عصنا 
شبكة خدام الملف داع ع5 عالط عازه حاءلح 
شنكة خطنة 11137011 1مع امآ 
شبكة دلالية 0114 2216 اعم 
شبكة رقميّة متكاملة علزه اع[ 181أع01آ وعه ع5 اعم نجععام1 
الخدمات 


شبكة طرق - شبكة تلفونية - اتصالاات 
شبكة طور مزيل للتفخيم 


2) 2*2 0 013 


ع1737011اع1 2515 محوعءء دآ[ 


شبكة عصبونية عه نتكاء ل لمتنعل1 
شبكة غذائية ماع17 12000 
شبكة غير متوازنة عانةهنتتاء[8 4ععمملةطم ل 
شبكة غير منتخبة ع557011اء51 1160و ممهلا 
شبكة فائقة عم ناك 
شبكة فراغيّة ذرية ععنااهآ ععدم5 عتمامام 
شبكة قياسية 104 
شبكة كرويار 01:1 نتكاء 11 هط 01013 


[01312020 11 


شبكة ماسيّة ‏ ألماسية الشكل 


شبكة متداخلة 81611757011 ع مناه 1 أعدعم مع 121 
شبكة متسامتة 614 
شبكة متصالبة الروابط عاههاءل8 لععلصلآ - ووه 
شبكة متوازنة 216115011 8213000 
شبكة مدينية 806117011 وعقخ هنهم ماع11 


شبكة 0171 01 امتتدع1طوظ - نإداتخ علمناءععاءم مهلا 
مساري كهربائية نانوية (فائقة الصغر) ‏ تصنيع ال سي إن تي 
(أنابييب كربونية نانوية) 


شبكة مطاطيّة ع1ده117 غعل8 عط ط ناكا 
شبكة مقترعة 1ه اء81 1160م 
شبكة مكعبة مركزيّة ععنااهآ عتطنت لع تعامع0 - عموط 
الوجوه 

شبكة مكعبة مركزية ععنالمآ عنطنن لع تعامع0 - لم8 
شبكة منقوشة 014 اوع 1/1 
شبكة نقطة ‏ إلى - نقطة عانهنتتاء1[1 اصتمط 10 أمتمط 
شبكة هلامية اده اع لال 


شبكة واجهة ع11ه170اء[! ععه11عاه1 2212[ لعاناطتتاواد[ بعطاط 
الألياف البيانات الموزعة 


شبكية الحيود عطنلة 01 امناع هادا 
شبه المرتبة الأولى 010 أسقلط ملناعوط 
شبه جسيم ا قر 
شبه فجوة مه ملناعوعوط 
شبه كهر بائي عتماععاء 011251 
شبه لدن ‏ مطاوعة زائفة عنأقه1مهلناعوط 


شبه مستويات يرمى 5أعلاع.] اصتاءط - 51قمن1© 


شبه مصنع عناع اص :151 ممعم 
شبه معدن لماع ستصرءة -10ه1لهاع1/1 
شبه معدن الك 
شبه منفصلة عاءع1ه015آ - 010351 
شبه/ نصف صلب 14 ع5 
شبيكات دعل نء لاع ]1 
شبيه المعدن 4 - [مأع لمعه 


ا ع0 
شتاء نووي - مطر نووي ع1 ممعاع ناا 
شجر مطاطي في جنوب شرق آسيا ذات المناخ مآ 
المداري 


شجرة/ تفرّع الحوادث غ11 المع 


شجيرات (تغصّنات) شبه كروية 


شجيرات الغوايولة 
شحن 

شحن اعداد للاطلاق 
شحنات ثابتة 


شحنات عابرة 


15 701001عطمهك 
وماك لاه 
00011 

200 

:اه افك ونوا 
15 112151612 
اه 

018 2013112211011 
018 1ه أ معصمع 181 


5 ع012318) ععدمك لعممة 1" 


عع تقطن لععاط لمخامة0 
01218 عتلتدعء ل 
عن عتتاععا1 
01218 - عالالومظ 


أطامط 


شحوم ثلاثية/ ثلاثي الغليسيريد دعل لع نزاع 1" 
شحوم فوسفورية 10011 2]00آ 
شخص مصاب بنقص تغذية 101111 
شد 10 
شد شدي عنقم 1 
د 112161510 
شدة اتجاهية الاك قح الوزنا عت اها 
شدة الانحدار ا 


شدة العزل الكهربائي 


شدّة الهرس/ السحق ‏ قوة الهرس 


شذة عالية 
شد تمددي 
شدة الانكسار 


شدة الطاقة 
شدة الطاقة البصرية 
شدة المجال الكهربائي 


شدة الموجة 


اقمع ناد عتتاععاءزدا 

طاع مع ناك ع صتطكن 
لاعمع :51 أخطع اط 

5 180212510121 
طاع مع )5ك ع اعمط 
12151117 50111101 
/أ1كء 0[ ناعنتد20 
لاأأقع10] عوط [وعنام 0 
طاعمعهد 101عاط عتأععاظ 


5ع ص1 عنحو/1لا 


«اللمطقطة11 1دع1ام0 01 5ه1غخه1ن 1400 زع نووط) لإاأقمعام1 
شدة تعديل المرسلات البصرية ولع 
شدة حقل إزالة المغنطة ‏ يشدة الحقل 0061015117 عتأعمعة11 


شدف بروتينية ا اا 
شدفة كلينو الاعصسعمءط تتم مع 11 
شديد البرودة عتطعع 0 01 
شديد التحدر لاط مر 
شديدة الانحدار «إععاه 
شديدة الصغر - الصغيرة عدا ماه نط5 


شذوذ وراثى ع طم علتأعمع 0 


ء بالارتهان 810011 0عع2عناعآ 
ب التفاح © 
ب العلف شبه المتخمر 
ب عالي المحتوى من الفركتوز 1 


0 
شر 
شر 
شر 
شراب مُسكر 
شر 
عن 
شر 


11101آ] ع51138 


تناكل 


كة و5عاعتطء"/! 01 2110 1عمدء برعلل 1م10 مرتطوتعصاموط 


بات الجيل الجديد 

ئح معدنيّة ليّنةَ من ماذة 5م58 2/1621 قنامه*1 عاطندها1 
الحديدوز 
شرائح هيكلية و عتناعع لطعم 
شرائط اختبار التحليل 55 أوع1 لدع نمسم 
شرجي لماءع ]1 
شرط الحافة الحرة دهن نلط00 ععل8 - ممعم أمطعسن] 


لكيرشهوف 
شرط حدّي - شرط المتخامة 0 تتم لم8 


شرط لاحق 110 - 61و20 


شرط مسبق 0 - عرط 
شرطة دورسيت: رابط علصلآ عتام0 عءطا - عمنامط اءووج[1 


الليف البصري 


شرغوف - بلعوط 6 01 
شرق 1805 
شرك الغواصات 5 3116 طناك 
شركاء في شركات 15 201701216) ا1تاعممتتاوع 117 
استثمارية 

شركاء موثوقين ولع طامد/ 1115160 


ع11ء5 عدم طمعاء 1 841122110221 ععمةؤو1ج[ - عدمآ 
شركات تجهيز خدمات الهاتف العالمية لإةطصده2© 20110125 
البعيدة 


-220 عع1نا1ء5 عدم طووعاء 1 811122110221 عممةؤ15دآ عدمآ 


شركات تجهيز خدمات الهاتف العالمية 


تنه مططهن) وترعل11 


البعيدة 

شركات تصنيع 5 1111111115 
شركات تعمل لقاء رسم (0131) ععاتتاع5 101 مم1 
شركات عظمى 1210015 
لتقنيات الحماية 110052 شركة 11102 
شركة ادوات 0012312 10015 


نامء81 - 0121101م001) لاع توعوع ]1 لحم قطتتاءء صاعص8 
شركة البحث والهندسة 
شركة الحسابات المحدودة 
شركة الملاحة الحوية المتحدة 
شركة النفط المعياري 

شركة راديو الطيران المحدودة 
شركة 1"011300 - 00122212 عام تناو أوع'1' عنام 0 ععط1ط1 
فحص أجهزة الألياف البصرية للاتصالات 


سآ تتمعة1026 
0 629 ماهم 


لإتتةمحطه) 011 51010210 
11م 


شركة منتج 001312317 أعتال معط 
شروط التجربة القياسية 15 أوع1 51320210 
شروط الحمل 105 1.0204 
شروط الطيار الل 5 ما نوع 106أمماناكم 


شروط الفولتيّة 
شروط باركهاوسن 


0011105 عع3غ1701 


811 21151 2115 


شروط بيئيّة 5 11121ع تلطه كمع 
شروط توازن 5 )نط1 نا 18 
شروط حاكمة 0001105 عصتطى 01 6 
شروط حدود الطبقة 1105 801120217 عاواط 
شروط حدوديّة حلقيّة 0 تإتملصتاه8 عتاء و0 
شريان لمر 
شريان الرُْسْغْ (الشريان الكعبري) لالتعاتث 12051 
شويان أجبر 18م 
شريان سباتي 60010114 


شريان صغير - شرق 1111م 


شريان قوسي لالع تخ عنمن 1م 
شريان كلوي لالتعاتث لقمعسر 
شريحة التصوير ‏ غشاء انكر 
شريحة/ رقاقة مباشرة لذاكرة قراءة فقط حدمخ] متك م© 
شريط هط ط ]1 


شريط 01 


شريط الفورة تناد عع تناك 
شريط إلى رأس عمة1' - 16 - مم11 
شريط أفقي متاك 121هه2ه11 
شريط أكسيدي عمعاة م010 
شريط رابط إنشائي عمة1 عسصتلصه 8 21 اع نماك 
شريط مغطى بسبيكة من عمة1' 002164 نزه1آاى غلد1 )© 
كوبلت 

شريط مقاوم تناك ع للأماوع]1 
شطف - أنديوم ادب]ط - ممسخلم1 
شطف بالاء المغلي/ البخار عسنل1 م50 
شطف: غسل بكميات كبيرة من المياه في فترة ‏ #سلطدناا"1 


زمنية قصيرة جداً تكون أحياناً لحظية 


شظايا الانشطار ع1 - م 1وك11 
شعاع لالتفاف 1ماعةء؟ ع ماممة17171 
شعاع لتواء الكبل 5 لمعظ عاطه0 
شعاع لموجة 1 111 
شعاع لموجة للالكترون دمتاععا8 عطا 1ه 1ماعع 171731 
شعاع لوقع ماع76 1م1ازوه0 
شعاع إلكترون قلم حوري تتوع8 تمتاءءا8 اأعصعط لماحم 
شعاع حزيئى مطوع8 121ناءء1ه1/0 
شعاع خاص بالشىء متوعظ اأعء زط 0 
شعاع صو تطوعظ8 ل نامك 
شعاع ضيق دع 112121201 
شعاع ضيق أشبه بالقلم غملاءم 
شعاع طوري متوءظ #ممقاط 


شعاع عمودي مروحي الشكل حتتوء8 0أءمقطة5 صه1 1دعنا/؟ 


شعاع قطري متوءظ 120121 
شعاع قلمي مسوعءظ اتعمءط 
شعاع لايزري كاتب تطوع8 زعدةآ 117116 12160ن1ل1310 
شعاع متوازي متوعظ اعالمخوط 
شعاع حوري 12 لقنتم 
شعاع منحدر النزول نحو الهبوط متوءظ عمره1ك5 ع110 © 
شعاع منكسر 1 لماع ماع11 


شعاع موجة احادي البعد:ماءعاء11/29 [هدهأكسعسا»ط - ع0 
شعاع/ متجه ركت ماعة7؟ عع [ممده © 


شعاعاً أفقياً شبيه بالمروحة «صقوء8 4عءمقط5 مه 141دمجته11 


شعيرات/ لييّفات غرافيتيّة 
شعيرة 

شعيرة (شعيرات قاسية) 
شغل مباشر 

شاف 

شفاطة الرأس الثابت 
شفافية 


سقة 
شفرة - توربينية 
شفرة ثنائية - الكود الثنائي 


لدليل ‏ الشكل المفهرس 
لفنجان 


0 
3 
5 5 5 55 5 5 5 5 ج 5 جع 


ولي جاف مدروز 


شكل بلوري - تغيير الشكل البلأوري 


6011117 
111 
11111 

عماء5 01 هاعم 
21ل أءع ارا 


11215221: 


101 تعمقة لمع اأمصماقده 0 


11117 
ع1 

علة81 

000 لاتتمماظ 

لاع 210ثى اه تأعناك 
11551 

15 / ]510 
5101 12511011 
اع 111101 

5101 101111101221 
5011 12012155 همال 
7ع1امم5 ماآ - 1014م 
5 1702115101 
512 

تناع 11 

مده وامطتصيى 1" 
ده عرع150 

51 - ونان 
521211011 

7 لقاع 011 
عل110 تفده ت1مسمع اد 
]1 

مسترم]عءط علناءك 1 
ثانالا 

نه 1م1ائم1 
مطام]ع]2 لمآ لعطع ناك 
عصتطام1ه110 

ترهط اعماظ 
ع0 عناء 0 
عمقطك اأعلظ ودعلل 


شكل غاوسي 
شكل متعرج 


شكل متعلق بقوة قطع ‏ نموذج قص 


شكل مستدق تدريجي 
شكل مقطع الجناح ‏ مطيار 
شكل ‏ تخطيطن 

شكلي -. صورىئ -.رسهى 

شلال تفاعلات البروتينات المتممة 
شلل الأطفال 

شلل الأطفال 

شلل القاب 

شلل كل 


سمسى 


شمعة ‏ وحدة شدة الإضاءة 
شمعة إشعال 

شمعة معيارية 

شهاب 

شهادة ‏ اقرار - وثيقة 
شهادة إعفاء 

من الخدمة 

شهادة ذاتية 

011 شوارد الهيدروكسيل 
شوارد متعدّدة الذرّات 


شوائب المذمم 


ده [هتناءء دآ[ 
01" 0011551211 
2611 

عل100 توعطاك 

ع م13 01201121 
ال 

الافاكانا 

اسع طء5 
1ه ]1 
02520 اتاعصدع مده 
علوم 

مم2 

2 0) 
0001 
مآ 

50101 

ع0 

]2 عاتومرك 

عللصطهةن) 5120210 

ولك كاك 


ع ع0 


عع كعد 10 عومدعاع] 01 عادع ايع 


هناد لنارعن) - 1اعم 
5ه 11101031 
5 2011:2101216 
011 أنومه100آ1 
اع1101” 

اناك 

اع 11201 

ع مه 51 
00005 

الولف الك 

95 )2 
عه 1م طنط 

مع له 1" 


عكناءء 60 


- ص - 


ضية- الونعإزيلاطة/ إذاذة 
صَدر الجسم 


صو 


51 امنتمم 
لماع 101 


مع 1م18 


صُفيحة صغيرة ‏ لطخةٌ ناتجة عن قذف قطرات / علامة]13م5 
من مادة سائلة وتبريدها على السطح 


صهارة 
صغري/ مكروي/ مجهري 


. صنف/ درجة خشب الإنشاء 


صاد ‏ حائل: في الإلكترونيات / مضحماتك 


اكاك 
1/11 
0120 ماعن اقم 00 


1لا 


العمليات ‏ صوان: في الحاسوب والنظم الرقمية ‏ دارىء 


في الكيمياء 


صاد - موصد ‏ اوتوكلااف 


صاد محكم 


01م 


اع ]كناظ غطاع 1 1' 


صادات - أجسام مضادة : جزيئات تتشكل كإستجابة 0600165 ىم 


لدخول جسم غريب إلى الجسم تدور في دم و غدد ليمفاوية 


صادات ‏ مداخل/ حواجز 
صادات ذات الحالة 
الثلاثية القابلة للعكس 
صادات ذاكرة 


10ز الداخل أوّلاً يخرج أَوَلاً 


وا آنا 


و كنا عمتااع نتم[ علماك - عمط 1" 


لظ لاامطاعء]8 001 - أوش1اط ص1 - أواط 


صادات غير قابلة ‏ 55ع]كناظ عصناءعء كصتصهآظ! علها5 - ع1 
للعكس 

صارمة 511116 
صافن (وريد الساق الزائد) طاء/ 5ناهمعطاصة5 
صافي مُسْبَع معلا مت 160ة دك أعلر 
صافي الدخل عمامعم1 أعلر 
صانعة يخضورية - كلوروبلاست +125مه1102 6 
ص هق 
صت 0 
ضتٌ (سكب) علق عمستام متاك 
ضبية / في قالّب دائم عستامد© 211010 ا اعمفصممم 
صب المصبوبة عطتاقة) - أمع 12 
صب دو امي 01 امم 
صبّ/ سكب الهلام عستاموعاء © 
صبّ/ سكب 2 قاب قابل عصناده0 21010 ءاطملصوءومحدظ 
للتمدة 


صبّ/ سكب للأغراض 2صنائللة)1/؟ - عصتاكمه© عنلءممط01 
العظمية ‏ الفيتاليوم: خليطة من الكروم والكوبالت 


صب الشريط متاو عمهة1” 
صب أبييض 023 عالطا 
صب بالشمع قوع 11 05]6.] - علتاقةن) الع متاوء 115 
المهدور 
صب سني [هامءد[1 
صب في قالب كانه 
صباغات - عضوية علطوع01 - وعنزدا 
صباغات - عضوية في المواد 5عتافة[ 5]آ عتصوع:0 - وعنإدا 
البلاستيكية 
صبغة الفيوكوزانثين ا ةا 
2201 2) 


صبغي - كر وموسوم 
صبغيات - أصبغة : مركبات عضوية كثيفة تستخدم ‏ وعلا([ 
لإضفاء ألوان على مواد مختلفة 

صبغيات اصطناعية حخميرية 2050226مغقطن 1هأعتلتاءك أموعلا 


صحن تسخين الركيزة 501 
صحيح أمثال التفاعل الكيميائي - اتحاد عتتاع صده تطاء 5101 
صخر الأديم: الصخر الذي يأتي تحت التربة م80 
الزراعية وتشاد عليه الأساسات 

صخر صوًان - نايس 6 
صخر طيني علقطاه 


صخر مولك للفقاعات ذو بنية ونسيج فراغي ع2ه5]0 روااطناظ 
ما يمكنه من تقديم الهواء بشكل فقاعات لزيادة انتشار 
الهواء 
صخرة ع0 ]1 


صخور حتاتية - حتات صخري عاء 10 60 اع 112 


صخور رسوبية دكاع 10 1ه اعستلع 5 
صخور متحولة وكاءه0] عنام 1ه ماع11 
صخور مصدرية ماع10 5م5011 
صخور نارية وكاع0] 5لامعمع1 
صدع - تشقق دا 
صدع 5-0 عاعة 01 


صدفة جوفيّة غير حديدية عطاك د5وعادهخ]1 110110 
صدم 11 


صدم مرن 1151 1813516 


صدمات ع5 
صدمة 510 
صدمة إنتانية عأعمط5 عتامعم 


510 عنام مدو 


صدمة حرارية عله 510 علو مح 1" 
صدمة حرارية عاع 50 امعط 1" 
صدوية مزيفة و80 عقلة1 
صراع الحضارات كمه 11 01 طامه1© 
صرصارر الليل - الحدجد ع1 01 
صرف صحي أمرع5 


صرف مياه العواصف ه01 جاه 1ك 


ضع" العفورا/:متيدن المتقنطم 
صعق كهربائى | 


11 صعوبة برنامج إا[ناءالنط سهمومءط 4مغز5ل112 


صغيرة الإشارة لقمعاك - الفسرد 
صفائح / ألياف مُشْيعة مسيقاً ع6 1م21 
صفائح الفولاذ أععا5 امعد 


صفائح إيببوكسي مقواة 
بألياف غزافيك امقتّعة عسيقاً 
صفائح خام اوليّة معدنية مضبوطة الأبعاد وعلصحاظ 1211010 


ع1مع]2 عالطامة1©) عالستممع 112 
5طماعع عنواط 


5 83560 - عتأقواط 


صفائح ذات أساس دائم 


صفائح ربع موجية وعلواط عنكهة117 0011211 
صفائح ربع موجية 212]65 11/306 0121161 1021م اعع ممهلا 
لاترددية 

صفائح رقيقة 15مة ] - 1 


صفائح صد: صفائح معدنية ثابتة/ متحركة يتم 219165 8824116 
نوجييا لاشتكر بعد الاليات 

صفائح طبقية ثلاثية 10 عنمه11 م010 لمأععمم 
المناحي خاصة 

صفائح طبقية جسيئة (صلبة) 
صفائح طبقية ذات رقاقات 
متناظرة ذات رقاقات متصالبة 


11510 15 
11115 


715 :21 - 012055 مااع سسزقم لا 


11010101 أععلام 
5 510116 


ع0 آل 


صفائح وأوعية 5[اعط5 لمك دعنداط 4عمع ]ناك (وللمعصامعءء8 
مقواة باختللاف 
صفائح/ لوحات سيراميكية 292615 طاتتوءنزعمه11] عتصسوءع0 


بشكل عش التحل 


صفائحي ]1 
صفائحي ثنائي الاتجاه ‏ صفيحة 0016نسمآ لهصمناءهزل81 
طبقية ثنائية الاتجاه 

1/387 صفة ميزة عاضو ماع قطن 1/17 


عتاأكتع اع 222 طن امع 0 


صفة مميزة ثابتة للتيار 


صفة مميزة للدخل عاك عاءع 01212 اناميص1 
صفة مميزة مشتركة اق ااانا 
صفصاف 1ك 
صفقة ‏ اتفاق ‏ مراجعة -معاملة 0 
صفيحات الدم داعاع ةط 
صفيحات أكسيد البيريليوم داع ع010 سنا معظ 
صفيحات سنية تاها 
صفيحة أععط5 


صفيحة القنوات الميكروية عتداط اعمصقطكت منع 81 


عتداط - دع ]نامك 
121 101115102 
صفيحة تضخيم الضوء 21216 #عنامنالن8 غخطاعنآ لمصععغم1 
الداخلية 

صفيحة جَيري مون ارول 
صفيحة خلية مدمرة ‏ منطقة شفافة على سطح عناوة1]ط 
المزرعة البكتيرية تؤشر إصابة فيروسية 
صفيحة ذات قنوات ميكروية عتما اأعصصقطءه 1112 
صفيحة زجاجيّة عاط 
صفيحة سيليكونيّة بزاوية 


منحمصه 


أع556 زمع5111 عاعمث - 01[ 


صفيحة طبقية ذات رقاقات تنضيد 1212128110025 131211216 
صفيحة طبقية ذات رقاقات مائلة - عأه0نصتهآ نزاط - عاعمه 
مصفحة شرائح زاوية 

صفيحة طبقية ذات رقاقات متصالبة عأضنصمآ نإاط - ووه0) 
صفيحة طبقية غير متناظرة 
صفيحة طبقية لا متناظرة 

صفيحة طبقية معاكسة التناظر - 012316قرآ ع16تأعصتط ماسم 


1ط عاتاع صصص زكمده لل 


1[ ع11اع ص سوقم نا 


التصمّح الغير متناظر 
صفيحة طبقية منتظمة عأقصتصسمآ] متملباعع ]1 
صفيحة طبقية عألةطنطتهة.آ نزاط - عاعصط عتتأعسصدزك مملبوع ]1 
منتظمة متناظرة ذات رقاقات مائلة 

صفيحة طبقية عا8اخصطه.آ /زاط - 02055 عتتاعستصلزك تدلباوع ]1 
منتظمة متناظرة ذات رقاقات متصالبة 

صفيحة عامة ذات غحور عأقصنصمآ عتمم خامطاء0 رالمتعمعء© 
متعامد طولي 

صفيحة متباينة الخواص - التصفح 
المتباين الخنواص - رقاقة غير متمائلة المناحي 
صفيحة متماثلة المناحي - طبقة متماثلة 


م 16م 1500م 


عتداط عام 15010 


صفيحة مزدوجة القطبية عتقاط تداومنظ 


صفيحة مستوية عتماط - غ110 
صفيحة مواجهة عتقاط عمه1 


صفيحتين مساميتان وعة ا" اعباط م11 


4اا(آ ‏ مصفوفات 4لآ10 صفيفات اله 
صفيفة نوكه 
صفيفة مخففة دوك انها 
صقل 100 
صقل 211 
صقيع فضي 2051 110212 
صلاحية 1211017 


صلاحية الطيران الاتحادية 
صلاحية الطيران المدني 


5 الى لوععلء1 


اله اللل ادا 


البريطاني 

صلب 5014 
صلبة 1 
صلصال/ غضار له 
صمّام المتبقيات الحرة عكلة7 لمسلتوع8. عمط 
صمامات قطع وعكلة 7 11 منااك 
صمام - مصراع 1721 


صمام أشعة المهبط 1215© ممناءعااء<1 - عتأعمع ةسرمماءه181 
الكهرومغنطيسية العاكسة 


صمام أنبوبي ذو كم مك 6 
صمام أيزوكون للصور 5 1مء150 120286 
صمام بوابة عله عكلة 17 
صمام تاجي 21 1/1121 


1604 


صمام تحرير الهواء عكلة7 عممعاع 18 تتم 


صمام تحكم 


عله 11016 


صمام تخفيف عكلة" لعناع]1 
صمام تخفيف الجيشان أعناعظ ععسساد ءاه 
صمام تسلسلي أحادي 721 ععمعناوء5 عماءعىة - عاعساد 
الفاعلية 

صمام تشغيل 015 #«حماظ عللة17 
صمام تعديل عله 1/0115 


صمام تفريغ / تصريف 1211 اتامطاقة11 


صمام تنظيم نزف الهواء كله لعع81 عتم 
صمام توقف 1 مانطاة عله 
صمام توقف مم5 عللهة17 
صمام ثلاثي 016 


صمام ثلاثي الوضعيات / المسارات ‏ 90106 (1808 مم1 
صمام ثنائي باعث (51:آ8 - ع0100آ[ عسناانساط أناعنآ عع80 
للضوء من الحافة 

السطح ب<ذانؤة السطح الباعث 


صمام ثنائي ذو وصلة موجبة ‏ سالبة ع10100 دمناعصنة لاط 


ع10100 28ااأتصاظ لطاع انآ 


ع10100 ع تتاأختساظ عع داك 


صمام ثنائي ضوئي تيهوري ع000100 عاعسقلدتم 
صمام ثنائي ليزري ((1.آ12) ع10100 تعدمآ أمنءط - برطو 


11111161 25 


10100 ع5ةآ 


نوع فابري - بيروت 


صمام ثنائي نوع ظهر إلى ظهر عله21 عاعدظ 16 عاعوظ 


صمام خانق عاكلةا عصتلخامغط]” 
صمام دفعي 1 ع ونا ص1 
صمام دوراني 1011 عل1لة17 
صمام زمن ع10100 عمطةط! اأأقصد]' عطعصو اوتنه أعدصرس]1 
انتقال تيهور الصدم 


صمام زنْوَ الثنائ - دايود زئر 12100 تعمع 2 


صمام زنر الثنائى القياسى عل10[ تعمعي 0210 ماك 


صمام ساد 719 عناط 
صمام سفلى لا رجعى 71 180016 
صمام سفلى لحدار دياتوم م11 


صمام شوتكى 10100 11أماء5 


صمام ع25000100 علتادعوعءلا عاومتتام] علتازومط - اط 
ضوئي ثلاثي الوصلة 

صمام عائم 71 22160عم0 - غده11 
صمام غزلي كت 
صمام غشائي لماع قخطمة1([ عكلة17 
صمام قاطع عاععطن 1164 مامه عتلة17 
صمام قرص رفع شاقولي عاوادط أكنآ لدعنامء7؟ عكلة/ا 
صمام قطع محمل على عل عاععط© 02060.] - عمتتمم 
ناض 

صمام قطع مزدوج تله" عاععط© عاطتدهج[ 
صمام كباسي عاكلة اماواط 
صمام كروي ع010 عكلة17 
صمام لا رجعي ا ا( 


صمام ليزري موجه بالمعامل 121006 تعقةآ لعلنندت مم1 


صمام مفرغ ثلاثي الأطراف 


115 متناجاعة7؟ ع11100 


صمام موجه 21101 م1711 
صمام نجمي عتعطمك5 172116 
صمام نقل زمني 10100 عمنض] اتقصم 1" 
صمام هزاز عستلة علله1 


صمام/ انبوب الكتروني عطن1' - متاععا8 
الثنائية 11228211 صمامات 


الثنائية 112328211 صمامات 


1112411-05 
24115 4خ 1 


صمامات ار تفاع و7 ع11010ا1اىم 
صمامات الاختبار وله عاععطات 
صمامات الاستقبال 5ع 1 عستلزععع ]1 
صمامات البوابة و71 عله 
صمامات التصوير التلفزيونية ع 110 
صمامات التصوير التلفزيونية 17 وعطنة جمع 17101 
صمامات التصوير التلفزيونية (الفيديوكوت) وءط1ا1' 2مء1/101 
صمامات الحقن الليزري 55 امناءء زم1 علم1د[ 
صمامات السيطرة للمدير 1721965 01]ه00) 08*5غ126نامتصد/1 
صمامات او أنابيب الصّور وطن امعتطاء0 ععقصس1آ1 
الاورثيكونية 

صمامات إيساكي الثنائية دعل علدو18 
صمامات تثبيت التيار - كابح 1811 
صمامات نحكم أوتوماتيكي الك 71 
صمامات تحكم لولبيّة و61 1106 10مدعاه5 


16 


صمامات تخفيف الضغط 
صمامات ثلاثية ‏ ديودات دبوسية/ مشبكية 
صمامات ثنائية 


و7 1101125 ع تلاووعرط 
5 اط 
و1100 
1 )- ديودات 3111212) صمامات ثنائية 1210065 صسنك 
صمامات ثنائية باعثة للموجة الميكروية 1010065 ع2/11020125 
أ دايودات ميكرويّة 
صمامات ثنائية 
قبرية لكيه الإإضل للق 
صمامات ثنائية ضوئية 
متجانسة نقطياً 
صمامات ثنائية ضوئية 
متخالفة الوصل 
ضمامات ثنافية ليزرية 
صمامات ثناثية ليزرية 
شبه موصلة 
صمامات ثنائية ليزرية من 
زرنيخيد غاليوم الألمنيوم 
-2آ طاخهة12 ع110م2105 انلخ 11د ك1 
صمامات ثنائية ليزرية من فوسفيد أمنيوم غاليوم 5 ع5 
الإنديوم 
صمامات ثنائية/ دايود باعث 
للأشعة تحت حمراء 


25 :00201110 تمعد 13/1121 
5 002126 - أصتمط 
5 011 1ع تنا زه 1عاء 11 


05 1ه125آ1 


5 :1ع25آ 201101 ه0) - لماعم 


50 111 امتنااث متناتاله © 


ع0100 ع طتاختساظط 1011210 
صمامات ضوئية تيهورية 25 عطاع ته 1ه حم 
صمامات كاميرات التلفزيون 
صمامات مروحية 

صمغونات/ غليّونات : حوامل القوى النووية 
الشديدة والمسؤولة عن اتحاد الكواركات مع بعضها البعض 


5و1 2ع ةن 117 
7 1ع ناه 


015 


لتكوين الباريونات 

صموغ الكزانثان 262118115 
صمولة نابضية نالا مالآ 
صنابير المياه الرئيسة قطن 01 ع ماممه 1" 
صنابير إطفاء الحرائق خم معط 
صناديق كمومية و0 01031261113 
صناعات كيميائية ملكية 2 05]5165ا120 [دعتسطعطن 1121ء مم1 
صناعة الالكترونيات البحريّة وعنطه ماع81 عمتمد ك1 
صناعة السيارات 1 
صناعة الطاقة ]س1 لزإع عم 


صناعة كثيفة الطاقة 


]1 علاممعام] - إعمعمظ 


معنلع ام 


صناعة نفطيّة قنك س1 6011 
صناعة هندسية 1015117 عطتاعع ص مم8 
صناعي 111 
صنبور خطه 11101 
صنبور فناء/ باحة المنزل هآ هلا 
صنبور كروي: صنبور فيه وسيلة لإيقاف عاع20 11ز5 
وانسياب السائل 

صندوق الوصلة عده8 ععتامة 


صندوق توزيع - جزء من آلة يدخل فيه سائل +80 1ع16ام5 
/ محلول حيث يوزع إلى عدد من الانسيابات الفرعية 

صندوق حركة الرأس 80 5م6ه11 0م116 
صندوق قتاد وموسيقى عدوطع نال 
صندوق نابضي 80 1م85 
صنع المواد المركبة صم أدعصطج] عالوهمصه2© موطزط - 1ماء1/1 


الليفيّة المعدنية 

صنع الورق عمكعلة]/ نعموط 
صنعة - براعة في العمل جودة العمل متطاقطط ه7177 
براعة مهارة 

صنعى 1م 


سبع د اسطناعي . علقي - تركريق رتاليني 
صنعي بكتيري 1 نامث امتتعاعو8 
صنف 

صهارة/ حمم بركانية - ماغما 
صهاريج الوقود العاملة عند 


درجات حرارة منخفضة 


عناع 0زم 


اثالاق 
1 
ملطة!' اعناط عتمعع ه01 


صهر (استخراج المعدن من الخام) مه 
صهر مسبق 20 
علحتة 1" 


صهريج - خزان ‏ خازنة 


صهريج كروي - قشرة كروية اأعطد لمع تعطمم 


صهريج هيدر وليكي ذه ع5 عنلناه 1110 
صهريج واطئ الموقع علصة1' 521101 
صواريخ باحثة عن الرادارات وعلز155 عصكاءء5 12021 
صوت الاصطكاك اع قط عاطتلسم 
صوت أو و وجه العميل ع0ة*1 20/01 ععذه؟؟ 5*تعماماون0 
صوت تلفوني ععذه؟ عوممطمعاء 1" 


صوت ذو نوعية فوق ناه5 لإاتاع 210 - طعن] - “تعمنام 


صوت مرقمن ع12ه0 1012111260 
صوت منعكس لصنده5 لعاعع ع1 
صوتنة 5221 
صو 01نم 
صوديوم نالهك 
صور 200005 
صو ر الأشعة فنع 12010 


صور فوتوغرافية رقمية/ 


صورة 
صورة 
صورة 
صورة 
صورة 
صورة 
صورة 
صورة 


صوف زجاجي ارميدي ‏ جدائل الأرميد 
صولجان ‏ عصا الساحر ‏ قارئ العصا 


طظٍظىظظ 
افتراضية 

ل كائن منكسر 
لنموذج شقّ/ صدع 
ماخر 

مرئية/ فيديوية 


استثنائية 
الحياة البرية 
الصمامات 
أولية 


صنابير إطفاء الحرائق 


و تنظة 


صيد لانيات 
صيغ البيانات الجوية 


ا 


صيغة درود 


يغة 


لاندوير 


صيغة/ علاقة الانعطاف 


95 101211211264 01 1121ع01آ 


1111 

200 

عمتل 0 

1226 [اقنتاقارا 

لع 1نااعة ]1 01 مأمطاط 
طتاع 2 عاعة01) 01 مأمطط 
1285 أتاع ا[ 
مقع 1620 مام اط 
م110 

ملا :وتم 
214 


ناي 


1 - عع ممعاصنه 11 لتتممتل 201 عا 


11711 01 امتته تتعقط 0 
1 عكلة 1 
2ع عصنا - أوعاط 
م1170 عمط 
نوع امصخ عع طممسعاستد 11 
210101101 

ناذه - 10018[ تلخ 
115" ع 11اع صامع 6 
101 

1ه" 101106 

عه امعتسعطات 
1ه" 12021161 


لمعه عتنورعاط 


صيكة طعام المستشفى /123 2000 1ه1اموه11 

صينية كوانتي : طريقة سهلة وسريعة ودقيقة 118 - 1811© 

لإنضاء فونونيات الإبشيريقيا كر 
55 ص - 

ضلالة 

ضابط البؤرة 

ضابط الجهارة الآلي حك - امعامه© عصسناه7؟ عتأقصدم انام 


012018 


101ده0 قناعه1]1 


ضابط تشويش اعاتسنآ عقزملح 
ضابط طور تعانسانآ 
ضاغط لولبي ودع الاعن 5 
ضاغط مرشح الحزام: أداة لنزع الماء من ووعم2 11162 غلء8 
الحمأة 


ضاغط مرشح مسطح وؤوع]2 11111 عصوءط - لمك - عنداط 


5 ]111 عه امه 01[ 


إطاريٌ 

ضاغط هواء محرك الاحتراق الداخلي 0 
ضاغطات 015 )2 
ضبٌ ‏ نوع من ال حيوانات الزاحفة - أبي بريص معاءء 0 
ضباب دخاني - ضبخان 50 


110115 نام 


ضبخان كبريتي 


ضبخان كيميائى ضوئى ع5120 لمع تسعماء 16م اط 


1 


01 ع112ه1ئد 1" 


00101 


م 


1ه كناظ 


ضبط البوابات الرقميّة و1 121نع01آ[ 
ضبط لتاكل 00201 جم 1و ه:011 © 
ضبط التثبيت - ضبط الانطباق 00101 ععطقصححه كم ه60 
ضبط الدخل أنامم1 
ضبط الرائحة ماه 0001 
ضبط الربط العرضاني 101هه00) «امتاععصطه© - ووهم02 
ضبط الرغوة 00101 تتده1 
ضبط لسطح 1015 عع ناك 
ضبط لطعم و الرائحة ص00 +0001 لصخ عامه 1" 
ضبط العمليات الحيوية 5ع 81010 01 [متاده © 
ضبط الكبح ضد القفل مده عستتوءظ عاء ملتسم 
ضبط لمرشح الف الها 
ضبط 


167 


ضبط المناخ 05 علقستاكت 
ضبط المناخ الداخلي 002101 عأتمسستات 1م معام1 
ضبط المواد المركبة 238[15علة/! عازوهمصره© 01 عسترمانه]” 
ضبط أيضي هه عنامطماع/1 
ضبط حساسيّة تغيّر الترس عع طقن نوع 
ضبط دواسة الوقود 1ه عالأأمغخط]1” 
ضبط ذاتي/ أوتوماتيكي 1م00 عتأق مانم 
ضبط عملياقي ماده لهدمتتو نعم 0 
ضبط لكل وحدة مه عع أخملا - روط 
ضبط مرحلة النمو ه02 لمتاسعممصرط 017 [معمه0 
الأسي ‏ اللوغاريتمي 

ضبط معدل التفاعل اده عله مامنتاعوع ]1 
ضبط/ فحص/ التحقق من ضغط2 عأأعط0 عنناووعءط متطو0 
الكابين 

ضجيج الاشارة 015 لممع51 
ضجيج الترددات العالية 81015 لإعمعناوعم2 عاك[ 
ضجيج كمومي جوهري 1015 0011211611111 121112516 
ضخ 12 
ضخ الذروة ع28ممتناط علوعط 
ضخ الليزق 11 118طقاط 
ضخ كهروحر كي عتأاعم كام ماءع 181 
ضخاخ : أداة تقوم بضخ الماء/ الهواء/ غاز ما من ءمصتباط 
مكان لآخر/ من منسوب لآخر 

ضد التكنولوجيا 0108 قطعع ا صم 
ضد التمييز - عدم التمييز -التمييز م 
المضاد 

ضرائب 1 
ضرب الكسور 5 01 1121م 1/1 
ضرب طويل 1 ع1ه.آ 
ضربة حرارية 501 أدع1 
ضرر 8 
ضريبة القيمة المضافة ع1 0ع400 عنطة17 
ضعف /االلخط ةنع م1 
ضغط قوع 
ضغط ‏ ضغط بخار عناكو26 مم73 
ضغط الار تفاع علنختالى عتناووعوط 
ضغط الأرضية عتناقوع21 0نا20 0 - 01718 


لبخار المشبع 
لتصادم 
لطاقة 


عاناووع21 173001 52111121601 


عناووع21 110201 


لط 6 لمع إاأعم1ء17 ع تلاووعرط 


5101 51111185 
ا ا ا 
عتناووع2 1111101 
51016 031156 
عتناووع] 116ه0135]0آ[ 
عتناووع 1 5510116 
ع1ناووع21 05220116 
وو 201121 
عتناووع21 عتتعط مده تتام 


عتناووع21 010111101 


عتناووع21 ماعط دده طالخ 510110210 


ضغط جوي قياسي عتعطم5مصتكى 56220210 اهدهم تأقصمع م1 


دول 


ضغط رأسي (مقياس سرعة التيار) 


ضغط شريانٍي وسطي 
ضغط كلي 

ضغط مرتد 

ضغط مستقر/ استقراري 
ضغط مكافىئ 


155111 1071311216 
160 ع تلاذوعرط 
ادوع 1121ع الى د11 
عناووع21 10121 
عتناووع2 الاع اط تم 
عتتاووع2 عاعد8 

عتتاووع21 512116 
عادو 116 [موطام 
115211 

عتناووع 21 111010512116 
6002 

عكها5 اعضتدظ 

ع510 أمععة زل خم 

001021111 
41م 11110111211011 
1100000111 
1111 


1ط طنط - اأمرهنان1 


أداع1آ 
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ضوء / موجات ضوئية 5ع190آ أطعنآ 01 غطعنآ أمعمعطم0 
مترابطة الذبذبة 
ضوء الاشعة فوق البنفسجية 


أخطاعاآ (1(7) غأع1ه1 1لا 


ضوء الشمس خلاع تلنام 
ضوء الليزر خطعنآ تعقمآ 
ضوء غير مستقطب أطعاآ 1211260همصلا 
ضوء مترابط/ متلازم خطعنآ امعمعطاه6 
ضوء محطة الإدارة أتاعانآ 51210 ا ماعطاعع قصد1/1 
ضوء مرئي خطعاآ عاطاوا1ما 
ضوء مناسب - طول موجة مناسبة لحدوث عتصناعك غطعاآ 
تفاعل 

ضوابط كلمة المرور 5 225511010 
ضوابط/ شواهد 0015© 
ضوضاء ع5ذهل1 
ضوضاء الأرضية 015 لتنامععاعة8 
ضوضء التيّار الغامق 015 اأمع نات عانتودآ1 
ضوضاء الرادار 5ه 12031 
ضوضاء الكم للضوء خطع1آ 01 ع1]1015 نم00 
ضوضاء حراري 5ذه8]0 اممضعط ]1 
ضوضاء شكلية 2015 110001 
ضوضاء طلقية - ضجيج طلقة ع8015 امام 
ضوضاء كهربائية عقذه]8 لدعماءععاظ 
ضوضاء هيدرودينامية 81015 عتسهط :11101003 
ضوئي المرونة عتأقماءم0]م اط 
ضوئي ليثوغرافى لااموعع 1110م طم 
ضوئيات ساوثمبتون وعتطه ]0م نمام طتهطأناه50 
ضوئية الانكسارية : تغير قرنية الانكسار ‏ '(األاتاعةتاء:0]مطط 
ضوئيا 

ضوئية التغذية جام 6060م اط 
ضياع في حلقة بطاء 105 
ضيائية ضوئية 2]01010660111آ 
ضيق النطاق 1510137 15211 آم 

داطات 

طروقية - قابلية تطريق و تشكيل جاتلنطهء1/1211 


طللاتات 0015 نط - وعطتاد00) عتتاععاء1دآ عأادع نك[ 
«روجيت» عازلة كهربائياً على مجمّعات شاشة الرأس المرتفع 


9 


طغم 01211 


طلاء غضاري نانوي عقصتلة00 8211 وتصدء1 زد اععامصهاط 
التقانة (إكساء) لكرة تنس المللاعب 

طابعات 2 
طابعات ]1216 الكهر ضغطيةة#عاصتءط أءلله1آ عتتاءعاءم2ءاط 


طابعات حرارية وعم امصستضعغط ]1 
طابعات كمبيوترية ع لعا ممه © 
طابعات ليزرية 5 3561 ]1 
طابعات ملوّنة وتعاسلوط 1ه © 
طاحونة غير مركزية عل ص م0 و5وع 1ع امع 0 


طاحونة كرات مطحنة كرات تنك للدظ 


طاعون أسود طنوءحا عاعماظ 
طافرات موقفة/ معطا كله ]1 عاءه81 
طافي 80 
طافي 0 
طافيات تَأشين القناة 5 ع 1/1 اعمصقط0 
طافية لاملا 
طاقة 81 
طاقة الانعطاف ع ع منلمء 8 


طاقة الأشعة المرئية والأشعة لإعتعص8 لعندئم1 لصح عاطنوتم؟ 
تحت الحمراء 

طاقة الترابط 

طاقة التردد الراديوي 

طاقة التشوّه 

طاقة التشوّه المرن في واحدة الحجم 


826181 ع منلساظ 
اعم ]1 
دوف | اوالنوقك 


ععمع زوع ]1 


طاقة التعادل لاع #عص8 معد - علدعرظ 
طاقة التكافقؤ لاع أعط8 عممعلة؟ 
طاقة التنشيط لا ع0 امتنه كاعم 
طاقة الدخل اع 017 انامم1 
طاقة لرياح لاع عط لمكا 
طاقة لسطح 1ع80 عع هناك 
طاقة الغابات لاع تعط8 أوعه 1 
طاقة الفجوة مبه© لزع اعم8 
طاقة الفوتون 82618 تاماماط 


عت1لناعة 21 01 غ11ه117 


طاقة المد و الجزر (الطاقة المدية» 01 


طاقة إنتاجية - مردود لاط - لطاع نامغخط 1" 


82618 105511 
عستلمعءظ8 لموظ زعمعمظ 
لاع 1ع82 0121م سعط 


طاقة بصرية 2112201266 1 ه10 لعممعمعاعا1 معنووط [دعتام 0 
وتقاس نسبة إلى 1 ميكرواط 


طاقة تجارية عاص لمك تعصتصده © 
طاقة جيبس الحرّة لام تعص8 ععر2 و1 
طاقة حرارية لاع اعص8 اممضعط]” 


طاقة حرارية ‏ مائية لاع اعص8 الومستعطام 111:0 


طاقة حرارية أرضية/ جيوحرارية لاع عط لهمسعطامع © 
طاقة حرارية للمحيطات لقسععغط]:' صسوعهع 0 

لاع اعط8 مم11 
لاع اعط8 علأع ص1 


8118 علأع ملكا علاععمهك 


طاقة حيوية 12001 
طاقة حيوية لاع عع 810 
طاقة خارجيّة ع0 [ه عار 
طاقة داخلية لاع اعم اممععنم1 
طاقة داخلية نوعية لاو عط اممنعام]آ عتقلنععمم 
التسلسلية 0ل6ك1آ طاقة دارة ‏ اتناع م 5عتء5 <01.] عمط 
طاقة زائدة لم8 ووعم ع1 


طاقة زائدة المرونة لاع تعصظ عتأمماظ معاعط 


طاقة شمسية لاع تاعصظ نرماه5 


طاقة شمسية ثابتة - ثابت شمسي ]005 50131 


طاقة شمسية سلبية :0 علالوقوط 
طاقة شمسية فعالة ه501 عكتاعم 
طاقة صوتيّة لاع 1ع82 عتأمنامعم 
طاقة صوتية حرارية 0 
طاقة فائضة لاأأعه و01 
طاقة فيرمي لاع اعم لمطمع 1 
طاقة كاملة لسعة حزمة/ عرض 822011005 معنووط - ان 
نطاق ترددي 

طاقة كامنة لاع ع8 امتأسعامط 
طاقة كامنة كلية لاع دعص امتامعاهط 21خأه1” 
طاقة كامنة مستقرّة لاعاعطظ امتأمعاهط لاتنقده اماك 


طاقة كامنة نوعية لاع عط [ملأمعاه ع1لاععمه 


طاقة كلاسيكية ‏ تقليدية لاع تعص8 لمعتوقه61 


طاقة كليّة العم 21خأه1” 
طاقة كمومية/ مكماة/ كمية /ا8 1821 لناخطمن © 
طاقة كمية 82618 علأعطاع 2 مام ناءه81 01 111 ه001 
كهر ومغنطيسية 

طاقة كمية/ مكممة لاوتعص8 لع أصمن0 
طاقة كهربائيّة بأطوار ثلاثة 5062 عتناءواظ ومقطط - موعط]” 
طاقة كهربائية لاع تعصظ ادعتاععا8 
طاقة متجددة لاو اعم عاطم تع مع ]1 
طاقة محتزنة زعم 
طاقة مستمرة لبرج الأسلاك كه عماآ معندهظ 00 
طاقة مظلمة لاع ع8 عاتددآ 
طاقة مكمّلة دنيا ا8 811 1ه أ تعططع مده اباصم 
طاقة موجية لاع 81 م1170 
طاقة مولدة بالبخار عع مع 0 متدعاد تعتومط 
طاقة ميكانيكية لاع نتعصظ لدع تسقطءعء 11 
طاقة نطاق لاع تع م8 لصدظط 
طاقة نظيفة لاع عط مسدع01 
طاقة نوعية ل 
طاقم منسجم الأجزاء - مجموعة - موحدة ع1طصاء مم8 
طاقوي - علم الطاقة عناعع عم8 
طائر السنونو ينك نكت 
طائر أسود 8 عاعما8 
طائرات ذات إقلاع و هبوط قصير/ عمودي 15101 
طائرات غير مأهو لة المنعتنخ لع ممفسم نا 
طائرة الأخوين رايت الاولى تع راط لطعملا 
طائرة إيرباص قاط 11م 
طائرة ذات ذنب متحرك بالكامل عشقاط 1نه1 عسصتوه]3 - الى 


طائرة ذات عوارض ربط لنقل الرفع بين 511115 عص1م 2ع م1 
الجسم . 
لأطائرة سيكورسكى سى إتش ‏ 53 538 - جك 1وجمعلز5 


طائرة شراعية بدون محرك عصماماته5 


طائرة شراعية بدون محرك تحمل إنسان متدلي. 011062 عصما1 
طائرة شراعية دون محرك 61 
طائرة عسكرية الدع تنخ 11111217 
طائرة غير مستقرة 281]6ع*نك عاطهادمتآ '(الدعتسمم :ولممعمف 
ايروديناميكيًا 


100 


طائرة مُذئْبة عصقاط لنهة]” 


طائرة مأهو ل عموامعتخ لعصسدك1 
طائرة مدنية لكك الاك 
طائرة هواة (يتم تجميعها) عصمامعنك 1ك[ 
طائفة مركبات اثناني اللاكتام الحلزوني ا 
(سبيرولاكتام) 

طب عستعنلع 1/1 
طباعات حجرية لطع 110 


طباعة بالانتقال النانوي 


طباعة بالتلامس الميكروي 
طباعة ثلاثية الأبعاد 


ع لاصاءط تعأقطة 1م مدلل 
5 أ06 00212 1/1110 
11 2510221ع تاد[ معط 1" 
طباعة حجريّة فراغيّة : تقنية تصنيعيّة (إتامدجعمطاتامع معاد 
سريعة ودقيقة باستخدام بوليميرات سائلة تتقسّى عند تماسّها 
مع حزمة ليزر متحرّكة 


طباعة فلكسوغرافية - طباعة مرنة 8طتاصةم عتطم ممع مع عاط 


طباعة مكررة م011 
طباعة نفث الحبر عمتاسلط اع[ - علمآ 
طبع اغشية سميكة اسقط مسلط - عاعنط]” 
طبع بالتللامس عستاسلط أعمامه 6 


طبع نانوي ضوئى كغمس '781ع1450[مصدلط صءط - مط 


قلم 


ضوئية ل)1 طبعة 0ط 10 
طبعة قدم م1800 
طبغرافيا 01 


طبق تسخين ‏ أداة تسخين كهربائية مسطحة - 2866 1106 
تعتبر مكوناً أساسياً في كافة المخابر 


طبقات التكافق ولأعطد ععمعلة؟ 
طبقات بينيّة عط 5111 
طبقات تدريع من 15علإ2آ عصتل[اعط5 - عتأعمع هصمماععا8 
الأشعة الالكترومغنطيسية 

طبقات تغطية 5ع[ عمئ1204 0 
طبقات جيولوجية غير مدمجة 2 2501102160معم 1 
طبقات عاكسة 5[ عتناعه11ع ]1 
طبقات متاحمة نم8 
طبقات متعددة ع - خخلن8 
طبقات متعددة أحادية الليثوميّة ع نه1نالن/3 عنصسصهط)نامصهك11 
طبقات مراوية 5 1هاناععم 5 


لإنقلاب ‏ منطقة الانقلاب 
لتقديم 
لجلسة 


طبقة حاجزة 

طبقة حدية/ محاددة 
طبقة حيوية 

طبقة ذاتية حقيقية 
طبقة رطبة 

طبقة رقيقة/ صفيحة 
طةمالة 

طيغ اسالة 

طبقة عازلة 

طبقة عتاديات الاتصال 
طبقة عليا من البحيرة 


سآ 1116011051011مر 


15 1560 ]امآ 
تراط 

سآ م 1أعامء دآ[ 
تآ 112115101 
سآ 16211011[ممم 
2ط 1101م 1أمعوععط 
اع/2آ 10و55 
23/61[آ ع1ناه تتتاء ل 
ل 
ع2[ 1122520011 
261[ عطسطتام 
ه33[ لعع5 

ع1 12 

م8 

مآ املجماام8 
161 - لاه - 23/61[ 
اهما لالاعل 

11217 مو 

عط له 
ا2/6 1 80111012137 
2 [معاع81010 
2/1[ 11151 
عش[ أع117 
]1 

ع2[ عم:15 - آل 
2س عمن18 آل 
عق[ 121 لاعناع ]1 
أع/ق2آ 12101ناك1 
و5253 النان 1:5 


1001 


طبقة عميقة باردة لبحيرة متطبقة وتكون داكنة متصسطناهم11 


وراكدة - طبقة قاعية في بحيرة 
طبقة فاصلة 
طبقة قاعدية تتخذ أساساً 


سآ تاععوم 5 
عسمتللع8 


أ /2آ تلاط ته 


طبقة كامبيوم -نسيج خلوي نباتي لين 


طبقة مانعة للانشاء 2/61آ عسمتلصهطء12 


1/1 


طبقة مائية معتمة 


طبقة مديحة / مُدعمة 


عده/ 1مل امعط 


00250160210 >12 


طبقة نقل الثقوب 2/61[ 11م زقطة1' 11016 
طبقة واحدة 1/1012 
طبقة وحيدة قربانية أع23[آ لواع عوك لععاظ عاعساد 
مطمورة 

طبقة وصلة البيانات اع هآ عاصنآ منهددآ 
طبقة وا لوج الشبكة 1علة[ ووعوعك عآنزه ناء ل 
طبقة/ الطلية مضادة 8 - 6ه[ عاللاعع[]ع امم 
للانعكاس 

لآ طبقة/ غلاف/ قشرة لاعطد بآ 
طبقية نانوية 111 
طبلة 101 
طبيعة 1 
طبيعة الز جاج 55 015 علغة ل 
طبيعة متكرّرة عتناخد]ظ ع الأناءمع ]1 
طبيعي 8111 
طحالب - أشنيات عدعام 
طحالب بنية عدع[اخى ه181 
طحالب بنية مذهبة عدعلخ م8 معل1ه © 
طحالب خضراء عدعاط دمعع1 0 
طحالب زرقاء مخضرة عدعاك دءه01 - عناظ 
طحالب قاعية عدعاى عتطامءظ 
طحلب معام 
طحلب الداياتوم من المشطورات 8 
طحن - تفتيت - سحق 0) 
طحن كوكبي بالكرات عمنل1ن/1 الدظ إتمأعصماط 
طحن / سحل ام 
طحين الزؤّان او الجحاودار النكاناا قفا 
طحين فول الصويا ناه11 تتدعطالا50 
طراز/ نموذج [ع0ل110 
طرائق التحكم 5 0011101 
طرائق التشغيل 45 مهاعم 0 
طرائق التغذية 5 لعع1 
طرائق المعالحة بالذمام 5 ع 1أم 120 
طرائق إحصائية 5ع لمدعناكتاها5 


اع 0ع20ءم15ا5 لمىة عتطتتزعمظ عاطناهك 1115م صتصس[آ1 


طرائق تجري بمساعدة 
لكمبيوتر 


1 
طرائق حركية 
طٍ 


2 ربط الأعمدة الدوارة 


طرائق 


طرة ‏ نقشة أو كتابة 


أنزيمات قابلة للانحلال مقيدة ومعلقات 


1215 


5 ماخ ناتاه 


5 1015111105 1اع0) 


5 ماع11 
5 ع 1نامنا 60 


01201765 01521 (02) وله خطاء 026 


كلنهة' +0 كلموع1]11 


ا ات 


لتلوين 1254 - لإتأمدمعمنعصى مهاعد ةاطناد اماعط 


550521 - عاوة11 انع امعط 


5 01 هنع 1 اطلام 


2810501105 521 


طرح 

طرح 

الرقمي 

طرح الفضلات الكيميائية - 
التخلص من الكيميائيات الفائضة 
طرح الكسور 

طرح المواد الصلبة الحيوية 


طرح دوري: طرح حيوان لجحلده القديم او أجزاء عصناآه/1 
آخر (قرون - أظافر - ..) واستبداله بآخر جديد 


طرح نفايات الحمأة 
طرف 

طرف استقبال فقط 
طرف الإدخال 

طرف الجناح 

طرف الرزمة / الإطار 
طرف الساعد 

طرف السلك 

طرف امجتع 

طرف إرسال: فقط 
طرف خارجي 

طرف رئيس نهائي 
طرف على شكل حرف تي 
طرف قاعدي 

طرف متوافق 


1550521 ع51108 عاقة/11 
521 1214 

م11 

لقصتصتع ]' رتم0 عحزاعمعع] 
0 أنامن]1 

م11 عمكالا 

عصوءط 0دمعآ 

متوع 101 

11 م11 

لقستصسع]1' +ماعع1 001 
111ططمة 1" 001 السقصة 1" 
[تعطمامعم 

لومعم 

لط 0مع11 

1ك 1 

لقصتصع ]1 عموظ 


اقصتحطاع 1" عاط لخو مده 


طرف مصرفى قريب المتناول [ةصتصنء1' عستاصد8 امعتمء كمه 


1/2 


طرٍ ف نبائي عاعمى امستصنمع 1" 
طرف خمائي علوي 4 مك11 
طرفيات كناظ (5)01) عع د 11عاص] اأتعداهمدده) [وتعطمامعط 
طرفيات البيانات الذكيّة كتمع" 1202[ أخمعع لاع م1 
طرفيات السرعة المنخفضة 60 لعهم5 امآ 
طرفيات العرض الفيديوي ولقطتخصضء 1 بإداموتنط معل11 
طرفيات الكمبيوتر ع امع نلعا ممه 
طرفيات أطباق خارجي - طرفيات 2 1651212815 012 508 
ذاتية الأطباق 

طرفيات ذات سرعة منخفضة ولقطتصمة 1 لمهم - نامآ 
طرفية اقصتصمة 1" 
طرفين توأمين 5 1101 
طرق - أساليب 115 
طرق استجابة التردد 45 1857015 لإععناوع 11 
طرق الإستخللاص عتناللعء220 امتاعهما8 
طرق الطبع الضوئي النانوية 5005]ء/21 لإطاصةنع مطانام مدا 
طرق إحصائية وعطع هنمف لدعتاكتاها5 
طرق تجاوب الترددات 04طغء عنممموع8] تإعمعناوعم1 
طرق رسمية 5 101121 


طرق لرسم الخرائط التخطيطية 
طرقات المسارات المتعددة 

طرقات سريعة - أتوسترادات 

طروق - قابل للترقق بالطرق - فرَيتيَ 
طريق ‏ مسلك - يوجه 

طريق انحداري 

طريق برازي فموي: مسار انتقال 
الممرضات المختلفة من البراز وصولا إلى الفم فالجهاز 


+10 اعم 01 
15 1111111311 
11101011/5ظ 
عاطدع11211 عتاتمعط]1 
ع0 ]1 

طنوط ع110 0 


عأنا60 ]1 0121 لوعع]1 


الهضمي 

طريق لاقياسي لإةاتطلة 51220210 - مكح 
طريق مسدود ‏ طريق غير نافذ لم8 - 4موء10 
طريقة - سيرورة العمل عتنلعع 0 
طريقة اخطو ثم ارجع 5ع أوع7ع1 لمث معاد 
طريقة لاستنساخ 5 عذالام00 عتطموةع مجع 
الزيروغرافي - حزمة الترددات 26 

طريقة الأطباق المخطوطة 4 فاط علدع نام 
طريقة لبرج الحاف ل »1 اوزها 
طريقة لتجليخ بالتحضين 95 1221118 


طريقة الترزيم وعامل 7ماعة1 تده1 لمك ع1ئا5 عمتع اعوط 


الشكل 


طريقة عتنالعهع2:0 ع تتطاعدع.آ 5ع1اد 1 تعاعه قطنت 'تاأاعلده 1" 
الترشيح المميزة للسمية 

طريقة التضمين 4 110111210 
طريقة التغيير لمطاءع11 دمتتماته17 
طريقة الجيب 04 عمنة 
طريقة الحمأة ع نعع51110 
طريقة الخدش والكسر 04طاء]2 علدععظ لصه عطتمعم 
طريقة الخندق 4 طاعمعء 1" 
طريقة الصبٌ مع التدفق المستوي 2 8صتاكهن 110 تتقصفاط 


طريقة الفروقات المحدودة/ 1آعده+ممك ععصععع 11[ عانصاط 
الصغيرة 

طريقة الكربونات ماع11 عتمصمطمية 0 
طريقة المرونة ل 16 طاعدهءممخ (تاعتامه181 
طريقة المماس - طريقة ظل الزاوية 0طغع] أمععسهة 1" 
طريقة اليودية : طريقة معايرة حجمية 10161500 عتتاعصده100 


يستخدم فيها اليود ككاشف دال على انتهاء التفاعل . 


طريقة برج التبريد لمطاء ]8 تعنده1' عصنتاهه © 
طريقة تحديد المسار ا حرج 2 - لمطاع1ة طندط لدعتا مت 
طريقة تركيب لوامس 00268615 أناصانا0 01 جمناتوهمطه0) 
الخرج 
طريقة تشزوجر السكي 02012151 12160ناوم دعص ل1ناو1آ 
للسائل المكبس / المعلب 

يقة تغيير الحالة و59 0121186 - عققطاط 
طريقة تمدد الموجة 4 زه أكموصج8 عنخوكالآ عصقاط 
لمستوية 
طريقة ثنائية الخطوات معاد 10 
طريقة رايلٍ - ريتز 4 تان - اعاعاجة ]1 
طريقة شبكة الدوامة 4 معن 1ه[ عع انده17 
طريقة شبه الانعكاس 4 و1015 - العم 
طريقة عرض 5116 
طريقة غاليركين ع منامعلة 0 
طريقة فحص الليف 1017 - عتتلعهه22 أوه1' عنام0 عوطلط 
البصري 
طريقة قوسيّة 4 عنام 
طريقة كايسون لمطناء عمتدمدكله 6 


1/3 


طريقة للتحكم بسلوك طبقات ‏ 0021201 معنزهآ لإتملصنه8 
جريان السوائل 

طريقة مصفوفة النقاط 15 1121115 001آ1 
طريقة نيوتن 4 11025 
طريقة وصل الايبوكسي بالجحدل عتنلععءهء2 ععتام5 مم8 
طعام عضوي 04 عتصدع 01 


521111 


طعام مُعد من ملفوف تمر 


طعم الماء 


عأقة 1" 11311 


طفرة 11 
طفرة تصيغ الحاجة لعامل نمو 0 عنطممامجنام 
خارجي المصدر 

طفل غازي صفحي وعلقطك قه©6 
طفل نفطي صفحي وعلقط5 011 
طفيل 52012511 
طليات متعددة الطبقات 15 6/إآ - 18/1111 
طلاء 2 
حيوي للأدوات الجراحية +135 طلاء 8101251 
طلاء الأسلاك عسناده© مزتلا 
طلاء الأسلاك بلميناء ‏ مادة متزججة وأعسممع عماللا 
طلاء وَل 0 ااتمماوط 
طلاء بالبخ الحراري ا ال 0 
طلاء بالبلازما عطننه 00 ممامماط 
طلاء بالتغطيس/ الغمس 0 - ماد[ 
طلاء بميناء بورسلين 811 متماعه مط 
طلاء تغطية طخ (إو1اعء01 
طلاء تغلغلٍ 01 1011115105 
طلاء ذاتي التزليق 01 ع صننوء ة1طنار[ كاعم 
طلاء شاردي و قذف مهبطي ع نامك لمث عستنواط ده1 
طلاء صاد طن 00 اع ]كنظ 
طلاء صاد من مكثور الاكريليك اعمط 1ه عتاضعم 
طلاء كربيديٌ 1 طتامعال! عسنخده2 علنط نون 
طلاء متعدد الطبقات 2/615[ 1/1011 
طلاء مجعد رقيق 0021128 118216 7115لا - ادع تتعطمك صنط]” 
و كروي 


طلاء معدنى بواسطة الطاقة 11220102[هاء81 لإعتعصظ عناعصكا 


الخركية 


5 عنتاءعهع 0161[ عأادع ]ا 


طلاءات الباراكزيلين 15 عناع 1:1 جه عوط 
طلاءات البولى أميد دع طنخد 00 علنمآ 
طلاءات السليكون سا0 عدمءع 511 


طلاءات حرارية حاجبة فاصلة 0026285 تعتد8 امسمضعط]” 


5 ع6 الأء210]05115 


طلاءات حماية 05 عتكتاع م210 
طلاءات دليل الموجة 05 علتناعء:11701 
طلاءات للخلايا الشمسية 00211885© 115ء0 50121 عتصدع01 
الموية 


طلاءات مانعة لتسرّب الغازات 
طلاء ت مانعة للالتصاق 


95 8211161 035 
5 ع الأوع 11020 
00 ذاعل:01 1ع5010 
طلاءات معدنية نقيّة 


طلاءات مقاومة للتشققات 


5 م11اماء51 عقناط 


5 1515631 ع0102) 


طلاءات مكونة من مسحوق تعطنغد 00 معل مط 
طلائع الغرافيت 


15 عالناططة1 0 
أوعناوع16 110012105 


طلب تغيير هندسى 8)015 - أوعناوع]1 عع صقن عستعع م تعمظط 


طلب كيميائي 8010 - 2220تء2آ ممع :02 لمع اسع طاءم1ظ 
طلق - قدح 01 
طلقة سحرية أع[اناظ عنعد/1 
طلى 000 


طلي دوامي 
طلي طيني 
طلي و قلامة و تأشير 111 كانم عاتستطا 1 عسمتتواط 
طمر النفايات ‏ كب القمامة 101 
طمى 1م 


8 - 50111 
اوورناكت 


طنين ان 11 
طهي (طبخ) بالميكرويف عصن1 ه20 1110201216 
طواحين الكريات 1115 لمع8 
طواحين الهواء ونس صا 
طواف جيروسكوبي نعل ه117 ع1ممه01105 
طورَ متأخرّ ‏ طور الراحة 85 ع3آ 
طورٌ النمو المطرد - اللوغاريتمي 085 عه.آ 
طور ‏ حالة 205 


طور ‏ مرحلة 5105 


عققط2 ]1 


2 طور 


طورء فائق الإشباع عققطاط ع1 112160 5ع متاك 


طور الانتقال الزمني ع100/ عصنةط' - أختقطة]1” 
طور البروتوزوا النشط 01 
طور الجسم الضعيف 107:117121101ملى أءء زط 0 عققاط علدء/11 
التقريبي 

طور النمو الذاقي ضمن ع5قط2 0101315 5بامعع 8200 
سلسلة تطور حشرة ما 

طور النمو المتراجع ع5 1015© عمتسنتاءء دآ 
طور النمو المطرد -الأسي عققطاط لمتأسعم مم 
طور إنتقالي عققط2 2م لأاقصة11” 
طور أكسيد السيليسيوم 41203 55 41203 - 5102 
طور ألفا عققط2 قطامام 
طور بلوري سائل - افيه تراصف جُرَيْئَات عققطط عتاءعدرة 
طور بلورة سائلة عققط2 015621 - وآ 
طور بيتا عققطاط ماع18 
طور بين معدني عققطط عتللةأع مس1 
طور بيني - واجهة بينية عام 121 


طور خيطئٌ عققاط عتتقصع لا 
طور متوسّط خيطي 
طور متوسّط للبلورة السائلة 


650135 عنأقصسء ل 


35م 1/1630 علاأعع ترم 


طور متوسط كوليستري ع185مه5ع21 عترعاوع 1ه 0 
طور مستقر ‏ مرحلة الركود عققط2 لإتقطه 521 
طور ميكروي ع5 امه 1/11 
طور وسطي (ميزو) 11610 


طور يوتكتيكى عققاط عتاعع 8 
طورالتقابل شٍ الانقسام الخلوي الخيطي 
طورالخليطة/ السبيكة 


1015600 ع تدده - علأونامعة لعاع نامآ عمتته طناك 


طورييك غواسة ينيع الوك 


ال 
عمقل (زه1[ام 


طوق إحكام عمنظ. عستلدء5 
طوق تثبيت عسمتساط 
طوق وتجويف أععاءه5 لصخ اعضدظ 
طول طاعمع 1[ 
طول استمراري طاعمعآ أمعاوزومءط 
طول الترابط - طول التماسك طأعدع.آ ععمع عام 
طول الكلمة قطاعمدعآ 1717010 


طول الموجة المركزي طتاعمعاء كه 117 ماوع 
طول النبضة طاعمعآ عوانط 
طول بعثرة لامرنة طأاعدع.آ عستعاادءد5 علتاأمماعم1 
طول تغيّر الطور طأاعدع.آ عمتأمقطمءجآ1 
طو ل حرج لليف تعطاط ى 01 طأعمعآ لدعتاتكت 
لآ طول حرج عآ طأعدعآ لمعتاقمت 
طول شدفة تتقتنام:ه تراه لتاعدع.آ امعصعمةء1 ممتاعتتادع ]1 


لحصر الناتجة عن تعدد أشكال الجينات 


طول موجة الذروة القائمة طاعمعاء1172 عصتقةآ علومعط 
طول موجة الفجوة النطاقية طأعمعاء 17172 مدعلصد8 
طول موجة القطع لاع معاء كه 1717 01011 
طول موجة دوبروغلي طأعمدعاء ه117 عناعه:8 عدا 
طو ل موجي طلأعمع] مم11 
طول موجي ذروي طاعمعاعكه 117 علوعط 
طول موجي طويل طاعمعاء11721 عدهآ 
طو ل موجي قصير طلأعمعاء كه117 اأتمطم 
طولاني 101 
طوموغرافية الانبعاث لإتأصة ع 1020 2ماوونصظ م نازومط 
لموقعي 

طويلة وقصيرة الأآمد أع121 النط 02 امام 
طي 111 
طيار 201 لل لتقسططعده © 
طيار - قابل للتبخُر ملنتقله1 


1101م مغنحخ 1متاطه0) عمستلوعط 


طيار آلي للتحكم بالاتجاه 


طيار آلي مستيع للتضاريس 


+0110 ناخ عصأزه11اه10 متم 1" 


طيار ضمن حلقة ههم.آ - عط1' - م[ - أملتط 
طيران اناس 
طيران التسلق خطعناط عستطسنتات 
طيران أفقي خطعناط اعوعآ - وعستكللا 
طيران بالضوء خطعنآ - نوه - نواس 
طيران خاص غير تجاري/ عسكري ناه كك - اموعدم 0 
طير ن شراعي أخداعنا عمتلنات 
طيران صَرف دون خدم/ نابض مم1 عمسط 
طيران كهربائياً بوصل سلكي دون وجود ‏ هنذا نرظ بر11 
وصلات ميكانيكية 

طيف ا 
طيف الانتقال 6 110115111551011 


1/5 


طيف الانزياح 5 م511 
طيف الصوديوم الذرَي 6 عنماماك - 12ناتله5 
طيف ألكتر و مغنطيسي لطناتاععم5 علأعمع ممدمماءع 181 
طيف طاقة منفصلة لاتاععم5 لإع تعم8 عاع هوام[ 


طيف مرئى تمتد من منطقة قريبة 168105 012110161] ندعل 
من منطقة أشعة فوق بنفسجية 


طيفي ا - 
طين ال حفر ان الءزه 
طين حفر قابل للتحلل ]2 عمستلاتجآا عاطملومععل8100 
الحيوي 

طين طبقي اكناله اك 125 
طين مفخور (مسوّط) كت 0164نم 
طين ملبد / مكتنز تنك لعاع و صصره © 

دظ ا 

ظاهر لم216 مهم 
ظاهر بالنسبة للصفيحة ‏ ظاهري 02نصته.آ لل 2ه*1 أسعمدممم 
لرقاقة 


ظاهرة تساوي الخصائص 
ظروف حدودية للدعامة ‏ 


1101ماء 85 عام1501]10 
115 80111101317 تتوع8 


شروط حدود شعاع - شروط حدودية للجائز 


ظروف قياسية 015 0210 ماك 
ظل ‏ خيال لت 
ظل الضياع ألا 1218 1055 
ظلال طبيعية قاعم نه 1 لخ ل1 
ظهار ة ضرع سسسطاعط 1م82 110062 
ع 35 
عَدَ النيضات 55 ع مناه © 
عرض 11 
عشري اه 
عَقَب ‏ واحد عآاه50 
عَكس (قَلْب) الإجهاد 651 ووع نام 
عَوَز مناعي مشْتَرَكُ 2ع 00111 نط1 لعستطصمه0) عرعوعم 
تيم 


غدَة ادوات ميدانية انك 14علط 


عُدُواني ميل الأحماض/ الأسس - أبخرتها للتفاعل 06زوو20ع 48 


مع المعدات في مصنع/ منشأة/ محطة معالحة 
عغضو/ قلب دوار ذو لفائف 10101 لصناه 117 
عُفُوئَة // أعفان : كتل واضحة من الميسيليوم 810145 /21014 
الناتجة عن فساد الطعام وتحلل النباتات عبر نشاط الفطريات 


عقدة 10 
عابر 112125112" 
عاتم ظليل 0 
عاثيات 120 


عاثية أحادية 5 كلتتمع حطط/عع قطط 0ع هناد عاعماد 
الجديلة أو نواقل بلازميدات العاثية 

عارض إحداثي قطبي 
عارض مصدري ثلاثي الأبعاد 


ا اودع 0001010016 - تجامط 


310 أعترعالا عه116امم 


ل) عارضة توق - 6 
1 عارضة على شكل تو - 1 
عارضة ممتدة متوعظ عمتطعاء نام 
عارضة/ قضيب في الصورة عتناعاط ند 
عازل 150101 
عازل ‏ فاصل مسافة 50 


عازل حراري ا ال 01 
عازل كهربائي عتتاء ءاعد[ 
عازل/ عوازل 2601/15 1ناقم1 
عازلات كهربائية غشائية وعلماءعاء 01[ صلاط 
عاصفة مطرية ا 
عاصمة الأر ض الطبيعية 1نم 21تنخوا8 وتطاصموظ 
عاكس 111 
عاكس الرقاقة المسطحة 1ماعع للع 1 أععطاذ عصقاط 
عاكس الهوائي ماع 1ع ]1 دعاقم 


عاكس إهليلجى أسطو اني #ماءع1لع8 لمععملستاكت عتامطموط 
عاكس إهليلجى تام عاكس 8ماء6/ع1 عناهط همدص [لن”1 


عاكس بصري 1ماعع1اع1 مم0 
عاكس تيار 00101 


عاكس ثانوي قطع اعم 111 طناك 0101021 مانزعم ولط عرع تمه 
زائد محدب 

عاكس ثلاثي الأبعاد 
عاكس خارجي موّجد 
عاكس دوار على شكل مروحة 086055عااى عصة؟؟ /إتهام ]1 


111601 2510131ع تاد[ ععغط 1 


م111 210 ناستحدمن) لممتع ارط 


16 


عاكس دوار على شكل مروحة2ماء16/ع] علتلصةط عستاهام18 


عاكس ر كني ماع 1]ع ]1 عه 
عاكس طفيل 5 غ1ا1قة 221 
عاكسات 5 1100 
عاكسات الهو ائئي 5ع لمحم 15ماعع11ع] عاسم 
والعدسات 

عاكسات براغ 5 28212855 


عالم العاملين في التدوير (إعادة 


الاستعمال والتصنيع) 


ونع ان زع ]1 


عالق اك 
عالم في طور التطوّر - 4 عطامم1ء:10 
الدول النامية 

عالي التحديد م01 
عالي التوثر عنم لع م111 
عالي الفولتية 701 لم111 
عالي درجة التبلور لاأتستللة 015 لطع 111 
عالية داع 111 
عام عتاطوط 
11 عامل التصميم 12001 معزوء12 لآ 
عامل أمان للاعلة5 01 اماعة1 
عام - شامل - عالمي لل 
عامل عع لخر 
عامل 1ماعة ]1 
عامل ثامن 17111 عامل 7111 رماعو 
عامل ضطراب 5م]ع12 0[]102كطهن) 'زاأعدمهن) - أوء11 
الحرارة النوغية 

عامل اقتران أمععى ع ستامناه © 
عامل الاسترداد 1ماعة] لاع ممع ]1 
عامل الاستطاعة 1ماعة 1 اعمط 
عامل الاستطاعة / السعة 01اعة] تإاأأعومة © 
عامل الانعكاس اماعة امتاعع1اءجآ1 
عامل التبديد ماع هنهم 101551 
عامل 3001" 055.] - عتتاععاع01[ - #ماعة1 11م للومزأوواد[ 
التبديد والضياع -عامل فقدان العزل الكهربائي 

عامل التجلط 01 ناه لاناعة 00 
عامل التخفيض ماع دمناع نالع ]1 
عامل التراص 1ماعة" عمكاعةط 


عامل التمدد الخطي ل 01 أسععاء00) تمعصاآ 
عامل التوفر/ الاتاحيّة 1ماعة واخلتط نوتم 
عامل الحمل ‏ عامل التحميل ع3 1030 
عامل لضياع الحراري 01]ع3 055.ب]آ - لمع ع1اععاعادا 
الكهربائي 

عامل لضياع الكهربائي 1ماعة2 وومرآ - عتتاءعاعادا 
عامل القوة - عضو القوة ‏ عنصر التقوية ع ط2دء/2 طاعدعنا5 
عامل القياس 1ع" عع ناه 0 
عامل النمو 1 الشبيه 110201026 620151 ععلنآ - مناناقهآ1 
الاسواين 

عامل النمو الظهاري ماعة1 طانتدهع0 لهتاعطائم8 
عامل تبريد الريح 1ماعة" انط لصالا 
عامل تحويل قأتطنا عع1هظ1 101 1ماعة "1 ماوع 00107 
وحدات القوة 

عامل تخفيض كثافة الهواء 01]ع12 2ه1اعنا1860 (إاأقدعءج<ة[ تنم 
عامل تركيز الإجهاد اماعة1 تامتله 1امعع دهن و5وع ام 
عامل تسر يع 1 - 1#ماعةط ع طتتة1عاعععءة تنزتدءءعن[ 
الإضمحلال 

عامل تشبيك أمععةى عمتكلستاووه 0 
عامل تشغيل - ور 5 مشغْل 0ع م0 
عامل تصليب/ معالحة خصععخ عمصسسكت 
عامل تعبئة ماعو الت1 
عامل تنكرز/ نخر أماعة 1 15أوملععل8 1ممتناط عمكام او 
الورم 


عامل تهلّم أمععخ عصتلاء 
عامل عدم استقامة الالياف/, ماع12 ا اعصمع نلد8115 عوطلط 
معامل انحراف الألياف 
عامل عدم الاستقامة 
عامل فريدمان القياسي 
عامل كفاءة سطح الذيل 
عامل لابلاس - نسبة الى لابلاس - دالة لابلاس 130192م2.آ 
عامل محفز لتشكل "51 - #ماعهة 1261لا ستاك - نقمم1ه )© 


01غ]ع 12 ا اع سدع 13/115211 
ماع12 علدع5 تتمتمصلع مط 


1ماعة لزاعمعنع 811 عمحماملته 1" 


مستعمرة 
عامل مختزل أمععى عماع لع ]1 
عامل مساعد 1ماعة 00-1 
عامل مساعد ‏ حفاز ‏ مادة تضاف إلى تفاعل ‏ 56نزلهاه© 


عامل/ معامل التمدد 
الطولي / الخطي 


هعاط 01 اأمعاع ]ع 00 


عاير - سحح 11112 
عائق عع ة :10121 
عائق حيزي مسلط عتعام 
عائللات المنتج البرمجية وعتلتستةط أعندله: عته ]مه 
عائللات منطقية وعنانسة] عنعم.آ 
عائلة اتجاهات ع1 01 لاللة1 
عائلة المنحنيات ونان 01 'إلتصستوط 
عائلة الهدبيات م 60 
عائلة جدول دوريٌ عاطهة!' عتلممءط (إلتصوط 
عائلة كريستالية لالتصسة 1هاد 0 
عائلة مواد 1 015 اطهط 
عبر الانتقاء (الاصطفاء ‏ الاختيار) عالتاععاء5 01 
عبر الجلد 115 
عبر المطابقة بتابع ذي متغيّر/ عقأمصة11 عاطفقعة؟؟ ع«عامساه0 
متحوّل عقدي 

عبوات الطعام | 
عبوات/ حاويات - شكل عتناع 11 - وتعستماده © 
عبور مذياعي ا 01055017 تلععلوعم5 
عبور نفقي تتابعي طن 121 معناوعه5 
عبئ العمل 0 
عتبة الامتصاص 1 دمتنامنهوطم 
عتبة الامتصاص - حافة الامتصاص ع0 نمنامتهوطم 
عتبة التأثير ه811 01 ل1مطوععط]1 
عتبة التحمل ‏ عتبة - درجة : حد لقيمة فيزيائية 15151010 


/ رياضية / محدد مسبقاً 
ترعاذ عموعاع ]1 


خدع عنن) 10ماوع عط 1" 


عتبة تأيين 1ع مم أدجتده1 
عتبة تخلل ممتتوامعمعطم 
عتلة الرافعة - عتلة فصل ع ع1 
عتلة بصرية ملآ لوعتام 0 
عثرة لحظية 11 كنامعطة ا مماكم1 
عجائن 105 
عجز اكه 
عجز تجاري ع1 11206" 


عجلات الهبوط 
عجلة ‏ دولاب مقود اع 11 


12101118 021: 


عجلة اليد: عربة يد ذات دولاب واحد او 2122015طاععط/الآ 
أكثر 

عجلة كلاسيكية -تسارع 
كلاسيكى 


لمعاوقة01) - هته ز1عاععء م 


عجين متخمر 50110 
عجينة الخمير طعناه12 أموءعلا 
عجينة الورق ماناط 
عد تنازلي 00111211118 
3 تنازلي 00 1001111 
عداد لبرنامج ا 
عدّاد الدوران اماع مماعة 1" 
عذاة السرغة التماثلي أعاع دم لععم5 (ع210ىم 
عد د القدرة الاختياري تعاء 1/1 عوط عالتأععاعه 
عذاد القدرة الكهربائية 12/3000 #عاء]3 :و2 12113000 
عداد الماء عع 112161 
عدّاد الومضات 0 101 متسن111 
عداد ماء مستخدم منزلياً اعاء 1/1 ه117 11مطءدنه1 
عد د ماء من النمط النفاث/ #عاء8/1 ج6غة117 عمنا1' - عمتطسي1 


١‏ لتوربيني 


عد البكتيريا القولونية 


أطنا0ن) 12تعاعة8 00111013 


عد إحصاء عددي لمكون ما / لظاهرة ما 0م11 
عداد أعطنا 00 
عدادٌ أمامي عن 00 101210 
عدادٌ تصاعدي اع نا00 ملآ 
عداد لتموج أتعأخصناه عاممت]1 
عداد السلك العاري القابل للثني 11لا عتوظ عاطملصه8 
عداد الغلفانوميتر عع 11 60 
عداد القامات أعاع مده طاة 1 
عداد بشكل رقاقة معدنية لذه© لماء]8 عاطقلمه8 


5 
2 
١ 
5 


عد 0111 100113 ملا 
عداد َائْلٍ اماع11 عه1دمنم 
عداد َائْلٍ متعدد اماع 810 عماحسم 
عداد تنازلي 001 1001313 
عداد ثنائي الإتجاه عمنا20© لهدمتاءء 8101 


عداد خدمة عامة 


كب 


اماع71 20 ا طمن عع اكرعد - لوتعمع 0 


. 


عداد سرعة انسياب / تيار تعاء 121 (جالوماء؟؟) امعسنت 


235 تاعمد 01 16و12 0 لعأتبده84 عئ1/1ا عاطمكصمظ 


عداد سلكي مركب على قاعدة بلاستيكية أو ورقية 

عداد عقدي اع ملام علوءء0آ1 
عداد عكسي اع 00 عوتم ع1 
عداد غاوس عع 115510 0 
عداد غير متزامن 00111 1010115طعزقم 
عداد كولتر لحساب عدد الدقائق والخلايا #عاضناه© معاآنه06 
في وحدة زمن 

عداد متزامن 00 15ا0ط هطع زم 
عداد مدى 1ع 0ن عع مما 
عداد موديولو 2016© هو1نصل810 
عداد مياه الإزاحة تعاء]7 162ة17آ اداعدمععدام015[ - عالازومط 
الإيجابية 

عدادات الار تفاع نام 
عدادات الإجهاد ‏ مقاييس الانفعال 5101165 
عدادات التردد 05 لإععناوع 11 
عدادات اطفقط - وتعاء]8 اعصدط ع0 [حصخ عتدامئاءعا1 


اللوحة الالكترونية المتماثلة 
عدادات داعا أاعصوط 121ئع01آ أعدمططه0) 16و00 امآ 
اللوحة الرقمية قليلة الكلفة 

عدادات اللوحة المتماثلة 3115طك - ورعاهء]38 اعصدط عم1اهسى 
عدادات اللوحة 
المتماثلة متحركة الملف 


5ع اعصوط ع ه[حصذ 11ه) عطاتده131 


عدادات الملفات المتحركة ]<اعتاء2107 75عاء21 0011 عطتده]/1 
عدادات ثنائية 05 لإلتفماظ 
عدادات رقمية متعددة (211115آ) وتعاع ص81 اماع ادا 
عدادات رئيسة 5 ع 11251 
عدادات ضغط تفاضي 021186 عتناووع1 21لأباع نع ] ]اما 
عدادات مترية متعددة ةلالا 
عدادات نسبية وعاء 210501110121 
عدالة توزيع ععتأكنال علاط تراوزد[ 
عدة التقاط 1001 عمصتطولط 
عدة الفحص نكا أوه1 
عدد الأقطاب و01 01 ءامتنالا 


عدد التكافوء اع ط !8 مراع دده 0طء1ه50 
عندة السكان ع تنلا 0ه لناممط 
عدد لسلع المتوفر - الجرد أطنا0) الماع كص1 
عدد الكتلة لذرّة لماخ مخ 05 مءطسصرلة8 وقة/13 
عدد الكتلة للنواة وناعاع ]8 عط1]' 04 مع ط دلخ 5وق3/2 
عدد الكممات )01 نع ط نالع 
عدد اللفات ء متنال امم 
عدد الموللات 5 01 نع طاستناكا 
عدد أسطر شيفرة البريحة الصافية عله 01 وعصنآ أماد 
عدد برينيل للقساوة 81182 - نءطاتصبالط ووعملمدط ااعصقظ 
عدد ذري عط متنالا عتلدماىم 


رينولدز (حاصل قسمة قوة العطالة :ءا تصباظ 0105صبروع1 
على قوة اللزوجة) 


عدد سطور شيفرة البرمجة 121,00 - ع000 01 وعصانآ هغاء12 
-المضافة / المعدلة 

عدد سيكلوماتي ءامتنالا عنخه صما و0 
عدد فيكرز للقساوة 5 ]8 ووعص لمم ورععاء 11 
عدد قساوة روكويل تا لظ وعم سمط [اعجماءه ]1 
عدد كمي / 15ءطتتنال! ستناسمن0 / ع سنالك سبخصمن © 


أعداد كمومية 
عدد كمومي أساسي 


عدد منْطق 


م1111 01121211112 1لماعسصاوط 


ع ط تالا 1أهصه2 ]1 


عدد موجي 1717121111 
عدد مولات المكونة أمعبكتاقمه© 07 8/0165 01 نعط مسح 
م 

عددية المع 
عدسات المسرع البصرية 5ه تاعممع 51 لدعتام 0 


تقريب - تبعيد 695 2720011 


قدرة التقريب والأبعاد كع[ 20012 201161 


عدسات لونبرغ 65 انآ 
عدسات مُكثفة 5ع ع طتقمع 000 
عدسة ]1 


عط امقاعع1]81 


ة الكترونية 


عدسة شيئية/ ميكر وسكوب ‏ 1/]1605056/ءومدع.آ عحتاءء © 
عدسة عينية عع 1م181 
عدسة عينية بصرية عععامء :8 [دعنام 0 
عدسة محدبة اع[ ه0011 


1/9 


عدسة مشتتة 5 101506151118 


عدسة مقعرة عط علقوع00) 
عدلات محيبّة م0110 عااتطامزم ابعل 
عدم لاتجاهية 5دمناءع1 عأهمنل0001 1115لا امعصمع تلمصه1اح 
مع محاور التفاعلاات 

عدم لارتباط 110 
عدم لتتام :1ع اع امه - مكل 
عدم لتجانس لاأأعمعع 0 رعاء 11 
عدم لتجانس ]1ع عع 0 زه طم1 
عدم لتدخل - عدم التشويش ععطع اع 1ع نه ل 
عدم لتناظر عتتأع مط زوملا 
عدم لتناظر 15 21 - 01055) ع1تأعصتص زكتاسم 


المقطعي التصفيحي ‏ مصفحات رقائق متقاطعة غير متماثلة 
عدم لعودة ‏ إلى - الصفر ‏ 120765160 0ع7 10 تناع تطهلا 
المعكوس (71121) 

لعودة ‏ إلى الصفر (72117) 
إنكار التواصل 


عدم 7/10 160 تناع 1 هآ 


عدم 2 -- 1101 


اع مم81 عمنااهآ عالساط 


عدم تطابق نسبي 1 ا 
عدم تماسك ع1 ع1 0ع 106 
عدم وضوح ا 
عدوان ات 7 
عديد الأجز أء اانا 
عديدات الساكاريد م 21 
عديدات السكر 1 
عديدات السكر (سكريات تتكون عع 01 


جزيئاتها من عدد قليل من السكريات الأحادية) 


عديدات السكر الدهنية عع 11 
عديدة الحلقات العطرية 2011 
عديدة المورث عتمعع زامط 
عديم الأوجه - لابلوري الشكل - الأوجهي 0231عططم 
زاوية ثنائية سالبة 

عربة ذات خلايا وقود عاعتطء/ [اعن) - اعبط 
عرض اوالوزازها 
عرض الحرف 1337م1015 ماع هه 0 


عرض الحزمة الترددية - عرض المجال الترددي 823205100 
عرض الحز مة اللوني 1 عتاأم مام 


عرض الحزمة المتزايد مم لعموعهم1 
عرض الخط 
عرض لرأس 15 ملآ ع2 / تإقاموادآ متنا لمع11 
المرفوع / شاشات الرأس المرتفع 
عرض لشعاع طخ سدع 8 
عرض الصف غ71 61255 
125111 - 1م015[ عتأمدمعء لك 1560 امءمناك تتدعد 1ذناد[ 
عرض مسح المزدوج الخيطي الشديد الالتواء 
عرض المسلك 


11 عماآ 


1ع 11 
عرض الموجة الفيديوية غ81 مع1710 
عرض النبضة المنبعثة 710 عدلنط 13012160 
عرض النطاق الطيفي السعة الطيفية 82205101 21تاعءعم5 


عرض إحداثي قطبي 


عو 000101316 151م2 


عرض خط 111 
عرض زاوي 11 خداباعسمم 
عرض شعاع الهو ائي طخ تمع وممعاصم 
عرض طيفي 171 امتاععمة 
عرض فعال غ110 عحناءعع ]81 
عرض كامل عند - 112115 غث 1171015 - النا1 
نصف الحد الأقصى 

عرض مجسم لإطمةزع 11010 
عرض نطاق التبيين طخ مم8 متخن [مدع ]1 
عرض نطاق الذاكرة 11 ممع 1/1 


عرض نطاق تردد القناة طخل مهتم اعمصقطا6 
عرض نطاق نظام الآلية المؤازرة 822011015 مصعاوزوه2ع5 
عرض نطاق واسع 1ل سدق 1110 
عروات / ألسنة نحاسيّة و اعمم 0 © 


عروة ازدواج الانحدار ههمآ عستامنا060 عمماكد ع110 © 


الشراعى 


عروة أمر وضع الانحدار مههآ 2120تتصده0 ع0 ناتاخى عاط 


عروض خارجية 1775 01100015 
عروض سمعية بصرية ع 101017151121الر 
عروض واسعة من النطاقات / الحزم مطاك ل صد18 

202010 


عريضة الجبهة - كامل السطح 


عزقات جماعة وأنالط دع ستامناه © 
عزقة - صمولة نالل 
عزقة حلقية نالا عصنلا 


عزل 1م1015 
عزل 1ك 
عزل 1ك 
عزل الدارة أنداه 01 
عزل جيولوجي 1ه عنعم1مء © 
عزل حراري قم امسمضعط]” 
عزل حمائي 0 ناقص] عحتاعم امعط 
عزل عوازل 15111211055 
عزل كهر بائي مع اع 181 
غول مشترك 0 011 نط0 © 
عزم ع 1/1 
عزم ‏ عزم تدوير 110 - ااعمده 1/1 
عزم لانعراج ألاعطده 11 ع ماحولا 
عوم لتدوير 101 
عزم لدحرجة عمد عمنتلاه ]1 
عزم لطاقة مع مه ]/ زم 1ع م18 
عزم لعطالة 015 اتاعصده 1/1 
عزم لفتل ال حرف/ المسبب للانحراف 101006 عصتاءعلزعط 
عزم القوة (قوة ما) مده 4 601 
عزم المزدوجة (مزدوجة ما) عامناهك ى 01© 
عزم لمساحة القطبي 1 01 اتاعصرده]8ة 0برمعءة تقامط 
الثاني 

عزم المفصل عه ]1 ععمنك1 
عزم نحداري/ تسلقي اع ه11 عمتطاء زم 
عزم تدوير ضئيل 1010 1017 
عزم ثنائي القطب لاع مده ]1 عاومندآ 
عزم دوران المحرّك 10101 عا 01 عدانه1 عدرعنوع س1 
العكسي 

عزم عطالة قطبي 2 01 أدعمده]8 عتقامط 


عزم معاكس لعقارب الساعة أطعططه]8 عداتكاءهل1ع امم 
عرم مغنطيسي / العزوم المغنطيسية 
عزم ناتتج 

عسر الماء 

عسر لا كاربوني عسر الماء 
المسبب بأيونات غير الكربونات 
عشب مجمع بالخرماشة 

عشبة ضارة تنافس المحاصيل الزراعية على الماء 1ك 


تع ه11 علأعمع د11 
اع ده ]1 صنل نوع ]1 
95 1717216 


5 02216 طتوعدده لآل 


اطع[ 0ع21 ]1 


والمغذيات والضوء 
عشريني الاوجة 
عشوائي 
عصا التحكم 

عصا التحكم 18117 
عصا التوجيه 

عصا القيادة للطيران بواسطة 
الأسلاك 


عصبون 

عصر البرونز 

عصر الحديد 

عصر العلم (العصر العلمي) 
عصر الفضاء 

عصر المعلومات 

عصر جديد 

عصر جليدي ‏ مرجع زمن - 0175© 
عصر حجري 

عصر سيلوري 

عصر طباشيري 

عصر فجري 

عصيدة دموية 

عصير الصبار الأمريكي (تيكيلا) 
عضلة الذراع ذات الرأسيج 
عضلة الطي - العضلة المقربة 
عضلة القلب 

عضلة رباعية النهايات 


ع1 

علتأققطء ]ك5 

عاع 051 ل 

/ا/اظط عاعناة [معخده 
عاع1ا5 عستاصامط 

28117 - عاعتاك 1مغخده 


عاعتاوع510 

تعكلقطك عاعنام 
165 اع متزامط 
600501 

نالع آل 

الك( 

عتدمعجم 

عع 2م81 

ععخى 1100 

ععذ عالتامعهءك 
ععى4 ععدومك 

عع 4 11110111211011 
عع نوء لل 

5 - عنطلنا اعممظ8 
ععى عدامام 
اواك 

اع 01 
عماعءه 18 

ال 1 
0 

الداعةظ8 ومرعم1ا8 
101ل كر 
م1111 
جزع112011 0 


عاع5 1ط 012115 محم 1" 


عضلة طي الجسم العضلة المقربة الكبرى 0205.آ 4001061017 


ب عضلة فتح - عضلة مبعدة 
عضلة مُذدَّدة 
عضلة ماضغة 


لطم 
ل 5[ 


عاعن ةا تعاعدووة ]1/1 


نعط ماع ]ا نهاك 


عضو صناعى عتأعطاوم1ط 
عضو مركزى اع طصع ك8 امختمعت 
عضوي عتطوع 01 


عضويات دالة على وجود تلوّث قا تطوع 01 12012101 
عطاء - إنتاجية - حصيلة - طراوة - مطاوعة - خضوع ك4 0 


4 ععدمة-عسن[ه17 


والفراغ 
عطاءات زمكانية 5 عمنة]' - ععومم 
عطالة - قصور ذاق 11 
عطالياً لمم ارعم1 
عطري خخ ة اه 1م 
عطريات 00 
عطل في تكوين النظام عتنالتة”1 عه ممه 
عظم 805 
1112 


111311 80 


عفن أسود ع1 5ا لاع اعموقم 
عفونة 1111 
عقار ثابت عنهاو8 لوع]آ 
عقاقير محسنة للآداء ولء2 
عقد واحد علدء1 ع0 
عقدة 8100 
عقدة ‏ ربطة 1 
عقم ذكري 51 - «تاللتتعاك عل112 عتسطوة[ام م0 
سيتوبلازمي 

عقيدة المحافظة على مصادر الطبيعة ةمه خخ ع 0015 
عقيق أحمر أعصطعه 0 
عكاس إهليلجي 15ماءع اع عتامطوعوط 
عكس 111/15 
عكس ]1 
عكس اتجاه دوران عقارب الساعة ع5 اع هلع عا طناه © 


عكس الانكسار ]011[ امناءعا8 ممناءعازع]1 
الالكتروني 

عكس التيار 

عكسي 

عكورة الكدر/ التكدر 


كت ا تاوف ولاه 
مولع ع1 


11017" عتتأاعصده إعطامء لآ 


عكورة: تكدر الماء بسبب وجود مواد فتاتية ناعمة 11110113" 


تتراوح أبعادها حول 0,002 مم 


عكوسة عاطنوع ع1 
عكوسيّة لإخخلتط اوناع م111 
علام ]1 
علاج جيني لامإمتعط]' ممع 
علاج ضوئي ديناميكي لامفظتعط1 عتستمم:نولم1]0مطط 
علاجي عاأناعم ةنعط 1" 
علاقات - صيغ 1ه 1 


علاقات الاجهاد ‏ التمدد 
علاقات الإجهاد ‏ الإستطالة 
أوعلاقات الامتداد ‏ التجاور 
علاقات التشؤه 5 


6 ناد - ووع1اك 101 


5 نوناك - ووع ضام 


5 اتعدوعع12م015[ - تتام 


الانزياح 

علاقات بنيوية - علاقات اساسية 186005عظ1 196امالاكمه6 © 
علاقات تشوه ‏ 161211055 21ء12عع12م015[ - 511211 دعم1آ 
انزياح (انتقال - انسحاب) خطيّة 
علاقات صناعية 

علاقات عكسية 


5 1101151112311 
5 1101 
علاقات 5متطقدهنواعك]آ (التاعة - عتناأع ماك 2م00 
كمية بين البية والقعالية 

علاقات 2587[ 5نااعءع8 21120 1عدع 0 قده1اهاع] 1دع0 7 ماعع ]1 
معكوسة مولدة لقانو ن بيتي 


علاقات ميكانيكية وطنطقطه ع علتامتسقطءء1/1 
علاقة التشتت زم 1و1ء م1015 
علاقة السبب متطاقصه 0 داع] اأعء]81 - لمك - عمندد0 


والتأثير: علاقة تربط مابين نوع العامل المسبب وشدته 
واستجابة الوسط الخاضع للمسبب ومدى تأثره 


علاقة الشك ممناماع؟ (راستمامععمل] 
علاقة الضغط بالارتفاع صنتطقصهداع8 علمطتالى عتنادوعمط 
علاقة الناتج المحلي الإجمالي موتطقصهتلماع؟ تزإعنتعصظ/ 012 
بالطاقة 

علاقة بسرعة هوائية 7تطقطه0اه1ع]آ لععمديتى عله ط تله 
معيرة 

علاقة بين الكتلة و الوزن «متطقصه6هاعظ أخطعنءعكلا - 1/255 
علاقة بين تأثير و ضغط> «7تطو 161260600 عتناووععط اأعوصصآ1 
علاقة بين ضغط و حجم رتطاقط120ع] عصسساهم!-عتنووءرط 


1632 


علاقة بين ضغط متطاقطه1خه1اع]1 عنم 1ءم مع ]1 دع لاووعرط 
ودرجة حرارة 
علاقة تشغيلية متطقصه1)ه1ع] [مدم وعم 0 


علاقة تنسيقية هماع ]1 ده 1تهسصتل01 00 

علاقة درجة الحموضة 

علاقة عمل - 

عمل 

علاقة عميل 5 

عمل 
5 ع1م 010110 :ه10 و5وووعه ]ناك 16 مداع ]1 

علاقة معاملاات جساءة المواد ثلاثية المناحى 

علاقته مع نسبة الضغط 


متطقمه)و1اع] 11م 


متطاقطه12]1ع1]8 5وعصاحاظ - 160 - ووعصاوراظ 


مرتطقطه1هاع]1 5وعصاكراظ - 16 لتعمدم اك 


متحاقطه ماع ]1 16غ2] عتلاووعوط 


علامة 1050 
علامة 51 
علامة تجارية عصتدلط لموعظ 
علامة تجارية 1ه ططعل0 112" 
علامة تجارية م001 1811 آه علتمسعله1' لع تعاناعوع ]1 


مسجلة لشركة /181 

علامة ماركة تجاريّة لخلائط معدنية مقاومة للصدأ نإه1اء)1125 
05[661 علامتان تجاريتان لشركة 
1011© 4 2عططعع 21322 في الولايات المتحدة الأميركية 


انآ لصخ كثتوط001 


011 عاتمسع120' لحمخ أمعندط .5.ل]ا عط ص1 0عمعاواوع ]1 
علامتان تجاريتان لمكتب زوع 'تنصت] دصم1لاء81 عععصمد0 و 
البراءات والعلامات التجارية فى الولايات المتحدة المسؤولة 
عنه جامعة كارنيغي ميللون / 
علب / كابينة 

علب استحواذ البيانات الخارجيّة 
علب بأحجام مكعبات السكر و0 0ع512 - عطنا0 - تدعناك 
علب رزم / رصف وعع2اآء22 (ى4ن6) نزخ 0210 - مام 
شبكة دبابيس مُتسامتة 


اأعستطة0) 


لك ١:‏ افامزه| الناووك2| 


وع05) عتاقها[ط 11316 


علب معدنيّة لله اانا 
علبة احتواء الوصلة عتناوهمك ععتام5 
علبة ترانزستور ثلاثية 0856 122515]01 ولةصتصمنعء]” - عمط1” 
الأطراف 

علبة حماية الترددات الراديوية اك 185 
علبة قدرة عاعة 


© + + + + 7ج ++ +++ ++ +++ + ج77 


ًَ 


+ + + + + + ج ج 5 


+ + +ع 


لاحتكاك والتزليق 
لاحصاء 

لأحياء الخلوي 
لأحياء الدقيقة 
لأدوية 

لأرصاد الجوية 


3 


لاشعة 

لبلوزات 

لبيئة - أيكولوجيا 
لتوصيف 


لروبوت ‏ علم الفواعل الآليّة 


لسموم 
لسموم البيئية 
لفطريات 


لفوتونيك (خصائص كوانتا الضوء) 


لفيزياء 
لقياس بالتداخل 


لقياس بالتداخل الضوئي 
5 عنا1155' 101 لإع7010اع11 


لقياس في 


سة النسيج 


لمحاصيل الزراعية 


مواد 
ا الحو 
مياه العذبة 


1 
لاع 1115010" 
اك 

لاع 51010 ةلاع 
لاع 111101010 

لاع 2121126010 
1110107 
لاع 1201010 

لإحام تناع 01562110 


ع5 121 ع م0 كك 


لاع 1م52 
لاع 02010 
]1 


لاع 1016010" 


/اع 1016010 12121ع ته كم 


لاجع 11110 

]210]1010011 5 

ان 15 
| 


ع1تأعم م ]1م11 


600511010 
111010121 
1010137 لخر 


لإاصة ع 0 توعه 0 


عمعمعاءع5 1215ماع 1/1 


لاع 11101010 01011101211 


لا 111111010 


لميكاترونيكس : علم هندسي يجمع بين 05ل1/1002]0 


لإلكترونيات والميكانيك 


لهندسة 


لهيدرولوجيا - المائيات 


لهيدروليات 


علم حركية الأنزيمات 5ع عه لمك دعتأعصلتكا عمزحمظط 


لاتأع تامع 0 
لاع 11101010 
11 
لاع 21351010 


اماع74 تتعل هط 


163 


وخواصها 
علم وتقانة المواد 


علم وهندسة السطوح كلخ ععدعنه5 ععم نام 


/ا108مقطعع 1 لصخ ععمعاءد دلمت 1312 


علم وهندسة المواد 128تععصاعص لصخ ععمدعهءد ولمتعند1/1 


علماء البيئة 5 ع5 21] تع تدم كمع 
علماء التربة قأؤاع 10ملء5 
علماء الطيور 00 
علمية علنامعكه5 
علو هيدروليكي - الارتفاع/ الضاغط عنانه 1120 
الهيدروليكي 


علو الإيقاف: العلو / الارتفاع الذي يتوقف 11620 5111011 
سير عملية محددة عند الوصول إليه 
مائي على ارتفاع معين 


117216 


معين 

علوم الحياة ععمعه5 ملآ 
علوم الطاقة وع ناعم ع8 
علوم إلكترونية 50 - 18 
علوم نانوية 110 
على عاتق المشتري :01 طزتطاظ ه000 
على نطاق صغير علوء5 - 211تمك 
على نطاق واسع علدء5 - عع هآ 
عمارة العارضة المتصالبة عتتتاعع ]لطع تخ ن1وطاؤووه 0 
عمارة خضراء: دراسة كيفيّة زيادة عتتاعع لطاع 1 ى جعع1 0 


فعالية الأبنية واستهلاكها للطاقة ولمياه والمواد وإنقاص 
تأثيرها السبّئ على صحة الإنسان وعلى البيئة 


عمر ‏ حياة امآ 
عمر التعب عم عناع ه11 
عمر الحمأة ععم عع110ك 
عمر الدوران عكنآ لهصهة 10 
عمر المواد 15 058 ععم 
عمر سو في عكنا لاأعطام 
عمر نصفير ‏ عمر النصف - منتصف العمر مكنا - لم11 
عمق التربة طامءجآ 1زه5 
عمق التفريغ 8 01 طامءجآ1 
عمل :11/01 


عمل الآلة -غير متدفق 171/01 -1021101- لهام 


عمل الطبيعة: علامة تجارية ا ١‏ 
لشركة 12016 11أع 3ه 

عمل مفيد 

عمل ميكانيكى للمعادن من خلال رمى 
سطوحها بطلقات -جسيمات ذا سرعنات كبيرة: للق 


ه1170 انالءول] 


عطتطعءط ]ماك 


تشوّهات لدنة فيها 

عملة صعبة لإعصع لات لم1 
عمليّات / إجرائيات وعووعء 210 ع1ط زواع نكع11[ عاط ناسرع رع ]1 
عكوسة/ غيرعكوسة 

عمليّات بوليانية 95 8500162131 
عمليّات ثانوية 5ع 56001013177 
عملية 01 


عمليّة التصلّب الْسر يع عتاووعع20 2ه1أد50110112 10مةك] 
غبلية الغنوز البفقي 
المتجاوب 

عمليّة تحديد الأغلاط والأعطال وتصحيحها 28نأهمطوءاطناه1” 
/ إجرائيات شائعة 


ستدانة بالارتبان 


95 11111111185" - اتتقطاموع ]1 


1101021 5 

1014 
لأمن المعيارية 5وو5وعءه]2 إأتتباءء5 0210120 ماك 
لأيض للبناء 


يات البصم 


م 


11251125 1 


عمليات التشكيل على البارد 28141025ءم0 ع صكعاده'17 - 6014© 
عمليات التطوير و5ع 0 1ع مام ه1ء 106 
عمليات التعدين الحراري عأعمنا لاع سوط 
عمليات لتلحيم وعووع 0 501162 - 11019ع ]1 
عمليات ‏ 052 - ووووعهع2:0 121 عناوعء5 ع تخد 1 تتستصده 6 
التواصل المتعاقبة - عمليات الاتصال المتسلسلة 

عمليات القطع والوصل التفاضلية ‏ 11028م5 لمتاصعمع]]زا 
عمليات المعالجة الحرارية 5565عع220 ا اعطغدع1' لمصتيعط]” 
عمليات المنشآث المائية 5 1717216170115 
عمليات أسفلت الخلط البارد ووعهدم؟2 ا[قطمدة 3112 - 6014© 


أسفلت الخلط الجحار ووعءه:2 ا[قطمدكة ]3 - غ110 
يات تحويل الفحم الى غاز وءووع 28100 025112211012 0021 
عمليات تحويل النشاء إلى سكر 
عمليات تصنيع قائمة على 
الضوء 


ع5 


211 82560 أداع ناآ 


1654 


عمليات تكوين التربة ووع0 0 عتتستره 1 1زه5 
عمليات تنشيط المواد الصلبة 5وعع2*0 810501105 2160 اناعم 
الحيوية 

عمليات جبرية 1و عع آم 
عمليات حيوية على 65 م5031 - 1هاه تعستصطه 0 
نطاق تجاري 

عمليات ذات السعة فنع سنآ - جنك مم8 
الموجية المحدودة 

عمليات صنع الزجاج 5 1/2118 
عمليات لاهوائية 59 1ط 1310م 
عمليات معالجات كيميائية و0 1ع 1تتعط0) 
عمليات هوائية 5 ع أنا مع لخر 


75م لع تعطاعدع 51 - 2هزواعم015آ/ ووعءه] (13/112110 
عمليةٌ مزج معادن (سبائك مقوّاة بالتبعثر) 
عملية ‏ تقنية سَليفان (5©/©) 
عملية 010عع6 0171م 
عملية +2/16116-181011 


55 51111117211 
عر 
خم1ظ -ه11ع/1 


لتجانس - مجانّسة ‏ إجرائية زيادة 286012تصععمصده1]آ1 


5و 12121101ع تع تزع ”1 


22 106161021116116 95 


بمنهجية 2672 الأساليب السريعة 


عملية التقوير ووعع 0 ع اتتاعة 810 
عملية الربط بالاحتراق الحراري ‏ 6550م م0 مستعط1 
عملية الطباعة 0 
عملية الغشاء و عنة 1ط صء 1/1 
عملية 


ع6 - ع1 لمث 21105 1دمرء5 غ1ه]] نهدن[ 


الفصل وإعادة الحقن داخل الحفرة 


عملية الكسر 0 ملاع 112 
عملية للحام ووعع 0 [اللأطهل1ء117 
95 11]131105ص1] - اماع81 - معغاه/8 - ووعاء نووعوط 
عملية اندخال / تسرّب المعدن المنصهر دون ضغط 
عملية إنتاج الأمبمنت 5ع 1012اع22001 اتمعمرع0 
عملية إنتاجية 95 22001101 
عملية أدياباتية عكوسة دوع عنأدط تلخ عاطنو ع1 
عملية أدياباتيكية 5ع عنأوط 013 م 
عملية برمجية 19 501777216 


عملية بوليتروبية 9 عام 201:0 
عملية تحطيم ‏ تفتيت ووعع 0 ع مكاعة © 
عملية تحويل السرعات 21210 
عملية تخطيط المنتج 93 2121111115 2100111 
عملية تخمير هوائية ‏ 20035]تعصمع]1 ععهاد 5010 عتطامععى 
ذات مرحلة صلبة 

عملية تشكيل الشكل النهائي اودون عطاووءعءه22 عمقطاك عل 
عمليات إضافية 

عملية تصنيع الطوب 95 11112011111115 11 عاعتدظ 
عملية تطوير البرمجية 5 اعتمم اء ناع0آ1 ع1ه1كا 501 


عملية تقسية على المعدن تكسبه خواص 
ميكانيكية أكثر جودة ‏ معالجة حرارية في الطور ال/ 
تتفي معالجة حرارية للفولاذ لزيادة المق/ مة والمتانة 


ا نم 


1611 مهاعم 


عملية توضع الطبقات ونيا طنالاهآ مصمك]1 
عملية توضع الطبقات نالآ 
عملية ثبوت الحجم 9 170111206 
عملية ثبوت الضغط 5 16لاووع121 
عملية دوارة عم ع1ناو كن 1" 
عملية رزم عطاع ماع ةم 
عملية عكوسة ووعع 0 ع1اطزوء ع1 
عملية كيميائية 011 - ووعوءمع لدعتسمباءع/ة امعتسعطات 
عملية لاعكوسة ووعع20 عالطا زوع نوع111 
عملية متعدّدة المراحل ووعع 0 معاد - 1111 


عملية معالجة حرارية وتبريد بطيء 
عملية موحدة منطقية 
عملية نزع كربون تأكسدية 


لدعصطك ذوعء هط 

دوع 1161لآ 221ه10ة]1 
12 021001176 
عملية هول هيرولت في تصنيع الالمنيوم التك ف اللناة! 
عملية ومراقبة ممه لمث مامتتو عم 0 
عملية/ تقانة توضع البخار 25700635 051]103م126 - اوصة17 
عملية/ سيرورة بيولوجية 


ووعع220 [1وع1ع81010 


عملية/ مشروع ضخم  -‏ لاتأكنا سآ 1ز0 كى - ووعصتعا8 عنظ 
كالصناعة النفطيّة 

عمليه طبيعية عم 1قممه لم 
عمود طن[ 


لمنجةه0 - الفط 1مغاد ه02 


عمود التحكم المحوري 


د16 


عمود الحديات المطقصسطة6 
عمود السحب بشكل برغي 501 0م16 
عمود المحرك ‏ اسطوانة العمود في آلة / مركبة  -‏ 8/6ط5 
عمود/ قضيب/ حور 

عمود انتقال الحركة في آلة القطد عصنآ 
عمود إدارة ‏ المحور / العمود القائد نك 121015 
عمود فقري عدمطعاعد8 
عمود ليفي بجوف 6301 مس001 ععطاط - :110110 
عمود ماء ص01 2م1121 


1 1ع ل 


عمود محلزن 


عمود محوري بلولب حمل القطك امتحى 0ع020.آ عسمتتمردر 


عمود مرفق المطامعلصة 01 
عمود مرن اقطك عاطترعا ]1 
عمودي - مُعرّف مع - امصعماح 
عميل خمع نات 
عن طريق غير الفم/ غير معوي الدمع معموم 
عناصر 5ع ع 18 


عناصر (أدوات) قفل قابلة 


ع1ا0آ عمصكاءهآ عاطهل :مع ]1 


عناصر البناء 2121671215 9170114 ع1" 01 دعاءها8 عمنللنسظ 
الأساسيّة لمواد العالم 
عناصر التحول 5أمعمرع 81 م اأتقصة]1” 
عناصر لتصميم 15 تناع أو 10 
عناصر الغشاء الرقيق 15 صلاط - صنط] 
عناصر اللانثانيدات: عناصر بعدد ذري يتراوح 5ء10صهط]2 مآ 
من 57 ولغاية 71 

21060121155106 15 


عناصر إصدار ضوئي 
عناصر بصرية خسة وأطع ممع [دعنام0 عتطمةع 11010 
عناصر بناء ‏ لَبَنات البناء الأساسيّة 
عناصر زينة وحماية (على طرفي السيارة) 
عناصر ساحبة 

عناصر صائدة/ مُزيلة/ صائدة 


5 11ل 1 نظ 
5 نكنل 
ع2 


واأطعمدع 81 تمع اع لم50 


عناصر صغرية ومع ]1 
عناصر ضبط 5ع مع عمتصب] عكتأعوع] لومتعاوط 
خارجية متفاعلة 

عناصر طفيلية ومع طعا عتاأممعوط 
عناصر كيميائية دامع مدعا امعتسعغطت 


5ع 11د[ 
عناصر منتهية 5ع دمع 81 عالستط 
5 عكة117 11011 


عناصر نقل ضوئى ع1 عتاناع نل جمءم0]م0طط 
عناصر نمطيّة قاع مع ا لدعام13” 
عناصر نووية قاع طعا تدع اعبااظ لعوتعم د تعاس] اماك 
قصيرة الإنتشار 

عناصر نووية 5ع مع نوع اعنالطا لمع15عم 12125 عم[ 
منتشرة طويلة 

عناص ر/ مكوّنات 00-15 لمع 1تقطعع حدم ناعءع 181 
كهر وميكانيكيّة 

عنصر كله / 
عنصر البلاتين 2 
عنصر التر بيوم نالطع 1" 
عنصر لتمثيل الحجمي - الاعمطعا عسصباه/؟ عكتنه امعو مع ]1 
عناصر التمدد الحجمي 

عنصر لروديوم سمال م1 
عنصر السيلينيو م ع5 
عنصر الغشاء السميك ععتلاء10 مسلط - عاعنط 1 
عنصر لفضة وناك 


-06آ ععمع 121611 م0121 125أ 51126160101 5 الدع 5 
عنصر جهاز التداخل الكمومى فائق الناقلية 
والماسح ((8©1711) 


514 عم 


عنصر ضئيل الأثر امسعسسعاظ عمهة 1" 
عنصر فلزي نادر الاتربيوم مطناتطامع لا 
عنصر و رابط 0ن - 1مأععطدهن) ع امعه مام 
عنف ععدع 1101 


عنفات (رياش) مستطيلة 


عنفات ريحية - توربين رياح 


25 131ناعصماعع ]1 
15 111150112181" 
عصاط م1 00لا 


عنفة - مروحة - دوار ‏ داسر - رقاس 1001 


عتقري تضبق عستكاءعءل8 :ده عاعوال 
عنقود - تجمع 61 
عنوان م 
عنوان الموقع الإلكتروننٍ على 1.0205 2م16 لدونعالملآ 
الإنترنت 

عوازل بصرية 5 )2 


10 1 21 77 0 


ج بج بج ب ب جب ب ب ب ب ب ب اب 


4 


1 7 1 1 ل 


زل خزفية - سيراميكية 


لق حيوانية 
لق صلبة 


حتياطي 
إدارة التربة 


مل 


لترغيّة - تشكيل الرغوات 


ختيار الألياف 
ختيار المتركس 
ختيار المعادن 
لاختيار 
لاستفادة للمواد 
لتربة 

لتصميم 
لسيطرة الدرغية 
لشكل 

لعكورة 

لمكمن ‏ عوامل الخزن/ 


مل بشرية / إنسانية 


مل 


بيئية للتربة 


مل تحرير القالب 
مل تغطية 
مل حالة للخثرة 
مل خارجيّة 
مل شذة الشد 


مل شدّة تركيز الإجهاد 


مل شكل سطحية 
مل مخلبية 
مل مساعدة 


مل مصل البقر 


مل معتر ضة حب حبطة 
مل نمرضة منقولة بواسطة الماء 55ء2214508 عمدهطجعاة/11 


مل مؤثرة على النمو 


مل نزع الكلس 

مل نفخ 

مل وراثية قافزة 

مل وراثية متنقلة قهقرية 


75 عتطططة 1ع 
0111 2 
5 5115201014 
5 1031011185 


115 


15 ل متاععاء5 تعط1ط1 
5 2ه ناعماء5 تناه ]1/1 


15" نمناععاء5 215 1تعلة ]1/1 


5 1م1اععاء5 


1201 221105 1اتانا و5لمتتعاة 1/1 


5ع" 5011 


10651511 5 


011211117 002101 5 


5 10111 
5 1ط 11 


15 1 11م اازعوع ]1 


5 1 ا اعتتاعع 1/1212 5011 


1111111211 75 


5ع" 21 اع ه11 كمظ 11مك 


وأسععخ عمموعاع 1 110101 
5ع عل ع اممة 0 
عع ل 12]/زآه ط سمط 1" 


[516 


5 1ق2عا0] - ووع 1م 


29م (11ق2عاه1 - ووع اك 


5م 0ه 11316 
أصععخ ع ماعط 


00 - 5 


"851 - 15م0اع 12 لتتازع5ك مامح8 


وأسعع 4 عمكاء ه810 


01017 عتتاء عالط 15ماعه 1 


وأمعع خف م515 1ءلدءء10آ1 
5ع عل 8101118 
11*15 


1005م 1100 


عوائق اصطناعية 

عوائق تبني - موانع قبول 
عوائق تجارية 

عوائق محبة للماء 

عوج 

عوز الأكسجين 

عولة 

عوملة 

عيّنة إحصائية 


م01 1111م 
مهلم ه15 وتع د18 
1115 11206 
5 1ط طم 111010 
1015601 

11600 

011110 

11م اع ]1 


الل ات 


عيّنة مثلّمة معيارية ل آيزود/ ل تشاريى إتقط© +0 1200 


عيب الخلاليّة : عيب ناجم عن وجود 11625000816 أءه]ودا 
ذرّات إضافية واقعة ما بين المواضع الطبيعية للشبكة 


عيب تناظر دوراني 
عين الينبوع 
عينة الملعقة المشقوقة 


عينة إنتزاعية - عينة عشوائية 


عينة م ركبة 


عبوث 


18131122 

عصامك عط1 01 عو 
وعاطتطة5 ع كتنه امعو مع ]1 
عاطتطتة5 تامممك أتامرم 
عامصتدك 011 

عامصتدد عأزو همده 

فك زه 

ازه| 

تت كاه 151 
15 1111121 
داع ع1 وعم 

داعع1ء10 علطمةع 017562110 
ل 8 ال لوقك 
15 عناآ 

5ع ع1 0 2ع ز1ه0 0 
داع ع1 لمتوظ 

واععا]ء10آ م0:10 
5اعع]ع 0 أامامط 

داعع]ء10 أع1 1/21 

5اعاء8 1ماء11 


006004 
021 
عقطمز] 


علتحاظ 22160 استمآ تعممه 0 


غابات المطر قأوع 101 1نةخ]1 
غاز 05 
غاز ‏ إلى - سائل نآ - 16 - 3ه 
غاز الالكتر ون عالي 5 1وتتاء816 عأ 1عمععء2آ الطع 1[ 
الانحلال 

غاز التصوير 5 11281115 
غاز الزينون 20 
غاز الماء 5 1173161 
غاز النتروجين 5 1اعع 1110 
غاز بيولوجي (حيوي)ميثاني 5 عتقطاء 1/1 
غاز حامل 5 02011161 
غاز حيوي 25 
غاز خامل 5 ]1م10 
غاز سجيلٍ ‏ غاز زيت حجري غاز حجري/ 085 علقط5 
صخري 

غاز ضعيف 5 1و6 
غاز ضعيف التفاعل 5ه عاطهلح1 
غاز طبيعي 3 1315م 0ع نآ 
غاز فاسد 501115 
غاز مثالي 5 [وعل10 
غاز مثالي 05 أاعع ]عط 
غاز مضغوط 05 أغطم 11" 
غاز نفطي مسيّل 6م12 
غازات وع065 


غازات الذفيئة -غازات البيت 55 ع5لا م طمءعع1 © 


غازات صناعية 5 15011511121 
غاسلات الغاز الحيوية عط طأناكء 18105 
غاسلالات حيوية 12101711 
غالاكتوماناناز 010221211165) 
غالق مكوك بنابض عطاك ل0ع020.آ عسمتتمك 
غاليو م الله 6 
غاليوم زرنيخت المنصهر علتطعدتف تسساتلله0 لمكن زد[ 
غبار الكاجو - نوع من الشجر +105 اعطاق 
غبار نجمي أ5نانآ 1ه1اعاوع م1 


غبار نووي - متساقط نووي ه0110 نوع اع نل 


غبيرة - كونيديا 00012 
غدة درقية 1114 
غدة كظرية 0 لاممععلم 
غذ ع عصبي لك( 
غذ ئي عنطمه 1" 
غرافيت عالطمصة1 60 
غرافيت متشكل من السمنتيت غاأنا تعدةن) م1 لعصترهط 
غرافيت مقوى عاختطمة 01 لعمعطاعناه 1" 
غرافين عصمعطم 601 
غرافين ‏ تفاعل انجذابي عمتعطامة 6 
غراميسيدين متلا نم01 
غربال - حاجز - حاجب - شاشة عع 501 
غربال متحرك قابل للنقل من مكن قطاعءى5 عصتلاء 112 
لآخر 


غربال مصنوع من قضبان معدنية لا من 501 عو 


الأسلاك كما هو شائع - حجاب من القضبان لتنقية الماء 


غربال مصنوع من أسلاك لها شكل /اغربال ‏ <ععه؟ ع7 
حرف 37 

غربلة منهجية 85 51516120116 
غرض/ هدف عام علاط لوتعمع © 
غرف البخار عط ةن متمعاك 


غرف التبخير السريع يتم فيه قتع صقان 22101 وط ولا ناقها1 


رفع درجة الحرارة بشكل مفاجئ ما يتسبب بتبخير سريع 


غرف رمل خشن عط 011 
غرفة النمو تاعط مطتقطات 15نه1 © 
غرفتة 2 )2 
غريب/ أكثر غرابة جاع 016 
غريسيوفلفين ص11 1مع 615 
غرين 3 
غزل كهربائي 011111111115 
غزل - تدويم لمك 


001211110115 1 


غزل ‏ تدويم - دوران لولبي 


غزل ‏ تشكيل دوراني علتطصلم5 
غزل ‏ قلب مناط - صتمك 
غزل - مستقطب 124 - امم 
غزل الألياف 5ع 8 ااتصامك 


غزل أثناء التفاعل 


1261105 5 


غزل بتقانة الفجوة الهوائية 


00 ار 


غزل جاف امآ 
غزل رطب لم5 م1176 
غزل كهر بائي لم5 مناءعع 181 
غزلترونيك ‏ غزلترونيات (إلكترونيات دوامة) علط0خاطام5 
غسل مطري 110 
غسيل التربة عصنطامه117 1زه5 
غسيل الدم 115 1101101ؤ 
غسيل الكللى 12112101515 
غسيل مرتد ء/ 
غشاء البلازما عمةءطصصء ]8 مسمماط 
غشاء التبادل البروتوني عطةةطصء 1/1 ععسقطعءظ ممامءط 
غشاء الجنب عاط 
غشاء الخلية عمةءطصء ]3 1اء0 
غشاء بلاستيكي صلاط عتأمداط 
غشاء بلاستيكي عمةعطصرء ]8 عتأقداط 
غشاء بلاستيكي معدن سلتط عتأمماط 0ع2نلماء1/1 
غشاء بوليستيري صلتط تعاوعء امم 
غشاء تر شيح عطة خط اع 11 ه111 
غشاء رقيق سلتط صنطال]” 
غشاء كاره للماء عمو طصطع/1 عتطمطام ه1101 
غشاء مخلوط صسلاط ملعلمعاظ 
غشاء مرن عطةتطصسع 1/1 عاطترعا 1 
غشاء معدني رقيق حصلاط اماع81 صنطط1' 0غ 1زوممءجآ1 


غشاء: طبقة رقيقة تمثل الحدود الخارجية لخلية عصةءطصعءة! 


حية ‏ او حدود حجيرة خلوية داخلية 


غضار إنشائى 2117ماع نمام 
غضار رسوبي 5 011 امع تلع 5 
غضار متبقى لادان لمنلاوع]1 


غضروف / غضاريف 0 / عع ملتاته0 
غطاء حلزونٍ 
غطاء شبكي : غطاء من الحديد الصب ذو 0962© 1816© 
فتحات يوضع على فوهات فتحات المجاري 

غطاء من الفولاذ غير 
القابل للصداً يتزئق عاك فوهة الأنبوب 
غطاء منفرد 


جهن لم501 


م0 متاك عتداوه01 إععاك ذ5وع 1 لماك 


جهن 12015101021 
غللاف - حجرة 20 


غلاف ‏ رقاقة ساران (ماركة تجارية) 
غلاف ‏ غمد ‏ كيس : بنية فى الأنسجة الحية تحيط طنهعط5 


نام 7712 521211 


عن كثب ببنية أخرى 


غلاف الروبوت عمماع نتم أمطه] 


غالاف جر ثومي حامل الأرومة عتعطامه5ة81 
غلاف جوي - الأتموسفير/ الجو معطم 0 تتام 
غلاف حيوي عع م810 
غلاف خارجي لجدار خلية دايتوم 1 


غلااف 65 عمعاتطاء:2013 إاأأقدء2آ مآ مدع انآ 


خطي ذي الأثيلين المتعدد المنخفض الكثافة 
غلاف عازل ناعم 51 عتتاءء اعد[ 


غلاف لاصق ‏ طلاءات لاصقة نه 0 عالأمعطلم 


غلاف مائى عتعطم5 111010 


غللاف مفرغ من الهواء 821102 ناماه 


غللاف نحاسى 4 - تعممه © 
غلايسين عماء و1 © 
غلايكوجين عع م613 


غلايكوزيدات أمينية 
غلة الخلايا والابقاء عليها - ععهةمعاصنه31 لصخ لاعتل 1اء0 


5 1110م 


الحفاظ عليها 

غلفاني عتموكلة 6 
غلفة ملولبة جز ثيا دعاك لعلمعقط1 للامتاموط 
غلق الحلقة لف 7 
غلوبولينات مناعية 5ن اماع 110 م1 
غلوتين يه ع1 مم01 
غلوكاناز 5ع 6 
(آ غلوكوز ‏ 61105 - 1 
غلوكوز: سكو العنب 6105 
غلوكونات الصوديوم 0 - 113 
غلوكونات الصوديوم أو الكالسيوم 00-01 ,حول 
غليسرول اماع61 
غليسيرول ثلاثي اللورويل 01معه:01 الإمننهات 1" 
غليكوزيدات أمينية 00 
غماء - قصب واغصان نباتات 0 
غمد معدي ع8ستطندعطد [هاء1/1 
غوّاصة روح كولمبوس كنا ط تن 001 01 أخسامك 


غواصات عميقة الغوص وع 1ط 5ع مط م5 


غوانوزين 

غوانوزين أحادي الفوسفات 
غوتيت 

غور/ وديان 

غوص للأعلى 
غونادوتروبين 

غياب التوافقية 

غير المترابط 

غير المحتوية على أقطاب 
غير المستقطبة 

غير المعالحة 

غير المعاملة بالذمام 
غير بنيوية - غير إنشائية 
غير تقليدي 

غير تقليدي 

غير حتمي 

غير حيوي 

غير ذي صلة 

غير .صادم 

غير عاكس 

غير عكوس 

غير فاعلة 

غير فردية 

غير فعّالة 


غير قابل للاستخراج 


01 

01 

عاتطاءه 6 

115 / إع11ة1 
منتطع 1ط 
602001101 
لاط ةمه عاعهآ 
عن امع م1 

لك اقاتك 18 

4 نهآ 
عل 

1002 01 عاو مم1 
ع1 مجه ل 
0021081 - هلال 
116011011 
151 تمسنعاء مهل 
عاطم 

أطهاعاء 111 

3م اده آل 
عالأععالع ]1 - أأخمم 
عاطاواع ناع 111 
111 

1ا 1 لآ 

عا ]ع1 


عاط 10111 


غير قابل للاسترداد تقنياً عاأطوعء مع16] («المعتصباءهء 1 - دماح 


غير قابل للانحلال 


عاطناه5م]1 


غير قابل للحساب أو القياس الكمى عتتاعصةهنتاعزه)5 - ه11 


غير قابل للمزج ‏ غير قابل 
للانحلال 

غير قابلة للعكس 

غير كيرالي 

غير لزج 

غير مُلّحم 


غير مأهول 


عاطناهكم] - عاطلء_ ]1 


1ع اده آل 
ال 
1111 
11101 


كن 18 


غير متبلورة - غير منتظمة الشكل لامتجانس 41201110115 
- لابلوري ‏ غير بلوري - عديم الشكل 


16001 


غير متحكم به 


غير متساو فى 00122155102 320 1625102 12 [لمناوعم 1 
الشد و الضغط 

غير متطاير ا 
غير متعود / مقصود - عر ضي مع 1112017 
غير متماثل ‏ معاكس التناظر 11م 
غير متناحى ‏ غير متماثل المناحى ‏ متفاوت 150]205160ىم 
حب الاقياة ْ 

غير متناغمة 11ل 
غير مدعم 1000 
غير مرجوة 1011 
غير مزوّدة بالآلية المؤازرة 1 
غير فستهر - منقطع 12100101015 
غير مشوّه 120610 
غير معدي ع الماع صده 1 
غير مغنطيسي عتأعدع ص تدده ل 
غير مفصل عأمامع فده ل 
غير مقيدة لت 01 
غير ملحوم - عديم الوصلاات 5 
غير نمغنط 00000 
غير منسوجة 5 - 011ل 
غير مؤكد 11101 
غير ميكانيكي امعتسماءء ]2 - دما 
غير ناتئة - عمياء اال 
غير نشط ‏ غير فعال 21 
غيري التغذية امه 1اهععاء 11 
غيغا ‏ ألف مليون معنه0 

تاقاب 
فلكة (رنديلة) ‏ فلكة ‏ حلقة لمنع الارتشاح عطق1 


ُلَرينة/ فُليرينات : صف من الجزيئات عدعنء1[ن*1/وعصعمء لان 1 


لكربونيّة ذات شكل كرويٌ 

فرتيسول 1761 
ذافة كذ 17معع021) 
8 فئة 8 لامع ع1 
ل) فئة ل 02168013 


فاجميد (بلازميد العاثية) وهو عبارة عن بلازميد 05تسدءققطط 


يضم أرومة التضاعف العائد لعاثية وحيد الجديلة 


فاحصات المجال 


وتعادع 1 116101 


فاحصى المجال للألياف 5عتنام0 +عط1ط ه10 ورعاوع] لاعلط 


البصرية 


فاراد: واحدة السعة الكهربائية 


فارز 


فارز / فاصل عبر حركة إعصارية 


حلزونية 
فارز/ فاصل 


فارق 


فارق زاوي 


114 
اعع1م1 81 - عدا 


561201 عطهلء 0 


5001 
ععداعتك ]اما 


ععاع 101111 1داناعسم 


فاصل إخلاء الهراء: أداة #ععلعد8 متساعة؟؟ عتتعطمومسام 
تمنع ارتداد محلول غير قابل للشرب إلى نظام مياه الشرب 
فاصل إخلاء ضغط : أداة تمنع ععلوع81 تتناباعة7! عتتاووع1ط 


ارتداد لمياه الملوثة إلى مياه الشرب 


فاصل البيانات 


فاصلة - إحداثي سيني 


فاصلة طليقة ذات 32 بت 


ع111162 نامع د[ 


م 


خغصزه عطتاده11 816-32 


فاصلة طليقة ذات 32 06ذه2 عمصناده11 أخزظ 32 180 بإأمنط]1” 


بت 
فاصمة حرارية 

فاصمة قابلة للبرمحة 

فاك شفرة الأمر 

فالي وشورتميل 
فالينومايسين 
فانكومايسين 
فانكومايسين 

فائق ‏ عالي القيمة 

فائق التشبع - فوق مشبع 


فائق اللدانة ‏ بلاستيك 
فأر الاورام 

فأرة 

فأري 

فبروين/ فبروينات 


فتائل ميكروية 
فتح وإغلاق الصمامات 
فتحات ‏ تجاويف 


0ظ1 


115 

عنناط عاطاهمتسمع معط 
1ع0م0ع106 1ه اعلا تامم1 
للتطغةمطك لمح نله17 
11101 

ع 0 
51721 

طعتط مانا 

انك 
لك أل 
026015 

110115 

1/1 
نم11 
ا لمتكا 
ك1 


واععاء ه20 


فتحة عددية - فتحة رقمية 


فتحة في آلة يتم عبرها تخفيف الضغط / التحكم 


بتشغيل الآلة 


52121175 


ل مث اط 


فُوّهة يتم التأثير من خلالها ع010 1[معاده0 
من عمليات محطة المعالحة 


1ع مم4 :20213مع5 
اك 

1م / 16 أناعمم 
5101 625128م015آ1 
ا د ال( 


01111 


فتحة وقود ‏ الخانق ‏ عتلة التحكم بسرعة المحرك 016أممط1 


فترات حياة الخدمة 
فترة التحويل 
الله السهيية 
فترة التصميم 
فترة التنفيذ 
فترة الجريان / الانسياب 


فترة العمل فترة التخزين 
(فترة حياة العبوة) 

فترة القفز إلى الخلف 
فترة تشغيل - مدة المسار 
فترة زمنية شهرية 

فترة ساعة مفردة واحدة 


ة شولر 


فتيل - مكونات خيطية/ عصوية 
خاص في بنى نباتية و حيوانية 
فتيل الفقد القليل 

فجوات الطاقة 

فجوات حزام الطاقة 

فجوة 

فجوة / فجوات ‏ فراغات 
فجوة الرامي 

فجوة تقدم 

فجوة ثغرة ممنوعة 


دع رآ عع ا كزع5 
1 ع انطع 5111 
عكناءآ مئزوء0آ1 
11 تاعاوء10 
112 صتخل 
01110177 112101ا0آ 


كنآ عم ه117 01 ع1اآ أمط 


عاعوط:ز11 

1] 

5011 

عان10ن) ماع ماك 
6 نم لطعم 

111 

1111 

توجد بشكل 11 
الاعطتة 111 055] - امآ 
5 (181618 

زع ع8 
مره0 

5 / 17010 
023117 “اع اعصياظ 
02110 عتااووعع 210 
مه دمع0ل1طه10 


1501 


فجوة ذرية - موقع ذري شاغر لإعطوعة1 


فجوة صادة 4 رمام 
فجوة فابري - بيورت أكهن) امعط - تزعوطة1 
مه ع1ممءوم تاععم 5 


عاععط0) 


فجوة مطيافية 

فحص - تحقق 

فحص التوربو 400 (نوفينس) 
فحص الشدة الوحيد الاتجاه 
فحص العمليّة/ السيرورة 
فحص بمجهر القوة 
المغنطيسية 


و80 400 6وع01ط 11" 
أ5ع1' 16125102 112121821 
1 وو06 210 


11105601 عع101] علأعمع د11 


فحص بمجهر القوى الحانبيئة '(إممء5ه20ع8]1 موده لممعاهآ 
فحص بمجهر إلكتروني /إ 11120506 جامجاععا8 
فحص بمجهر قوة كهربائية ‏ '(مء111205 ع0ه*1 عتتاععاظ 
مجهر مسبار ماسح 

فحص بمجهر قوة مُعدّلة/ /إممء5ه1120 ءعع1ه1 1100112160 


01011610560121 اط 


5 


مر دمة 

فحص لاإتلافي 

فحص بجهري 

فحص مجهريّ للغشاء الرقيق 


-111210 عط210 ع ااتصدء5 - [ممء111205 عع1ه1 عاتاعع 181 


0 ع تناع ل ادع 020ل 
1/1105 
/1/1120560[1 مصلاط - صنط ل" 


فحص مجهري بالقوة الكهربائية - الفحص المجهري 5001 
بمسبار التفرّس والمسح 
فحص مجهري لبنية المعدن لااوعع ه1لهاء]/1 


فحص مقطعي بالمجهر ذي الأثر 513246 لهصمتاءهء؟ - ووم 
النفة 


فحص نبائي أوه1 لقصاط 
فحص و تحري تلفزيوى 50625 01 «متاءءمكم] دماكتاعاء1” 
للمجارير 


عع م5 نم زواناعاء 1" 


فحص وتحري تلفزيوني 


2ع من لمك امتاععمن10 متعاوتزك نهنا ط13أوزد[ 


فحص وصيانة نظام التوزيع 


فحم 5 فحمي 60 
فحم - فحمي ع0 
فحم الأنتر اسيت لدهن عأاع م عطاصم 
فحم حجري / نباتي انه 
فحم قاري 001 8111111110115 


فحم نباي مفعل ع0 لع اعم 
فحوص موسطية ماوع" عاتاعمتدعوط 
فخار صلصال مزجج اناه اكاك 
فخذ اعنط 1" 
فرّود 1 
فرّيت ع1 


فرّيتات (مواد فرّيتيّة) طرية دع امع 5011 


فرّيتات قاسيّة ومع 11210 
فراشي فيمواة 81 
فراغ - عقيم ‏ خالي من أي تركيز/ محتوى مادة معينة -عاصهاظ 
مسح - نظيف - عاري فراغ - غُفل 

فراغ حزمة ‏ الطاقة المكافئة لطاقة الفراغات ‏ نطاقم2089ة18 
فجوة- هوة النطاق ‏ فجوة شريطية 
قراغ عبط بالغشاة البلازعن 
فراغات متغصّنة باطنياً / داخلياً 


عع0م5 عتسدقة[مامعط 


مك 01116 مع111120 


فراكتال ‏ الكسيري ‏ جزء صغير من الدورة لماعممم1 
فردية 004 
فرز الخلايا بواسطة 50.08 1اءن) نإلوطلاصى غمءءدع م111 
الجسم الضد المفلور 


فرشاة ‏ فولاذ مقاوم للصدأ أععا5 و5وعلصتةا5 - وعطمنمظ 


فر شاتي 6م11 اونظ 
فرضيّات الاجهاد 015 اله 51 
فرضيّة حب خارشوف 5 ه1.07آ - اأمططعقك] 
فرضيّة خارشوف 15 0م113 11[مططاء ]1 
فرضية 5م11 
فرضية العدم 5م111 انلا 
فرضية بديلة 5زوع طاهم 117 عكتله سعاام 
فرضية كيرشهوف 110 11 مطء ك1 
فرضية نيكويست موع 1" اأكننا لح 
فرط البوتاسيوم في الدم ع م11 
فرط ال حموضة 1054 قلعم 


فرط زجاج مسحوق )1281 01255 لعتعل201 111160 رع لاز 


فرط فولتية/ جهد ععم 1ه 016 
فرط كريات الدم الحمراء ع 201 
فرط نشاط الغدة الدرقية زع م111 
فرع القُصيبة 5 قُصَيبات 20 


فرع تبادلات 5< اعصوع]8 عنه لوط وأوجآ عم1زه17 


البيانات الصوتيّة الخاضّة 


فرق الجهد ععدعنع دآ امتأمعامط 
فرميكوليت عاتلناء تسمع 17 
فرن الأشعة تحت الحمراء ع0 180 مم1 
فرن الميكروويف ج01 11101011011 


فرن تدرج حراري نا لمع1ل 012 
فرن تعقيم بالهواء الساخن 
فرن صهر الزجاج 


ع 2125 عاد على - 1101 
تعااع ا 1255 
111112 111الماعة 17 


فروقات زاوية الطور ععطعنء 111[ عاعمط عمقطاط 


فروقات منتهية دعم 11 عالساط 
فريتة: مخلوط خزفي قابل للصهر 1 
فريدل ‏ كرافت وخأكون) - [اعلع ]1 
فسالة الرصاص علوء5 عمناخ - 40معآ 
فسحات زمنية 15 111026 
فسحة (حيز) الزمن نمه ع1" 
فسحة هوائية م 
فسفرة 21010 


فشل الاحتواء ‏ فشل انتشار العقيدة عتنالنة*1 ]عمتصتماده60 


فشل الحماية 


1" ناعم 


فشل النمط الاعتيادي 5لتة" ع1/100 - امستصمده 0 
فشل حميد - عطب سليم عتنالته 1 معتمعظ 
فشل في الوصلاات 5أمزم. 0ع0مه8 ص[ وعسساتوط 
فشل كار في - اعبيار كار في عتلالتة 1 عتطدزم تامة ا 
فشل وفورية البقاء 22ص لالع ]1 721الكتناك عتبالته1 
فص مآ 
فص أو كرة مفردة رئيسة ع0آ 81202 عاعماد 
فص رئيس هآ 1/13[01 
فصادة الدم عع اط 
فصل اك لوت 
فصل استشرابي تفاع 210 طامط 
فصل الاقتران (القرن) عطنامناهمعمل] 
فصل الاهتمامات 5 01 5221211011 
فصل 0011 01 ملأدععاعء5 015015 عناتلمءد[ا 


البلورات التغصّنية أو استخلاص اللبّ 
فصل البللورات التغصّنية «هادععمعء5 15مادلوض عناملصعط 


فصل الغازات 

فصل القالب 

فصل المتغيرات 

فصل الهواء بدرجات حرارة 


فصل بالتقاطع 

فصل بالعزل الكهربائي 
فصل بزرع 
الأكسجين 


فصل بين الأطراف - إنهاء الفصل 


فصل ذاتي 

فصم 5 انفصام 

فض الاقتران / الفصل 
فضة استرلينية 


فضاء الإنجراف 

فضاء التصميم 

فضاء التصميم المبسَط 
فضاء جوي/ جو فضاء 
ققاء حير 

فضلات الكمبيوتر السامة 
فضلات حيوانية 

فضالات خطرة 


04 0029 
1016 
وعاط 111 01 21105 1ممعم 


لل علتاعع 0170 


1111]105ل 


101 - 15013105 عتتاععاءزد[ 


اعع 021 01 2121101 نامآ 8 2110 1ممعم 


181104 


511 110 


111111110111251 1166 21 


511 

11 منامع106 

م5111 عستامعام 
110 1116م 

ع5 

ععدم5 اندلا 

م5 تعاوء10 

م5 تواوء0آ 1160 1اأصمسام 
ثر 

عع0م5 عع]1 

عاكة717 علده1: زعا ماه 0 
15 1121ل 


عاقة17 113731060105 


فضلات ذات منشأ 755 لععنله:2 117 دعتدعع 0جزه 1 طاخسم 


بشري 

فضلات صلبة 

فضلات كهربائية و إلكترونية 
فطر سكري 

فطري - فطوري/ فطريات 
فطريات 

فعَالة كهربائياً 

فعاليّة الطاقة 

فعالية ‏ كفاءة 

فعالية الفرملة/ كفاءة مكبحية 


عاقة11 50110 

عاقة171 - ]1 

ا لت 
111621 

111 

عاكتاعد م ماع 181 

ممع 81111 زم نعم 
لع 18111 

لإعطع 8111 13012110 


اع طعا 8111 ععلدمظ 


فعالية الفرن 

فعالية دورة كارنو 

فعالية كمية ‏ كفاءة الكم 
فعل اعم 


على ع اداع نامك 


لاع طعا 8111 ععم مط 
لطع 8111 مانن - امعد 


لإعطع 81111 1م001 


عه ألوءه ملاعم ]1 
ملعك عاعود8 
0ك أوءهم[آ 


عاططناظ 025 امتنخةل8 


فقد الاستطارة 5 5021118 
فقد الالتواء الميكروي 95 تع ط 1/110 
فقد الإدخال 95 125611101 
فقد الإرسال 95 112115111551011 
فقد الإقران 565 1128من0601©) 
فقد التيّار الدوامي الحنيّ 9 120101012 أمع يت :8003 
فقد المأخذ ‏ فقد السدادة 95 136 
فقد المفاعلة 95 ع220]اعوع ]1 
فقد للقاوم الاومي 95 ع15]826وع]1 علط 
فقد الوصل بالجدل في 5ع ع مقتاطذه1 ص[ وعووه.آ ععتامم 
ربط الألياف 

فقد الو عَيٍ 010 عاعماظ 
فقد انعكاس فرنسل 95 متاعع1اع] اعصوءم1 
فقد إدخال عال 5 1ه نانءقم1] اع 111 
فقد أزاحي جانبي 935 12612ع120م015آ 121ع21آ[ 
فقد بالإنحناء و15 عمصتلمع8 
فقد بالإنحناء البسيط في 171615 1 55م.آ عستلمء8 مهنا 
الألياف 

فقد بالإنحناء الكبير وقءعط11 0[ 5وم.آ عستلمعءظ8 مععدل1 
للألياف 

فقد بالتجديل و1055 ععتام5 
فقد بتأثير التيار الدوامي 5 اطع ميك 8003 
فقد حديدي 95 1101 
فقد حراري 95 11611181 
فقد داخلي 95 ألا مطع1011 1" 
فقد في الانتقال 03 ه111 1055 


فقد فى القدرة البصرية 95 1ء201 1161م 0 


فقد فى الليف 055 اعطاط1 


5ه 185153206 5م511 


فقد في المقاوم على التسلسل 
فقد فى منظومات الليف 5دمه]5ز5 2ءط11 1[وعنام0 15 و5ءووه.آ 


55 اناعم 1ع ]1 


فقد نتيجة التخلفية 95 ؤزوع61 ]1115 
فقدان الاستقامة الزاوية 95 1115211811261 121ناع طم 
فقدان الإشارات العالية 55 518201 طعذك[1 
فقدان الإنحناء 55س لمء8 
فقدان الطاقة 5ه 180618 
فقدان اللون 001 122 
فقدان المعلومات و9 1111011121011 
فقدان الهيدروجين 55 تامع 1110160 


1 بالإقحام للموصلات 15م1ع226 00 01 55م[ متاترعقم1 


3 


ن بالتشتت فى الألياف 5ع" 2[ 5ء55هآ 15102ءم015آ1 


121111516 95 


3 


2 105565 11ع2172تع1/115211 ماع11 131ناعصث انث امتعحة 


فقدان زاوي و محوري لخطأً تراصف الليف في 5تع1طناهم© 
المزدوجات 

فقدان عدم تطابق القطر ‏ فقد 1.055 اعا 81522 - تعاعسسوادطا 
عدم انسجام القُطر 

فقدان فعلي - فقد ذاتي 565 121111516 
فقدان نهاية غلى نباية 95 8004 - 10 - لم8 
فقير بالأكسجين 10م 
فك تناع ةلا 
فك الترميز / الشفرة علمع1 


فك التعشيق / عجلة بدواسة 1ط اععط11 


فك تضمين ع2 10001 
فلتان حراري /102نا1 اممتضعط ]1 
16 نهر 

21 فلتر ذو المقطع 

1 فلتر مقطع 

فلتر/ مُرَشْح إمرار نطاقي 
فلتر/ مُرَشْح إيقاف نطاقي 


ع1 رآ 

قع 1ط دامتاععة - اط 
تعلاط ومناءء5 - 1 

تعلاط وقوط - لمحتوظ 
دعا ماد - لمدظ 


فل بوكسيت م18 
فلزي : مركب طبيعيٌّ بلوريٌّ البنية ا 
فلز التلك (سيليكات مغنيزيوم) عله 

ع5 


فلز ستيتايت (سيليكات مغنزيوم) 


فلزات 11 


فلزات غير سامة 5 علزمغده11 
فلسبار: سليكات الألمونيوم لا 
فلسفة /إادزهده لطم 


فلسفة التصميم /1مه1105طط تعزوء دآ 
فلكة إحكام 
يقسي - المطاط بالكبريت 


لإحام11050ط 7515[دحة - مئزوءع د[ 
تعاوة17 عاءم.آ 


170161221101 01 65 


فلور 111010 
فلورا معوية [1قطتاوء 12 
فلورا ميكروبية 1/1131 
فلورة 11 
فلورة بصرية ععدعه 1110165 [دعنام0 
فلورسين 18100 
فلوروفور - أجسام مفلورة 1100101 


فلوريد النيتروجين الثلاثى 111110 ممعم 11ل[ 


فلوريد عضوي 2 
فن ار 
فن افريقى تك 1ده111 خم 


فن الهنود الأمريكيين/ الهنود الحمر اتة صهنلهآ سمعشتعسم 
فناء الزوج - إبادة الزوج 


2311 0 


فناء/ التعشير - هلاك م10 
فنار ‏ منارة 10115 1آ 
فني 5 تقني قا تصطءء 1" 
فني إلكترونيات الطيران مقا تصطعءع 1 عتصماكم 
فهرس - دليل 120 
فهرسة 6 111ك1 
فهم الب نامج 5121 210 
فهوة عع كر 
فواصم سريعة دعقن ع طتاعك أقه1 


فواصم متعددة الاستخدام من وعدنا1 عاطم1اعدع] تعسترامط 


بلمرية 


فوائد ‏ منافع - حسنات - مزايا ‏ إيجابيات 


مل 
فوائد واحتياطيات مالية 16656175 2160 1نامزتاك لحك أدعن م1 
مشروطة بقيود محددة 

فوترة عملللاظ 


فوتوسفير ‏ كرة الضوء عتعاموه هام 
فوتون/ وحدة الكم الضوئي / فوتونات 2006055 / م]امطاط 
فوجيتسو اللاراكةا 
فوران التيار ل لاوك رتاه 
فورمالديهيد ع 10121 
فورمايكا: وهي رقائق بلاستيكية 10 
فورية 2101 
فوسفات مذ اط 
فوسفات ثلاثي ألالكيل عه مامرده حام !111011" 
فوسفات سكري ممم 
فوسفات عضوي وناو عا متو 
فوسفات عضوي م0110 
فوسفاتاز قلوي ع135قطمذهط25 عمتلمعلام 
فوسفاثيونات 05 احزةه ام 
فوسفوإينول بيروفات ع1 1061101م5م اط 
فوسف وأميديت عاتلتصده ناوه اط 
فوسفور 2105101 
فوسفور 210010015 


فوسفور في مياه صرف 
فوسفور متألق الكترونياً 
فوسفوروز-موجب 
فوسفيد الانديوم 
فوسفينوثريسين 

فوسي ديان 

فوضوية 


فوق - فرط تبريد: تبريد 


12 5زم تووم طط 
01 ازوم0ط2 أاعءوعتط تصتد[مجاعع 181 
1015 -2 

55 1051116216م05 اط 
علتطمومط2 متناتكس]1 

01 اموه اط 

1 (5و1"0 

111501 


511616001115 1 


السائل لما دون درجة التجممد دون كتلوق حت تتريد 


فوق - مفرط 

فوق البنفسجي العميق 
فوق الجزيئية 

فوق الحمل 

فوق الكمون الكيميائي - 
فوق النطاق 

فوق النطاق المحدّد 

فوق أديباتيكي 


م11 

م01 

017 مرعءن[ 

5011 

0 

جهد كيميائي لقخصع غ20 لمعتسعطت 
01 

1 0176121186 ااععل1ع2 


1221 0ك 
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فوق أكسيد 2101 
فوق صوتي (فوتي) 01 
فوق صوتية عنطه 101125 
فوق ما بعد نقطة الهدف 0 016 
فوكوللات 1ناوعنا10 
فولاذ [ععاه 
فولاذ ‏ مادة بالاستيكيّة أععاذ - عتاأقداط - اعمام 
فولاذ إنشائي امع 5 121لاأع نمام 
فولاذ أخضر أععاك معع 01 
فولاذ أوستينيتي مقاوم للصدأٌ أمعاذ و5وعلصتةا5 عتاتمعادنام 
فولاذ خالٍ من القصدير اعماد عمط - م1 
فولاذ خلائطي ع5 تزملام 
فولاذ دون نقطة الانصهار اععا5 10ماءعاناءهم 111 
فولاذ ذو مقاومة عالية جداً أعءها5 طاعمعن5 - طاعنطهان] 
فولاذ ذو نسبة عناصر سبائكية قاعع 5 60/زه211ه1/1110 
ميكروية 

لاذ سهل الانصهار: فولاذ حاو على اععاك 10ماعع الا 


لاذ عالي الكربون 
لاذ عالي المقاومة 
فولاذ عالي [عع]5 (ك.آ5]]) لالخ - هآ طاعصعنهد - طعنط 
المقاومة منخفض الخلائطية 
فولاذ فوق نقطة الانصهار 
فولاذ كربوني ‏ اع6ا5 2/1110 /دمطعةن متقاط - اععاذ ممطعوت 
فولاذ مطاوع بسيط الكربون 


فو 

كربون بنسبة 10,9 
فو [ععاة صمطمه0 طعتاط 
فو 


اععاك لطاع معهد - عاط 
اععاك 10ماعع مع عمط 


اععاذ مع'1' - 001 
اععاك ؤ5وع510121 


فولاذ 


قو 
قو 
فولاذ كور تين 
فو 
فو 


مَراجى : نوع من الفولاذ المارتنسيتى 516615 2/13128128 


قاس وقوي ‏ يحتوي على كربون بنسبة قليلة وعلى نيكل 
6 حوالي 1/25 

فولاذ حقّف/ ناعم/ هين اعه5 111104 
فولاذ مُطرّق غير قابل للصداً ل غطع ه110 
فولاذ مارتنسيتي عاأممعامحة ]8 [ععاد 
فولاذ مارتنسيتي مقاوم للصدأ داععاد 5وعلصتة)5 عتاتقصعامة]/1 
فولاذ مدرفل أاععا5 2160 متم[ 
فولاذ مدرفل على الساخن 1115 8115 اءه516 1601160 - ]110 
فولاذ مشكل على البارد 055 - اععا5 501160 - 0104© 


لاذ مطرّق 
لاذ مطل بالزنك 
لاذ مغلف 
لاذ مقاوم للتآكل 


يس 


ل 0 ا اد ان 


لاذ مقس 
لترسيب 
فولاذ نانوي 


6 


الفلورين 

فولت 

فولت 

فولتميتر (عداد فولتية) 
فولتيّة الصد 

فولتيّة انعكاسيّة أكبر 
فولتيّة دخل عالية وغير 
مرجوة 

فولتيّة سالبة 

فولتيّة مرجعيّة تشغيلية 


فولئيات بمستوى منطقي 


فولتية (جهد) شوتكي 


اععا5 خطع نم11 
اععا5 002160 عاد 
واعع )5 012000 


[ععا5 ععصهماواوع13 - 001105101 


لاذ مقاوم للتاكل دن أععاذ أسهاواوع]آ - 0010510 


وأععاك ذوعاصتداك علخممع ]1 


اعع51 لعدعل 2ط مناه أماععءط - معاد راط 


أ[ععاوم هآ 


فولارينات كرة باكى ‏ كرات بلياردو 5عمع1162نا2 211طتإعاعناظ 


العكح 

52015 

تع اع ه10 

70128 عمصكاءها8 

115 عذناء كد[ متعطع اط 
70125 أنامه] حاعتط لعاصه حملا 


ع1 عللادعء لا 

ع0138 ععمعن1ع ]1 اممتسده لم 
5 إع"اع.[ عاعمآ 
10128 ملعك 

ع1 31 طنطده لآ 

ع70128 ناتاه لكلمع81 عونرء ع ]1 
7012 ع اأطططة 1 

عنالة” 011 طاعصاط 
1001011 


01 نم01 


لذروة الانعكاسيّةءعع 17012 عوجع 189 عالاناءعمع 1 علوءعط 


أحاع 1 1نال) ع11185ك 10177210 عكلاتاعمع 18 علوءعط 


الأمامية المتكررة عند الارتفاع المفاجئ للتيّار 


فولتية اسمية 
فولتية الانبيار العكسي 
فولتية التثبيت 
فولتية التخصّر 
فولتية التيار المباشر 
فولتية الخرج 
فولتية 

المتكررة 

فولتية الذروة 
فولتية إنعكاسية 
فولتية أمامية 


فولتية بوابة القطع 


فونية تايل //. تين 


701 عونء ]1 
17013 10120 
15 011011 عله 


0ع نااك 
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فولتية تطبيقية- الفولتيّة المطابقة 


70128 لع 1اممم 


فولتية توحيد 170128 121101 تمه 
فولتية توصيلية أمامية 1770128 سناع نط0 10113010 
فولتية جيبية 70128 51111501021 
فولتية ضوئية - فولتضوئيّة عن 1ه0601طاط 
فولتية عاكسة 70128 ماع 11ع ]1 
فولتية عكسية/ معاكسة عظمى 17011286 6156اع1 لتناتطاكحة]/1 
- توتر عكسي / معاكس أعظم 

فولتية مباعدة ع1 015 لمماد 
فولتية متحيزة 701 فما8 
فولتية متصلة 718 512005 
فولتية مرجعية ع8 ٠١012‏ ععمع نع ]ع ]1 
فولتية منتقله/ عابرة - تذبذب فولتية الع اقصة1 عع 17012 
ونقلاتها 

فولتية موجبة ع1 عتلتاأومط 
فولتية هابطة ‏ انحدار الفولتية ه121 ععهااه17 
فولتية هول ع 70128 11011 
فولتية/ توتر التعطيل/ الانبيار غ018 منوملعلدءر18 
فوليرينات حاجزة وعطعمء 1ن - نتوعص1 
فونون / فونونات: كمّات اهتزازات 20825ه260 / #مصمطط 
فونونات صوتية طولية 2602025 عتادناوعة [هصنلن اع هم.آ 
فو هة المأخذ +201 م15 
فيض 01117 
شٍ تجاه الجريان 511 
في لبوليميرات 1 112 
في ل جاج انا 10 
في لسيارات (مخطط) 1 0215 101 
شٍ لماء 11 15 
في لمجارير كك" 1/1١‏ 
في لمخبر طهآ مآ 
في لمستوي عصماط - مآ 
في للطاط 1 
في لمكان 51 11 
في لمواد البالاستيكية 15 10 
في مواد المطاطيّة 15 11 
في الموضع الأصلٍ له - م1 


في بيئة حيوية 710 11 
في حالة الإشتغال 02 
في حالة إطفاء 01 
في سائل لاط فى 11 
في مسح اختباري عالي 50166212 اناماع نامغط1 اعت 11 
الوتيرة 


عصقاط ولا م1 
في معالحة مياه الصرف اتاعساوع 1" تتعنه 11 عامة11 11 
في منطقة ال1300 
ولغاية1600 نانومتر 


فى منظومات التحكم الرقمية 75تعادلا5 101اصهن0 1هأنع نآ هآ 


0ق 1600 ه10 1300 12 


في موضعها الصحيح ع30اط مآ 
فيبرينوجين عع مصتعءط 1*1 
فيرّوكهر بائي عتأععاعه تع "1 
فير جينامايسين 210 تطاع 1711 
فيروس 1 
فيروس الأرومة العضلية كناكذلا هصتماكةاطهئز/7 نإعكاصه1/1 
الورمي القردي 

فيروس البابيلوما 715 همده 1لأمةط 
فيروس القوباء كناكزا وعم ه11 
فيروس داء الكلّب نمالا وعتطمي]1 
فيروس عصوي ع8 
فيروس غدي - أدينو فيروس 1011ل 
فيروس غرب النيل كنملل علتلط أوع117 
فيروس لوكيميا الفأر كنضذلا وتصععلبعآ عكنده81 تزعده1[ه21 
المولونٍ 

فيروسات التوائم 15 مستلناة 6 
فيروسات قهقرية 1 
فيروسات كوليمو - جيمني عل لصتم © 
فيروسات معوية 15 عاتعاصظ 


فيروسات يافعة قوية ‏ فيروسات الحيوان 5ع5ناق للا 78[1تتطثظ 


فير وسي 111 
فيريت ألفا عاتتع8 مامام 
فيريدوكسين 
ياه القن 

فيزياء الكم 


فيزياء كلاسيكية ‏ تقليدية 


تاملعم 1 
15 عتاعطامزة هم تتام 
15 001121111113 


وعاولطط 1هوع551ة1 0 


فيزيائيون نوويون ل ا( 


فيشر تروبش طعومه]1' #عطعءو1ط1 
فيض التسرب - التدفق التسربي خن1ط ععمعلوعآ 
فيض الطاقة عتنا11 لزاع 1ع م8 
فيض تيار ا 1 017 
فيض مرتد نل ع8 
فيضان له 
فيفوئيدي (حركة اهتزازية طولانية) 014 عاط 
فيكرز/ شركة لك افا 
فيمتومولار 11 
فينانترين 1ع راط 
فينوكسازيئنون 120000 
فينول 61معطم 
فينول - ريزوسينول عل"إاع210 عه - [مصلءنووعظ - [ممعغطط 
- فورم ألدهيد 

فينول أوكسداز 01025 [ممعطم 
فينول فورمالدهيد علزطء1 مده [ممعططم 


عمتسم له مع اط 


فينيل ألانين 


فيوجكرا قاطع ع و01 ععط11 رماواءةء؟2 باع 111 ممتعلازن1 


الليف العالى الدقّة 
فيورل - أنبوب ع1 
فئات الرؤية 0 ا 


111 - 11 - 1 فئات الرؤية ‏ لإانلأطأولل؟ 1نآ حصك 11 - 1 .م0 
فئات رئيسية 1ع 112[01 


فئات نمط الفشل 


215 11006 عتتالتهط1 


له فئة - صنف - طراز لذ :0155 
فئة - صنف - منزلة - نوع له 
فئة العملية عم 01 ؤقه01 
فاراكتور (مواسع متغير) 17101 
508 
فدح 1111 
قص الحافة الموجبة عصتمم 011 ععل8 علتاأزومط 
قص مُزدوج خدع؟ عاطندهج[1 
قطع اععط/الا مط 
قَقصي - شيك عاتدخط 61 
بس - قبة صغيرة 6001 


قبيبة من الحديد الطروق 


ده[ عاطدع11211 12ممن 


قوق د خَلَّلُ شق آلة / نظام تشغيل 1م111 
قُضيِبةٌ هوائية تلطاعص م81 
قُطر نمط المجال اماع ةم[ 21610 ع1400 
قفل جيمبال عاءمآ لوطسته 
قسم 1111850010 
قابس - فيش عن]ط 
قابض ‏ جهاز تعشيق التروس طعت 
قابل للإلكترون 01م ععع ف امناءه 181 
قابل لإعادة الاستعمال عاطدقناع ]1 
قابل للاستخر اج عاطماع م8 
قابل للاسترداد بشكل عاطوعء7مع1]8 7الدعتصسمممعء 8 
اقتصادي 

قابل للاسترداد تقنياً عاطونء مع6 ]1 «المعتصطءء 1" 
قابل للاسترداد و للتعافي - ا لا1لدعتتسمسمعظ - عاطونع جمعع ]1 
اقتصادياً 

قابل للاستقطاب كهر بائياً عتماءعاعوموط 
قابل للبريحة 1ع 210 
قابل للتجدد عاط تع مع ]1 
قابل للتوجيه عاطوجععاه 
قابل للسحب عاطماعة 1 


قابلة للاسترداد بالشكل الأقصى 


ع1 0ع انا 


قابلة للإزالة بالأشعة فوق البنفسجية 16طوقه8 )ءاه 1كهان] 


قابلة للإزالة كهربائياً 


عاطدمةء8 الدع ماءعا18 


قابلة للتسجيل عاطهل1مع6 ]1 
قابليّة التنفيذ التقنية لإاتلتطتقوء8 لدعاعه1[مصطءع 1" 
قابلية الابتلال اخلتط ماع11 
قابلية لاستخدام لإخنلنط ه115 
قابلية الاشتعال للمواد وعتاكة 01 بواناتط ف م1 
البلاستيكية 

قابلية الامتصاص - الامتصاصية 110117 رهطم 
قابلية الإشتعال ننه تمع1 
قابلية التبادل (التبادلية» “جاتلتطوعع صقطء 6 م1 
قابلية لتحكم اجاتللتط ه606 
قابلية التحلل الحيوي “انط هل ومعءع8100 
قابلية التخديم الخدمة 'جاتلتطوعء ع5 
قابلية التخزين ااتكلط 51012 


قابلية الترسب ا تاتطوع ع5 
قابلية التشغيل لاتلتطمصنطاعة 1/1 
قابلية التشغيل تلطه ه17 
قابلية التشكيل لالت طق مم1 
قابلية التشكيل على البارد “تلطه :ه177 0104© 
قابلية لتصنيع / المعالحة لاتلتطةووعه 20 
قابلية التطاير 101 
قابلية لتعاطي مع القدرة لإاتلنطخ عستللصة]] تعبومط 
قابلية التغلغل قافن 8111| 
قابلية التقسية ‏ قابليّة زيادة القساوة خط ممع 110 
قابلية التو زيع الكو زازه| 
قابلية التوليف 01 
قابلية الحمل لاختلتطة 5201 
قابلية الحياة والنمو - قابلية التطبيق راتلنطم1 


]1511111611 أوع1 1711121 


قابلية الرؤية ‏ أداة فحص 
افتراضية 


قابلية الصيانة لإختلتطمصتماصنه 1/1 
قابلية لطيّ لإاتاتطقناط 
قابلية العنونة ط'الى - «باتلتطوووع لم 
قابلية للحام 17 
قابلية المساءلة خط نامعع م 
قابلية النقل نط2 ]11501 
قابلية إجابة المكالمة بأي مفتاح م زعكا لإدك 
قابلية إعادة التشكيل عاط متناع الممعه ]1 


قابلية تشكيل صفائح المعدن لاتلأطقصنهط [ماع81 امعد 


قابلية ذوبان (انحلال) الحالة الصلبة اتلتطناه5 50110 


قابلية للاحتراق: مقياس لسهولة احتراق ‏ 11]1أطتاقناطصده0 
مادة بالنار في مكان مفتوح/ في فرن الحرق 

قابلية للتعفن لإأتاطتءوع عط 
قاتل للبكتيريا عع ع8 
قار الحمّر ‏ بيتومين 11 
قار - قطران عاتم 
قارئ الباركود تع 0دع] عل00) عوظ عق[ 10211 داك 


الليزري المستقر - ماسح الضوء الليزري الثابت 
قارئ الياركود الليزري لدع عل00 و8 زعوم[آ 
ع م000 


1111101 


قاسم صحيح م81 - طنام 
قاشط ‏ مُسوّي تع ممام 
قاطرات النبضة الثنائيّة 18105 عذاناط لإتتحصظ لمع سوعط 
المبيتة 

قاطع المؤسسة: أداة قطع وئيسة تتحكم ه51 مله :0م001 
بها منشأة التجهيز بالمياه 

قاطع بصري 11 م0 
قاطع عائم اللاعسعاظ لدماط عاععطات 
قاطع كابح مم5 طعت 
قاطعات الدورة وععلدع81 الداع 0 
قاعدة التصميم عانا معزوعط[1 
قاع 8 أعلى - صعودي ملآ - تمسمخامه8 
قاعة حفظ الحثث 21/101121 
قاعدة ‏ أساس 8235 
قاعدة / معيار فشل هوفمان 01162102 عتدلنة”1 محسظاه]1 
11101 قاعدة ع1ناخآ 1131101 
قاعدة ارتباط الالكترون علناكا «واتسققك - دمماءعاظ 
قاعدة ارحميدس وعلع ستاءعخ 5ه عامأعسءط 
قاعدة الاستثناء ‏ مبدأ الاستبعاد ‏ عامتعموط ممأكساعد8 
الاقصاء 

قاعدة الأطوار ليسن علنا عمقطاط وطاط1© 
قاعدة البيانات 08 - عفوظ 122162 
قاعدة التثامية - مبدأ التكامل عاماعصصط تإامماسعصسعاممدم6 
قاعدة الثمانية عانك] اأعاه 0 
قاعدة الثمانية أحاع81 01 عاناك1 
قاعدة الجيوب علناا عمزك 
قاعدة لخماسي المعزول عاناكا ممع متمءط 150513160 
قاعدة الدايود 835 عل010آ1 
قاعدة الديود - ثنائي القطبية ع1100 07 عقو8 
قاعدة الرافعة علنكا تعاعآ 
قاعدة العملاء 835 دده ك6 
قاعدة لمجمّع عقو8 - 1ماء»0116 © 
قاعدة المحرك عانخ] 161ه110 
قاعدة لزائج 1 01 عاناخا 
قاعدة المعطيات - البيانات 100 
قاعدة اليد اليمنى علناا لصم - خلطعنا 
قاعدة أو قطر رئيسي 01 101280231 قتد8/1 :1ه لأومأعصفط 


159 


قاعدة باولي للاستثناء عامتعصصط دماون اعد الوط 
قاعدة بيانات الإصدارات 235 17مأو5لط عموعاع ]1 
السابقة 

قاعدة تساي هل ع1 ال - 151 
قاعدة تساي وو 01110 11'0آ - 1501 
قاعدة تقيلية ع8 [متجم 1م18 
قاعدة تقيلية الميزا د م85 [متحم1ام8 
قاعدة تقيلية متعدّدة 505 لوتتمختم8 عام تخا ك1 
قاعدة سْبرّي عانكا 5 الاتاعمم 
قاعدة شيف ع5ه8 التطعك 
قاعدة عكسية للمزائج دع 017 علباك]ا عورع نم1 
قاعدة فلمينغ علنا 5ع سمتمرعاط1 
قاعدة قوية ع5 51105 
قاعدة كرام علندا 5 تعمصحةه 
قاعدة كرامر ‏ قانون كارمر علدا و ”عمسم 
قاعدة مسكة اليد اليمنى علن م01 لصح - غطعن] 
قاعدة مشتركة 5 01212011 
قاعدة معطيات للمواد أوع1018 0212[ كلمتتعتة81 عتأمداط 
البلاستيكية 

قاعدة نوع موجب | 
قاعدة هوفمان 0111 تتقمس1ه1]1 
قالب عط 
قالب ‏ قوالب وعأةطصطة 1 - عنه[ مص ]” 


قالب ذو انتشار مزدوج 6ذ(آ لعقن]01آ عاطندهط 4عاءامصرم6 


كامل 


4 عننزووع 51 15051211 


قالب مؤقت 


لانعكاس 


-001226158) ع0256زوع1]1 


ستخدام مياه المجاري 


ع01:1 17 تاه 1 

م1 

151 

ععطهط 0101 وعولا تعتوعم 
ع5ل] تاعنتاءع5 01 امنله لناوع ]1 
طم ناءعع 1ع 01 انم[ 

]1ع طتتططهخ كطظ عالامطعغطع 1م مده 


+0181) أعخ 1165 1ط دآ له - ملا 


15 ]05 الكو[ 


قانون الإستجابة البيئية 
قانون الأدلة 


3 


قانون الأسبقية ععمعلععءع:5 01 لوآ 
قانون الأسبقية / الأولوية 
قانون الأنهار و المرافىء 
قانون التبادل 


2177[ ععمعلععع 1ط 
أعث 11312015 مخ 5م111 
7ط 1121106 تمه 
003110 016] طعااط تعااعاط عالأعخ 101 كله[ [معامه 0 
قانون التحكم الخاص بدائرة أمر الإنحدار/ التسلق «وه.آ 
لطائرة حربية مرنة 
قانون الترمويناميك الثاني 
قانون التيار لكيرشهوف 
قانون الحاذبية (الثقالة) 


15 01 توآ 
مآ خطع تمدن 1]5مططاع مك[ 


1215 01 اك[ 


الكوني (الشامل) 

قانون الخط المستقيم انمآ عطاآ أخطعته ناك 
قانون الدعم الفائق لك 
قانون الصرف ععطقصتلع0 معنوع5 
قانون الطلب 4 01 هآ 
قانون الغاز ]1 6025 
قانون الغاز المثالي نمآ 025 [مع10 


قانون الفولتية لكيرشهوف 
قانون القولونيات الكلية 


317[ عع 17012 115مططاء سكا 
علناك1 نده111ه) 10121" 


قانون الماء النظيف 014 - أعى ععنهة1ا مدعات 
قانون المثلث لجمع 1ك 1ماءه؟ 01 تله[ عاع طمن 1" 
السرعات 

قانون المخاليط 1 01 انآ 
قانون المزيج البسيط لا لات 
قانون النسبة العكسية 217آ متنق1 - عورع لم1 
قانون النقاوة مآ لإأختاط 
قانون الهواء النظيف - مرسوم حذ2 - أعى عتكث مدعات 


الهواء النقي 
قانون انحفاظ الطاقة ‏ لإع7عط8 01 مناه ناتعوم ه00 01 الآ 
قانون نحفاظ الطاقة 
قانون انحفاظ العزم 122 01 توي[ 


[8 8161 01 توآ 


قانون وم 12177آ 5 متا 


2ط 1ت 801 - تداعاك 
قانون أعةث 2زدما]ع8] لإأتتناءء5 12101221101 اماعط :01 © 
إصلاح أمن المعلومات الحكومية 
قانون أساسي - نظام أساسي 5 


قانون أمبير لآ 5أعتاء متم 


قانون أَوّل اكه[ اوعلط 


قانون أول للديناميكا عط 01 كما اوعلط 
الحرارية 

5 قتقتانون بارناس بآ 85جوط 
قانون براغ 217آ 2812885 
قانون بقاء الكتلة 5 015 001517211011 01 القآ 
قانون بويل 7[ 80165 
قانون بيتي المعمّم المآ وتأااعظ لع2 لماعم 0 
قانون تر ابطي انمآ عكتخم 4550م 
قانون تشايلد اله 
قانون توزيعي انمآ عالأناط11أو1م[ 
قانون ثاني 37 20مع56 
قانون جاوس /817آ 03115575 


دعاك 01 وتتكمآ علاأعسط امم 
ععتعلععع:2 01 تتم[ علاأعسطط امم 
1217 10315 


6 تله[ 1031(5 


قانون دوري 7ط عللممعط 
قانون سْيْلٌ هط 1105[عم 
قانون ستيفان نهآ 5امو]عاك 
قانون شارل 541 اوكاللك :اه 
قانون فاراداي 217[ 101202(/5 
قانون فارادي للتحريض لم 0 المآ 202(/5جو18 
الكهربائي 

قانون كولوم 1217 5و”طصرهلناه © 
قانون لنز 1217 22:5عآ 
قانون لو غاريتمي انمآ علطا تدع هآ 
قانون مور 1217 1100105 


قانون ماء الشرب النظيف - 
تشريع مياه الشرب الآمنة 


اعة غ111 عستكلصة1د[ علود 


قانون ماكسويل - ميق انفكا انوك لكين فنالا 
قانون متوازي 0011102 +ماءء؟ 01 كما مومع ماء لمهم 
الأضلاع لجمع الأشعة 

قانون معالحة المياه علنكآ المعصساوع 1 عند 11 ععه ]اك 
السطحية 


قانون موت غروني 177 لإعنا - 81016 


علناكا الاعصماوعء1' تعله 11 عع تنك لععتنقطمظط ستمعام1 


قانون مؤقت للمعالجة المحسنة للمياه السطحية 


قانون نيوتن الثاني 2 0 هآ 20معء5 025غتء ل 


للحركة 
قانون هنري 27[ 5الإ1مع 11 
قانون هوك نمآ 110015 


قانون/ قاعدة جيب التمام علنح] عستومك 


قائس بيتوت: جهاز لقياس سرعة انسياب ‏ 091186 ]0)ز2 
الموائع في مختلف الاوساط الطبيعية والصناعية (نسبة 
للفرنسي بيتوت في القرن الثامن عشر ثم طوّر من قبل 
قائم 

قائم بحدّ ذاته مستقل 
قائمة الاولويات الوطنية 
قائمة الجرد 


لاع 11م 1 
عدماخى - لماك 
خآ 2210115 21م هآ 


11121017 


قائمة عدم الاتصال دنآ - لله غهل8 وج[ 
قبل التشريب اطع 1م 
قب معدني اذ النكالا 
قباب جيوديسية 05 أ زوعل مع 0 
قبب انسيابية 5 عط تلطوع 51 


قبب من مطاط معدن وعطده] نتعططن1 0ع2ئلهاء1/1 


قبس 0[ عناط 
قبس وتشغيل 107 اث عناط 
قبض ه101 
قبض وتحرير الحمولات 5 عقدعاع 1 مط ه01 
قبضة ثنائية اليد لمقود الطائرة عامل 
قبطان آلي 1101م نام 
قبعة ص60 
قبل الميلاد 86 
قبل أوانه - خديج - مبكر ع1 
قبو التخمير ‏ مرحلة التعتيق تلاعت 
قبولية 1ل مر 


قدرات الأداء التامّة 
قدرات وظيفية لا مائية 
قدرة التردد الراديوي 
قدرة التيهور 

قدرة الحفاظ على المغنطة بعد زوال التأثير 
ال ممَغنِط 


عع ممصم ]مع 11 
نا عتطمطم 111:01 
ع 11 

م201 عطع 21م 


177 الاأسمعاع ]1 


201 


قدرة الضخ : استطاعة مضخة على ضخ (11عةم 02 عمامصباط 
كميات محددة من سائل 
قدرة الضوضاء المكافئة 
التيض 

قدرة الهضم والتمثل: قدرة المياه لإأأعهصة0 علانلهاتساووى 
على تلقي مياه صرف / مواد سامة دون إحداث تأثيرات 
ضارة / الإضرار بالحياة المائية وصحة من يستخدمون المياه 
المتلقية 


1ع 126ع21 اناو عوزه ل 


م2019 عو1ناط 


قدرة بصرية محمنة ع0 1وع1ام0 12160 


قدرة بصرية 2411115816 1 16 0عمعمعمعاع] عوط لوعنام 0 
وتقاس نسبة إلى ال 1 ميليواط 

قدرة تشغيلية ماع20 
قدرة جيوحرارية 2011 21 تطتتع امع 0 
قدرة حرارية 1100001 
قدرة حصانية : مقياس لقدرة محرك مآ معنووط 56ه11 
وتعادل 760 واط 


قدرة خط التيار المتناوب 
1.001 قدرة دائرة التوالي 
قدرة شمسية - الطاقة الشمسية 
قدرة على أ تسد 


قدرة على جذب الماء 


071 عنا[ عر 

األناعكك وعلمء5 1001 - مم2 

و01 50131 

1ط ه ص0 000101521105 

لإخك 1 الطصم نوم 

قدرة كهربائية قصوى نع 017 1131133 
قدرة كهربائية/ طاقة الكهربائية 

قدرة مادة على الامتصاص/ السحب 

قدرة مائية 


قدرة متولدة بالبخار 


ع0 علتاعع 11 
قدرة لاأأعدمةن) ععلة 10 
1/5414 
ع6 - متمعاك - عامط 
قدرة مرسلة عه 120126601 
قدرة معالحة 
: ممكن إحرازها (األ) 
قدرة منتقلة بواسطة عزم 


1ع 118ووع0 210 
أقستام 60 
عنا 12 خ نز8 01ع]]1اقمة 1" 


قدرة و كفاءة لإعطع 81111 لمه تعنومط 
قدرة/ قوة نووية م20 تلوعاع كح 
قذفى عتاأكنلله8 


قذيفة خارقة بالطاقة الحركية 21015 تاعمء2 لإعتعصظ علأعصك1 


قراءات خرج رقميّة 5 10121121 
قراءة خرج محليّة 


قراءة كمبيوترية للخرائط 


120601 لوع06[آ 


8 112 0ع2تاع ا متطده 0 


قرائن ميلر 
قرص الطبقة الواحدة 


قرص الفيديو الرقمي 
قرص أحادي الجانب 
قرص ذو طبقة واحدة 
قرص رقمي متعدّد الاستخدامات 
قرص رئيسي 

قرص سكي 

قرص صلب 

قرص عاكس منقوش 

قرص عنفة متكامل مع الشفرات 
قرص فيديو رقمي 
قرص فيديو رقمي قابل للمسح 
قرص مُركب على المحور 


قرص مدمج ذو ذاكرة قرائيّة فقط 


قرص مرن 

قرص مزدوج الجانب 
قرص مضغوط 
قرص هوائي 

قرصان على شبكة الإنترنت 
قرصنة بيولوجية 

قرض 

قرمزي صبغة الزركونيوم 
فرميد 
قرن المحول 

قرن الموجة المتلاشية 
قرن امتداد القص 
قرن حراري 

قرن ميكانيكي 


1/1111 5 

ع0151آ ع:(ةآ عاعمام 
نلك دآثاجآ 

ع0151آ 0ع510 عاعماك 
ع0151آ تعلاة[ - عاعمام 
0151[ علتادونء؟؟ 1121ع01آ[ 
0151[ )1/125 

ع0151آ لجاعععه5 

عاوامآ 11210 

ع0151آ عستاعع1/ع 1 0110 
عا015آ 812060 - عاكناظ 


ما/اجآ - عاوادآ معل1؟ 1م1اع01آ 


101/101 

ع0151آ 8102160 الماك 
لفق نرهاه 

ع0151آ ناممه11 

عآ015آ 0ع510 - عاطناه دآ 
(010) عوامآ أعومططاه 0 
عع 1115 

ماع11 

11317م2810 

1012 

عكاةآ 6:ز0آ 1تنالطامء211 


111 


عنام ن00) 1ع 25101 1" 
اناهن عنكه'1آ الاععوعطهة181 


8م00 2ه أممعاءرظ توعلاك 


اسمن 00 [ممتتعط 1" 
001 لمعت صمراءع 11 


قرن ومطابقة دليل 378قطءع)ة]2 مضه عمنامناه00 علشساوءحه11 


الموجة 

قرن/ تقارن مؤكسد 

قرن/ مزدوج اتجاهي 
قرنية الجلد 

قريب من الشكل النهائي 
قريشة 


قريصة/ قرص المرن 


طتامن00) 196أ02:10 
1 م0 21نم 1اءعع 1د[ 
لاع 0011 

عطقطد - أعاة - عتوء لل 
عوععطن) عع 0012 


عأااع 0151[ 


قرينة استنزاف الاوزون 
قرينة الانكسار 

قريئة الأكسجين الحدية 
قرينة الصدمة الحرارية 
قزحيات دليل الموجة 
قزحية الألوان 


قساوة القص 
قساوة اللب 
قساوة باركول 
قساوة طولية 
قساوة في التحكم 
قساوة فيكرز 


قساوة نوب 


1قتاصع1ه2 1ه 1أعامء0آ عمم2 0 
م ناع اع 01 عع0م1 
12067 تاعع 002 126 انآ 
ماع12 عاعمطاك امعط 1" 
و15 علنناععء:11731 
00101 أدعءوع1110 

1 

115 عا1ااعدمة 0 

5 عاناعن 120 

5 1ط 

]51 تتوعاك 
5 001 

15 غ821 
15 11101121اع01آ1 
7ك اأطعخ ص[ ذدعط] ناد 
]م وتعاء171 


11005 95 


قسم التجارة 1211 - /15]1الم1 220 ع120 1ه اماعسامومءد[1 


و الصناعة 
لكلل قسم الصورة 
قسم التقل 
قسم تحويل 
لكر فسو مخ 
قسمة التردد 

قسمة طويلة 

فشرة 

قشرة ‏ غغلاف ‏ علبة 
قشريات 

قشريات 

قشريات دقيقية 


قشريات متعددة الطبقات 


ماع56 عع 122[ عم 


01 - 20520016ة11' 01 تاعس نومع دآ 


0011515105 
اأتعصعء5 1001112 كناك 
ع6 نوء5 عم 
1م11 نا رع دم[ 
21 1011 
01 

025 

010 

و[إعطك 

ال ل الا 
5عطك 122160طمآ 
ععلة11 

عاعتلاعط 

5210 

لافطا 


عع 11 عم 


111061 


قص أسفلٍ 


قص بواسطة نفث الماء 0 أءزمعنة1717 


قصافة 2000 
قصبة هوائية ع1 
قصدير 01 
قصدير الرصاص مت لمعآ 
قصر ‏ تمدد 2< - تتوعاك 
قصور ذاتي 2 - امل 
قصور ذاتي ضئيل لكك 
قصور ذاتي قليل امآ 
قصور ذاتيٍ لحمل السعة لإأأعدم 0 20ه.آ لمتامعم1 
قصور قلب احتقاني عتنالتة1 عللتأوععط 0 


قصيدة واجبة عند الإصابة بالصدأ <اءه2 ]5ن]/! 2 5]'5ناح1 
قغايا ينه 


قضايا متعلقة بالمسؤولية القانونية 


5 111011261121ال 
5 111]37ط13آ 


قضايا/ لإع010تطاءءامصدآ8 طآغز/الآ دعناذد1 121 اعصصمعتخكمظ 
مشكلات بيئيّة متعلّقة بالنانوتكنولوجيا/ التقانة النانوية 


قضبان دسارية ‏ وتدية 15 100161 
قضبان فولاذيّة لتقوية الاسمنت ماع ]1 
قضبان فولاذية لتقوية تتقطعظ8 اعع51 202160 امم 
قضبان قصيرة 25 
قضيب 4ك 
قضيب توجيه 4 غ10 


قضيب شد و دفع 21 


قضيب متحرك كاشف 5 :821 - 1101105 
قضيب مع موصلة حشبية / من القماش 15 101161 


أعمع 112 
قضيب مقَوَى بالألياف الزجاجية تتوطع8 01255 - وطلط 
قضيب من الكهرمان 
قضيب موصل للتبديد 
الحراري 

قضيب موصل للتبديد الحراري 831 قنا8 8هنلةطزةو1ط غمء11 
قضيب/ عصا التحكم - ؤراع التحكم 

قطارّة: ناتج التقطير عبر التسخين والتبخير ثم 
تكثيف البخار 

قطار الوسادة الهوائية (بالرفع طن 2105 11اع.] - عتأعمع 112 


00 اع طصتم 
21 دنا 21185م01551[ - أوع11 


4 1م01 


81 


المغنطيسي) 
قطار الوسادة 
الهوائية بالرقع.«الغنطيسي 


(1102ة1اناع[ - عتأعصعد/ةا) (اعاع112 


نه تاعاع 212 2110 ]ااع.آ - علتأعمعة11 


قطار رفع 
مغنطيسي (استرفاع): قطار الوسادة الهوائيّة 
قطارات واحدية كانه أنملا] 
قطارين من الترس 5 01 قطنة11 10 
قطاع / قطاعات 
قطاع الكرنغل 

قطاع قابل للتبلور من الجسم المضاد عاطدكتالماوون/80] 
قطب عام 
قطب أحادي مفرد التحويل 1017 عاع ساد عامط عاعماة 
قطب ثنائي ذو سلك واحد 
قطب ثنائي مساق 

تضقنا طوله لوست 


15 /( ماع56 


طتقحطهح] عاعسصتي] 


5 عنز17ا - عاعمام 
عاوما'دآ تلاعمعاءكهة117 11211 مع تنود[ 


5 ه117 11211 


وم عنا/اا عاعماد 


5 عآه20 طتناه0م 
قطب داخلي علمتاءعع 81 تعصص1 
قطب سالب مهبط ‏ كاثود علمطنة6 
قطب شمالي م201 ادهل 
قطب كهربائي لقياس الأمبير ع4متاءها8ظ عتأعساميومستم 
قطب تت عاه 552060 
قطب موجب/ مصعد - أنود م 
قطبية لإأتتهاهم 
قطبية ثنائية مرنانة 5 2226موع11 
قطبية مزدوجة كارهة (2 - 11]) 20192 - عنامطممل:82 1هنادآ 
للماء 
قطة/ هرة شرويدينغر 2 ورمع صتلء ماه 5 

1012021 
101 


لانحراف للكبلات دعتام0 2زءط11 عصزونآ عسنتاءعاءج[1 


لإنحراف أعاع ةناد[ عستاععلاء0آ1 
لإنحراف للكبلات 5ع1طهن 01 #عأعصتدندآ ومناءعاءج1 
لإنحناء اعاأعمطتةنادآ عسمتلمعظ 
للب أعاعمتة 01[ 001 
لمجال ماع نونح[ 0[عتط 


ع 2 جل 2 ف عدي 


قطر الموصل 

قطر بؤبؤ المخرَج 
قطر لويّ الكبل 
قطرات رقيقة 

قطع 

قطع التردّد لليف 
قطع بالاللات 

قطع بلورات أحادية 
قطع جماع ملولب 
قطع خرسانة سبق 
ضبها 

قطع طرية 

قطع مكافئ 

قطع وفق المحور إكس 
قطعة ‏ فلقة 


0001 عام ته 1د[ 


1عا 11312 اأصناط ألكدظ 


وعاط0) 01 اعأعستدادآ عستلمعظ 


205 لاآط 


0 


ع1 01 تزعتاعناوء 1 011 - 1 


0 عطتاعة 131 
لم81 


5ع ع تنامنا00) 0علمع 1 1" 


مك5 عاعنعمه0) 01 ا ماعصوعد أموعوءط 


5عماعء5 5011 
2 
1ه >< 


اع عع 5 


قطعة الاتصالات عن 2دمءء1ه1 01 ادعصعء5 مدأناهممماء/1 


بعد الحاضرية 

نطنة الكموة 

قطعة المستخدم البحرية 
قطعة أكبر 


قطعة ثنائية الفلز - شريطة ثنائية المعدن 


قطعة صغرى 
قطعتين من نوع 
موصلات 200 الصندوقية 
قطن عضوي 

قعر 

قفز حراري 

قفص السنجاب 

قفل 

قفل المغلاق 

قفيصة نووية 

قلب/ لب مفرغ 

قلاب 

1 ل قلاب 

'1 قلاب 

0 قلاب التأخير 

قلاب الحافة المتقدمة 


أتعصمعء5 ل[متأخمعامط 
[عووء؟ 11956125 

اع موعء 5 211201 
معاد علالدأعسزظ 


العمعءع5 111101 


1مأعع مده )2 عاتزاك عم8 عععزط 1110 


عتطوع 01 - 001100 
ا اء 

1 امعط 1" 
أع111نا0ك 
ع1م0 رآ 

عاءم.آ تاعععرظ 
11 1 

001 12لالماعة 17 
م11 

رهاط مناط >1 - ل 
مه1] مناط - 1 
مم1 مناط دآ 


مداط عع80 عمنلدء.آ 


35 قلاب الضبط إعادة الضبط م110 مناط1 (15) غء5 امومع 


قلاب المفصل 
قلاب فولر 


مه1ط مناط عاععه1' 
مرهاط تتعابوه1 


قلاب قدح التضبيط ه11 مناط (5151) رععع111' أعوع3 أع5 


وإعادة التضبيط 
قلاب كروغر 
قلاب مجهز بالترانزستورات 


مدا نامع ناتكلا 
مزه1ط متا 11225151011260" 


قلاب من ترانزيستورين إثنين م110 منا1 155م0]أق1اقصة1' - 180 


وإعادة التضبيط 

قلابات الدحرجة 

قلابات تفخ 

قلابة مشطورة 

قلابة مشقوقة 

قلابة مفصلية 

قلبٌ جانبي 

قلب المخط 

قلب الشاغلين 

قلب الشطيرة (الساندويش) 
قلب خط الاتصال 

قلب خطوي 

قلب قرص العسل 

قلب مُحرز 

قلب/ جوف الليف البصري 
قلب/ لب 


مه1ط متاط 151 


5+ 5م113 

5و1 نانتده1ا8 

م11 أاتامرم 

مقاط 0م5106 

مقاط اعمط 
61 121ع21]آ1 
4 انآ 
112]1011اه20 
01 طم تلمك 

عطاءآ 11112101120 
ع001) لمم معام 

001 ممع زعم هط 
:001 0ع 1م51 

تتعطاط [دعن1ام0 مخ 01 غ001 


001 


قلقلة / زعزعة استقرار مادة / نظام - موجودانء2ئاغهادهد1 


في حالة توازن 
قلم 
قلم دليلي 


قلوب خلائط السيليسيوم المعدنية 


قلوي 
قلوي 


لوكت 

معط 1106اط 

وع001) '101[لى 11121 
عمتلد عام 

عمتعلاىم 

عستلمعلاى - عله 
لاأتستامعلام 

معام 

2015 امآ 


ه6010 


قليلات الوحدات هع 01 
قمة عاعء2 
قمّة القدرة / قدرة الذروة عه علوءم 


عتاطة 1 جاع00101) 


نات قبي قي لل كل عله 


قماش من الحرير مععنء5 لاك 
قماش من الياف كربونيّة - نسيج من 6ترطة*1 دوط1"1 دهطاردت 
ألياف كربونية 

قماش من مزائج ألياف بوليميرية لمعه عترطوط 
قمة اع مر 
الوب أسفل - م10" 
قمة إيجابية علدء2 1176ازوه20 
قمة مسطحة م1121 


قمرات القيادة الافتراضية ال 


قمط ‏ شد تثبيت بمربط ع ساسكت 


قمط الحافة الموجبة عطامطته1ن ععل8 علتازومط 
قمط الفولتية مام ه01 ععدنااه17 
قمط تجعيدي - تغضين - تضبيق - عقص عستمسضك 
قمط حمائي طن عكتاعع 1ط 
قمط متناظر عستم منان لدع اأعستسرك 
قمع تلقيم اع مم ه110 
قمع قبول عم00) ععممامعععم 
قمم وعع ع1 
قنابل ذكية 95 5111216 
قناة اعمسقطات 
قناة / أنبوب © 
قناة المستقبل التلفزيوني اعصصقط0 مع جزعوعم 117 
قناة النفق أعمسفطات اعصصن1” 
قناة الوارد المشتركة اعصصمك لصنوطص] لعتقطد 


قناة بارشال الصنعية: قناة صنعية مفتوحة عتتنا11 الهناوتةط 
تركب في خندق / قناة لحساب سرعة انسياب مياه الصرف 
/ التدقق الخارج من غغطة المعالجبة/ مياه الري 

قناة ستيريوية أعمصمقطن معنعام 
قناة صنعية لنقل المياه - مسيل 


قناة صنعية من طراز بلمار ‏ باولز عتصناط 801515 تتمسداط 


عمتن11 


قناة عيار - صوت اعمسقطن ع0©:20 - عمزهما 
قناة عيار صوت اعصمصطقطن ع0©:20 ععزه7؟ 
قناة غير مقيدة اعصمسقطت لعاع 1 اوعتمنا 


قناة مرشح قابل للتنغيم 
قناة مزدوجة كاملة 

قناة نوع سالب 

قناة نوع سالب 

قناطر 

قناطر التيار المتناوب 
قناطر عداد الإجهاد 
قناطر قياس التيار المباشر 
قناع 

قناع ظل 


اعمسفطان) م11 عاطه 1 
أعصسقطن عرعامنادآ - 1لن1 
عم1 لالظ اعمصقط 
[عصصقطن) عمزا - ال 
161 / 

1 نعم 

5 مم00 لله 1اك 
5 عطاك 1 1اقوع11 1000 
1 نع تناع ]1 

ع1/1251 

ع1/1351 512001 


قناع معدي ظل عاقة/1 512001 1[هاع11 صتط1' 4ع1ه ممعم 


ة المقاومة المتوازية 
تقليدية 


3 


ثومبسون 


ا 
0 9 


5١5 5 5585 85 85 © 


0 
6 


4 
ب 
0 
9 
5 


3 9 
0 ا 
0 

م 5 


0 
3 
92 


6 


512852 8828 2 © © 


1 
حْ 
9 


قنوات الاتصال 
قنوات البيانات 


205 


طاماوظ برعع 111:10 

110 بجع11 0 

81108 ععمماوازوع8] وعترعم 
5108 ععصماوزوع ]1 اعالدعوط 
2110 اموعدم 

ال 1211 

5105 اه5تتمط 1" 

510 ع متتعاءك 

ا 

8210 مم ااا 

21105 اتاع تع :1لا قوع جم عر 
81108 تعاوهم] ع1 
50 [اعطمصة) 

22108 15غأام1ه) [اعطمصصة 
5210 [1لن1 

820 ماحاع] 

510 1اع ج11 

81210 معااا - ااءع د11 
2108 ع1طناهدآ[ 

50 نند]1 

851210 نع لاع حل ع1 
نه 

5 111621105 تحط 0 


10262 5 


قنوات التردّد الصوتي طن (إعمعنسوعءط عنزه17 
قنوات الكبل واعناح[ عاطةك 
قنوات أكسدة طعخلط مم00 
قنوات أيونية 5ط ره1 
قنوات تواصل البيانات 6[5ع22ة01) 210261005 ناستصصه0 18هدآ 
قنو ت متعددة وإعصسصقطن عامل مك1 
قنوات مركزية 0222615 0تناه5 00نامنتتندك لمك تعامع0 
وقنوات الصوت المحيطي 

قنوات مفتوحة 0115 برعم © 
قهرية افافاف خايق 
قوة ‏ قوى وع 101 
قوّة الاعياء طلأعمع ناد عناعله 1 


ة التفاعل الداخلي 
قوّة الضخ 


طاعصعناكد دوماع ومع 11 


1ع 211111011185 


قوّة الكترومغنطيسيّة ع101 عتأعمع مصدمناءع 181 
قوّة طوليّة ع5 1021ل مأ اعمه.آ 
قوّة عع01 1 دعاك 11م ططاعك]1 


ا ا 6 ا ا 0ك 


33 


1251 2011 - لم0[ 


[01 20111 1251 


بس خرج سمعية 5ع نم01 وألندى 
بس وحيدة المشبك اع ول 
ت مسلحة وعع1ه" لعطتتم 
ت ملكية للإشارات ع1 05 5م0201 1001 
رير و8011 

مشتركة 0121 تمه 


طع الألياف البصرية وعتام0 ععط11 101 ونع توعان 
عد دا تش يعات د اتراظع ‏ اقوانين 


عد 
ستعمال (ال2 لتطبيق» ومشاكل العيّنة 
عد الانحلال/ قابلية 180165 ب«واتلأطنآه5 إعطاهم1 - مك1 


ع ]1 
0111 عتنالتهط مئزوءع د[ 


5 ع 1متصدك5 مخ ععد5ت]ا 101 وع ناكل 


نحلال ل هيوم - روثري 


0111 عتنالتة 1 


عد/ معايير الفشل ‏ خاصيّة الفشل 

م6 510 
م التربة عتنااءدةء 1 5011 
نين 225 
نين الاحتكاك خا 01 والهآ 


عع 01 واكم[ 


قوانين الانعكاس 

قوانين لإشارات صع51 01 2115[ 
قوانين لأدلة 1 01 و5لهآ 
قوانين لآلات (الماكينات / المكنات) 65ضنطءعة]2 01 1215 
قوانين لتحكم 5سا 1[ماطه 0 
قوانين الحركة 1 01 115[ 
قوانين الديناميك اير وسكوبي - ونا 01 5لتقآ 
قوانين الديناميكا الحرارية م00 سعط 1" 01 135 
قوانين الديناميكا الحرارية 1ه 030 0 رع 1" 
قوانين الغازات 5 01 13115 
قوانين اللوغاريتمات كط ع1 01 5ت3آ 
قوانين الهواء النظيف 5س تلخ تدعا[ 
قوانين بيئية 21 1 - وخهآ 
قوانين ضغط المائع عتناووع1 111 01 5للهآ 
قوانين عكسية ه20 وتاتمآ 1[وداعنع ]1 
قوانين كبلر 5س 5لم 1 رع ]1 
قوانين نيوتن 5 5 ]1161 
قوانين نيوتن للحركة/ للتَحَوّك 0111010 
قوة ع1 ]1 
قوة - حرجة/ متانة - حرجة لمعناتت - لأعمعمام 
قوة (قدرة) الفصل م201 ع لامو 1 
قوة احتكاك ععنه1 لمممتاع مط 
قوة الاستعادة ع1010 ع متاماوع ]1 
قوة لتسارع - القوة امسَرّعة/ قوة م2010 عمتتونءاعءعم 
التسريع 

قوة الحاذبية ع1010 امتلة ]01051 
قوة لحقل طاع مع مد 1م11 
قوة لدفع أقناقط1” ع110و[نامزمرط 
قوة لدفع النفاث أناقط]” امل 
قوة لرفع عع01 1 لامآ 
قوة الشد للكبل وعاطهن) 01 طأعمعناد عاتقمء]” 
قوة لصفائح طاعمع ناك تنمآ 
كقوة العصا/ ع/ععدهط عاعتام 
قوة العطالة ععده2 امتامعاه1 


عع01] تتوعطك 


طاعمعناد تمعلاد 


عع1]01 10128 


5 أمامية عع 1ه 1 10117010 


قوة 
قوة بين الذرات وماك عع راء 18 
قوة بين الشحنات 0 عع تناع 8 
قوة تماسية عع01 1 أعه 00 
قوة تناضحية ع1010 2016و 
قوة توترية ‏ قوة الشد ‏ مقاومة الشد:» طأعصع)5 عاتقصمء1” 
أكبر إجهاد شد تتحمله المادة دون أن تتمزق أو تنقطع أو 
تنهار 

قوة جاذبة مركزية ع1010 اهاعم امع 
قوة جادبية ععنده1 غ510 
قوة جانبية ع1010 216181آ 
قوة جسمية ع 01 تإله8 
قوة حافزة جيبية ع1"010 ع مدآ 1501021اضاه 
قوة خاصة عع1ه 1 عالأععمم 
قوة دافعة كهربائية عكسية ؟مع عاعو8 
قوة دفع م101 علمتطامناط 
قوة سطحية ع101 عع هناك 
قوة شديدة ع1010 511015 
قوة ضعيفة/ بالذرة ععدمط علوع11 
قوة عمودية عع1ه20 لوعتامء 1١7‏ 
قوة فاندرفالس 215ه1717 عجآ موا 
قوة كلاسيكية لمعزومق 0 - عمرمط 
قوة كيرشهوف للقص ععده1 تتمعطاك اأمطء سكا 
قوة لزجة ع101 5نامه1715 
قوة لورنتس 01 10112 


قوة مُعذلة/ مُرنّمة عه 12160نل1/10 


قوة محافظة ‏ قوة ثابتة الاتجاه قوة باقية ع0ده ”1 عاكلاه اكع قمه6 © 


قوة محركة كهربائية عه 101 عكتاممامناءع 181 
قوة مطبقة على الموصل 0 ل انرق 
قوة مغنطيسيّة عع1ه”1 عتأعصعة1/1 
قوة ممغنطة عع1ه1”0 علامتاعمع 112 


قوة موازنة ‏ قوة محصلة عع1ه10 أغصةا[نادع ]1 


قوة ميل الضغط م101 أمع01ل 012 عتتاووعوط 
قوة ناظمة ع101 اقمتدهل18 
]ا[ قوة ناظميّة ‏ عهزه امهها< - اج 


قوة ناظميه ‏ قوة ناحمة عن التسارع الناظمى م1010 أع1/ناظ 


قوة نبذ مركزية عع1ه1 لدع داكتامع0 


207 


م2010 توعاع نآل 


قوة نووية 

قوة هجومية 101 101701 
قوس خم 
قوس الأممر طعتى ع1ازمم 
قوس قابل للسحب عدخ عاطواعوناع ]1 
قوس كهربائي ععخ عتاءععا8 


قوقعة: الحزء الصلب لحيوان رخوي يؤمن له الدفاع القنك 
عن النفس _تعيكل رمق غير منجز 
قولبة بالتماسّ 

قولبة 

قو لَبة بنقل 011141 - عصلل1[مطط عأقصهعا ماوع كناه صاصم 


الراتنج المستمر 


8 م0012 
11010 


قولبة حقيبية 11018 عد8 
قولّبة مغلقة 101012 010560 
قولبة 8 1105مء12[6 تنا زوعمع 112 عامم ام ختط 1" 


المغنيزيوم بالحقن التيكسوتروبي 
قولبة النفخ بالبئق 
قولبة النفخ بالمط 
قولبة أو ختم لمع 01 عم1ل1ه131 
قولبة باستخدام قالب عمنل1ه]2 عن»آ - 1هاء81 لعطعند ك1 
سكي معدي مطابق ‏ موائم 
قولبة بالانتقال 
قولبة بالإدخال ‏ تقنية للحام القطع اللدائنيّة عصن8]010 ارهكه1 


عمتل101 ه810 م اك تماد 
1ه 810 امام نام 


عمتل1101 تعاقصة1 1 


ذات السماكات المختلفة براتنئج منصهر 
قولبة 
بالبحٌ باستعمال قولية بالتماسٌ 
قولبة بالتدااخل ‏ تغنية للبخام الفظم 
اللدائنية ذات السماكات المختلفة براتنج منصهر 
57 

قولبة بالحقن التفاعلي 
قولبة بالكينس 

قولبة بالكيس 

قولبة بالنفخ 

قولبة بانتقال الراتنج 
قولبة بانتقال 21010158 تعاقصة1 صنوعس لعاوزومة بسساباعة/ا 
الراتنج بمساعدة الخلاء 

قولبة بنقل الراتنج الليّن 558ل2101 تعاقصهةء] منوعظ عاطتدماط 


2101012 أعدخم ه00 عاونا ع5401015 ملا - نإمامم 


11 جرماءةء 01 


ع5تل1101 ممناعء زم1 

101012 رمناعء زسص] امتاعوع ]1 
8211 

0010155101 8 
810171 18 


101 تعأقصةء 1 مزاوع[ 


قولبة تفاعلية / بالتكاثئف 21105ق3مع000© عصذتل1ه11 عحتاعمع .1 
قولبة تيكسوتروبية 


1111 


قولبة صفائحية 101 حملن ستصسة ]1 
قولبة/ تشكيل الصفيحة عسصتل1ه11 أععطد 
قولبة/ سبك 18 طمناءء زد[ ممتأعوع] لمعه 1سصاع]ا 
بالحقن التفاعلي المقَوّى 

قولونيات 6001115 
قولونيات برازية ه0111 لماعة1 
قوى التذاوب وع01 501121011 
قوى التشتيث وع1010 5102مء م1015 
قوى الطبيعة عتنطةل 017 وعع1]801 
قوى ترتيب الذرات وع 01" ع ارما 
قو ى تسريع خطية 5ع 1 ونع اععع م4 توعصاآ 
قوى تماسك و ملاوع 00 
قوى جذب بين الشوارد / 
قوى حرارية وع012 1 1هلتتاعط 1" 


قوى ذات مدىٌ بعيد وع1010 18386 - عدام.آ 


قوى ذرية وع 01" عتمتامام 
قوى فانرفالس وعع1ه0 1172215 062[ مولا 
قوى كهربائية ع101 عتتاعما8 
قوى كوريوليس وععه2 قتامتده © 
قوى مؤثرة على الطائرة ]521ع1نة مث 05 عصتاعك وعم:م] 
قوى و عزوم 5ع 0 لحك وعع1ه ]1 
قوى وعزوم المصفحة 2]5ع22ه71 لى و5عع1ه10 غ21 تطتةآ 
قوي الاحتمال نام[ لإلنوع11 
قي 52 
قياس 01 ا اعططع كد11 
قياس الامتثال ععطهتام ه00 عتتاقدء11 
قياس الانسياب العطاع 1 لاقدء1/1 11017 
قياس الانسياب تمدع 110 
قياس التدفق المسامي ذا 
قياس الرطوبة لاع ماع 1ناقدء ]1/1 
قياس الطيف الكتلي لاع مامضاععم5 7/1255 1دعنازلمسم 


التتحليلي 
قياس الطيف الكتلي 
الكهرومرذاذي ا 
لعزل الكهربائي 


لالتأع دده نتاععم5 11355 اقه1مومناءه 181 


قياس لاتأع ده تاعع 1ع 101 


قياس القساوة ‏ الجساءة 
قياس المسامية 


95 01 11عطاع 1 ناقدء ]1/1 
201051117 


اتأعطاع :1 ناقوع711 7 1اتاعنانآ وعتخ 5[ م1أعسلع] اأمعمععط 


قياس النسبة المئوية لنقصان السطح وقابلية التشكيل 


والسحب 

قياس انعراج الأشعة السينية لتتأعساماعه الل« رمع - عر 
قياس إحصائي الاعطاء 1باقدع11 لدعناكتاماك 
قياس درجة الحرارة 111161212 اولع مداه 1" 
قياس رسم المحيط عمتتناقدء]/ أ10اط تناماه © 
قياس ضغط العين ‏ قياس التوتر لإتأع مامه 1" 
قياس ضوئي مااع ممم طط 
قياس غير مللامس ماع اع كد11 أع2 1 تمعده 1 
قياس فَلْوَري عأ 1110101 
قياس كمية الحرارة ‏ علم تبادل الحرارة لالع ته 61 
قياس امعان مآ[ 


قياس نسب العناصر لإتأ5عةه1طعذه]5 010/6 عمعحمعظ 
عند النمو على البنزين 
قياسات الفقد 95 1055 


قياسات القدرة و 126126 7ناقدء21 2110 1اطعاا4 له عنومط 
التوهين 


قياسات عرض الحزمة لطاع كد11 طخل ل مد 


قياسات عطالية عع تاقد 1121عم1 
قياسي - معياري 2ك 
قيد 002511 
قيد - حباسة عساعع 18 
قيد التصميم - تصميم غير مكتمل/ ناقص 2< 06206518588<لآ 


قيد على 8625105 1دعن طق طءع م111 00 قدصم اع ماوع ]1 
التصرف الميكانيكي الدقيق/ المجهري/ المايكروميكانيكي 
قيقب: أحد أنواع أشجار أمريكا الشمالية يزرع 


لتزيين المروج والحدائق والشوارع 


1م112 


قيم الاشباع عل 53111121101 
قيم الباهاء ‏ الكمون الهدروجيني [امستوق 75 اط 
ا حمضية 

فيم إيجن تع 181 
قيم شكلية 15 عتتلوع18 
قيم عتبة المخاطرة 1131 04 وعنطلهة17 11ماوعغط]1” 
قيم محددة مُسبقاً عله أعوععط 


قيم مقاومة تسلسلية 5 عع 27 مأناوع] - وعامرع5 01[ 
منخفضة 

قيم وسطية/ متوسطات 5" 
5 قيمة عله .1.11.5 
قيمة التو قَع عنالة17 هم خاماعع ور 
قيمة العتبة عله 10مطوعغط 1" 
قيمة المقاومة المكافئة عنالة7؟ ععسصماكزوع 1 أمعله كتبو8 


م 


علالة؟ عطتاوء1] 


قيمة حالية صافية عنلة/؟ امعوععط أعلر 
قيمة سعة علالة/ عتتاأأعومة) 
قيمة فعالة عدلة'" عتحكتاءع]]18 


ٌْ 
7 
ُ 


عله 110021 


قيمة مضافة عنالة؟ 0060م 
قيمة مضافة م عنلة؟ 
قيمة مطلقة عله عاناموطم 
قيمة مقاومة عنالهكا عكلتلأقاوع ]1 
قيمة من ذروة إلى ذروة علهلا علموء - 10 - علوعط 
قيمة وسطى ‏ يعتمد 556621 02 1260205 - ع1ا1ة/] دء]/1 


البعد على المنظومة 
ك3 ا 4 
5 1201776 
1ن - ماطتهتاقطه) 
قيود على المفهو م لاأمعط1 م0 كم اع ضاوعس1 
قيود على النمو(حدود النمو) 


كد 


001 ه16 5الاآ 


كَمَّةَ (طاقة) 


اكينة 011 


3 ف أنظمة 35 0012101 1015121 دآ لإعمعاهآ 


التحكم الرقمية 


00001 


كابح ووالفاءت 
كابح مناعي 1111111012 
كابحات الفورة 165501 511156 
كابحات الفولتيّة العابرة 61655015صنا5 ع170128 الاعاقصة1” 
كابحة 75 2001ذ2 
كابرو لاكتام حطماء 012 1صة 60 


كابستانات ‏ رخويات 5 ) 


كابل ليف البصري بلاستيكى عاطهن عنام0 مءط1ط عتأمماط 
كابل ليف بصري عاطهن عتام0 #ءطاط معتلزة 0120 - عتأمقاط 
من السيليكا ذو تصفيح بلاستيكي 


كابينيت منفصلة أعستطهن) عتوجومع5 
كاتالاز عق لم60 
كاتم للضغط ‏ عازل للضغط خطع 11 عتناووعوط 
كاثو د ضوئي 1200 
كاثود متحد المحور علم طناك امتجةه © 
كاثود محوري عل لمجم 
كاحل عاعلسم 
كادميو م م حمل 0 
كاراجينان تتقطاععع 0211 
كاريامات ه01 
كاربيد السليكون ات 
كارتيل أعا1ه 0 


كارثة المكوك الفضائى كولومبيا 121535167[ عاأغنتطد 2تطمساهم 6 


كارثة فوق بنفسجية عطمه ]مهن غ01016 11ل 


كار في عتطمه ]0125 
كاره للماء عتطامحام ه1110 
كازئين - جبنين متعوة © 
كاسوغامايسين 111521113 
كاسيت شريط الفيديو عتاءة و0 عة1” معل71؟ لمامع ]1 
المستأجر 

كاسيت فيديوي شريطي عمطهامع1710 
كاسيتات ع0 
كاشطات 1م 
كاشف التسرب 1ماععاء10 علوعآ 
كاشف التضمين 1م]ععاء12 12165ل2810 - علمختامسم 


كاشف السليكون الضوئي 01غء6اع 2000 رمع 1 از5 
كاشف العمق ‏ محددات الأعماق 
كاف اليجه الكرزة 

كاشف جهاز القرن بالشحنة 


تعلساط طامعد[1 


01أععاع10 111010120 


وز كه يزه له يه 


كاشف صفري 61]ععنء0 النلطا 
كاشف ضوئي 1م]ععا10 مأمطط 
كاشف ضوثئى 01أععاع000 اط 
كاشف طور 66 وققاط 


-0آ أع00212) اأصتوط تعتتمد8 1[ أمطء5 معنز2آ متأعامءعد[ 
كاشف ملامسة لمنطقة نضوب وحاجز شوتكي لتفريغ 1ماعع] 
الشحنة 

كاشف منطقة 
النضوب 

كاشف مو قع الخارطة 
كاشف هوية المتصل 


1م0أععاء0آ متأعطناكل معنزهآ دام 1اأعامءدآ 


1012101 نامنازوه2 تحاط 


مآ[ معلله 


كاشف/ مضخم متكامل ماصخ 1مأععاءجآ لعنونوع 11 
كالسيفيرول اله 
كالسيوم مغنيزيوم الخل عأداعع ةك تتناأوعمع 112 مس21 
كالشوسيت عاأءمطعلة 6 
كالمان مطل 1 
كالومل: كلور زئبقي أعسمرماة 6 
كامدات ‏ مكممّدات لكلناكا 
كامدة - حصيرة محمّدة كاك 
كامبري م ططة 0 
كاميرات ‏ 200آ0)) - 72عمتمن ماع12 160منه) - ععتقطات 
الجهاز المقترن بالشحنة 

كاميرات الفيديو 601 


5 117 - 1ن - عماناع0آ 160مناه0) - ع عنتقا 
خد[)ن - ووتعمتهةن) على ععاوع2[ 0ع 1منامن) - عع تقطات 


كاميرات جهاز القرن الشّحني 
كاميرات رقمية وتيف الكادازها 
نت لاببلاس ععةامةآ أصمكلا 
كأو لينيف عاتسنامة ]1 
كايثئبسين عط 0 
كائن أمء زط 60 
كائنات آمنة بشكل عام ك0 
كائنات بدائية النواة وعناه /1مع1 ه210 
كائنات حية كيميائية التغذية ومجبرة عليها دجامه2امطنامسعط0 
كائنات حية معدلة ع1 110011604 7اادعتاعمعءع 0 
وراثيا 
كائنات قاعيّة : كائنات حيوانية/ نباتية تعيش على قاع عنطاصء8 
البحيرات والبحار 
كائنات مجهرية 5125تطدع2112007 60نل510 '(المعتاعمء © 


معدلة وراثياً 


210 


كائنات مجهرية مرضة 
كائنات مخيّرة للعيش بمعزل عن 
الهواء(لاهوائية اخياريا) 


5 1/1110 عتداعع مطلوط 


5 ++ أ التاعة1 


كائنات عمرضة 5 2210 
كائنات وحيدة الخلية 1111215[ع 1ل 
كائني التوجه 6م0216 - امء زط 0 
كأس سكري عتزلوع م01 
كباش سمخل[ 
كبب من الغزل 1 
كبح - مقاومة الدفع 1 
كبح الشكل 10112 
كبح الناتج الأيضي دملووع 1م ] عالامطهاة 0 


1 عناهط 01 


كبح أيضي 
كبح هدي 


طلطم] عننامط هته 


كبح / فرملة مائية عمتلةء8 عناسدعل:11 
كبدي عتخدمع 11 
كبريتات عا لاك 
اكتريتات الألمنيوم 5115 تنام 
كبريتات الحديد غناك كنامعمع1 
كبزيتات الكادميوم 05 - عنتقكلناك تلك 
كبزيتابت النحاس عخكلن5 ععمم 00 
كبريتات الهيدروجين فى 561655 12 عل1طملنا5 عع ه11201 
المجارير ْ 

كبريتيت الك 
كبريتيد لتك 
كبريتيد الزنك المنشط2 511106 عصني 60مه12 عوعصدعصد11 
بالسيين 

كبس بارد متساوي الضغط 017 - قصلووءءط عتلهاده15 0010 
كبس حار 1106 
كبس حارٌ متساوي الضغط 8 150512116 1101 
كبس ساخن 85 1106 
كبس متساوي الضغط في 8طاووع 2 150562116 تغط طناك[ 
المطاط 1 

كبسولة قصبيّة عأناوصة0 طعاتد لع186 لعاناء17؟ نع 1/1 
مُغشاة بالزئبق 

كبسولة مفتاح قصبي جافة 1ه اللا 6ك الوزها 
كبل عاط 


ا ا ا 


كبل ذو سلكين 

كبل شريطي - كبل متعدد أسلاك 
كبل غير مسند ‏ كبل غير مدعم 
كبل قافز 

كبل قنوي 

كبل قوس قزحي 

كبل متحد المحور 

كبل مزدوج 

كبل مسطح 

كبل مسطح صفائحي 

كل سمج سرج 


عاطهةن) ععاكاا لععتوط 
عاطهت ضوطط81] - ه11 
عاطهن) صمطط1] ررعنده117 


21 15101126102 جام تمه 


عاطهت 06 علوعرظ 
عاطه0 معل71ا 

عاطدن) عتام0 نعط 11 
م15" عاطة0 عوه00.]آ 
عاطدن) غخماط عل بمادظ 
عاطةن) [دوعتام © 

دم نواعاء 1 عاطه) 
عاطهن) عنا/لا - 10 
عاطة) نمططلك] 
عاطة0) 0160م متاقطل] 
عاطهن) اعمسصتنال 
عاطةن) 0عاعنادآ 
عاطهن) زه ططتهخ] 
عاطهةت [ملتةه0 0 
عاطةن) وتعامنادا 
عاطهن غه1]1 

عاطدن لعامصتصمآ غها ]1 
عاطهن) غداط لعل[عتاد 


كبل مقاوم للأشعة فوق البنفسجية غع1ط© أصماوزوعج - 1017 


كبل مقنون 
شامل/ ممتن 
كبل هجين 
كبلات الاحتمال الثقيل 
كبلات القلب المحزز 


كبلات فائقة السرعة 


عاطدن) لعاعنادآ (لع15لعع115ك1آ) لددنع الدلا 


عاطه0 10طانرا] 
وعاط 0 لإأنان[ لإكوع11 
وعاطةن) عنزهن) 0ع 5101 

وعاطةن) عاأاقصتصيى 1" 
وعاطةن) 2ع125ع20ل1] 
وعاطةن) ل0عنع]كناظ غاع 11 
وعاطةن) لععم5 - عاط 
وعاطة0 لععم5 عاط 


كبلات كالندر 81000 - وعاطه0 21لمعل0 لمعنه لناكم1 بامتاتظ 


المعزولة البريطانية 1831000 
كتاب (دليل) المعادن 
كتاب الآلات 


عآه 83200 كلماءع/1 


1122010012 5”تتعط1اعة 131 


كتاب الكت 


1170001 232050016 


كتاب جمعية المواد الأمريكية 452111 - عاهدهطلصة]1 51م 


كتاب سنوي للمعايير 


كتاب سنوي لمعايير 


5 01 82001 21 تسم 


5 111 كم أه غ1ه50 121التطم 


الجمعيّة الامريكية لاختبار المواد 


كتابة - نقش 

كتابة سرية 

كتابة مباشرة 

كتابة متعددة الفترات 
كتابة متعددة الفترات 
كتل العزل 

كتل فعلية مستعرضة 
كتلة 

كتلة ‏ طاقة 

كتلة المحرّك 

لك كتلة المكوّن 


1711 

عتحاصةاع مم01 

1 اأعع11ن[ا 

مك17 وماووع5 - 1النك13 
1 مزووع5 1/1111 
8105 121585ناكقم1 
5 هعللاعء]] 8 عو1ء 11012517 
انان 

ا2218 - 11255 

11/101015 5 

لذ أطعداتاكط00) 01 1/1255 
5 خلال 

أحاعاء 3ط ه80 

5 عكتاءء]]8 عام 150110 


12011155 


5 عتتتاماط عع دناء كذ ع تكللواعظ] 


95 1011ل 

95 عنامال ععمناء تل 
5 211 ممم 

5 11131ع10 1متعاص1 
5 1دم1ع نالا 

1/1255 625117 

11 65 

106517 

1161517 11111110115آ 
107قطع0] عع51013 1أوع1م 
1025107 عتن1طآ عتأعمع د11 
عط1' 01 (اأقمعد[ 
01 [اأقمءعد[ 
0625107 المنا 011 
1062517 11 

/اأأقطع10 لإع1ع م8 


كثافة الطاقة الشمسية ‏ الشدذة الشمسيّة 
كثافة الطاقة/ شدة الطاقة 
كثافة الفوتونات 


251]07ع 121 50121 

ا أأقمعاص] تزع ناعم 
1062511 25مامطط 
كثافة المادة المرصوصة 


كثافة الهطول المطري: غزارة الهطول 


625117 م13" 


أ طعاس] المكصنة ]1 


المطري - وتقاس بالميليمتر 

كثافة الهواء /اأأقطء 10 تنك 
كثافة الهواء وعلاقته مناقدهناداع1 علباتالة - لإاأقدءج7[ تنخ 
بالارتفاع 


كثافة تدفقيّة للمغنطة المتبقيّة 


106251[ عتن11 اطع صم تمع[ 


517مع علاناظ 


كثافة حرجة اأكاناءك9! النماق اوه 
كثافة خضراء 1061517 ع1 
كثافة ذانيّة لإأأقطء0آ عامسمتقمام1 
كثافة سكانية 210 
كثافة ضوئية 107قطع12 لدعنام 0 
كثافة فيضيّة عالية 12625117 عاط مك1 


25107ع10 تلاط اعتط نم7١‏ 


كثافة كونية لإأأقطء10 علموم0) 
كثافة مرجعية اقمع[ ععمعنن ]ع ]1 
كثافة نسبية لاأأقمعدآ علتنواعخ]آ 
كثافة نظرية اأأقصءحآ لدعناء معط 1" 
كثير حدود 2010121 
كحولاات م 
كدرات ‏ ندفات تجمعات ضعيفة التماسك لحزيئات 11005 
وكتل صغيرة مع بعضها 

كدس عاع 51 
كرات المضرب لم8 


كرات حبس الهواء: كرات يحركها صمام 15ل عملعنم 


للتحكم بانسياب الهواء في الأنابيب 


كرات ياقوت عع طمك طناك[ 
كراتون: ماركة مسجلة لمواد مطاطية من بوليميرات 1212105 
مشتركة تكثلية 

كراهية الغير / العدوانية تجاه الغير عتطاهطاممععاء11 
كرينة علاط 1 
كربنة - نتردة 01 
كربنة غازية نط0 005 


كربوكسيلاز 0101125 
كربون هط 01 
كربون - بوليمير اع 2015 عاصوع 01 /عامتونعن) - تتمط جد 
سير اميكي / عضوي 

كربون ‏ كربون هط 001 - تامطخة 0 
كربون أحادي اه | 
كربون ثلاثي طمط ةن ونام 1 
كربون ثنائي طهط 1ه '20213م0ع56 
كربون حبيبي منشط : 0ط لعا تتاعكى تد[نتطهة1 0 


حبيبات من فحم نبات المنشأ معالج كيميائياً لتحسين 
خصائصه الامتزازية - فغرام واحد من الكربون المعالج له 
متا لزعي نيكاني زلاة كر ريع 
كربون حراري 
كربون رباعي 
كربون شبه عديم الاحتكاك «2هطنه0 ووعلممتاعمصط - تمعاح 


2110001001 


011212177 1 


كربون عضوي كل طهط001) عتصدع01 10101 
كربون عنصريٌ ممط ع0 لعا معسسعاط 
كربون مقابل الغرافيت عأنطمة0 .175 امطا و0 
كربون منبسط/ جلي هط متقاط 
كربون منشط صو طم لع كتاعم 
كربون هالوجيني 1110 
كربونات خط هط 01 
كربونات الكالسيو م عأمدهط 01 سناعلة 6 
كربوهيدرات اطهط 01 
كربيد علاط 1 
كربيد الالمنيو م ل تالخ علاط جة0 
كربيد التنغستين 00110 اعاوع م1 7171770 
كربيد التنغستين 00110 عادع 0ن1” 
كربيد الحديد علخط من رمع1 


كرنيك: الجديك - سيميقثيت عا نا سعمع 0 


كربيك السيليسيو 0 ع021210) دمعتلاة لعلهظ - امتاعدع ]1 
المرتبط تفاعلياً 

كربيد السيليكون 51 علتطعة6 
كربيد إسمنتي - كربيد ملتصق عل1ضط 0 لعا معمع0 
كربيدات 011 
كرة عتعطمم 
كرة الملاحقة/ التعقب ‏ كرة السبيل التق ك0 


كرة بكي 
كرة تنس مضاعفة القلب 
كرسينوترونات 


كروم 


ع8 


ال حتصمع 1 001 عاطناود[ 


2) 15 


لا 01 


كروماتوغرافيا الإدمصاص [1م72]0822مقط0 دمنام ه4050 


15 115185 االاطزةاع 210 نمطت امام 


كروماتوغرافيا الألفة باستخدام الأجسام المضادة 


كروماتوغرافيا التبادل 
كروماتوغراها الهلام 


لإلاطة 1ع 01101212160 عع تقباععظ ه11 


0110721081228 اع 


كروماتوغرافيا تعتمد 01101226081271 2ملأد2غعصءط ع0 


على نفاذية الهلام 
كروماتوشرافيا بائلة 
سريعة للبروتينات 


كروماتين - وهي المادة التي تتكون منها 


01012608121 101110آ مأعامعط 


خم مم01 


صبغيات/ كروموزومات حقيقيات النوى وهي مؤلفة من 


الدي أن أي والبروتين 
كرومل 

كر وموبيبتيد 
كروموتوغراف غازي 
كروموديناميك كمومي - 
تحريك لونيٍ كمومي 

كر وموسفير - مشمس 
كروموفور (مِلُوان) ضوئي 


كروموفور (مِلوان) مُحسّس 
كروموفور/ مِلُوان من النوع آزو 


1م01 


2) 5 


ماع 210 مام غطنت ه003 


01121111111): 1115 


ماعط م05 مط 


ع كتاعه ت]ع 1م ]املاط 


:0101 تامغخطن) / نم12 لم ممعم 


م15 - مجم 


كريّات جهريّة/ صغيرة جداً من الزجاج165ءطام2/10105 01255 


كريّات مجهرية (مكرويّة ‏ صِعْريّة) 
كرية 

كريات الدم البيضاء 

كريات الدم الحمراء 

كريات مطاطية 

كرياتين كيناز 

كريبتوسبوريديوم 

كريسو لامينارين 


كريه ‏ قبيح - بغيض 


عع م1111 
لم5 
»4 ك8 | 

عع 111 
ماع21[ 
15 عطتتوع 0 
م01 جسم ام 013 
ال لك واه 


عاطقدمهءء زط 60 


كيه كوو قبل علق دتحونعل نامي 
كريوفيت ‏ ملاعمة قابلة 11]11285 عاط هاه معد[ - خآ[11ه 03 
لإزالة القرين 


- ملاءمة غير ©كريوفيت 5عطناااط عاطمتهمت<آآ - ©نتارمن 
كامدة 

كريوليف ‏ ملاءمة 85تناخز1 لصظ عاطهأتهصعط»ا كلع ناه و0 
نبائية قابلة لإزالة القرين 

كريوليف ‏ - ملاءمة 11085 لم8 عاطمتهصع-©ةة - © و ختام من 
نهائية قابلة لإزالة القرين - ملاءمة نهائية غير كامدة 


كزانثوزين أحادي الفوسفات ات 
كزايدار: نوع من البوليميرات البلوريّة السائلة 2 
كساد 10110031 
كسارات بالتفر يغ ع1 اماع17 


0 

5151121 2 

ننه عع170138 01 اطع ين 
لكثاق صنة0 امع سرت 
11ت 1000 
لقدرة نه تعنتامط 


مضحخم صند0 نم1 1امستم 


تألقى 0 11111111216 


2 132515]01' تعطع 1ل[ 
تفاضلى نه عاه اعم ]اما 


له لاقطععام1] 


85 
3 
3 


ا ا 
اعمصقطن) عع لد 


لكل قناة 


متناسب ل 110521ممزه21 


0111111 


064 1010065 0101060 عزعلس1 لصخ متهن 
وديودات الاسترشاد الدليلٍ 


520000 


0 


عن 1" 


كسر ‏ الوصلة متاعصية - علوعر8 
كسر - 2 كتلث عتتلصعظ لعصاط ممم - عتتاعورط1 
تضامن الانعطاف والفتل 

كسو بت فلع - شَعرُ ع 11 
كسر جبري مُعْتل (عيؤ 2" عنةنتاعع ام ناعم[0 1121 
حقيقي) 


كسر جزيئى ‏ مول كسري/ جزيئى جراميى 102اء723 1/1016 


كسري - نسبة مولية 

إكسو قَصف عتناع ه11 علتختظ 
000 قطبي "1 - امتاعةةظ تقامط 
كسر متوسط القطبية امنتاعة]”1 تهاهط ععونعتم 
كستر/ اتكسان د تقطع 1 
كسلان ناك 
كسوة - إكساء/ ثلبيس عصتط1© 
كسوة ‏ غطاء خشبي / من القماش عسمتاععطاة 
كسور جزئية 5 1121ة2 
كسور موجبة 75 205111176 
كشّاف 101 
كشاف الإضاءة قخطع نآ 1مخهء1له1 
كشافات 1165 


كشافات الذروة المتعددة 5 ءءء علوء وزعاع م1311 


كشط ‏ قشر - خدش - فرك 51 


كشف لحامل البيني اه ناءعاء 10 11161و10 11 
كشف الهدف رادارياً أاعنوع ه80 - 011 
كعكة ‏ بصمة عكاهه 6 
كفاءة لاستخدام النهائي - مردود لإعطع 81 عونا لم 
الاستخدام النهائي ‏ فعالية نهاية الاستعمال 

كفاءة الاستر جاع الإ طع نع 81 لاع ممع ]1 
كفاءة الإقران 'إمع81111 عسنتامنده © 
كفاءة لتحويل لإعطعاع 8111 ماوع كه 
كفاءة الضيائية لاعطعاع 8111 0115 تستناءآ 
كفاءة الطيران على العدادات 2ع ناماقم1 
كفاءة إزالة الاحتياج البيوكيميائي لامع اع كه 21اممع ملظ 
للاوكسيجين 

كفاءة أهداف الاستثمار 15 ااعتطاوع كص[ 01 و5وعسصااط1 
كفاءة تحو يل لاعطعاء181]11 ماوع 00050 ع1121ه170م0امطاط 
فولتضوئي 

كفاءة حجمية لإعمعلء8111 عتأاعسي[ه؟ 
كفاءة حجمية عالية لإعصطعنع 81 عتمأعصسساه7؟ ع1 
كفاءة حرارية لإعمعاءع]81 امستعط 1" 
كفاءة طيفية لاعمعنع 815 امجاععمم 
كل 11 
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كلفة ‏ مؤثرة 
كلفة الأنظمة الشاملة 


كلفة التجميع 


5 أعة 1ه 
عللة ]01055 
رآ 


لطع ]01 01 عستلا ووععد8 


0051 

عكتاءعء ]81 - 0031 
0051) تتتعاولز5 - 10121 
15 17طامتعووم 


كلفة الهياكل المخلوطة ‏ كلفة 0056 5ع117اأعناتا5 عالوهم[ ماهم 


البنى/ الإنشاءات المركبة 

كلفة الواجهة الهندسيّة 

كلفة دورة الحياة 

كلفن 

كلم في الثانية الواحدة 

كلمة البيانات 

كلمة السر/ كلمة المرور 

كلمة من 8 بتات 

كلمة من 8 بتات 

من البتات 11 كلمة من عدد 
من البتات 11 كلمة من عدد 
كلور 

كلور حر متبقي/ متاح 
كلور من الملح 

كلور امفينيكول 
كلورامين 

كلورة 

كلورة الحدّ الفاصل 
كلورة مسبقة 
كلوروبنزوفوران 
كلوروفلوروكربونات 
كلوروفيل ‏ يخضور 
كلوروكوينون 

كلوريد الحديديك 
كلوريد الزنك 


كلوريد سداسي 


إيثيل 


5 1115116611115 1101م لآ 
0051 ملعن - ملآ 

0031 - امآ 

اذفاك»/ 

ممعء5 نعط عتأعسرملك1 
10212 

12010 

81 الطاعاظ 

17100 5811 

4 81 - ال 

4 81 آل 

عمتره لط 

عصتم[طن عاطداته كك عع]1 
غ52 دض عسمترملطات 
1مع1تطع طم مده 11 
1102) 
010121 

11 أتناممعالدء 81 
اق لكك | 


)1211 21 


ول 1ن) - ونه طاتوءه11101ه20ه 1ط 


الول زازه لاه 
001101 
علطن عتتمع1 
01010 - عصاكض 


1110 1111ل تقناع اللطاعدعء 11 


الغوانيديوم 

كلوريدات متعددة الفنيل 
كلونة 

كلونة بالقسرية 

كلوي 

كلية القدرة 

كلية 
ملكية للعلوم والتكنلوجيا 
كليتيوم النيوبايت 
كليسترون 

رون 

كليسترون الفجوتين 
كليسترون الفجوتين 
كليسترون عاكس 


ج2011 
ص1 

8) 11لاع ]51101 
لمع ]1 


اع 0م01 


لاع7010تاعع1' لصخ ععمعك5 01 عع00116) 1ناتاء مس1 


3 عغةط 10ل تتباخط انآ 
]1 

1] 

1 1و0 - 110 
> ا 1110 
عم للع ]1 


كليسترونات متعددة 11/5]055 'إاأللوءع1ن8 ععتاوط اع 111 


الفجوات عالية القدرة 

كمي 010 
كميّات رقمية 1م16 عستلا 
كما هو مصنع لعأمعللطة - قم 
كماشة املد اعم 011 
كمبرليت عاناعط سيل 
كمبيوتر أندروميدا نا م00 1012602ل0طم 
كمبيوتر ائلٍ عنام 00 ع10همم 
كمبيوتر مُصغْر 111111 
كمبيوتر م ركزي عاطم التامع 
كمبيوتر مضيف/ معيل 6 نا صمده© 11056 
كمبيوتر موصول بكبل ع لم00 لعاءعصمه0 عاطة0 
كمبيوتر ميكروي 1/1 
كمبيوترات احادية اللوحة قاع نام ططه) 80210 عاعماك 
كمبيوترات الشبكة الخدماتيّة / خادمات ‏ علتاء5 عه تاعلط 
الششكانة 

كمبيوترات القدرة عناوم 
كمبيوترات لذكرة م00 لقناموعء عآاممطاع اه آ1 
الشخصيّة 

كمبيوترات المستوى الأرفع ام 0ن أعلاعا - متعطعاط 
كمبيوترات المستوى الأرفع 15 اأاعلاعا اماع11 
كمبيوتر ت أؤلية 15 113111112116 
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كمبيوترات 005 «ورمأاسالوط 
كمبيوترات راحة اليد 5 2150221 «رمأاستلوط 
الشخصية 

كمبيوترات رقمية 05 1121ع01آ1 
كمبيوترات شبه كتابية 05 غ01 طنام 
كمبيوترات شخصية 05 اأهدووطء2 ل1عطلسص مط 
محمولة يدويا 

كمبيوترات شخصية منضدية 1]61ام0012) 26250221 «مكعاوء2آ1 
كمبيوترات شخصية موائمة عاطتتةمصطهك عم 
كمبيوترات صغيرة ممغخسلوط 
كمبيوترات عملاقة 521100011115 
كمبيوترات محمولة 00 رمام 12 
كمبيوترات يدوية 5ع انام ه00 لاعطلصة1]1 
كمون الكادك 151 
كمون - إمكانية ع2 
كمون الأكسدة ‏ الإختزال لمتامعاه2 عرملم 1 
كمون الأكسدة الإرجاع : اقتاخصء ه25 دمناأع د ع1 مه 0:10 
فرق جهد كهربائي ناتج عن وجود جبهة أكسدة إرجاع 
كمون لتأيّن اهادع اه 1221105ده1 
كمون التماس / قدرته لمتتمعاه5 أعمامه © 
كمون التوازن ممه ترط تاتنو8 
كمون الحدث ‏ مَكنة الفعل اقتامعاه5 رمناعم 
كمون الحصر/ قدرته أهتاخمء 0 الاعستعستكمه © 
كمون بلوري لمتامعاه5 عمتللماد م0 
كمون دفقي ص20 ع تلمطتوع 1ك 


كمون منحفظ ‏ جهد باق اهتامع 250 ع كته تمق 060 
كميات مستوردة من النفط 
كمية التحرك الكلاسيكية 
كمية عتبة التبليغ 

كمية محتاجة من الاكسيجين 12622820 عع :0 21عء1ع81010 
حيوياً ‏ الطلب الحيوي على الأكسجين 


15 01 
د51 - 111ا تع ده 1/1 


0112107 ع طتاناممع1 10ماوعتط 1" 


كتان: 60 
كنامايسين 1 
كنس المساحات مرعء51 أوعدم 
كهارل 181 
كهرباء لاع ساءعع 181 
كهرباء ساكنة لاع تاءع81 عتتمام 


كبرياء شسيية ب كور زفتسي 
كهربائي 

كهربائيٌ موجب 

كهربائي ريولوجي 
كهربائي مستعرض 

كهر وتناضحي 

كهر وستاتيكي 
كهروضغطي 

كهر وكيميائي 

كهرومائي ‏ هيدر وكهربائي 
كهروميكانيكي ميكروي 
كهروميكانيكي نانوي 


كهر وميكانيكية ‏ ميكروية - حيوية 


كه روهجرة 
كوادرليون(1015) بي تي يو 


عتتاععا8 1هاه0ك 

دع تاءعع 181 

رق وفك له | 

[دعاع ه1معط1مناءه 181 
عتتاعع1ا8 عو1ء 1121517 

7 اندع عد مناءء 181 

117 1اععاء 21620 

عتأعدع همامناءه 181 
110215 

/االدعتخة اوم عه 181 
عتتاععاء 21620 

الدع تمع دك مناعه 181 
عتتاععاء 111010 

لدع 1ط م اءععحده 1ااعه 111101 
[دع افاعم حدم عع اعم مدل 
5 - ماآ 
16 


01120 - 010201111105 215 


(وحدة قياس طاقة تساوي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة 
حرارة رطل إنكليزي من الماء درجة فهرنمهايت واحدة - 


وتكافء تقريباً 251 حريرة) 


رتز 


كو 
كو 
كوارك ‏ مكون دون ذريٌ 
كواشف 

كواشف الدايود الضوئي 
كواشف المقاومة - 
درجة الحرارة 
كواكب المجموعة الشمسية 
كوانتا (كمات) 

كوبالت 

كوبلت كرومي 

كوجي 

كود المنتج العالمي 

كود ألوان حماسى ‏ الكود 
الخماسي ل الألوان 
كود ألوان رباعي - الكود 


رتز مصهور/ مادة غير متبلورة 


00002 

12 لعوناط1 
0011211 

5ع ]1 


21010010016 25 


5 12111 لطع 1 ' عع مماواوع ]1 


مآ 

0000 

اق 

0021 عططمخطات 

[ز0 ]1 

000 أعنله:2 [دذنع تتطلا 


ع000) 001001 لمتو8ظ - عحرط 


000 0010111 لظ - تناه 


الرباعي لِرْمَر الألوان 


كود مفصّل ذو ذاكرة قراءة فقط 741 م 1/1100 


كود ممسوح عل00 لعمطوعك 
كودات معرّف القناة 5ع000) ع /تاصع1 اعصصفطن [منامتم؟ 
الافتر اضي 

كورتيكوستيريد 001111 
كوردايت 00101 
كوري ‏ وحدة قياس النشاط الإشعاعي ع 


كوزميد ‏ وهو بلازميد يحتوي على نسخة من موقع تنوه 
5 ذي النهايات اللاصقة الذي عادة ما يوجد في الفاج 


لامدا 

كوفيليت عانااء601 0 
كوفار بي 12010128 
كوفار: اسم لخليطة ثلاثية من الحديد والآزوت 1 
والكوبالت 

كو لاجين صععة 6011© 
كولودون - دانيال اعنصد7طآ - مهله11ه 6 
كولوم ‏ كولون - أمبير في الثانية طسرملنه6 
كولوم وحدة قياس كمية الكهرباء 6001 
كو لومبيوم 5 الاسم القديم لعنصر النيوبيوم سباتط تناه 6 
كوليسترين متاكتاه 6 
كومبيوترات دفترية 15 001طع 1ه[ 
كونبو لاه ك1 
كونستنتان 1 ) 
كونسول عامقطه 6 
كونور 006001 
كونياك عممع ه© 
كويكب - تعريفه لعصقاءآ لمسزوءأاعم اط 
كويكبات 21 متتوعاعصصاط 
كيتون عمماع ك1 
كيتونات مع ]1 
كير وجين عع 0 ]1 
كير وسين علاء105ع 1 
كيسة أريمية أولء82125]0 
كيغرومايسين 1 


كيفلار: اسم تجاري لنوع من ألياف الأراميد طوّرته هاما 


شركة دي بونت. 


0101 
]1 
كك 


كيلو واط ساعة (ساعى) ناه - 1110111 


كيلو غرام تمطورع 1110 
كيلومتر ماع مده ك1 
كيمتشي تلاعسك] 
كيموستاتين 12 ) 
كيموسين 0511 01 
كيمياء 17س معطا 
كيمياء الأرض اس عطاك مع 60 
كيمياء الخلية كأ معط 010 
كيمياء الغرويات لأس معط 001101021 
كيمياء بيئية 137و معطت 21 عستدم كمع 
كيمياء حيوية 5117 1ع اع ه810 
كيمياء خضراء : كيمياء المركبات الصالحة بيئبَاً لإتاكنسعغط© جعه 
كيمياء خلوية مناعية /:511 1ع جاع 0 ]لإ 11:0 تحط 
كيمياء عضوية لاا متسسعطن عتصوعع0 
كيمياء كهربائية لاكاقتمتعطاء متاءع 181 
كيميائي امعتصسطعط 6 
كيميائي حراري 621 تمع ان 0 معط 1" 
كيميائيات أساسية وله تسعطن عافوظ 
كيميائبات آكالة 5ع اطع طن ع7أوه011 0 
كيميائيات جسيمة 5ع مع طن علاناظ 
كيميائيات زراعية 5 همتع ار 
كيميائيات سلعية كله تستعطن انل م صتصده © 
كيميائية التغذية مهاه سعط 
كيميائيو البوليميرات واأوتسطعطن عمتزامط 
كيميرية - خليطة عاتع نط6 
كيوبيتات 5خ 


كييس: كيس صغير يكون عادة ضمن أنسجة الجسم 6ؤلإ© 
وقد ينفصل عنه ليتحرك بحرية. ويحوي الكييس على نواتج 
تحلل غير اعتيادية / بكتيريا / منتجات ميكروبية 


الات 


لب حديدي 001 1101 


ام بالليزر ع7 نعوة.آ 
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ام عطالي عمنلاء1 لمنامعم1 


لفافة محور حركة 104 122116 كر 


لينف : ليف دقيق - قظره 1 نانومتر نط1 
ُيّيفات صغريّة (مكروية) نط 1/111 
الجاء خارجيّ 81 0161© 
الجاء داخلٍ - قلف داخلي 821:1 تعصص1 
لمفية عاطم ص1 
م - قماش تنا 


لئاق وأخذود - نتوء بارز على 620076 - لل - عناقطه1 
قطعة / مكون فى آلة وأخدود موجود فى قطعة أخرى 
لتأمين وصلهما ببعض بشكل صحيح ومحكم 


لوح الدارة / البطاقة ممه +0 لعوم8 اتنععك 
لا انطباقية /إاتلمختط6 
لا إتلافية عانعن ادع 0ه 1 
لا تناحي رلا تمائل في المناحي) 0 غأهدتصكخ لمعتام 0 
لا توازن نا طاو عه 1 
لا خطي نوع صنلصه 11 
لا ربحية 015 - 101 - أولل 
لا عضوي عتطمع 1201 
لا معادن 15 ته 18 
لا يحوي الغلايكوزيد 11 
لا يطاق عاطقصتة ]كناكم 1 
لا يعاد شحنها عاط دع عه اءعع تمه ا 
لااستقرارية لولبيّة /اتلتطهاكم1 لمخام5 
لاانطباقي - كيرال لممتطء 
لاتبادلية ا 
لاتريت عاتاعا ]1 
لاتساهمية خمع 1810260121 
لاتغيريّة ‏ الثابتية 1 
لاتوسول 1 
لاحقة بمعنى شَبِيْةُ - مُشَابَهُ كنك عط - 010 
لاحقة تضاف إلى الكلمات كنك 
لاحمل 4 - ولا 
لاخطية ضوئية - لاخطية بصرية لإاتتدعصتلصهل8 لدعتام © 
لاذعة عتأكناة 6 


1612111111 


لازمة 001011337 
لاسلكية 00155 
لاشتقاق 10 
لاشفافية لإأأعوم 0 
لاصق - بطاقة [ءعطهآ1 
لاصق اكريلٍ عاأوعطلخ عتاعم 


لاصق الأكيليت السيانيدي 
لاصق السيان وأكريليك 
لاصق بالأشعة فوق البنفسجية 


علاأوعط لخ عاد تع دم ه00 
انوع طلخ عنانات1ع 02 ه00 
عاأوعطل2 1017 


لاصق فائق / لواصق فائقة ع 11 / علااع 1ع ملام 


لاصق من جزأين وعانوع طلخ نلا تروط - 16ل 
لاصق/ لواصق ع1 راع اأوع طلم 
لاصقات مسماة بالكوز عالك عااوعراه6 6 
لاعكوسية لإختاط مم11 
لاغون مهوى 80س لع1وجعم 
لاقط الترددات الراديوية ع2:0 منعاعزم 118 
لاكتات الكالسيوم عأماعة.] - 09 
لاكتات الكالسيو م عأماعة.]-ه0 
لاكتاماز 65 1 
لاكتوز 15 
لاكتوفيرين 7 
لاكتون ماع12 
لاكتون الحلقي الضخم عدماعهآ عنء زع م113 
لاكتوناز 1 
لامرن عتأمماع م1 
لامعدن فعال لأعصتطهك! علناعم 
لامفخمة 1100 
لابائي عانطلم1 
لاهو ائي علط معطم 
لاهوائية 00 0 علطام نعدصة ((لأعامام 
لاهوب 21 
لاياز لك 12 


2 511112164 81 1ه 1غضوه1 !امك خطاعار[ - زتعوة[آ 
لايزر - تضخيم الضوء بواسطة الإصدار 
لايزر ألفا 


01 1 


1ع35آ قطاماىم 
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لايزر مذبذب دوري - ليزر 3567.آ عاعةطلعء1 اعباط تاودا 


التوزيع الاسترجاعي 

لايزرات الهيجان 5 اماع 
لايزرات الياقوت 5ع لإطناخ[ 
لايسين ةلآ 
لبّنات (أيون حمض اللبن) علهاءعة.آ 
لبنة - كثلة - كتلي عا 810 
لت ورق الأرميد لاط تعمد لاسمتدتم 
لب (قلب) داحلى ‏ النواة الداخليّة ‏ الجزء 001 اعصصآ 
الداخلي ْ 

لب الحديد وع001 ماعط 
لب المفاعل 001 1م0أع ع1 
لب خطي 001 لمع انآ 
لب عازل كهربائي 001 عتتاءواعادطا 
لب/ قلب خارجي - النواة الخارجية 001 1161© 
لبن حامض ع8111 ناه 
لتكوين صور لمقاطع فيديوية وععناك مع1710 
لثى : حليب الئبات 1216 
لجنة الاتصالاات )111221101 لتحط0 2 لورعلع 1 
الفدرالية 


لحنة التجارة الفيدرالية 
لجنة المراجعة الهندسية 18118 - 80250 'لعز/اع1 عسترععصاع م8 
لجنة 18100 - مأووتصتصرمك نإدمنم لماوع" تإع عم لورعلع18 
تنظيم الطاقة الفيدرالية 

نه نظام 
التلفزيون الوطني 
لحام 

لحام الساخن ‏ نقطة الاتصال الساخنة 
لحام القصدير والرصاص 

لحام القصدير والرصاص 


115206 القعله1 


عع لم0 تطع و5 1ه 1و 1اعاء 1 021 مدل 


الك 

2 110 
5010 115 - لدعآ 
دع5010 112 لمآ 


لحام انفجاري عمنتلاء”171 عتحزوه اود 
لحام انفجاري رابطة عصنلمهتة عمنلاء”11 عتحزوه اود 
لحام بارد ‏ نقطة اتصال باردة امتاءعصن1 0104© 
لحام تحر يكي احتكا خا عسصنلاء1] متاك ممتاع مط 
لحام سبيكة على حامل معدني عصاعةط 11510 
لحام على البارد عسنتلاء”11 6010© 


لحام قصدير على البارد تعل1ه؟ 6010© 


لحام موجي م5010 م11 
لحظة ابتدائية ع1 لمنائمآ 
لحظة انتهائية عمنة1' لمصتط 
لدانة 1051م 
لدن حرارياً ومُقَوْلب عنأكه1م20طذعط1' 20ع14010 - مم 1اأععزه1 
53 

لدونة فائقة 251117 ملاعم نام 
لربطات الألياف دع لصنق معطا 1م10 
لزج ديق لاعاعناك 
لزوجة 1715051 
لزوجة المائع /إأأومء115 1110 
لزوجة أصلية - لزوجة متأصّلة /ألومه15 امع معطم1 
لزوجة تحريكية/ ديناميكية اإأزومه115 عتستف زد[ 
لزوجة جوهرية 115603117 عامم مم1 
لزوجة حركية - كينامتيكية اإأأومء 715 علأمسع مك[ 
لشاشات حائط 5 ع 1نااعاط ع لتأصناه31 171011 
لشنيات - حزاز/ هق حجر 5ط ]1 
لصق الرقاقة طن مقط 
لصق القالب اع هك عدا 
لصق القالب بالاصق اعمااخ عن»آ علتوعطلم 


لصق بإعادة الدفق ‏ اللحام بالسيولة ‏ 501062108 105/عك]1 
(تقانة الحام تعتمد على استخدام عجيئة لربط القطع بداية ثم 


التسخين لتحقيق اللحام النهائي) 


لصق خلال ثقوب و6 1101 اعنامغخط]” 
لصق و برم عن لطة عاعتاك 
لصيقة ‏ علامة 1 
لعبة كرة المضرب (التّنس) قنصطصء 1" 
لغات م11 
لغات التصميم 15 تاروع مع01 طعلع 2 1 أوعطاء 01 
الت امني 

لغات محكيّة 95 نم5001 
لغة الاستعلام الموحدة م ال 
لغة الآلة 15 1آ عصتطعة1/1 
2115 لغة البريحة متزم 


لغة التجميع 5 المجماع 455612101 01 286ناع 31 بآ '([طاطتاعوقم 
لغة الترميز الممتدة 23411 - عع ةناعصمآ كد81 عاطأممعكةء 


لغة 5 101112311 - ع128ا3128آ [دعتامستعطاد 11 7 
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الرياضيات البرمجية وأساليبها الرسمية 


لغة المصدر 0 5011106 
لغة النمذجة الموحدة 625 1ق[ ع صنتاعله181 0ع نملا 
لغة تأشير النصوص 6125 آ عمتاعه/1 رع امعم111 
الترابطية 


لغة ترميز النصوص التشعبية ال 


لغة تعريف خدمة 102 للع[ عم اعد اعلا 


الويب 
لغة تنفيذ .8211 عع2لاع228آ 02 لأناععئاظ و5وعه0 520 و5وع2أوناظ 
سيرورة الأعمال 


لغة توصيف الويب 115 '(ع010غ1م0 ماع11 


7 لغة رياضية نا مآ لدعت ةتمعط 112 7 
لغة عالية المستوى م أعلاعآ لمعك[ 
لغة قيود الكائن هآ أمنهتاقمه0 أنء زط 0 


لغة وصف خدمات 122811286 102أمتهوء10 وعم ع5 ماعلا 


الويب 
لف مُسبّق لشريط معدني متعدد الطبقات 


000 مآ 


لفَات فردية 15 م عاعمام 
لف الأسلاك عسنلص اا امعسماتط 
لف الشريط نم71 عمره1” 
لف من نا مع 
لفائف 51 
لفة لكل ولت 14 - ع2 - 1105 
لفيفة المجال ‏ لفائف المجال المغنطيسي 1 
لقاحات عع 17 
لقمة الازميل خزظ اعمتط6 
لقمة الحفر ع منالمد[ 


لقمة الحفر / ريشة الحفر: قطعة تقوم بالحفر 811 القاط 
مصنوعة من الفولاذ لولبية ذات أشكال مختلفة - تركب فى 


مقدمة المثقب 

لقمة حفر مجوفة اه اأعطة 
لقمة دوارة أذ عطناة ]10 
لكر منضج حرارياً (يحتاج الى معالحة 15عناوعةآ عطتلاه]5 
حرارية) 

للتحلل الحيوي المائي خخ م810 عنانراه11:01 
للتركيب على لوحة أجهزة الكمبيوتر 20101011128 80310 200 
الشخصى 


للجناح عند انعدام الرفع أكنآ معت خخ عم11 01 


للصفيحة 1 101 
للطائرة ككل أكدتعتنخ عاعا مم0 01 
للكبلات المهجنة وعاطة0 110ط:1] 101 
للمصفحة طم[ 1801 
للواحدات و التحويللات 5 1لشث 5الدلا 01 
لماعيّة - تألقية 10115117 مي 111 
لمسية - خاص باللمس علتاعة 1 
لمعان/ بريق ضوئي عع عوع تن[ هاعم 181 


لمنظومات 5 11551011 اام نتاععاء0 ]م0 01 
الارسال الإلكتروضوثية 
لواصق اليورايتان 
لواصق إنشائية 

لواصق حارّة منصهرة 
عاطة1' 55ه1ادء 1 امكف لدعام:15' ع دع تلأوع لك ام تستصده 0 
لواصق شائعة وجدول التطبيقات النموذجي 

لواصق عالية درجة 
الخرارة - لواصق مقاومة لدرجات الحرارة العالية 

مهم اع 5011 - 01 - ووم[ 


15 هك عمقطاء1ل] 
ات ا الت 
5ك أاء11 - :110 


ل لوطأ ممم 1 - عاط 


لواصق فقدان المذيب 


لواصق لا إنشائية مث 1021ماعل افده ل 
لواصق لا هوائية 75م عغخط معطم 
لواصق مثاليّة عاأوعطل ك4 1مع10 
لواصق مطاطية وع زوع ط لك عتتعصمامه181 
لواصق من المطاط الصنعي وع انوع طلم عتتأعصدمامة181 
لوح بلاطة طماك 
لوح الغشاء 51 


لوح خشبي قاس وعالي الكثافة يحتوي عادةً على 113060210 
وجه أملس 

لوح ربط افقي 

لوح فوتوفولطائي 

لوح مُظّهِر - غشاء تطهير 
لوح من قيب الشخوط 
ذات اللصق 200 لوحات 
السطحي 

لوحات التسليك المطبوعة 
لوحات الدارات ‏ ذات 8083805 5أننه ان معزلا - عامخل 34 
الأسلاك المتعددة 


عمتلة11 

[عصدط عتهخاه؟ مأمطط 
تصلاط لعمزماءنرءد[آ1 
12 


5 )2 أتناه]/ة - عم هناك 


17111025؟ لعأاماعط 


لوحات الدارات الملصقة 802105 غانناء1ان) أطناه/8 - ععد انك 


لوحات السلك المغلف 


لوحات العرض البلازمية 
لوحات لفاتيح ذات المدئ 


5 ه117 اا 
وأعطة/ '(12م015آ فلمقو[ط 
15 112761 - امام 


لوحات أحادية / 5 لعل:51 عاطندهج[1 012 عاعصزة 
مزدوجة الجانب 

لوحات بنوية 1 
لوحات خلفية وعطة اماع18 
لوحات دخول البيانات مأعاطة!' لإتتخماظ 10212 
لوحات معادٌ تكوينها وإعصةط7 لعن ام سمعع ]1 
لوحة الأسلاك المتعددة 04 عنزكا - ماما نك8 
لوحة لتفريغ الكتديك [عطو2 تتتتباعة؟؟ 11320 
لوحة التوصيل البصرية [عصوط متاءععصمهك© عنام 0 
لوحة الدارات الخلفية وأعصدموعاعة18 
لوحة الدارة 1 
لوحة الدارة المطبوعة 4 أنناءع يكت لعاستوط 
لوحة الربط [عصوط اعوط 
لوحة الزجاج الأمامية كن 


لوحة السيطرة الافتراضية 18(/5م1015 اعصدط [مختاصهن 1هنالم؟ 
لوحة الطبقات المتعددة 
لوحة الفولتية 


15 نع :14111112 
عصقاط عع1701]2 


لوحة القيادة 121101 
لوحة لقيادة المتكلمة 4 طقهجآ عستعللة1' عط 
لوحة القياس علوع5 الن1 
لوحة مفاتيح 1 


لعل51 - عاعمام 


اعمه2 عل تاكقم] 


لوحة أحادية الليثية 4 عنط)تامطه1/1 
لو حة آم 14 نعط 1/10 
لوحة بنت 10 


لوحة تحكم ‏ أدوات التحكم: لوحة 2 هلهقصك [هتاته© 
تحكم بعملية من عمليات محطة معالجة / مصنع / أية منشأة 
لوحة تكنولوجية 
لوحة جهاز الكمبيوتر 
لوحة حارة ميكروية 


101 أدعاع 10م صتاءه 1" 
1101 802314 20 


عم اماه طم 111 


لوحة شديدة التفرغ 
لوحة عدادات افتراضية 
لوحة عزل 

لوحة فارغة 

لوحة متألقة الكترونياً 
لوحة مضفحة بغشاء 
نحاسي 

لوحة مقساة 

لوحة وجهية 

لوسيفيراز 

لوغارتيّة 

لوغاريتم معامل التجزئة 
لوغاريتم نيبري 
لوغاريتمات 
لوغاريتمات طبيعية 
لوغوراثمية البرمجيات 


اعصوط عه - 1812510 
[عصوط تع منتامص] امباماما 
1 105111210 

علصحاظ 

أعصوظ أتعءءوع0 تسد[ مماعع 181 


لع تتتسمآ [1نه1 تعممه © 


لماه متم 1" 
عنم امععة ]1 

2 

علمنطاتمع 10 

ا عهآ 

تمع هآ مااع مدل[ 
11 1 

لآ 121نخدل1 


نط 11ل عنه تا 501 


لوكيميا - أبيضاض دم تع علناء.] 
لولب ل 
لولب ‏ حلزون تاء11 
لولب ‏ حلزون ‏ زنبرك - المنهجية الحلزونية لم5 
لولبي حلزوني لدعناء 11 
لولبيات فائقة كيرالية وعء ناعطناعمناك لمختطت 
لون 0101© 
لون ع1 
لون لين مرن - انثنائي عاناعنا[1 
لون الماء 010 م11 
لون أحادي 9 أحادي لون 1101011 
لون حقيقي 00101 عنمل 
لون ظاهري 00101 أتعتته رصم 
لون مخلط م2010 0م111 
لوني عتسقصدم خط 
لين عاطنعرع 11 
لتتوسييوا ب'اليريميات 1600 
ليبتون ]1 
ليبوزوم - جسيم دهني ]1 
ليبوزومات 11110110101165ظ[ 
ليبوزومات انسلالية 105[ طالدعاة 
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ليبيدات ‏ دهون 1[ 
ليتلة - تفاعل مع مركبات صمتتمتط انآ 
عضوية لليتيوم 

ليثوغر في عتطمةع 1]10آ 
ليثوغرافيا - لالاصة1ع 110آ1 
ليثوغر فيا القلم المغمس او لا وزه| 
ليثوغرافيا المجس الماسح لإلامومع هنآ عطمءط عستصطصوع5 
ليثوغرافية الشعاع الالكتروني ااتأموعع هنآ ستوء8 دمناءما8 
ليثوغرافية الشعاع الأيون لاتأجةةع مطانآ سحوعظ - مه1 
ليثوغرافية الشعاع الايون لإلامةئع نآ مموعظ مه1 
2 ليثوغرافية أشعة - 1ة1ع 50 سآ 123 - ع2 
ليثوغرافية بصرية امومع مطانآ لوعتام © 
ليثوغرافية ميكروية امدنع هط ]1/111 
ليثيوم أحادي فلوريد 1105106]مصه]8 صوطعقك تصستطانآ 
الكربون 

ليثيوم أكسيد النحاس 0210 مم20 تتنائط ]1 
ليثيوم - ثاني أكسيد الكبريت علنعده21 عسقلن5 - تسسنطاخآ 
ليثيوم - يود كإلكتروليت عالزامنتاءععا8 50110 - سناخطا 1 
صلب 

ليثيوم النيوبايت ومنل مستطائن] 
ليثيوم كلوريد الثايونيل 010110 الإطمخط] خط 11 
5 نوع من الفحم الحجري عاتصع انآ 
لكات 1124 
1:4 ليزر ع3[ عه0لآ:812 
نا :0 ليزر 1ع135 6كلآا:110 
ليزر اصدار السطح 1ع25آ علتاختصرظ - عع متاك 
ليزر الالكترون الحر 35[آ امتتاعع81 ممم 
ليزر لأرغون أيون هآ 102 تامع 1م 
ليزر الربط ع5 سآ 12011012لال 
لوق لسطح م25[ 016101 معتمرعك اكه لدعتامءم؟ 
لعمودي شبه الموصل 

ليزر نتقائي 51[ عللتاععاءع5 
ليزر باعث 1ع25آ عتلتاختساظ ععه ]تناك واكم لدعتات1 


للضوء من سطح الفجوة العمودية 
ليوو ثنائي الصمام/ دايودي 

ليزر 12561 ع025620) - تنص هنا0) لصدططنومعام] عدا وصتصلآ 
ثنائي كمومي بين الحزم أحادي القطبيّة 


ع5 3] 101006 


ليزر جيودايميتري عاع لم060 عو[ 


ليزر شبه موصل 125 010101 1م116ع 5 
1 ر فوق بنفسجي 150 
ليزر مضخ كيميائياً اعقةآ لأومصتاط نرالمعتسعط6 
ليزرت رلا :1110 6خلآ :211 
ليزرات 15 
ليزرات 115 منبعثة 55 عصناانسظ 11 
ليزرات الأشعة السينية 15615 ه82 - ع2 
ليزرات الأشعة تحت الحمراء 15 1010160 
ليزرات الحالة الصلبة قاعقة] عنهاد - 50110 
ليزرات الحالة الصلبة 55[ عأهاد 50110 


ليزرات لسطح 55 ع مناخنسط عع نك راكد المعتامء17؟ 
الباعث للفجوة الشاقولية 
ليزرات الهليوم - النيون الغازية 


5 005 عل8 م11 


ليزرات اول أكسيد 5 00 - عللدمده]1 مطعية0 
الكربون 

ليزرات اول أكسيد 5 00 علل«مده]8 - ومطتتة 0 
الكربون 

ليزرات أرغون 1417 قلع 111/مع هم 
ليزرات ثاني أكسيد 255 (002) ع010210آ ممه 
الكربون 

ليزرات سائلة 5 الآ 
ذلاء!]8 :02121 111111 نال نالع ]الآ لالط تقل مع ل 
ليزرات غارنيت ألمنيوم الإيتريوم المنشطة 15 
بالنيوديميوم 

ليزرات غازية 5 6025 
ليزرات قابلة للتناغم 155 عاطهصن1” 
ليزرات كيميائية ع1 لمعتسعططت 
ليزرات متعددة الأنماط 5 112006 1/11 
ليزرات معلبة 5 ع خط نادم وعم8 


ليزرات معيارية - ليزرات معدلة 5 110011121 


ليزر ت موزع براغ 1281 - «ماعع1]ع ]1 عع 8:2 0ع اط 1أوادا 


العاكس 
ليؤوآناتيت -اسم لطلاء من الهيدروكسي ]1 
أباتيت 
ليزرة 11 
ليزوزايم 11021 


ليف 
ليف [آ ‏ 01212 


ليف بصري تناظري/ تمائلٍ 


ع1 
01101 - ن] موطاط 


11 - طانتنت ع1 ه10 تعطاط 
"1" - عصمط عطا]” ه16 تعط1ط 
8" - عمنلانناظ ع1 10 تعطااط 


تعطاط لدعنام 0 
ع1 1وع1ام0 ععلم] مرعام 
عتام0 عتطاط عماحسم 


ليف بصري رابط بين علصلآ تعأدءمعظ8 - رعاه1] عنام0 ععطلط 


ليف بصري زجاجي 


تعط21 لوعنام0 1355 


ليف بصري متدرج معامل 2ءط11 لهعنام0 ««علسآ 4ع100 6 


ليف بصرى متعدد النمط 


ليف بصري مزاح 


ليف ضوئي/ ألياف ضوئية 
ليف كيفلار 

ليف مفرد النمط 

ليف مكون من البلاستيك 
بشكل كامل 


عنتطاط [دعتام0 عل8]0 - ك3 
"1051 - تتعطاط لعالتطك 1ه 1و1عءمو1د[ 


تتعطاط ع«علم1] «رعام 
ع1 8501510 


اع 11 83560 - 11000 

عط 11 ع1ه00) عع 21آ[ 

عنام0 تعطاط 1مااع انآ 
تتعطاط عتاع 0زم 

تعطاط ل[دعنام0 عتأقواط 
تتعط1ط لدعنام0 مكتماظ 
وعنام0 عط 1ط /عتام0 تعلط 
تتعط 11 مااع ]1 

اعط11 عل810 - عاعماد 

اع 11 عتأمواط [اىم 


ليف موجه الموجة ع1 عل تناع 171701 
ليف/ ألياف ونع 116 ندع 11 
ليكسان: علامة تجارية لراتنج متعدّد الكربونات ©2ه«ع.آ 
ليمونيت 01 ]1 
لينكومايسين 11110011132 
ليوتروبية : خاصية للبلورات السائلة التي /1 0110 لآ 


يتغيرسلوكها بتغير درجة الحرارة وتركيزها في المذيب 


ليوسين 


12عناع[ 


6 


مُعامل الاحتكاك 

تُعافل امون 

مُركبات جوية بدون طيار 
مَركز ديناميكي هوائي 


مَركبات عائدة 
السباكة 


مَصرف 
مَل بيانات فردي 
مض ماصة / ماضصّات 


108 


مُبَرَهَنَة (نظرية) فيثاغوروس 
مُبدّل قالب - عاكس صغري 


مُبرمج لحمل 


ماع11 01 اأمعاع اع 00 
نم81 01 امع ]ع 00 
5ع الى 11211260ال1] 

موعن علستمط ول مضعم 
وعاعتطء/ اتتأمرعع ]1 
عاعتطع؟ 

1011017 
5 

111 

علاط عاعماد 10262 
وعااعم[ط / عأأعماط 
عله 117 عؤول1ء 112151 
انالا 

صاعء معط 1 125مع 2طارط 


1/1111 


05 0021101 علألاععم5 102ادء1[مرمم 


وظيفة - مخصّصة للتحكم بالأعمال 


معأ ت/ مُنقصات الاشتعال/ اللهيب 


مُتوسط التيار 


محاثة/ محارضة ذاتية 
محدد الخطأً 


محددات الاتجاه الراديوية 


65 عجتة 11 


أحاع:1 نال 10117010 0ع ناعع]آ عع ماع تمر 


لفاك 

ع اط 1ع 01 

تعمعع د00 

ععومك5 عع2 01 
عستامنا00) 0عل مع 1" 
1ماعع0011) نوع11] نامك 
6001101 

عانخة طم 
1111 

ععطماعنلص] - كاعم 
1 


601 ألنلة 1 


5 امناءء011آ 13010 


رك (توربينى) متكامل عصخطتنا]' قد /تعتلاقه0 لعنمروعاه1 
يتضمن الغاز وجهاز التحويل إلى غاز 


رك ديزيل 


عصاعصظ اعوعزد[ 
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خرَك/ توربين يعمل بقوّة الهواء ‏ توليد 724605عمء0 لتكلا 
الطاقة بواسطة الرياح 
مرّكات التيار المباشر الصدفى 
ا 

مُرّكات التياز المستمر 
ذات المغنطيس الدائم 


5 محْ2آ مم15 - ااعام 


5 جح (اآ أعتع 112 اأاعم معط 


مُسَّن ‏ مُضاف -مضافات/ إضافات ‏ 5ع«نانلله/40010076ك 
تحكم ‏ غير منفذ للهواء أطعتاملم 
محللات الطيف 0 لتنا تامع م5 
مُلللات قياس 0 11251111118 101 1115ووع ]1 
القيلة 

تبر وقائياً لعاوء 1 2001م 
مرج قنطرة مق/ مة 50 مأقزوع1 01 أنام ان © 
حر جَ كهر بائي تناسبي لم00 لمعطاعع1 16521 1مممعط 
حُففات (ممدّدات) فعَالة 15 عالاعوع ]1 
ملحن مع لتنا 
مدخلاات 15 
مدير 1/10 


مام نط لع دضعم 0 اماد 181 


مُدير تشغيل يدوي 
مُدير متعدّد الوظائف 2601 1نامخطة]/ حامتاعطنا 13111 
مُديرات الروبوت/ الأذرع 5ل 01 2015 الامطتطة]11 أمطهخ]1 


مُذبزب سيطرة بلوري 05118608 4علامخاصك - لماوت 


وعلاعع1/1 لعوتعدع ]1 


5 


مركز 001101 
مُركبات مرنة - وحدات مرنة تان2]04 عتامدا8 
مركن اللّف ه7١‏ 1 تنا همده © 
مٍِ افقات القاعدة 5 101110 متأم رط 5ع 1ألااعهط1 
الأرضية الموجودة 

مراكم - مدخرة عع مر 
مُرخَل 1ق 
مر حل رجعي عاعد8 نزماع 1 
مُرحَلات القصبة ذات لع6 1 لع1اء1717 اتنا ل 11 
التغشية بالزئبق 


مُر حل كهر ومغنطيسى 112 عتأعصع حسدمعاءء 81 
مُرسلات التلفزيون الملون 


مُرسلاات 
ومستقبلات السيطرة 


00101 17 1 


ونع عع لمث ذتع ] لستاقطة 1 1مخاد ه020 


مُرشح الحالة الصلبة 
مُرَكَرْ البيانات البعيد 


تمع 1ط عنهاذ 50110 


02121201 10213 عام مجع ]1 


مُركُبات تسارع- وعحخ 215-8003ع2همطدهن) هلومع اععع م 


محاور الجسم 
مُرمّر الرقاقة الرئيسيّة 
مُزال المغنطة 


مُزْلّقات 53 مواد تسححيم وتزييت 
مُزيحات الطور الحلقية 


0 


مزيد 

زيل الشلج 
مُسبّق الإجهاد 
مُسبّق الإجهاد 


مسجل البيانات 

مُسجَل العنوان 

مسجللات الكاسيت الشريطي 
مُسجلات الكاسيت الممغنط 
المحمولة 

مُسيّر - مدفوع 

مَشِعَات ماصّة ل 


مُشئّتات لحالة غروية 


مُشع بطول نصف موجة 
تصاعديٌ 


0006 متطك © 
1100 
21 
واع تاذ عمقاط 1001021 
م 1ع تع نار 
10110511 
مآ 
]مآ 
تعاقاعع 1 10212 
تعاواعع5] ووع0101 م 
5 مم3 1 


5 عمة 1 عاطة1مط 


نر 
5 1821115 
مآ 

ا ااه 


11111 


210 لطاع معاءحة11 1111 


101 اعث مزه1: اعم 0 [دأمع ع مم1 


مُشْغْل/ مُفعّل ذو أبعاد متغيّرة 07هنتاعخ عكناعتتادماعمعة]/1 


مُشْغّلات النابض 


الملفوف الميكانيكي 


مُشْغلات تعمل بالهواء المضغوط 


مُشفرات/ مرمزات بصرية 
مُشكل/ مكوّن الشبكة 


مُشكل 


واع 1 10مع1]16 


5ك 260:5 ا1لامتطة 11 


5 161 ماع11 لنناه1آ - عمتامم 


ومع أنعتتطماءع ]8 لتناه 11 ع امم 


| 
5 وغ ام 0 
تلع مه 1 عاناه ءال 


51 
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اع مم5 عنكولالا عملم 


مُصَنّْع 1ع 1/11 
مُصَوّر الفوسفور 0 أحز5ه ام 
مُصدر حقلي تاتس لاعلط 
مُصفَحة 11 


مُصِمَّم وفق الديناميك الهوائى 4عدع1وء12 2[139عتتصمم:3لممعف 


و 


مصنعون 115 
مُصتعون ل لكالا 
مُضاعف 1001 
مُضاعف عام 1/1 
مُضاعف ثلاثي 0 
مُضاعفات التردد 05 زع تاعناوع11 

اماما 1ط إعمعسوعمط1 


100 1 


مُضمن تكوين النبضة 10 عستصده2 - عولط 
مُضمن تكوين النبضة 1 ع تمتممه1 عولط 
مُطاور ذَوَار 501 1012085 
مُطاو ر مرجعى 1 ععلع 111 
مُطرّق أطاع م17 
مُعَدِلاات العرض ع5 عناوم ص18 
مُعَدَل دينامى عتستمم نج[ 11001561 
مُعَذَّل مستقر عناهاك 11001521 


مُعادللات المهايء الآلبّة دمع جتلمبو8 عحنامملكة عتتقسمامم 
مُعامل 
001 01 0118) - امامصدصحط لمستعط 1" 1ه أمعاعل]ء ه00 
لتمدّد الحراري 
لعزل الكهربائي 
لقص 
لكس ر/ الانقطاع 
لرونة 
مرونة الفتلٍ 
مُعامل المرونة بالضغط '(11عا1125 01 5ن1ن2)]041 عاكتووع 7ه 
مُعامل لرونة في الشدصماقصء1” مآ واأعتامد81 04 2100115 
مُعامِل دليل الموجة 
مُعامل طاقة التشوّه المر ن في 
واحدة الحجم +1 


مُعامِلات محورية 


11011 


ألطعاع 1 !ع 00 عتتاءعاءادا 

0 توعطاك 

مام 11 01 115تل10 

2135611177 01 115نل1310 

1351137 01 15ا1نل810 21ده151ه 1" 


تعاع تمه عل انوع :11731 


ععدع 1 زوع 1 01 1/015 


015 لولدم 


مُعامل لأداء 


11 01 العا ]ع 00 


مُعامل لتمدد 2ه1قمدصد8ط لمسمتعط] متدعصن[ 04 أمعاعقل]ءم0 


الخطي / الطولي بالحرارة 
مُعامل الرقع 
مُعامل / معمول 


مُعايرة لواطيّة 5 معايرة الالاستطاعة 


الكهربائية 

مُعتان 

مُعدّل إرسال البيانات 
مُعدّلات الاعتيان 
مُعدلات ريولوجية 
مُعرّض للحرق 
مُعرّف من أجل جائز 


كنآ 01 اأمعاع ]عه 
م0 
عع 1172115 


5101 


10212 113115121551011 121 


21 عستامسصدك 
115 (ع10معط]1 


2111 


متوعظ ىن 101 لع معد[ 


مُعرّف من قبل الجمعية الأمريكية لاختبار 4ءتتاء4 /4512 


معري 5111 
مُعطى وحيد - بيان م1 
لق اوناك 
علق على حائط 1ه - للها 
مغذيات تقنية 15ل اوعتصطءه 1" 
مُغْرّيات 6 
مُغْطَى بطبقة أكسدة مصعدية قاسيّة 1 
مُغلف 0101© 
مَغيّر أمامي 01ل 001 10110101 


مغيّرة الرجوع إلى 1]05ع ضهن 80056 عاعناظ 02 عاعدط 11 
موقع البداية أو مقوي القفز 


مُفاعَلة سِعّوية ععطماعدع 8 علتاأعدمة© 
مفاعل يعمل بلماء المضغوط [ماعهع1 11726 0ع2تكنادوموط 
ملو 411 الها 
مُقَسم الجهد 11101 لمتأمعامط 
مُقَوم ثنائي الطور تعقلناعع8 عققطط - زا 
مُقار ن 600101 
مُقاومة الملامس ععطقأكلوع 8 أعماده © 
مُقَحَمات ع1 


فاع الة 


مقحمة ‏ اختراق 


مُقَسَّيات 11 


1100000 


1م00 0م115 


مُقَسم 18 
مُقَسم إشارة ع1 21مع51 
مُكبرات الصوت المجسم 5 501124 11011101ناك تتوع]1 
الخلفية 


مُكنّف بجسيمات مو2 - وعاعنامةط المصدد غلا لعلتممعط 


صغير 0 

مكلو لع ممه 61 
مُكوّنة من معدنين أو أكثر - بين معدنية عتللماعصسمع نم1 
مُلبدات لا 


مُلبّد : 0 لدرجة تنقص قليلاً عن درجة 51 
الانصهار من أجل زيادة كثافة المادة 


مُلحَق عتنلماء مم 
0 الخر جَ 11 انام © 
مُنْحَدَر موجب فخا عتلأزومط 
مناوراتية انلخ مع اماع11 
مُنحدر الن] متوهج[1 
مُنحل - انفرادي عله تعمععء12 - عاعصزة 
مُنخربات م101 
منظمات الفولتية 5 7170128 
منفذية - نفاذية مطلقة لاتلتطمعصصعء5 عا ناموطم 
مئماة 110 
مُهايئ الرسوم البيانية عام ةلك عنطمة1 0 
مُوّجهات 0 1 
موجه 10 


مُوازنة - القوة الؤازنة - مُوازن 5 


مُواصلة تبادلية أمامية 2ع مع قطة 1" 1011210 
موجه بالأمواج الممكروية مع كناد[ - 11120256 
مُوسِط العكس 


مُؤْخّرات - معواقات 
مُوْطَّر بعصي (بدعامات) 


اع تمع لوذاع ع ]1 
]1 


لعممة عاعنام 


متاليمنيون متسس 1/1 
مرآة محدبة 1101 عع 00 
مركابتان ل اك 
مزلقة 5111 
مشبك مثلم صنط 0م1111 
مِصَدَّة الريح عم ع 1 


كنا 11211521101" 


علوء5 عمتلصة ]1 


مقياس (تدريج) رانكين 


مكب - مزبلة - قُمّة القفصة] 
مِلوّق - أداة مزج كالملعقة م5 
ملء مداري عمتتللتط لمختط0 


ملاحة جبهة التضاريس ا 0 


ملاط الحبوب عاع نط0 لوعط117 


منّح 015 
ما بين الطبقات ةع 1 
ما قبل الترسيب امع ستلءوع م 
ما وراء الموصلية 111 
ماء العاصفة 1ع 5101177172 
ماء الفادوز 1م121 ع172005 


ماء المطر الجاري فوق سطح الأرض ف ا 
ماء شديد الملوحة منبوذ ‏ محلول ملحى/ شديد الملوحة عصتدظ 


ماء طافح اع 172 عسنوه 011 
ماء فائق النقاوة 171 عتناصة11ن1 
ماء مُصَفَى م11 لعمع ع5 
ماء مالح يحوي بشكل أساسي على كلوريد الصوديوم عهفلة5 
وأملاح المغنزيوم 

مابعد حادث نووي أمعلاععك - تمع اعباة - أومط 
ماتريكس نقطي - مصفوفة نقط 212111 دآ 
ماتللاب 11 
مادة 112 


مادّة ذات نفاذية عالية أطوع معط طع1ك[1 


ماذّة لم يتم أخذها بعين 01 4م 2نامعع هلآ امتتعاد 1 
الاعتبار 

ماذة م ركبة نصف 1121611215 201161601معتقتء5 01110 طحم 
موصلة 

مادّة من التوع السالب 
مادّة من التوع السالب 


ع مم1 - آل 
ع عم1 آل 


مادّة من النوع 4 ءالوه /امتتعلة81 عمنز1” - م2 
ال موجب 
مادة من النوع 1 اع زوه 11211121/2 مم1 م2 


الموجب/ مشحونة بشحنة موجبة 
مادة الاستحلاب عديدة 535اناحصظ 22106 تاءعة019:5ممنعاء11 
السكريات المتباينة 


مادة البولي إيتيلين البلاستيكية عتأمماط عمعاتوطاء رجامط 


مادة الجرمانيوم المعالج م 100761 لم111 
بالزئيق 

مادة انشطارية او قابلة للانشطار 21 عانوواط 
مادة أم ع1 امعتوط 
مادة بالاستيكية رغوية مقواة لمتتعنة11 001 عناع هزد 
بكريات صغرية 

مادة بولي ستايرين رغوية: صلبة وبيضاء اللون 5101052 
تُستخدّم للعزل الحراري 
مادة تركيب أليافية 


مادة تريفثالات الأثيلين المتعدد عله[ قطتطمعنء 1 عمع انوطع نرامط 


1ع غنوه مده كنامنزءط11 


مادة تغذية عاءمأقلعع1]1 


مادة تقوية أولية 


ع1 وعنمءءط 
مادة تقوية في المواد المركبة ذات 2/1110 5[ أمعصعء:ملمعس. 
الرابط المعدني 

مادة ثلاثية المناحي خاصّة 112162121 عتممعمطاء0 7الواععمم 


مادة حاتة 0011051076 
مادة حبيبية 12161 غ216 باعتاموط 
مادة خام ونالتك 
مادة دقائقية/ هبائية منقولة ‏ 2/2417 عله[ نعنامةط عصعوطعنى 
بواسطة الهواء 

مادة رابطة لمتمعنة11 متعلماظ 
مادة رابطة 1/1211 
مادة رابطة/ حاضنة لمعنه عتناة 11 


مادة رغوية مقواة بكريات صغرية مده" عناعة 0ر5 
مادة رغوية/ خلوية مقلّدة لمشعله]3 عتاعستصواظ8 علطام 
للعمليات الحيوية 

مادة سامّة للعضويات الحية 
مادة سيراميكية رابطة 


51010 
1ع عالطا عتمسوعع 0 
مادة سيراميكية معدنية 1 نمم 01 - أعممرع0 


مادة شبه بلورية ‏ مادة بلورانية 60010 


مادة صرفة 11 عاو مم1 
مادة عذراء ع1 ممما 
مادة عضوية ع1 عتصوع 01 
مادة عضوية طبيعية 11 عنصمع 01 امتنخدل1 
مادة غروية 1ع 601101051 


مادة غير متماثلة المناحى/ متباينة لمعنه عام م هكتسم 


الخواص 


مادة فايئركس المركبة: أنتجتها شركة أنديرسين 121 عزهءط11 
2 سنة 1993 - وتتكوّن من بوليميرات مع ألياف 
من الخشب المعالج - وتتميّر بقيم عالية للمقاومة والقدرة على 
التحمّل مع السهولة في التعامل. 


مادة قَصفة لمع 1 علختظ 
مادة قابلة للسحب ‏ هشّة امتتعاة ]2 علاخترظ - عاتاعنادا 
مادة قربانية الاوك اانا اواك 
مادة كربونية رابطة لمتتعنة]/1 تمتها مطاجو0 
مادة كيميائية خطرة لمعتسعطن 11222065 
مادة لب الكبل لمتتعخة ]1 001 
مادة مبرّدة غصهاهه © 
مادة مبطنة لمعا عسنسنآ 
مادة مالئة ع لمع ععالتط 
مادة 


مالئة وكاتمة وعازلة للماء تستخدم وعصلعلابتهك - عالنددت 


مادة متصلبة جزئياً ماع12 150110ممعه5 
مادة متماثلة المناحي - مواد متساوية 1 غ1نم ه1501 
الخصائص 

مادة مثالية امع امع10 
مادة مذممة م100 
مادة مركبة 000101 
مادة مركبة بقلب/ بلبَ مجوّف غاأزوهمهده© ع2ه© 1101108 


م ركبة ذات بنية قرص العسل 0012205116 تتام علإعصه]1 


مادة مركبة ذات حبيبات ع0511م مم0 عفاعتاتوط 
مادة مركبة ذات مادة رابطة 00 عتتتلة11 لماعك 
معدنية 

مادة 226051]16طهن) - 8111 - اماع85 عمرقطد - أعلة - عروء لل 


مركبة ذات مادة رابطة معدنية 11/600 قريبة من شكلها 
لتهائي 

مادة مركبة فولاذيّةع]زوهمده© أءعها5 مكملع - وامتاموط 
مقوّاة حببييا 
مادة مركبة ليفيّة 
مادة ]7051 جهن 2/12 [داع/2 متهن ممعتلاك اععاء1لل 
مركبة معدنية ذات مادة رابطة معدنية من كربيد السيليكون والنيكل 
مادة مركبة خفيفة الوزن 


00511 نلعط1]1 


1 املاع 1آ 
مادة مركبة ذات رابط من 
التيتانيوم 


20511 1121112 ناته 1 


221 


مادة مركبة 2/12165131 عأزوه ددهن) لعدعء511 - 2ه1ورعءعم15دآ1 
مقواة بالترسيب 

مادة مركبة من 1/11/1005 10102 تناخ لع1076طاعكآ علمتة جع 
الألنيوم المقوى بالسيراميك م 


مادة م ركبة/ مواد مركبة 01 جح 00 /ع ]0010051 


مادة مظلمة/ داكنة 1/1 عاندد[1 
مادة مفيدة عملياً 515122 عمل1ره 1717 
مادة مقاومة للصهر 0137 اع ]ع1 


مادة مقاومة للصهر 
مادة مكافئة للجلد الحيّ تم تصنيعها وتطويرها 
خلال العقد الاول من القرن الواحد والعشرين 
مادة ممغنطة 2121661121 (11عضصمعءط +01) عتاأعصعهة]8 - 11210 
بشكل قاس (او دائم) ‏ مادة ذات مغنطيسية قاسية (دائمة) 


امتتع نه ]ا اماع 1ع ]1 
ستكاماكة1 0 


مادة منحلة مُذْاب مناه 5 
مادة ناقلة للثقوب 1211121 01115 مرقطة11' - عامط 
مادة هندسية ناوث اننا 


ماديات الكمبيوتر الإلكترونية 11100 عتدمناءعما8 
مارتنسيبت : مركب قاس يمل المكوّن الأساسيّ عا أقطع 1/11 
للفولاذ المقسى (المبرّد سريعاً) 

ماركة مسجلة لمادة مالئة إنتاج شركة عصنط002 120 التادمآ 
ماركونيٍ 


-قلططظ لم121 لامستاك 8 1221101 1امبسسلة عنكه111201 م1125 


لزع نالا 


مازر تضخيم الأمواج المكروية بواسطة 82412]02 015 دمنة 
الإصدار المحثوث للإشعاع 


مازج إنتقالي م111 111551176 ه11" 
ماسح حراريٌ امسمتتعط!' - عصتتصمعءك 
ماستيقوفورا 212118 
ماستيقوفورا نباتية 21011011 


ماسح خلفي إلكتروني لتعصصةء5 عاعد8 امناععا8 
ماسح ضوئي قلمي محمول باليد “#عصصدءك صءط 0[عطلمة1]1 
ماسح نفقي 8 التطقء 5 
ماسحات 

ماستحات ضوئية ليؤرية قابتة 
ماسحات ضوئية للباركود 
ماسك تفريغ 

ماسورة الحفر 


ماشية - دواجن ‏ دواب 


15 ه52 

5 1256151 5121101121 
عع عل000 توظ 
10101 تتنااعة؟ 

عماط نما 


عت 0]و17آ 


ماص الطبقة المثبتة 
ماص للحرارة 
ماص للرطوبة 
ماص للطاقة 
مافيٌ 

ماكروتيتر ولايد 
ماكرودورية 

ماكر ولايد 

ماكك ودايفس 


ماكور: علامة تجارية لمادة من 


القابل للتشغيل 
مالتوترايوز 
مالج 

لكو الموارد الكبرى 
شمالونيل - كو 
مائح - مستقبل 
مانحات الألكترون 
مانشستر كود 
مانع التصاق ‏ عامل تحرير 
مانع الللاصق 
مانع تسرب - إطار إحكام 


تاعطازووطى لع8 0م11 
معط 00م 

1م مع1205ع1117 

عتممع 18062 

11 

ا 

عتاءزءم 1122 

1120110 

5 انث عاععة]/1 
السيراميك الزجاجي 1/131 


111105 
1101 


5 وعع1ناهوع 11 112[01 


0 - الإده11210 
01+مععع م 100201 
20201 امماءع 181 
ع000) تعاوعطاعصة11 
أمعع ذخ عددعاع ]1 
أقاوع ]1 72عل501 
لوعك5 


مانع تع اماء اعلاط 1017لكاعدظ عامأعصءط - عت لاووععط - ععتللعك] 


مانومتر الأنبوب لآ 
(المانومتر الأنبوبي شكل [ل1آ) 
مايتعلق بباع الجناح 
مايكروسوفت 

مايكر وميكانيك 
مايكوبلازما 
مايكوستيرول 
مائعيات ميكروية 
مائعية 

مائعية نانوية 

ما 

مائي صغير 

مائي هوائي 


ع 


مأخل 


20111 هعطن1' - لآ 


5000015 
11110501 

ل 
2 ك2 
1ع 111 
111 
11107 
لم101 
56 

11010 51211 
عأ تناع طم 111010 


000201 


مبادلة إلكترونية 

مبادر - تحرّض - مُبدِئ 
مبادلات 

مبادرة بالضوء 

مبادرة نشر المواد المركبة 
سي.ا.أي . 

مبادل حراري 

مبادلاات كاتيونية - 
إيجابية الشحنة 

مبادلة 


مبادىء التصميم الاساسية 


مبادىء أساسية ‏ قواعد اساسيّة 


عن1ذول] 

11812 وعم ]1 

6 1طناعه 0 
]18160 
11111001 

:3ك 5 | 
20100101710101[ 


1خن) ع اتلأقتاتص[ إاللتطه 1010م 


تاعع طماعىدظ ادع[ 


ع6 علطم اه 


11011 
15 ماع تعاوء0[آ عاموظ 


وع اماع م0 عافوظ 


مبادىء أساسية و بناء هملاع ضاقمه© لص دعام عمط عتمدظ 


مبادىء أساسية و عصنصناآ معلناطء5 لمث دم امعصلط عتمدظ 


توليف شولر 

مبادئ أساسيّة 
مبادئ سوستربيرغ 
مباشر 

مباعد صلب 

مباعد متعدد الثقوب 


وعم متد 1 
وعاماعسصاءط ماعط نزعاوءع0 5 
1011 

تععدم5 11510 

تععدم5 ع1مط 141 


مباعدات 15 200ظ5 
مبائرة - متحدة البؤر لدع ه601 
مبتور 11 
مبثوق 5 
مِدّل ائلٍ رقمي )ملك - تعااعنتمه00) 1ه1اع01آ م1 عمأحسم 
مدل رقمي َائْلٍ / ©ك72آ - معاتع تدم عملهصة م1 لماع تل 
حول رقمي إلى - تمائلي 
مبدّلات الأقراص المدمجة المنزليّة 5 (01 عجده1]1 
ميدأ عاماء صمط 
مبدأ التباين لهاميلتون عأامتعصةء5 دمتامضة؟؟ ددم التسما1 
ميدأ التراكب عاماع ةط 0511م ملام 
ميدأ التو ازن أو عع اابالا 02 عامإعصاءط ععمملدظ 
الكشف الصفري 

أ 15 01 عاماع ماعط 


مبدأ العزوم 


مبدأ تغييري عامتعصاءط لأهدم ه17 
مبدأ حفظ الطاقة ‏ لإع«عص8 آه صمناةاتعقمه© آه عامعموط 
مبدأ رايليه لاستطارة الضوء ع لم56 طعاع1ز12 
مبدأ عدم اليقين عامتعصلوط واستماءرعمم ل 
بدأ عدم اليقين عامتعصلوط 'زاستماءمععصنان] 
مبدأ علمي عامتعصوط علنامعع5 
مبدأ كوني/ كوز مولوجي قاعدة عأماعص0ط 1دعاع10م موه 
كرنية 

مبداً/ قانون أرحميدس عامتعصمط *وعلعستطءمم 
مبدلاات سريعة ءا ل ةا 


مبردات: مواد كيمائية تستخدم لإحداث التبريد أصومعع تناع 1 


عبر تحولها من طور إلى طور 


مبرهنة 111 
مبطئ مسننات السرعة اعه نالع جوع 
مبنى الإحتواء لتنا ا اعسستم امه 6 
مبيك أعشاب عع 1ط 11 
مبيد جر اثيم 1ع ع8 
مبيد حشرات ع10ع1اوء2 
مبيد حشري 11 
مبيد فطريات ع1 
مبيد فر اد قاتل الحلّم عم 
مبيدات حشرية/ نباتية ع2 
تسعاك الكتزوليعنة 5 عنانزامتاءع 181 


متّسعات ذات فولتية متغيّرة3616015م09 عاطهتته/؟ - ععهااآه17 
مّسعات فولتية متغيّرة 25 1216ئة7١‏ عع1701]3 


0001 


متسعة نقية 00101 متبط 
متصلاً ت أفتريو طّ لعطع مام 
متابع الليف البصرى 15 عتام0 توطلط1 
متانة 15 1 


لمعناتن - ووعم ]لاك 
5 1 اا 110 
متانة الليف/ الخبط - غرام ثقلي / دنير 
متانة محورية - مقاومة محورية 
متانة ومقاومة الصدم 


17ع ممع 1 
طاع مع ناد املعم 
طاعمع ناك أعدمص][ 220 5وعصطاعناه 1" 


متأئّر يات بصرية 1ع ادعام 0 


ع 


متأصل مع معط م1 


متألقات - حوامل ضوئية : مواد لها خاصية 11120210165اآ 


التألّق(الضيائية) 

متآصل - متغاير 1100م 
متباين مأعاء 11 
متباين الخنواص اع عع 0 عا 11 
متباينات 1000001 
متبعثر 5 
متبقي فك 
متبقيات 1200 
متبنون / 3 لع010تتاءء1' م1 وتعامملى اند 
مُقَرّونَ باكرون خلال انتشار التقنية 

متجانس 115 1 
متجانسة زايجوت - متجانسة اللواقح 15 11011023 
متجددة ع كته 1ع مععوع ]1 


متجه السرعة 
متجه الكمون 
متجه بويتنغ 
متجه رباعي 


اماعة7؟ (تااعماء17 
لقتخمعغه5 ماع17 
ماع76 15انزه2 

ماع76 - 10111 


متجه عددي ‏ جهد عددي ‏ جهد قياسي [متامعه تقلوءك5 


متجه كهربائتى 1ماعهء 7 عتتاععا8 
متجه مغنطيسى 1ماءة 7 علتأعصع ه11 
متجهات القاعدة 5ع ؤأقو8 


متجهات انسحاب بدائيّة 25ماععل! 1225191102 ع لالالسصاوط 


متجهة الحالة 61 ع 5101 
متجهة موجة فيرمى 701 اماع11 


متحد المحور 
متحد المحور 


لدنج 00 


لدنجة 00 


متحد المركز: أشكال هندسية كالدوائر عتتاأمعع م00 
والأقواس وما شابهها لها نفس المركز 

متحسس للكشف عن الموقع رباعية 55105 - 1120© 
متحسسات - مجسات ‏ حاساث 51 


وتيحسسات دعام 0 تعطاط ع ناولا 525015 عتنااه كتنا 
الانحناء باستخدام الليف البصري 
متحسسات مقوسة 

متحكم ع1 1ه 1ه 
مسكم تل 
متحكم قابل للبرمجة 


1 15 


عع معناوع5 1112م امه 


0020116 عاطاممتسمع معط 


15 6ه0طه0 ]1 
15 000101161 - نلعا محطه 0 
الكمبيوتر الموجودة في الروبوت 
متحكمات أجهزة الكمبيوتر 110015 0021201160 عا اصطدره © 
الموجودة في الروبوت 
متحكمات بالاتصاللات 


201011111211015 215 


متحكمات بالحجم 5 326ن1 ه17 
متحكمات صناعيّة 01 120151121 
متحكمات عن يعد مه عام صع ]1 


متحكم بالمقوم السليكوني - 5ع/ناءعع8 1160مخاصه0 ممعتازة 
مقوم التحكم بالسليكون 
متحكم بالنمط 

متحكم بطريقة عرض النمو ذج 
-0ه00) عطا[ تتعتوحه 01 101162اهه0) عاعمآ عاطامستسمعو معط 
متحكم منطقي قابل للبرمجة / اتصالات خط 21601005ناضر 
الطاقة 

متحكم ميكروي 

متحكمات بعمل الموتورات 
متحكمات عنقودية / جميعيّة 


[منتاطه0 ع1100 
00011 عل اعله/1 


00211011 كنا 


121010111 
1/0101 15 


0 ان لاله 


متحللة جز ثي 7#لاقتاموط 
متحمل أطونع[اه 1 
متحوّر - طافر 111 
متحول آميبي: حيوان بروتزوا وحيد الخلية له 0 


القدرة على تشكيل أهداب مؤقتة تمكنه من الحركة. يعيش 
على قاع الجد/ل والبحيرات - وفي الجهاز الهضمي للإنسان 


متسبباً بالزحار 

متحول تابع -غير مستقل عاطفعة؟ امعلمعمء 12 
متخثث عتطمزه ايا 
متداخل ‏ متراكب ل أت 
متدزج مسرعة ‏ راقصة اعم معام 
متذاوب 5011 
متذبذب 01 امتطا متم 
متذبذب - متراوح - متمؤج عن 11 
مترابطة - متماسك ‏ متلازمة اطع عه 6 
متراس - رابية - استحكام 1/114 
مترافقة 6001 


230 


ماع 1م1211 
مترسبات 15 ظ1 


مترية روبرتسون - ووكر عتتاع لا تععلاة'11 - اهوامعطه ]1 


متزامن تيكاتك النااكت 
متزامن هع الأرض 21155 )2 
متزامنات 5211 


114 عطا5 عمقطاط - عد 1 


120 ه2135 م1 


متزامنة متساوية 123111101710175 
متسامت - موازي تمعصتاه 0 
متسامتة - مصفوفة ونث نتدعط 611 
متسامتة في استقامة واحدة تنعط 6111 
متساوي - متماثل اللون عنأه مطمعطاء ه15 
متساوي الإجهاد 115 0ظ1 
متساوي البث 150110 
متساوي التشوه 1001 
متساوي لتوثر عتدمغه15 
متساوي الحرارة اقمع ه150 
متساوي الذرات نمطم 2 1نا8 
متساوي درجة الحرارة مع 150 
متسعات الأغشية البلاستيكية 214015صهة© مصلا - عتأمداط 
متسعات الأغشية البلاستيكية 5 ل11 عتأقواط 
متسعات لألمنيو 6 75 011 1اءع116 111 تتام 
لألكتروليتية 

متسعات التانتاليو م 15 انز[ متاعع81 سسالفاصة]” 
لألكتروليتيّة 

متسعات الطبقات المتعددة 15مأعدم2© عنسدمع© ن6:ز112 13/1 
لسيوافيكنة 

متسشعات 05 عنانزامناععا 0ع12112ه0 مدهل 
لكتر وليتية غير مستقطبة 

متسعات الميكا 111659 
متسعات أنبوبية خزفية/ 5 121ناطانا"1 عتسوعع0) 
سير اميكية 

متسعات ألو د 5 1321311113" علممم - ]م11 
التنتاليوم الرطب 

موتسغنات نو د 21]015م03) تتتنالقخطهة1' مرتط) علمصخة - 10اه0ك 
رقاقة التنتاليو م الصلبة 


متسعات خزفية / سيراميكية 


0611001 5 


متسعات ذات أقراص خزفية / 15ماأعوصه0 عاقادط عتصتهمع0 


سير اميكلة 


متسعات رقاقة التنتاليوم 81111375 11ة1' اذه غ116 


الرطبة 
متسعات 


5 مناتتولاعن) له 811123 عتطختاممه ك8 


سيراميكيّة متعددة الطبقات أحادية الليثيّة 


متسعات ضبط التنغيم - المتسعات 


الضابطة 
متسعات غشائية 


متسعات كهربائيّة - مكثفات كهربائية 


متسعات كهروستاتيكية 
متسعة الأفراغ 
متسعة التمسك 


متسلسلة القوى المحركة 
الكهربائية 

متشابكات الأسدية 
متشكل بالبفق السعمر 
متصالبة 


متطاولبيضوي/ اهليلجي 
متطرف الالتواء/ الحلزنة 


111111115 75 


5 1011 لقث صسلا1 
15 0) 
5 0 عتتلهاومناءه 181 
0023101 عع 1ق اء5 1د[ 
0301 110101585 

071101 عع 17012 - عاط 
0 1013862 طعتط 
0 عاطق ه17 
0101 ام ملكت 1" 
62و56 «رعاذ امعتصمباءء 131 


56115 م101 - 0011076 مناعع 181 


كاء110ع م1 معة/11 
210 

علطا[ - 55و10 
121015 

1 ) 
5 0 110101ك1 

01 عاك 

طعل] ع 1تأعددم مع 1 1" 
ادع خام ا1 


1 ام 


متطلب 451 - اتاعتءتشناوع18 أسدعكتمعاك '(المممنءععاتاء جم 


مهم من الناحية الهيكلية 
متطلبات 
متطلبات الأمان 
والسلامة 


لكاكك وو فلن كا 


5ع 7ااأتاوعاه1 مط (زأء21 5 


1065151 5 
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متطلبات الذروة 


متطلبات الطيران المشترك 
متطلبات المحيط 
لإلكترونيات الطيران 
متطلبات عرض النطاق 
متطلبات مستشعرات 
الضغط 


مع علوءعم 


5 1210ل اطاول 
121 ع صطتطه 1 تم 


5 01612121 1ت وع لماكتم 


ع 822011015 


5 - 56115015 16لاوقوع21 


-015560آ ع51108 عع5112 101 5ع تتاع 1 1نتوع ]1 1216011 ناوع ]1 


متطلبات منظمة لطرح حمأة المجارير 


51 


متطلبات منظومات الطيرات 116126115لمو16 تطعاونزك 18177 


الالكترون 


متعادل مو ليا 801 
متعاقب 121 ع ناوع5 
متعدّد البأورات ه1201 
متعدّد الوزن الجزيئي وله م2013015 
متعدّد م11 
متعدّد االبنى 1 
متعدّدة لأقطاب 1م111 
متعدّدة لسطوح عاعع 111110 
متعدد الإلكتروليت عالا[مماععاء 1ه 
متعدد الأطوار 5 1/11 
متعدد الألوان 111101 
متعدد الأوجه 1م12 
متعدد الجوانب ا لكان 
متعدد الشروط او الأنماط ةا ناكا 
متعدد الطبقات م ل سي ذو طبقات عديدة 0ع1/1116012(/62 
متعدد المآخذ/ المنافذ 1/110 
متعدد لنظم / الأنماط 810 
متعدد لهيدروكسي بيوتيريك 1/11 201/1010 
متعدد الوظائف ا ناكا 
متعدد أشكال عنطم 1ه نزام 
متعدد حمض اللبن 201 


متعدد ني وكليوتيدات معاكس 
متعددة الترددات 
متعددة الدورات 


متعددة الطبقات 


1 مع15ه115 م 


لكك ذا النانا 
عتاعزء :امم 
اانا 


متعددة النقاط 

متعددة الوجيهات 
متعددي التكافوء 
متعضٌ مكروي 
متعضيات الأعماق 
متعضيات أثر 
متعضيات دقيقة هوائية 


ميقعت 

متعلّق بدراسة البللورات 
متغاير أليل 

متغايرة البنية 

متغايرة اللواقح 
متغلغل ‏ مخترق 

متغيّر/ متحوّل بيئيّ 
متغي ر/ متحول مستقل 
متغيرات الاستجابة 


متكأ : درابزين مركب على أعمدة او مثبت على 


العا اانا 

0عاععة2 - انك 
تالالا 

120 - ناو تطتدع 11101001 
1 علطامع8 
5 ع130 1 
1-5 عاط عر 
11 

عتطمةتع 01562110 

عتاعللده :ماع11 
1051ماع 11 
1101610215 

أله 1أعمءع 2 

21121 21 تاع ته كم 


عاطفاعقة أصعل مدأ مع120 


5 عونو مدع ]1 121لااع اتام 


| 


1065151 759 


وعاطفاقة عنمام 

عاط 1 

أطماعوع] ذوعع د18 
عع 1101115[ 
1800 

لعطعص م81 
عاك لعطعصورظ 
0 24 
عر 

خطاع ]ممع 1 
عمكاءء5 أوع11 

أحاع8 

1014 
11 
الف 


جدار للتمسك به والتثبت عند المسير 


متكتل 


نآ 


متكوّرات : أحد أشكال البلورات فى 


البوليميرات 
متلائم إلكترونيا 
متلدّن بالحرارة 
متلصص 


1ع امك 


عع 11 
لام صل خم 
عنأقة1م 0 نعط 1" 


ع 510111 


1م متلقي مراقبة الحركة الحوية 0 1م 
متلقيات (ترانسبوندرات) 1882500106175" لإعمعبوءء2 13016 
التردد الراديوي 

متماثل (موخد) المناحي عرضانياً 1501101 (اعوء 1122051 
متمائل المناحي تقريباً 

متماكب فراغي منتظم: متماكب 


1م1500 - 011251 
56110150121 1501311 
فراغي حيث تتوضج جميع الزمر على الجانب نفسه من سلسة 
المتماكب 
متماكب فراغي - ايزومير جسم / رنحي 51510508265 عأعقاك 
متماكب فراغي غير منتظم 


عله 11015ع 5 عنتأاعدام 


متماكب متناوب عناع 5110102 
متماكبات 1115 
متماكبات فراعيّة لك 
متمركز اع 
متمم تجميع مهمع 001 17طامرعووم 
متناحى ع1م150110 


متناسب عكساً: ازدياد كمية من 2050010100221 /إأع5ودع101 


مادة نتيجة نقص كمية مادة أخرى 


متناسق / متناغم 01 
متناوبة ممم 
متناوبة - متموجة عام ]1 
متنوقة - رفيع المستوى - مصقول ع امه 5 
متوازن - متساوي عتاهاده15 
متوازي [ع1ل1ة2 
متوازي الأضلاع متوعع 501211610 
متوازي المستطيلات ‏ موشور قائم بقاعدة عنطاصرهطمط02© 
متوازي مضاد ‏ مضاد التوازي طل - اعالمتهمتاصم 
متوالٍ - متدرّج - تصاعدي 210 
متوسط عع ع 1 


متوسط التوتر الكهربائى -متوسط الفولتية ع101688 ععوضعءتف 


متوسط الشكل الجر يئي أومقطك تقلنععاه]/8 ععدعء حم 
متوسط الضغط عند 
سطح البحر (0018/18) 
متوسط الوتر الديناميكي 
الهوائي ْ 
متوسط حسابي 


عتتاووع:2 أعلاع[آ 562 تنوع81 - 0111 


1 عم تدع 11 


نوع ]1 عاأعصسط سم 
متوسط سنوي لدرجة الحرارة 17581056 لمنتصصخة صدءكة 


متوسط مجموعة المعطيات 2 0201106 101 


متوسطات م111 
متون و أخاديد 4ع اامنتناط - كمصخ - عع1]10 
متوهّج - متقد عع 11 
متين - ثابت عاطة ناد[ 
مثال محلول عامجصدح8 لعع1ه177 


مثال علول نط تمعلى عل ناتاغة م0 عامسدحظ لعاعره/11 
عل مكار ؤفيانت: المراقان 


مثالي لوعل1 
مثانة 5210 
مثيّتات - ماسكات ع1 


15 - و1121 1طهاك 


مثيّتات - مواد بلاستيكيّة 
مثبّتات/ موازنات/ أدوات استقرار حرارية 1112615طة]5 غدء11 


مثبت 11 
مثبتات الحاذبية دع لااء؟ إاذكه 01 
مثبتات الصهارة 5ع لقطة]5 1/16 
مثبتات إزاء التفكك اع نط5 ممتلهلهئ2عء126 
مثبتات ضوئية (مركبات تزيد الثباتية تجاه 25ء2نلاط 52 أداع1.آ1 
الضوء) 

مثبتات ومساند وأعكاع 812 01115 نام 


مثبتة بالملاط (خليط اسمنت وجير ورمل 10120 2/10110160 


مثبط - صاد ]1ط نم1 
مثبطات الإنزيمات 5 لطنطم] عسترإعمظ 
مثبطات التآكل 05 أطنطص] جامنوه:1ه0 © 
مثبطات أنزيم نيكا.ب. لاكتاماز 5 1201211235] - 
مثبطات تآكل 75 001105105) 83560 11132016 


أساسها التري آزول 
مثبطات ثرومبين (مضادات تَخْثّر الدم) ودمغتطئطمآ متطصسمعط1 


مشخن حزام الحاذبية تعطعاعتط1' أاعظ 11كهة01 
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مثخنات مر شح حزامى ولع مع ع1 1ط أاعظ 
مثفلة ذات اقراص مكدسة 


مثقالي : له علاقة بمقياس الأوزان 


ع8 تامعن 0ععاعةا5 عوزادا 
01 
مثقب - مشقق 121 
مثلّث النيران: النموذج الثلاثي لمستلزمات 
الاحتراق ‏ وهي الحرارة والوقود والأكسجين 
مثلث حالة عامة 
مقليق قائم الزاوية (مثلث قائم) 
مثلث متساوي الأضلاع 
مثيتات تجاه الأكسدة 


عأع طم" عاط 


عاع 111 

عاع ةك امنتعمع 0 
عاعصدك 1" لماعم - خطع 1ك[ 
عاع ه11 [دععنه و8 
ع 106له02:10 
مثيرات حيوية 20101115 
يجارير صحيّة 521118137 


مجارير مياه العواصف 5101131 


مجارير: أقنية تحت الأرض لنقل مياه الصرف كيك 
والنفايات 

جاز / طريق الفئة 1/ال4 18 (دسعطلدط 1للى 8 لتمععاد0 
مجاز العامل الماهر لو تتتطلوط نرعع11ه117 511160 
مجاز بادئ حركة ذاتي الةالطلوط [ع ]5 - كاعم 
مجازات التدريب 15 11211011185 


مجال ‏ مدى ‏ فترة الخدمة 1 


بجال الاتفاق 01 0017111011 1131256 
يجال لأشعة فوق للتتاتاءءم5 ع1" 01 تماوع] غ1201016ل1 
اللشسجية كي الظيق 

بجحال التحوّل 702 113510112211011 
بجال التردد 110161 
يحال الثقة ونع ص1 ععصعل لم00 
مجال الرؤية عل أه لاعتط 
محال الرؤية الكل لعز 0 لاعن لهأه1” 
مجال الرؤية اللحظي 71 014 1م21 قنامعطم اس ماقم1 
مجال المعلومات 14 هخم سدم لم1 
يجال تأثير مقاومة 11 اميسكم #مأماقصة]1' أعع811 11ع1ط1 


المضخم 


يجال جانبى مضاعف لداع 51 عاطناهجآ1 


مجال جانبى مفرد لصواعل51 عاعصاك 
مجال حرارة التحول / 188282 عتننهةءمصة1 ممنااقصة1 
الانتقال 


10112121 


مجال ديناميكي 


بجال ساطع 4 اع مه 
يجال ضوئي متمدهح لدعتام 0 
حال قهري 14 ع كنع 00 
يجال لدن مماعع5] علأمواط 
مال منت 11 عمتصسصاط 
يجال مغنطيسي للأرض 1 علاأعمع د81 ونطمدط 
مجال مهرب 1114 ع مع مقط 
مجال/ منطقة المرونة ماع عنامما18 


5 تدعطك 


مجالات القص 


مجالات الناقلية/ الموصّلية كاله © 


بجحالات شاردة 5 ازمنام 
مجاميع وكاع 810 
مجانسات 5 11110010ك 
تجانسات ذات ضغط عالي 11022086012655 عتناذوعءط اعت 
مجاهر اختيار المواد 5 ناه ناععاع5 امت 112 
مجاهيد الدقة 05 زماقاعع 21 


مجاهيد الدقة متعدّدة الدورات 1/1 


مجاهيد متعدّدة الدورات 1411111111159 
يجترات في الطور الاولي من التكاثر اللاجنسي ناشطة ع]021ا1مه1” 
مجتمع الأحياء الدقيقة في 
التربة 

تيع صخدام 

مجداف كاشط: صفائح معدنية تكشط الحمأة 81206 +مغهءه12 


110 لم00 1ق1طه0 ه111 11ه0ك 


لاأعل50 عاطامصتهة ]كناك 


في وحدات المعالجة 

حداف لتحريك السوائل فى أحواض التهوية بمحطة 72920416 
مجذذات ع5 
ججرّة ندل 6 
مجرة درب التبانة الإ 1/111 
مجرور اتصال تبادلٍ 00015 
مجرور مياه قذرة تحت الطريق له 
بجرى عاعة1” 
مجرى ‏ خانق ‏ طريق ضيقة ]1 
مبجرى الصب :114016 
بجحرى لو لبي محفور عاعة1 امختم5 0م6 1ط 


مجرى مائى - خور آنا © 5م 1وه181 


مجزَّئ فولتية 

مجرأ 

مجسٌ/ مسبار الإلكترون 
مجسات الوضعيّة الرقميّة 
جسم للصوت - مجسّمة 
مجس - مسبار 

بحس القرن الحراري 
مجس الليف 

نجس كهر وسمعي 

جين مابيح 

مجسات الإشعاع 
مجسات الحرارة الكلية 
بحسات الحقل المغنطيسي 
مبجسات الضغط السعوية 


مجسات الهجوم 


محسات بصرية غير الفعالة 


بحسات تأثير هول 


مجسات حرارية 


م1110 عع8 17012 
11 

عا 210 امناءعع 181 

75 01 1015121 
5 ع ا1تاععاء 21620 

عتم طممع عاك 

عامعم2 

6501 164م1امع0 عط 1" 
10م 11 
56501 ع1أونامعةم2اءه181 
عطاه28 - لعتططوعم 

120131 15 

56501 1211116 مصاع 1 10121 
15 1111 علأعمع 112 
75 21551116 عا1ااعدمة 0 


15 عتنتاووع21 علتاععاء ه120 


15 120106266 
15 0011631 2055176 
15 أعه ]81 1111 


759 121116 مومع 1" 


محسات حرارية ‏ محسّات لدرجة الحرارة 56250155 [2مترعط]” 


مجسات حرارية 
نصف موصلة 
محسات سرعة العجلاات 
مجحسات ضغط الاهتزاز 
مجسات كهربائية 

مجسات كيميائية 

محسات مضمنة/ فعالة 
مجسطي - بطليموس 
جفدة 


مجلاات دوريّة عن المواد 


75 10116 مطاء 1" 01 عدا امع 1 ع5 


5 لمعه م5 أعمعط/11 

15 16 ناووع21 17151211118 
5 18160161 

5 13نم لطع 1 

75 ع اأاعة 01 110011121155 
5 21131 1ع 1/1 

لالاع01]ه - أوعع 2 لطا 
1 ]1 

011[ عرع ره 17 


15 :20 5لوء1له10مع2 


لاع 010تطاعت 1 لخ ععدعاك 05 اأعصراه © 9زه15 كل عانا 


مجلس استشاري للعلوم و التكنولوجيا في المملكة 


المتحدة 400051 


ال الل ال( 


عن السزك الري 
00101 0102117 1ع1ج'11 اقدماعع]آ 0211101515 01 عنلمام 
مجلس التحكم بنوعية المياه الإقليمية لولاية كاليفورنيا 80254 
مجلس المواد البلاستيكية 
لامريكي 
مجلس أبحاث 8080 دمنامع نادم كصآ أامعلاءعة متطسس[مت 
الحوادث في جامعة كولومبيا 
مجلس هندسة 
الإلكترونيات المشتركة 
مجلس / هيئة تحقيقات 
حوادث الطيران /هيئة التحقيق بحوادث الطيران 

1 15316اآ طغا/الا لدع تتعطمك صنط]' - وتتعستاط ممه 
جمّعات رقيقة كروية بطلية روجيت 
مجمّعات شاشة الرأس المرتفع 


اأعصناهن) 1515© تدع 1 عتم 


اأعصداهن) وعع1نء2آ ومناععا8 امامل 


طم نالدع نأدع1[00 اأمعلاعع م 


5 19(9آ1[1آ11آ1 


تجمُعغات يي عتامقتع 11010 - وتتعستط مده 
جمد م[] - 4ععاءمآ 
مجمع الإشارات التماثلي اع 1م11 نمطا عماسم 
مجمع نوع سالب 001101 عما1 1 
مجماع تلع[ طمءو5 مر 
- تركيبة /1طتمعوق م 
مجمع الرمق الأخير لالطاسسعومة عنتلخ درعم ]1 
مجمع إطار مفتوح لا[طاسءوق4 عصصوء2 - معم 0 
مجمع إطار مفتوح لا[طاصطءوق4 عصوعط ممعم 
مجمع صمامات الفخصض إطتوءوق4 ١196‏ عاععتان عاطناهمط 
المزدوج 
يجمل المعاالجات 8طأووعع 60 اعنة8 
مجموع ايناتك 
مجموع الحمولات القصوى اليومية مآ 1 
مجموع المواد الصلبة 15> 10121 
مجموع الننضات أطنا020 عواناط 
جموعات وعللقصة ]1 
مجموعات احتبار 5115 أوع 1 


مجموعات الحينات المتعددة 165]ء0255 عمع0 'زمه00© - 13/110111 


مجموعات الحينات المتعددة ‏ 5غأاء0255) عع (إم1/10-00 


1015 01/116 ط031) 


مجموعات الكربوكسيل 


مجموعات المستهلكين 
مجموعات أمينية 

مجموعات عنقودية كربونية 
مجموعات كربوكسيلية نبائية 
مجموعات مُتراضّة مُتراكمة 
مجموعات مبلّغة 

مجموعات نبائية ألكانيثيولية 
مجموعات هيدر وكسيلية 


مجموعة ‏ منظومة ‏ جملة محكومة 


أء5 1101م 1اتاقم1 لاط عقتلامط 


مجموعة / امر وحدة المعالجة 
المركزيّة التامة 
مجموعة الأمين الإختزالية 


مجموعة التشغيل / إدارة التشغيا 


مجموعة لخطورة 
مجموعة السلفيدريل 


5 001251111615 
5 1110ل 
15 نناهطا 1ج 

15 لط انقامط 031 
عطتتاطممءودى لعاعماك 
015 01161 مع ]1 
5 أمتاأعصهعااىم 
1015 1110101231 
لكاففك 


ع5 101امه )© 


أ5 1511101101 
0م علتأع نالع ]1 
لا[طاتطعءووخ 11د[ 
مج101 ع151ك]1 


مججا20© 17:013/1 ملام 


مجموعة القواعد الاقتصادية 010105 200أباعع]1 عتستمهدمعء8 


مجموعة النابض 

5 مجموعة الوحدات 
5 مجموعة الوحدات 
مجموعة امتدادات 
مجموعة إدارة الكائنات 
مجموعة تثبيت اختبار 


الانعطاف ذي النقاط الأربعة 
مجموعة تجريف: مجموعة من المعدات 


1 5111115 
قأتطلا 01 بمعاوزك 005 
قالطلا 01 بمعاولزك 5ط] 


52005 


1011© اتاعطعع 2 مد]8 امو زط 60 


علاط لمتنمرعاط أاملمط - تبام1 


'ااطامءوقى عسكلة ]1 


تقوم بتجريف الرواسب من قيعان الأحواض في محطات 


المعالجة 


جموعة تحكم دعنفية لإ[اتتاءودة عطه7 [مختاصهن) (إاأع انظ 


فراشة 


مجموعة خُرّة/ طليقة الاهتزاز 


مجموعة حماية المستهلك 
مجموعة رموز التكامل 


اع 515 1م 1ن 1ط71١‏ مم11 


0101 101اعع 210 اع متناقط ه00 


80 21جعء 101 


جموعة عمليات 010105 5وعع210 عستاعع صاعمظ عته 501 


هندسة البرمجيات 
مجموعة مختصة بالصورة 
المتحركة 


0101 اأاع موا عتانااعاط 1/1010 


مجموعة مراقبة المتتج 0201 0021101 اأعتتلمعط 
مجموعة من الروابط الميكانيكيّة وعم سنآ لمعتسقطءعء1 
مجموعة نابض - كتلة ماع 515 255]/-1108م5 


مجموعة/ حملة/ منظومة الوحدات 5أنهلآ 01 متعادلزذ امتاعصظ 


البريطانية / الانكليزية 


جهز 21011 
مجهاد - مقياس الجهد عع له ماع20 
مجهاد الدقة اعاع11012طع 01 مم1قاعع1ط 
مجهاد ضابط > #عاعمده0امعغاه 0001201 عصتناه؟؟ نه اعصوط 
الجهارة 

مجهاد مستدق 5 12 تممه 1 تمعطتلصه ل 
لاحظي 

مجهاد مشزّب 1ع 06121101261 اع لسك 1" 
تجهاد مشذّب دوار 9 11111011161 10131 
مجهاد مشزّب اع 012 ماع20 اع لسك 1 نهل باع صماءعع ]1 
مستطيل 

مجهار- مكبر صوت ععلوعم 5 


يجهار النظام الستيريوي - النظام اععلدءم5 ولطاع و5 معزماق 


مجهارات المغنطيس الدائمي 15 أعمع 1/12 الاعمفمصمءط 
جهر 1116050 
-2/11610 56211115 211116 1ءمصدع 1" م21 ه17 ع00 مك1 
مجهر ‏ الأمواج المكروية الماسح متعدّد النمط ذو درجة 806 
الحرارة المتغيّرة 


مجهر الانعكاس عمزمء05 1/111 امتاعع1]ع]1 
جهر لحقل 11120501 101عاط - أخاعوظ خطعانآ - لعاعهم ازع ]1 
لساطع والضوء المنعكس 

مجهر القوة الحانبية 1105606 عع :ه10 216121آ 
مجهر القوة الذري لك - عمزمءو م111 عومره8 علمامام 
مجهر القوة المسحي 11120560 عع2ه]1 عمتصصةء5 
مجهر المجسٌ (المسبار) المايسح 11050 عط10ط عمتصصةء 5 
مجهر النفوذ (التمرير) 6مه2/16205 متاءعا8 5مأوستلسخصة 1" 
لالكتروني 2111 

مجهر إلكتر وني 51 عمزمء111205 امتاععا8 ع لمعك 
ماسح 611/1 


مجهر تصوير بنية المعدن الصغرية طمدعع 1112110 


11050 121نا 8120 


مجهر ثنائي الناظور 


يجهر ذو إصدار حقلي 111610560 دماومتصرظ - 1م11 
مجهر ذو شوارد حقليّة 1105602 ذه1 - 11ع1ط 
مجهر قدرة لا[مطناك 201 عطتطاء511 1211760ع2[ علناظ 
بالتحويل ومشتق بالقفز 

جهر مركب 1111050 01110 تاه 
جهر نفقيّ ماسح 11110560 11128ع تنا 1 ع تدع ك5 


1112050 لمتستعغط 1 ع صتتصوعك 


مجهرية المح الحراري 
مجهرية المسح الإلكتروني ‏ اممء5م غ211 ممماءعاظ عمتصصمء5 
مجهرية النفقية الماسحة» (إزمهء5م0/]122 عصتاعصصد1 عنتصصدءد 
111 -0ناكك [ممه05 1112 امتاعهع1 55101 1لطاقصة؟] 1" - 6 
مجهرية انتقال الإلكترون المبرد 

مجهرية بصرية 1112056056 0511621 ع متصصوءة 116101 تدءلط 
كاشحة المجال الغزيت 
مجهرية تغاير الطور 
مجهز منتظم بالتحويل 
مجهز مننظم خطي 


2/11610560121 113516 ده0) عققلاط 
111105601 [دعتام 0 

و لع 21 1ناوع]آ ع سناع ادك 

لا[مرمناك مع:نه لع 1ه ناوعا لدع انآ 


الخطية )10 مجهزات وعتاطمناك )0آ لعنهلناوع] تمعماآ 
المنتظمة 

الخطية )10 مجهزات وع1[ممنا5 2[ 0ع 21[ ناوع] - تدعماآ 
المتتظمة - 

مجهزات القدرة المختبرية 15م ماك 01161 12601210137 
مجهزات القدرة 5عتاممناك عه 4عندلناوعظ - عسمنطءع توك 
بالتحويل 

مجهزات قدرة الرنين 15 متاك 2ع201 2121موع01 ع1 
الحديدوزي 


مجيب ترانسبوندر أرضى 11500201 8350 - 101120 
الموقع 
مجيب هاتفى آلى 5 + 1511م عطمطط 


مجيب/ ترانسبوندر أرضى م020 مزقطة1 1" 8350 10110 
الموقع 


0ع نكس] لدعا 


محاثات مشتركة 1/1121 
محاثة 10 
محاثة تدريجية عن لس1] لمأامع مع نعم]1 
محاثة متغيرة 120101 عاطفعة؟١‏ 


2 محادثة الكبل خآ نط علله] عاطوه 


محاذاة - اصطفاف معنام 
محارق 5 110120ظ1 
محاصصة زمنية 1 ع1 
محاضر جلسات مع 12 
محاضرات فيديوية ذات الطابع عااء5قم0) مع10 عم10 110116 
السينمائي 

تحافظ عللاع ع 0ط 
محافظ الأعمال 5 81051116559 
محافظة على الماء ا 
محافظة على المياه 1 01 مله و00 
محاكاة اورفك انافواك 
محاكاة الحيوية ‏ مقايسة حيوية عتأعستصره 81 


محاكاة المجائسة عطناع 00 نزع10ممده11 
محاكاة المكمن ‏ محاكيات الاحتياطي 0ل لخم تتعوع ]1 
محاكاة تركيبية وعلط علاأعطاموم 
محاكاة دينامية 101121111621 
محاكاة كمبيوترية 51 لعا ناماه 
محاكي نظام حقل العمل 155 - 1201ناتصنذ ممعاديزذ 10ء11 
محاكيات رفك لنانواك 


محاليل عضوية ملائمة 50176215 عنتصدع02 عاطتاهممرمءمز8 


حيويا 

محاليل قابلة للامتزاج ماصع 1ه عاطك14115 
محاليل قياسيّة 5 510102104 
محاليل محبة للماء 5 عنتانطم ه1110 
محاليل مضبوطة 5 اعد 
محاور الاستقرار وععحك 'راللتطمام 
محاور الجسم وععدى :له80 
محاور السفيئنة الحوية -محاور الطائرة وعم 
محاور المنصة وععجط مره أ1ند1ط 
محاور المواد الأساسة 15 112161121 للمأعسصاصط 
محاور إحداثية ل - 606 
محاور جسم الطائرة وعحخ 8003 المنعجلم 


محاور حركة نصف كروية مم1 - ملا 


محاور حركة نصف كروية 0 مم1 ملا 
محاور سفلى وشرقية 
محاور قرن من الحديد المغنطيسى 


وع<ة 10010 - أقد11 


وعكاه لا عتاأعمع مه طتامعمع ]1 
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محاور محلية شمالية - 
وشرقية - وسفلية 

محايدة كهربائية 

محب للحرارة 

محب/ شره للماء 

محب/ شره للنفط 
محببات |أيوسينية/ حمضية 
-محبة لإلكترونات 

محبة للبرودة 

محبة للشروط المتطرفة 
محبة للقلوية 

محبة للنواة 

محبرة - خرطوشة 

محتشي - مسدود 

محتضرات زقية 

محتمل 

الذكي 113156630 عتوى 
محتوى الغلاف الخارجي 


محتوى حراري نوعي 
محتوي التربة المائي 


محتوي طيني 
محجوز ‏ بشكل شريطي 


وك 1207/0 - أقو8 - طالزهلط لأوءم[آ 


1ه اناعم اعم 181 
عااتطمه معط 1" 

1170161 - 

- 011 
01115 عاالقطام 180510 
عالتطاممناعع181 
2539001101 
و تمزه مع ا 
عتاتطمهل[م اام 
علاتطاممعاع نالآ 
011 
11004 

لعصتكد ه60 

2060 
5م 

عاطوط ه21 

أتعادهن) أدعع ااعاص1 لمعاو1د11 
جاع 1ه مططهن) أععاعول 
2021 110151116 
لاملقطامظ علاععمرم 
أمعاطه0ن معنة117 0111م 
ااه اقنااق 
فك 


محدّد الحواف ‏ نمو 2050© 160 مسلط - لعسقوط - ععل8 


غشاء مُعْذَّى 

محدّد 

محد النمو الخلوي 
محدد الاتهاه 
الأتوماتيكي 

محدد الخطأ البصري 
محدد الخطأ البصري 
محدد الموقع 

محدد موجة ميكروية 
محدد موقع الأسماك 
محدد موقع الأسماك 


مآ[ 


011 


"آملث - 1ع100ط امناءع11ن[ علأمسامامم 


102101 الوط ل[دعتام © 
1002101 الللنة1 1[قناوالا 
11و20 
الا 
تعلاط ولط 
111 


محدوديّات - قيود تفرض على استخدام مادة ما 11016211025آ 
بنسب تتجاوز حدودا موضوعة مسبقا 


محدوديات لاع و11 لهه ناطع 00 01 005 1ه لساآ 
المعالجة التقليدية 
محرّك سيراميكى عمتعمظ عتستمعع6 


محرّكات (أكثر فعالية) ذات مردود وعصنعص8 غصع81 عدهك1 
أفضل 

محرّض الفولتية الأول 
محرّك بخاري 

حرّك صغري / مكروي 
محرّك نيوكومين البخاري 


7125 همالع (التمساوط 
علماعط8 لتوعام 
عتطاع داع 1/1110 


عطاعط8 متمعاك تاعسامع تن آل 


محرّكات التيّار المستمرّ الغير فرجونيّة :21010 120 ووءاطدونةظ 
محرّكات التيار المباشر القرصي 5 من 12[ عملا1 عاوادآ 
محرّكات صغرية 5 2121 
محرّكات متدرّجة ‏ 210605 اعزمع]5 ععصماعناع ]1 - عاطفعة17 


ذات ممانعة مُتغيّرة 


محرّكات متدرجة/ خطوية 1/0101 نتمم مع اك 


محرّكات محور الدارة 210601 ع1نأفصضث اتنع من 0عاصءط 
المطبوعة 

محراك 2111 
محرك اع 
- محرك التيار المستمر 1000 محرك 101061 


ذو ملفوف توالي ل)([ غرك 8/0168 12 لصناهك1ا - وعترع5 
محرك الاحتراق الداخلي 
محرك تحريضي / حثي 

محرك حَنَي أحادي الطور 210101 120161102 عققطاط - عاعصزد 
محرك حثي ثنائي الطور 


عطاعط8 نه ناوتاط مدهت ل[مطععان1 


1101011 1101 


1001 1102ع س1 عمقطط - 110ل" 


محرك حراري عمتعمظ غدء1]1 
محرك ذو خطوات ا 
مخرك رئيس أولي - ناقل ال حركة أولي 10171 عصساوط 
محرك عن القطب 001 م201 0م520 
محرك متزامن 110101 كنامده اع زم 
محرك نفاث عماعصظ امل 


محرك نفاث توربوفان يأخل جزء من عصتعصط غ16 ومدمر8 
تحركات 


كول 
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محركات التيار المستمر 21/101015 10 11015600161 لهدمتاعة1 
ذات القدرة الحصانيّة الجرئية 


محركات بيولوجية 5 اوناع 81010 
محركات تبادلية ع8 عمتادء0]ماعع ]1 
محركات تعمل على دورة اوتو وعطاعصظ عاء) - 0116 
محركات حيوية 5 ]12122 
محركات كهربائية 5 تاناعم 181 
محركات كهربائية - 11016055 ع1زاء116 أعصع ]1 ااعمفمصمءطم 
ذات مغنطيس دائم 

محركات مسطحة 5 عالدعطةط 
محركات مشتركة 5 0111ل 
محركات هز ذاتية الحركة 5 م تامدخ - كاعم 
حزوز براغ 2812885 


حزروز دليل موجى 0'آاى - 0121102835 علتناوء :ه117 1160م 
محسّات قياس الممانعة 
محسّات للأبخرة العضوية 
نحسّات للضغط 

مبحسّات للغازات 


1110 

5 53511176 اط 
75 له م1 
١22015 75‏ ماوع 01 
75 116اووع21 
5 029 


محس حيوي مضحم 6501 لمعاع81010 1160امبدطط ععهم1] 


و0 

محس ضو ني 01غ]ءع6]ع21000 12112101 1001 مم0 
للأشعة تحت الحمراء نقطة كمومية 

محسات حيويّة لقياس الممانعة ‏ 810562850155 عتتاعسنلءم م1 
محسات طبقة الأصبع الحيوية اع ه81 اأصارامععع سا1 
محسات محثة 95 1لا ع1 120 


محسات/ كشافات/ مستشعرات حيوية 15 20 
محسنات اللصق 
محسنات المتتالية (الانتساخ المورثاتي) 2207201655 ععمعناوء5 
محسنات مفيدة للتربة : مواد 
تضع عتاضر #لسية وجريعانت مع الفيرميكوليك والبيرليت 
والرماد المتطاير لتحسين مواقع المناجم المهجورة والترب 


5 01651012 كر 


ماع01 تعمتك [نهك لماه /عمعظ 


21001 


ه825 


محطة تحكم رئيسيّة 001101 1135161 
محطة ترحيل راديوية 0" تلإماعآ 12016 لمتتادء 1ه 1' 
أرضية 

محطة توليد الطاقة (الكهربائية» خمماط تعتومط 
محطات الأساس اللاسلكي 
محطات التتبّع الأرضيّة 
محطات التقوية/ إعادة البث ‏ محطات المتلقيات 71122500120615 


55 835 ووع1ع 11711 


01011110 11311115 575 


محطات الخدمة 5 518176 
محطات لضخ 5 2111101118 
محطات العمل الكمبيوترية لع امه 
محطات أرضية 5 0نا10 © 


محطات توليد طاقة أعيد تزويدها كاصداط ونه لمعنه :وهمع 18 


511 - 0ع15ءم015[ 


محطات توليد في مواقع 


مُتبعثرة 
محطات حمل / رفع - محطات المصعد نآ 
حطة ا 
محطة الاسعافات الاولية فى 5628108 4نى أذدتلط تدعصة11 
ال حظيرة ْ 


محطة الاسعافات الأولية 2 لتك 1151 


حطة توزيع غصذه 51220 
محطة توليد طاقة ‏ تعمل 0م112 - ازووه*1 - أشقاط عامط 
بوقود أحفوري 

محطة سيبروك الأسترالية 
محطة شورهام النووية 

محطة عمل - المحطة الطرفية 


أصواط عاه0ةطوء5 
أصقاط تمعاع تلطا ستقطء ءتمطك 
0 


ععمعنع1ع ]1 امتاصمعنع] ادا 


حفزات 0011 
محفز ثلاثي المفعول +015 :ه10 - عمتط ل 
محفز حيوي +25210212135 
محفزات انتقال الطور 015 تعأقطة1' عمقباط 
محفزات زيغلر - ناتا 5 مأنلدل8 - معاعء21 
محفزات فريدل ‏ كرافت كال كالهنن - اعلع 1 
محفظة علناومة 0 
حفظة بكي عاناوصة© تإعاعناظ 
محقنة دافعة 1ء 211118 ع1115م 


خاع 11" م111 


محكم - سدود للماء 


محكم الإغلاق 51 
محكم الغلق لم5 علاأعمم 11 
محلل ]1 
محلّلة ع1 
محلحلى علاعع 850آ1 


محلل حالة 121 عتماك 
محلل كهربائي لقدرة الطاقة 
الشميسة 

ذا - 5مع2([ممك (111) تدم أ]قصدء ]1 تعمسام أمه1 
محللات انتقال فورير السريع 
محللات طيف الانزياح 
محللات مأشب المرشح 


مع012نتاعع 81 1عنزه0 :50131 


5 1111اع 50 1م51 


5 :11116 01 علصوظ 


محلللات منطقية 65 نع 10 
محلول 501 
محلول ‏ هلام (تحويل لول دمنؤء 0059 061 م1 دمتان[اه5 
إلى هلام) 

محلول أحادي الطور 16له5 عققطاط عاعصزة 
محلول تحليل ال ال 
محلول اما الصلب 10> 50114 قصتمتة 6 
محلول خال 0 عم11 
محلول صلب / اليل 05متاننآه5 50114 / «متاننآه5 50110 
صلبة 

محلول صلب استبدالي ه51 5011 لأهده تان تاوطناك 
محلول صلب 1ه 50114 0221 تانغتاوط ناك 0عرع010 
استبدالي منظم 

محلول صلب أخير م نناه؟ 5011 امصتصسع]” 
محلول صلب فائق الإشباع 2 5011 6152012160 ماك 
محلول فائق الإشباع 0 516152011216 
محلول كهربائي/ إلكتروليت 5 
محلول مائي 5نامع نالوم 
محلول ممدد/ مُنْف 3 م11 
محلول زوج انك اا 


محلول منظم حمضي - دارىء حمضي اع كلاق لأعم 


حلي - ضمن مزيج عناخ 1 ماعو ]1 عط 10[ - باتك م1 


التفاعل 


محؤّل 1115101" 


أ ءاكناظ 11م 


تاداع ته عتالإلهته 


محوّل تحفيزي 


حول تفاضي 11511 امتاطعنع ]اما 
محوّل خافض الفولتيّة 11510111 100131 -معام 
محوّل لورجي الغازي(جهاز يحول المادة 0 أ ناآ 
الصلبة إلى غاز) 

محوّل متعدد الملفات 5101 عسصنلم ةا عام مك1 
حول حلل/ مقوم إلى 0020765105 لمالعلط - 15 - تتعو[موع]1 
رقمي 

محل مختزّل للعع نالع لعصعهأقصمم 1" 
محوّل مصغْر 11 
محوّلات التيّار الكهر بائي ع لدعتتاءععا8 
محؤّلات السيطرة 15 001101 
محوّلات الطاقة للتحسّس الز/ #5ععنالقصةء1 عستقمءد عاعصى 
يي 

محوّلات اللب الصفائحي 75 001 131211112160 
الرقيق 

محوّلات حلقيّة 11015 101010131 
محولات دارات لوحات 5 202 اناه 11 
التحكم 

محوّلات طاقة الدفع / 5معع 182250 عتناووعوط لمث عع نم8 
الضغط 

محوّلاات نبضيّة 5 211151 
محوال ‏ محول الطاقة 11 
عور - وتتة - 7 
محور التراتيب / العينات علهصتل1 0 
محور السينات ‏ زمن الكتابة عمس مامالا 
محور الصادات وتدى - لا 
محور حامي - حافظة المغنطيس - ناكم 1مأعع امعط 
أرومتشور 


محور حركة ‏ ارماتشور -محور الحركة المغنطيسى 110811156م 
في المولّد ‏ المحور المغنطيسي الدوار ‏ الدرع 


حور حركة قرصي 16 مخ عمنز1' - عأواما 
محور حركة قر صي 1 تخ عم:15]:' عاواما 
محور رئيسي دحك لأوماعماءط 
محور شاقولي/ عمودي منحة لدعتامء 17 
حور ضوئي وتحث [دعنام0 
حور عصبي مر 
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محور قللاب القطد علصديت 
محور كهر بائي كحك ادعتاءء181 
محور محايد/ حيادي كنحةى امسعكح 
حور ميكانيكي وتعث لمعتمقطءء1/1 
محور ور اثياً علطعع 12105 1" 
محوران بيانيان وععحكى امعتامة1 0 
محوربصري لهوائي الرادار أاع زوع ه18 
محوري كل احتحك 10151 
حول نازه| 
محول الدخل 1ع 11251013 نم1 
محول الطاقة الشمسية ف ا ل لك 
محول الطاقة الصوتية 1122501 50121 
محول الطاقة الصوتية/ السمعية عع 0 عتأقنامع م 
محول بصري طاعاارد لادعتام 0 
حول رفع 135101101 ولا - معام 
محول طاقة - كهر ضغطي عتماععاعمجع 21 - عع نلقطة] 
محول طاقة تأثير هول 11250 أوع811 الد1آ1 


محول طاقة كهر ضغطي اع عنالقطة!' عتاءعاء م0جع1ط 
حول طاقة مغنطيسى 
5 2 
محول طاقة مغنطيسى 
0 ٍِ 
واعا كاذك عمقطط عصتاعخ 10م2آ1 1160متادهن) 7الدعتدمناععا18 
محول طور سريع بسيطرة ألكترونية 

محول كهربائي بصري 
محول ليف متعدد 
القنوات 

محول من تيار إلى فولتية 
محول من متزامن إلى رقمي 
محولاات 

الوميضية 410005 محولات 


12501 عكناع 1 اقمع ماعمع 112 


عع نلقطة 1" ع تكناع 1 نأو ماعمع 112 


أعاتاع ته لمع تناععاء مام 0 


12 - أععممهن) 01055 اماك تعط1ط1 


111 امصخ ععمعلء مساقصة 1" 
لمائع101 ه16 متطاع زم 
0) 


05ل اعاعء تمن حاقة11 


محولات الترددات 59 1101161101 - امآ 
الصغيرة 

محولات الترددات الصغيرة 1522510152615 لإعمعناوء22 امآ 
محولات التقريب 0025611655 02]1053لكده]مزملى علأووعءعنا5 
المتتالي 

حولات التيار 15 0ه أقصه1' امتامعنهء ]1ن[ عاطفتيهة/؟ تمعمنآ 


التفاضلية للتغيرات الخطية 
محولاات (وعخا'”«آ) 5تعامء0007) ع0[حصحك - 10 - [مأاع01آ 


الرقمية إلى تمائلية 

محولات الطاقة 1110 
محولات العزل أعد25101ة1 1 15012105 
محولات القدرة 112151011 1م20 
محوللات اللب الحديدوزي 59 001 - عالتتتعء 1 
محوللات اللب الحديدوزي 5 0016 ملاع "1 
محولات الميل سبك 5 مم5 1111 
محولاات َائْلٍ إلى نامل - 15عارء مهل لادتعا[ 10 عماحمم 


لات تيار مباشر إلى تيار مباشر ‏ 012561560155 على - 100 
لات ثنائية الميل 15 0017) 121681211185 عمزه1د 1هنانآ 
محولاات خط التيار المتناوب 11325101101 عمنآ عم 
محولات سمعيّة/ صوتية 2 5آ5ع112م]قطة] ععذزه7؟ 01 وذلناك 
محولات فولتية  -‏ 00056216155 لإعمعباوع- 10 - ععمااه7ا 
إلى - تردد 

محولات فولتية إلى 0015 لإ اعبلوع1ط 160 عع 1012 
توتذد 
محولاات متحكم مها بواسطة وعطاء]51 1164ه اده دمع ازنك 
السليكون 

محولاات متزامن إلى رقمي ولع 0ن [مااع01آ 10 طاعموم 
محولات مفاتيح تحويل 
الإرساك/ الامغبال _ مقاتيم إوسال. استقباك 

محولات من المتسلسل - 25عاءكده0 1161[هموط - 10 - لمعه 
إلى - المتوازي 

محولات من المتسلسل - إلى 75ع1ء5م00 أعالمدط 10 امتعة 
المتوازي 

محولات من المتوازي - إلى 5تعاتع تدم 2121ء5 ه10 اعالمموط 
المتسلسل 


محولات وميضية 


عطء 1 علاعوع ]1 الماقطة1 1" 


وتعااء تطهن طوح1 1 
محيّد 1 
محيط البطاقة 
محيط القرص 
محيط تقاني ‏ كرة التقانة - تكنوسْفير 


حيط دائرة عع لع متلا 01 


005 0010 
ع015[1آ 00210101 


ماعط مده صطتاءء 1" 


تطط دَرَجِي 

تخابر خاصّة 

مخادع ‏ رجل القش 
ارج 

مارج تحجيم الاوساط 
نخازن الغلات 

خاطر 

مخاطر و تهبديدات 
مخاطرة 

محبوزة 


عتعطمة هع 

2 131680202ظ1ظ1 

211116 
511207 

1355 

15 ع1للدء5 11013 
5210 

122105ظ 

15 لصخ كد11 
الآ 

111 


مختبر هندسة البرجيات 'إ012101ط2.آ عضتاعع صاعمظ عته 501 


مختبرات التأمين والضمان 


مختبرات بيل 


015 ا 11711 112061 


5 78+27 لاع 


مختبرات 1260126015165[ 212211005 نامتحصمعع1ء'1' 51020210 


قياسية للاتصالات بعيدة المدى 
مخترق على تنبكة الإنترنت 


عترّل 
مخثرات 

مخثرات مجذافية 

مخرج 

حرج بيانات ممتدة 
حرج مقابس / قدرة 
تخرجات طرفية 
تخرمة 

خروط 


تتععاعة 01 

ع ع1 

11 لكان 
ماع00 

5 عع 200016 


وده 


8100 - غ0 2262[ 0ع0مع اد 


أع0111 عاعمامرععع3] 1ه نتمبومط 


لم01 
/اع1101 


ع0 


مخروط ثنائى اع 81551 مد1 لعتعمهة1 لودع اممعاظ 


مستدق مازج مرسل 
مخروط ضوئي 


عد00 ألاع انآ 


مخروط مقدمة الصاروخ - قبّة الرادار- رادوم عمده 12 


مخروط نانوي 
مخزون مضخات مائية 
11 _ 5 غخطط 
خطط الأطوار 
الأحادية للماء 


مخطط المدار الالكتروني 


001 


015 111010 - 0أممسصونط 


خم - 5 


أعاة11 101 تقلع 013[ عمقاط لتتقدطلا] 


01121 1مناعع 181 


غطط تشكيل (تكوّن) 
الوصلة 

ع11لداء14 101 05توئع 1012 متناخاط11 ناو ستقنع 013آ عققطاط 
مخططات الأطوار / مخحططات التوازن للجمل المعدنية قاء]5لا5 
خططات الأطوار الثلاثية 


3 - 101121211011 111011011ل 


5 21256 لاقع 1" 
عتااماء1 101 5لتوم1ع 012[ تصتاط 1 تناتو8 5تتقع 013[ عققطاط 
خططات لأطوار خططات التوازن للنظم المعدنية 75تعادلا5 
مخططات التشوّه ‏ الإجهاد 
خططات لتوازن 


511655 - 511211 5 


18001111111111 5 


خططات أطوار التوازن 5صتهجعة21 عققطط - حصسعءطتلتن18 
مخطط 1111 
مخطط استقطابي عمودي تمع عد1ه2 لمعتاءرعء؟ 
مخطط الاستقطاب 1ع 20131 
مخطط الإجهاد/ تشوه تقلع 1012 صتهماك /ؤوع نام 
خطط الأعمدة المتناست تقطن 831 عتقده1اممه1ط 
مخطط الخطوط المستقيمة طمة0 عصنآ أخطعتهة 5 
مخطط السرعة ‏ الزمن طمبه2 0 ع1 -وانعماء17 
مخطط الفضاء تفرع 1 ععوم5 
مخطط لُطاور/ المطوار م 5213501 
مخطط المرحل البسيط ع 2ع12010 زداعظ] عامساى 


0 


0 


مخطط لوقع الدائري م012 تمازوه2 صماط تقناع 
مخطط نسياب جزئي مقع 015[ ه11 امتاخوط 
مخطط انسيابي ع 1101 
مخطط أطوار وحيد المكوّن 10 256اط نإتقصل] 
مخطط أعمدة أفقية طن 821 
مخطط أعمدة بيان لعرض معطيات محددة وفق 6م028 نمه 


بياني 210 
ه01 تتدظ دأمعله؟1باوع1411111 
مكافء 

خطط تدفق تحكم 00010 - طصهين 108 [منتاصكك ذققلت 
التوع 


مخطط جانبى 1026010 01 23/0116آ 101ع21آ 
مخطط حدود الطيران للطائرة المعنية مهل 8 
مخطط دلالة 1ن متأم سعزوء0آ1 


مخطط رئيس / الرسمة الأصلية 1011 1125162 


مخطط زاوية الفتل - عزم الفتل 2922ع12[ 10156 - عناوئره1” 


مخطط شعاعي 1 1237 
مخطط غقدي / ملاحي الا 
مخطط عام مومع 1013 لوتعمء 0 
مخطط كهرباء القلب 0 - تفع ه01 مع متاءه 181 


مخطط للظواهر الطبيعية و المنطقية 
مخطط مادة الأساس 52 - تتعصقاط عنوخ1أوطناك لعاعمصمقطت 
المقنونة 

مخطط متعدد الدخول 


مقع مزه لآ 


عمتعطء5 ووعععى عامنالن ك1 
مخطط هر تزسبرونغ راسل 101201832[ 1اأعذكناكآ عصناخمكمامع11 


لياني 
مخطط وايبول غ210 الناطزع 1 
مخططات 5ع ع5 
البيانية 14177131 مخططات كمتورعة 11 أمتكتك1 
مخططات الأجواف الهوائية تفاع 1160م 
مخططات الأطوار 5 21135 
مخططات لأطوار الثنائية 5 811811 
مخططات لتتابع 15 م1610 نه 5 
مخططات التشارك 15 0011360121101 
مخططات التمدد م1865 
مخططات الحالة 5ه حاء ع 5101 
مخططات الحزمة 5 20313864 
مخططات الدقيق 111 
مخططات الكائن 15 أنه ز1 0 
مخططات النشاط اناعم 
مخططات لنوع 5 013559 
مخططات سانكي 15 5211 
مخططات مميزة قطامة1 0 


مخططات نوع الداخلي الحافا 
مخفضات التوتر السطحي الحيوية 
مخفضات قوى الكبح 

مخلتب عأماعط1) 


قحاصرة1© 1355ع1ع 12 وتول 
210 
65 10128 
مخلخلات فوق صوتية 5 111125011 


مخلفات نشطة إشعاعياً 9 عكناء 1130102 


محمد الانعر اج 0 النولا 
محمد الدعامات 55 م016 
ميض عالتصمع 8 


مد 110 
مدذخرات ‏ خلية وقود لاعن املظ - وعترع د18 
مدذّخرات (بطاريّات) بوليميريّة تعمتزامط 
مدخرات حمضيّة رصاصيّة 5ع لهك 1.620 
مذّخرات شمسيّة 11 501231 


مدّخرة بطاريّة بوليميرية بروتينيّة 820161 تعستزاهط ماعامعم 


مداخل الدخل/ الخرج 015 1/0 
مداخل الشارع وأعلص] امع اد 
مداخل الموصللات 35 173 - 1630 
مداخل الموصللات 5 12 1630 
مدار الإلكترون 01 
مدار الترابط نط0 عسنلمه8 
مدار جزئي غير 01211621 1ه1ناءء1101 لع1مناءء20] أوع:017آ 
مشغول ادنى 

مدار جزئي مشغول 011181 خة1باعع2101 لع 1مناعه0 اأمعطع 111 
اعلى 

مدار جيوتزامني 01:01 10115 مقط عط نومع 6 
مدار هوكل الحز يئي 11 1م1ناعع1[ه21 أععاءن 11 
مدارات جزيئية غير 5 :131ناءع1101 0م 1مناعء مطل 
مأهولة 

مدارات مهجنة 15 1116110126 
مداري لهغخنط01 
مداري ذري 0111 عتصمغىم 
مداواة وريدية لإطةظاعط 1" 5ناماء 101050 
مدببة - مستدقة 10 
مدة ‏ استمرارية ‏ بقاء 10 


مدة الاستخدام/ فترة الحياة عكنآ أه0/ عكنآ عمكاءه/11 


مدة الاستخدام/ فترة الحياة فترة علنآ 101 عكنآ عسكاره57 
الحياة ضمن العبوة 

مدة الإمساك عصنة]' عمنل1ه11 
مدة الهطول المطري: مدة استمرار المكصنة ]1 


الهطول المطري وتقاس بالدقائق وغالباً بالساعات 
مدحلة : أداة ثقيلة تحدث بحركتها رص حبيبات 
التربة / حصى الطرقات قبل تعبيدها 


دع 1011 


مدخرة ذكية لإاع 821 القصرد 
مدخل اا 
مدخل ‏ دخول 1ك 
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مدر للبول 8 
مدعومة ملآ لعاعوظ 
مدغم ع 
مدفع جيني 20111 
مدفع جيني 00 عع 
مدفع / مسدس الكترونات نا معاءء 81 
مدمج 18 
مدحة مع منظومة الملاحة العطالية 1815 ]1 هم ناهرعء )م1 
مدمغة 1111 
مدواة حيوية ‏ إصلاح حيوي م2101 
مدونة (سجل) الحوادث 108 


مدى الاحداثيّات 115 01 113286 
مدى لأداء 565 مخأنال 
مدى لأداء اا 


125 ام ناعه 11ل ص0 (1015) 'زإعمعسوعوط تاعلط نرع/١1‏ 


مدى التردد العالي جداً والمتعدد الاتجاهات 

مدى لعزوم 2 015 1121156 
مدى رؤية المذْرَج 26 21ناك1/ا وناك[ 
مدى متوسط - مقياس متوسطي عأممء5هو1/1 
مدير الانتاج 121251 أعنله1ط 
مدير التزويد 1ع8 1222 ع1[ مصنام 
مدير المشروع 1212281 أعء زم1ط 
مدير معامللات م1212 اه اأعوقطة] 1 111105011 
مايكروسوفت 

مديرية سياسة المجال الجوي 20112 ععةمدمنخ 01 عله1ماءعرزدا 
مدينة وينيت في مقاطعة مونتانا عا 
مذاب انالك 
مذبذات بيرس 101 ععنمواط 
مذيذب 0510 
مذبذب الإلكترون المنتقل 05011926015 دهعادها8 هع ]اقصة1 
مذبذب الموجة الجيبية / موجات 050112608 ع1/00آ عمزد 
مذبذب الموجة الخلفية 818/0 - 05011126012 ع0ه/11ا مه تعاعو8 
اع 031 01 05112015 11ع1ط لاعووه2) عه/11 لتم تكاعو8ظ 
مذبذب الموجة الخلفية المستعرضة  <-‏ 89800050 - 2011025 
الكارسينوترون 

مذبذب بلوري 05101 015121 


مذبذب توافقى / تناغمى 1 عتم مس11 
مذيذب حر الأداء 0511201 عمتصصي8] عم1 


مذبذب ذو فجوة واحدة 1 00117 - عاعسام 


مذبذب فجوة واحدة 1 0001) عاع مام 
مذبذب كليستروننٍ 
مذبذب علي 


مذبذب مغنيترونيٍ 


لاف اوزكد قن 1415 
01 1همع0.آ1 
51101 1م تناع مع 113 
0آ[”2 مذبذب منُغم 5 11641" 
مذبذب موجة 05011205 ١19906‏ - 1هتلاعد8 6م198 - 1341 
خلفية دائري من نوع 0/1 
مذبذب موجة خلفية :05011260 1506لا 20هلكاعد8 ءم132 23/1 
دائري من نوع 0/1 
مذبذبات الصد 15 عمكعاءه181 
مذبذبات انبوب قدرة 101 عطنا1' عمط 
مذبذبات إزاحة الطور 51 األتاذ عمققطاط 
مذبذبات بلورة كوارتز 
مذبذبات ذات ترددات 05118608 لإعمعنوعءط - عاطفعةما 


المتقلبة 
مذبذبات كولبت 


00112112 015211 5 


101 5غأامآاه © 
1ف اناك 


مذبذبات محكومة بالفولتية 0501126015 101160ه00 ععهااه17 


مذبذبات متعددة 


مذبذبات مصفقة 5 مم6018 


مذبذبات ميزر الغازية 05011126015 2/1251 025 6م/ا1 ستوءظ 


الشعاعية 

مذبذبات ميكروية 115 306 21/101011 
مذذبذبات هارتلي 051 م111 
مذمم بالأربيوم 64 تصقتاتطا81 
مذممات سالبة 15 مم11 11 
مذيب ماع 50117 
مذيب تنسيق خمع 50197 عمتتهم 600105 
مذيب شامل م5011 لد5اعء الطل] 
مذيبات عضوية اع عتطوع 012 
مذيل دودي علاعع 111 ه117 
مَرّمر - مشفر عل ممعم 
مرابط خارجيّة لمصتصمة 1 عل1كان 0 


0101 - تامالع ]1 معاوعد[آ 1دع11ن0 


10651812 65 


مراحل التطوّر 0 [دعاع 10م صطءء 1" 07 وعم م51 
حل التمويل 
عل إخافة 


مر 5 11111011 
مر 

مراحل تحضير الألياف 

مر 

صر 


5 0110231لم 
5 01101 1ومزع2 نزع م11 


5 2217515كم - تئزوء0آ1 


حل تحليل التصميم 


حل خر 3 مضخم 5 نم00 ذتاع1][امسم نعبومط 
القدرة 
مراحل دورة تتومع 1012[ عاطم مصتماباة - 5ععها5 عاءنزن - ملآ 
الحياة - مخطط عربة 
مراشح الجر يان المتقطع 0 
مراشح حيوية 821011 
مرافق امع م3 01 
مرافق ادع 001 
مراقبة 111 
مراقبة الحاذبية نه 1 60121 
مراقبة العمليات الإحصائية ‏ 201اته00) ووعءمع2 لوم 512151 
مراقبة العمليات ع5 [متاصهن ووعءم2ط 51011511691 
الإحصائية ©5176 
مراقبة الموظفين 5 عت زه 1م 
مر قبة أفقية نط0 عمصنتلدء 11 


مراقبة درجة 1ءع11 1121م0 ع512ل] 01غ1لمه81 عتلخمضء صصص ]1 
الحرارة باستخدام الليف البصري 


مراقبة عمودية لط لدعتامء 17 
مراقبة و فحص 11310001 
مراكز تحو يل 1056 - واعاخدعن) عطنطء]5111 م 1اأمضناوءع دآ[ 
المقصد 

مراكز فراغية واعامعن) معتعاد 


مر كم 126015تامتتاععة لع1اص 81 أاصستمط لعواط ادعام:1” 
بتواتر عمليات الضرب ذات النقطة الثابتة النمطي 

وح مؤينة قمة] عصتعتده1 
15 101117623 110101 


ص 
مرايا دواره بموتورات 
مر 5 :0131 - تاحصم 


يا مضادة للإيهار- الوهج 


مراة 111101 
مرآة اهليلجية 111101 عتامطوعوط 
مرآة براغ 111101 581355 
مرآة حرارية 11101 غدع11 


مراة كروية 11101 لهع 1 تعامك 
مرآة للرؤية الخلفية 11101 عا تدعا 
مر 3 مستوية 1110 عتقاط 
مر 3 مقعرة 1101 عالوعط 00 
مرآة منحنية ولمواكك اعنة ده 


5 


منشور ماسح دوار 1111501 21152 12115وه5 11011158 
مرباة ومؤصلة داخلياً م11 
مرباط تبادلي رقمي عع 1161 12[1لع01آ الاعسسبامص] لوعاكبك1 
للمعدات الموسيقية 

مرباط تبادل 85101 - عمه11عام] ععزنه2آ القصرد لععممطمظ 
للأجهزة الصغيرة المعززة 

مربع 50110 
مربع متوسط الجذر 5101 - طوء]8 - 11001 
مرتبة 101 
مرتبة ثنائية - أرقام ثنائية مالع إممصنظ 


مرتبة حاسبية سوداء ألع01آ[ أمعدمعءد عاعماظ 


مرتبة كبر عل تاختصع ه11 01 معل01 
مرتبط بليف تعطلط ى ه10 المعصتطاء مم 
مرتبط كيميائياً «رالدعتسعططكت 
مرتبط و غير مرتبط 5504 لدى لعأمكو55م 
مرتبطة ببعضها لعلماء 60011 
مرتكزات 015 

ععع 1ع 1ع ]1 


مرجع - اسانيد الدواسة 
مرجع صفري ععمع نع ]ع 276106 
مرجع عمودي 

مرجع/ مصدر اساس 
مرجعيّات مُستقرّة للفولتيّة 
مرجعية اتجاه دوبلر 


ععمعاعاع 18 ادعنامء17 
ععمع نع 11 001 
وعع مع ع1 عع1701]3 عاطماك 


ععطعنء 11 عصطتلدعط تعاممهد[ 


مرجل ع 8011 
مرخل / مرحللات عه / تإداع]1 
مرخل الحالة الصلبة لإهاعظ عنهاد 50110 
مرخل الملف 127اع] أعمخده0) لصخ 0011 لهنه تامع كمه 


والملامس التقليدي 
مرخل إطار 

مرخل تلفونٍ 

مرخل متعدّد الأقطاب 
عالي الكثافة 


1120 عصنةط]1 
'تهاع] عما1' عدمنامعاء 1 
1120 إأأقدعءدآ اع اط عامم مك1 


مرخللات التأخير الزمنى 5 (زواء0آ[ عستا" 


مرحلات قصيية مُعلبة 


5 علا لقمع5 
395 لع6 1 112160 زمزوع ص8 
مرخلات قصبيّة مفتوحة 15 ع5 وعم 
مرخلات كهروميكانيكيّة 5 لمعتسمطاءع دهاعم 81 
112 امعتتقته اععدده نتاععا8 عومصعغتاط لوتعمع 0 
كهروميكانيكيّة للتطبيقات العامة 
مرحلات الترددات الراديوية 
مرحلات الجوف المحوري 
مرحلات الحالة الصلبة 
مرحلات الحالة الصلبة للقدرة 8(5[ع1 51216 501104 عمط 


اع ]1 
5 م001 املاط 
5 عنهاك - 50110 


مرحلات القدرة 201161 
مرحلاات للفتاح القصبي ع لطاع ااه - لعع1 
مرحلاات لنوع - التلفوني 35 مم10 - مامطمعاء 1" 
مرحلات مستقطبة 5/إ16613 201211260 812560 '(الدعتاعمع 11 
و محيّزة مغنطيسياً 

مرحالات مستقطبة وإماع1 لعتتتدامط 
مرحلة التعويق عققطط ع صنل هماع ]1 
مرحلة المضحخم الصاد غ528 تعلتامسة مالظ 
مرحلة الموجة الفعالة 55 عنه'1ا عكتاعم 
1 مرحلة سريريه آ[ عققطط لمعتمتاك 
مرحلة صادة غ512 تع كنظ 
مرحلة ما قبل التسخين 528 المعطءوط 


عققطط لمعتصطتاعوءط 


مرحلة ما قبل سريرية 
مرحلة نمو لبخار (1]85م8 عقه26 تنامصة/! عتصدع01 1ماع11 


معدني عضوي 
مردود التشريد ‏ فعالية الازاحة ‏ لإعصعء811 اتعدموعدامة1د1 
كفاءة الإزاحة 

مردود انشائي لم111 1021ماع نمام 
مردود على الاستثمار - الريع لاع طتاوع 11 0 لتنااعك]1 
الاستثماري 

مردود على الأسهم لإألناو 00 ممباعك] 
مردود نوعي لعالا عحكتاععء 111 
مرذذات مرطبة للهواء 520001 
مر سب 1201 عع 21 
مرسب بالحرارة لم 11وومء2 :زالدعتانزامضوط 


مرسبات كهر وستاتيكية - مسرّع / #ماهاتمعععط عتتماومناءع181 


غوضن كبربان شاكن 

مرسل 1111 
مرسل ع 111 - 1 
مرسل السيطرة لعا ا لستقصطة 1 1مخاده © 
مرسل السيطرة المتزامن 1 ال ا 


مرسل 1522512161615 لاع اااععع 1 15ا0 هطع صنزقك 2521ع كلمل 


مرسل 15225121]1655' - اع اااععع] ونامط هطع صنزة [د5مع الملا 


مستقبل متزامن عام 


101712521 512651010115 4517:116110110115 166171 


مرسل مستقبل متزامن و لامتزامن عام 11 
مرسل/ مستقبلين ولع كاعم 1 عل مه 5 
41" مرسللات ع ص 


المباشرة 1"112 مرسللات 5 تطتقطة 1 111 أمعرعزط 
المباشرة "1 مرسللات 


غير المباشرة الوا مرسلاات 


15 71 اعع11ما 


5 2/1 أعع12011 


مرسلات الحالة الصلبة ع 1س عنماد - 50110 
مرسلات الحالة الصلبة اننع عنهاد 50110 
مرسلات الرادار 12021 
مرسلات الراديو '1111ه - قتعا تسحصم1 82016 الم 
المضمنة سعوياً 

مرسلات الستيريو المضمن ترددياً 159 516160 1 
مرسلات الموجة المستمرة 351:11]16155 12 ع1721آ كلام لاصتاةه © 
مرسلات ومستقبلات 5ء17ععع1 لتك 5ء ا لسقصة1' 130160 
راديوية 

مرسلة بيانات لعا تستقطة1 1 10212 


مرسلة هاتفية '1/لى - عا الستقطة]1' عدمامردعء]1 عتأننامعم 
مرسوم (تشريع) الوقود | لصنعي 
مر سوم أعث 2105 تتداءع ]1 لصخ 001101 عمتسمتلة عم داك 
أعى اع تاعط8 عتطامام 


اعخ واعناط علتأعطامزم 


مرسوم الطاقة الذرية 
مرسو م(تشر يع )| اعث لإعناآه 01د 1ناوع] 'زاناتانآ عناطساط 
السياية العنطييية للمرافق 
مرسوم(تشريع) شيرمان لمحاربة أعلى أكناتاتاصكة تتفمتعطا5 
الاحتكار 


مر سو م/ تشريع اع لإأعلد5 لصخ طخلدعط عمنكة 6021 


216 


الصحة و السلامة في مناجم الفحم 
مرسوم/ تشريع أندرسون للأسعار 
مرسوم/ تشريعماكورميك 
لمي 

مرشّح ضوئي / مستقطب 


اعث 0ه15ع00ك - عمط 

أعث عاعتحط1م 110 
تعلاط طعاه ل 

مع012112 ذم اع 11اط [دعنام 0 

مر شح ضوئي مستقطب 11 م 81161 لدعتام0 

مرشح غير فعال 

مر شح 

مرشح (فلتر) إمرار منخفض - مرشح 

(إمرار) الترددات المنخفضة 


1م211 علزوقوط 
ا 


عاط ووه - الام[ 


مرشح التداخل الكهرومغنطيسي/ عل 1811/1171 
الترددات الراديوية المتداخلة 

مرشح 0000 البطيء 11 5و5و2 امآ 
مرشح لتمرير الكامل تعلاط وقوط اام 
مر شح َف 11 غ01 - اقهة11 
مرشح الخط الكهربائي عالط عصنآ 
مرشح لشبكة 5ع 1 عازه حاءلر 
مرشح لموجة الصوتيّة السطحية ‏ برّاد مناشير ‏ آع111]6 52816 
مرشح نتقائي لتيضيات اع 111 2م1أووع:1محدمن) - عواباط 
مضغوطة 

مرشح إمرار الترددات العالية 2115 وقوط - اع 111 
مرشح إمرار الترددات العالية 5م21 و5قوط طاع 111 
- ن) مرشح إمرار الترددات العالية #عالة1 وقةط - 11185 خ0-1 
4 

ل) مرشح إمرار الترددات المنخفضة 11162 وموم - 1.0 0-11 
1 - 

مرشح إهليلجي تع الل لدعنام تالا 
مرشح نسل ع1ة1 اعووع8 


مر شح عُرير حزمة / عالت ومدملصدظ8 / عالط ومدملمد8 
مرشحات التمرير النطاقية 
مرشح ثلمي 

مرشح ثلمي 

مرشح حالات الصلابة 


اع اط طاعأهاظ أعوزعظ - لمدظ 
ع1 (طعاهلط) أعوزع ]1 لمودظ 

تعلاط دعنهاك 50110 
مرشح درجي عاط مع200آ1 
مر شح سعوي حاث اع 11 ععطها عدم دن عاتاعدلس]1 
مرشح عازل كهربائياً متعدد 11162 عتناءءاعلط معتردام ه31 


الأداء 


مرشح للون ما تحت الأحمر ‏ الفلتر الثتلوني 111162 عذممطعقط 
1 مرشح مشتق عل لعتترعط 11 
مر شح مياه الغسيل 


مرشح مياه تحت الضغط 


م12 امهة11 عالط 
اعلا ع1 عتناووعوط 
مرشح نطاق ذبذبي م211 لمقطوقوط 
مرشح وسط جيبي 1ط دنلع81ة عماناسهن 
مرشحات الأكياس المنزليّة 
مرشحات البتروورث 
مرشحات الموجة الصوتيّة 1"11]615 11/000 عتأدنامعك عع هنك 


15" ع5تامطعد8 
1 طاتده تدع 8 


0 ةا 


ولع" ع الاععاعم 
مرشحات تشبيشيف 5م11" تاعطاوزطعط0) 
مرشحات تغذية القدرة 


15 طناك ع نولوط 
15 14013 - اأقناد[ 


ع1 عاعناموط 


مرشحات صرف فرعى ع1 قطتهة 1106201 


مرشحات ضوئية كع لدعتام 0 
مرشحات غشائية 15 عصوء اصع 1 
مرشحات فعالة 5 عاناعم 
مرشحات قماشية 15 قتلء21 - امات 
مر شحات كالمان 15 تمسطلة 1 
مرشحات لفائفية / 1م11 عاو01آ عع 21[ 01 عع10 جد 
قرصية 


مرشحات متسعة تحويلية 
مرشحات مثلمة بصرية 
مرشحات مضادة للتشوهات 
مرشد ‏ دليل - طيّار - قبطان ونم 


5 1مالعدمدن) لعطاع ادم 
5ع طاعاملط ل[دعتام 0 
15" عنامدتلذث تأسذط 


مرشد سولينويد +110 10مدع[ه50 
مرض السل 5ع طن 1" 
مرض باركنسون ع35ع115 مقط لاوط 
مرض مناعة ذاتية 65625 0111111116 نال 


مرض ناجم عن مورث واحد 565 ع 1اأعتاعع 1/1010 


مرض هنسن 5635 1121561 
مرطبات للهواء 1 تسن ]1 عتم 


مر فاع - بكرة 11 11> 


مرفاع لولبي عاع د تاع01 5 
مرق طاممر8 
مرقاب تلفازي 0 
مرقم داخليا - بينية التصبع 11 
مرقمن 1011 
مرقمنات وثائقية 5 1000111111 
مر كت 31 


ا قولبة كتليّة ‏ 811 - 0ناهمططم0 عمئل1ه21 علاسظ 
مركب مستقطب كهربائيا 004 20131 
مركّبات 5 ) 
مركّبات القولبة العجينية 001050101205 21010128 طعناه2آ1 
مركبات بين معدنية : مركبات 5ن مهن علالوأعصسمع م1 
تحتوي على أكثر من معدن 
مركّبات خزفية - سيراميكية 
مركب الفلوراباتيت وصيغته 2)0(:0023ر)ر 1 عناوم ه م11 
مركب سهل الانصهار: يتشكل عند التبريد 
وتحؤّل الطور الصلب للمادّة -وبطريقة عكوسة ومتساوية 
الحرارة - إلى طورّين صلبّين جديدين مرتبطين بشكل وثيق 


0015 ع لمتة زع 


5 


مع بعضهما البعض . 

مركب قولبة صفيحة ©51/1 0تناهمصصه© عصنتل1ه]/8 أععطد 
511 

مر كت مطاطي 020 م00 عاتاعمدممه181 


مركبات ذات مطرق - قالب 00202051165 عستتاة/8 - تعمم 00 
أساسي نحاسي فوأ مركبة ذات رابط من النحاس 

مركبات فلوروكربونية من الكربون والفلور 11108002125025 
مركبات قولبة 5 211010128 
مرككبات كربوثنائي الإيميدات ‏ مركبات» و5علتطتهةنخلهطاجه0) 
كربواثناني الإيميدات 
مركبات لا عضوية 001-95 1110152111 
مركبات هيدر وكربونية مشبعة ‏ 119000215015 5211112160 
مركبات/ 4[110[5/001-15خ قتتطاع اع 51 - 15101ءم015آ[ 


خلائط ممُتّنة/ مُقَوّاة بالتبعثر/ التشتيت 


مركب نقطة الكم 0511 1006 001121011121 
مركبات 0111 
مركبات السيكلوفان دع طق طم م1 0 
مركبات الهيبوكلوريت م11 


مركبات أاريجية 00010115165 
مركبات أيونية 00-5 علده1 
مركبات تساهمية 15 أاتاع 0011 
مركبات ثنائي اللاكتام - مركبات اثناني اللاكتام ع 1811 


مركبات ثنائي أميدرازون ‏ مركبات 5 - دا 
اثناني الأميدرازون 

مركبات ثنائية العنصر 
مركبات ذات مطرق/ قالب 
أساسي معدني مطرقها من الالمنيوم ‏ مواد مركّبة ذات مادة 
رابطة معدنية من الالمنيوم 

7242111 - 1هاع21 لعع10171طاعظ - عخه1باء2211 112تناام 
مركبات ذات مطرق/ قالب أساسي معدني 
معززة بدقائق أكسيد الال منيوم 

كا مركبات صلبة حيويّة من الصف 

8 مركبات صلبة حيويّة من الصف 
مركبات صلبة طيارة 

مركبات صيّادة - باحث عن فضلات الطعام / 
المغذيات ليقثات ويعيش عليها - وكيميائياً هي هادة تتفاعل 


8111217 1-65 


1121112 تنا متام 


)21 15 


5 كَل 01355 
5 7[ 01355 
105 12116ه170 


5016 


وتزيل جزيئات أو جذور حرّة 
مركبات صيّادة للجذور 
صيّادة للحموض 
عضر 

مركبات عضوية صناعية 


عع اع كمع 5 1و3012 ]1 

6 1 اعم 

0152111 5 

5 015211 ملاع 0زم 
ت عضوية متطايرة 701205 ص00 عتصدع0 علتلداه7ا 
كربونيّةاومواد مركبة كربونية 00122051665 02101 
مركبات كيميائية عضوية 00122011203 عاصدع 1202 1دعتسعطات 
مركبات كيميائية عضوية 00122011205) عاصدع01 ل[دعتسعطات 
مركبات متطورة 


مركبات متعدد الإيكسايتن 


15 1172164 ثر 


5 مط ام 1/1111 


مركبات معقدة أيونات - جزيئات أو ما شابه - 1-5 
ليغاندات 
مركبات مفتوحة - اليفاتية عتتمطمتام 


مركبات ناقلة/ موصلة 1 علناه 0ه © 


مركبات هيدرو كربونية غير 119/12500215015 25341112160 ل1 


مسبعة 


مركبات وسيطة كيرالية 
مركبة أثناء تصنيع 


عام امخخط0 


تإاماعة1 


218 


مركبة أفقية لقوة ع1010 2 01 اأمعمه ص00 


مركبة شاقولية/ عمودية ع0زه1 م 01 أعدهمصطده© لوعتامء17 


مركبة فضائيةاوروبوت فضائي سآ اتمأعصواط 
مركز لأرض اع أجاعه مع 
مركز التخزين 1017وومع1 لامعتامع0 
مركز التقوس/ الانحناء اكه قلا 01 تتعامع 0 
مركز الثقل اإخذكة 0 01 تعامع 0 
مركز الصدم هلو كناعمء5 01 تعامرع 0 
مركز الضغط عتناووء 51 01 ماع 
مركز الضغط عتناووع 51 01 تامع 
مركز الطفو اع طععة 1/11 
مركز الفئة خصذهم 111 0135 
مركز بحوث تعامعن) اعتوعوع 13 وعتدمناععاءم1م 0 


الألكترونيات البصرية 

مركز تنسيق فريق الاستجابة #عادعن) 8110م01ل0601© 012811 
للطوارىء المتعلقة بالحاسوب 

مركز '1:1]61) - تتوء1 ع5مهممزدع] لإعرعع نعصاظ لعا ممه 
تنسيق فريق الاستجابة للطوارىء المتعلقة بالكمبيوتر 

- اختصار ل 003) مركز ثقل الطائرة حيث ‏ 06 لهتعننىث 
مركز الثقل 
مركز سطح 
مركز للتسلية متعددة 021617 ]2عتتتصنة عاص 12لعصسنل 134 
الاأوساط 

مركز وطني للمواد المركبة 
مر كز 121011231101 لزع 10متتطاءع8101 101 تعامعن 21م لخدلل 


وطني لمعلومات التقانة الحيوية 


0 


تعاطعن) عازوهمططه) 21م ادل 


مركزات الإجهاد 5 - 511655 
مركزالتجارة العالّي تعن ع1120” 17170110 
مركزي التغذية لع ماع00 
مركزية امع 1 معع ع8 
مرمّز 000 
مرمر/ مفكك ترميز 000 
مرمزات 5 1نمغع1ام0 عاعمك القطد [دأمعصسعنعم]1 


بصرية تزايدية لقياس زاوية المحور الحركي 
مرمزات بصرية لتعيين 5 1م00 عاعمك القطاد 


زاوية المحور الحركي 


مرمزات بصرية 82006175 1هع11م0 عاعمى كماد عاناموطم 


لزاوية محور مطلقة 
مرمزات زاوية المحور الحخركى 1 20مع0ظ عاعمة المطاد 
مرن عتأموا18 


مرن ‏ مطاطى: صفة العودة إلى الوضع الاولي لمادة امعتلزوع 1 
بعد ثنيها او مطها او ضغطها 


مرنان - رنّان 1201 
مرنانات ميكانيكية 15 انع تتتهباءء 1/1 
مروحة دافعة معلقة اع لاعمه2 0ع20ع مكناكم 
مرونة 1م1810 
مرونة إكاااها» ثلا 
مرونة الحرارة الحوية الع تاف ماءه متتعطا ممعم 
مرونة المخدم الجوى اتأاع تأمماء ع5 0ع م 
مرونة جوية لإااعتامواء مجعم 
مرونة ضوئية 5111 ة1ء 200 
مرونة فائقة ات لت كه الت 
مرونة لزجة عنأقماء م1715 
مرونة لزجة 1710 
مريء 210101 
مرياش عمطة1 
مزارع التروية ات ام اماعط 
مزارع ذات كثافة خلوية عالية وع1غ1نا0 (واأقصعج7آ 1اع طع 111 
مزارع ذات معدل تفاعل مضبوط 001601265 اعاة8 - 160 
مزارع مائلة عتنكلنت أصماك 
مزالج / مغلاقات ع1 
مزامنة 21001011 
مزايا الألياف البصرية 5ك ونوطاط لوعتام 0 
مزايا المواد ال مركبة 215 غنوه م00 01 ومع قاطه كلم 
مزايا تقانة 5م 1م00 ع1 01 نزع10مصطءه 1' 
الألياف البصرية 

مزايا منظومات 725ع]ولا5 1عط11 [وعنام0 ص[ دمع ه صو كلم 
الليف البصري 

مزايا 5 01 5ع1015201522128 لمث 5ع 0113112خر 
وعيوب الطرائق 

مزائج 265 
مزائج بوليميرات 65 تعستجامط 
مزائج دون نقطة الانصهار: إلى 11601165 عتاععاناءهم111 


اليسار من نقطة الانصهار فى مخطط الطور 


مزائج غير منحلة عاطة صصص[ 
مزائج فوق نقطة الانصهار: إلى 5عتناءة21 عناءع ا ماعمعم111 
اليمين من نقطة الانصهار في مخطط الطور 

مزائج لتطبيقات الأغشية 5ن ع نوعط 1/1 
مزائج مع أليغوميرات عتتعسدمع 011 
مزائج مقاومة للحت - مقاومة التآكل أخطمأناوع ]1 - م1اكة1طم 
مزائج منحلة ماله 815 
مزائج مواتية للحام زللمعصط معل1ه5 
مرج 0 
مزج البيانات الحوية/ السرعة 8ضل<ة/! لدناتعمآ ه12 عنى 
القصورية الذاتية 

مزج بارومتري/ قصوري ذاتي عسمنعحن/ة امتاعم ]مده 
مزج بالصهر عستلمعاظ غاع131 
مزج ترددي ع لم11 
مزج ترددي عل20عع11] اعمناك 
مزج خطي على التسلسل مرحلة إثر عصن )8 عصنآ - مآ 
مرحلة 

مزج داخلي 11 
مزج سريع عسمتدنكة لأمرمك]ا 
مرج وتخثر ع انف عصطل: 1/1 
مزج/ خلط م1 
مزدرع عأ خصم ص8 
مزدوج - كامل عع امن1 - الب 


مآ مزدوج التوازن طراز 
مزدوج حلزوني فوق 


عاطةاواظ مم19 - مآ 


تناع عاطبدهدآ 1د1ناعع1ه ص 1معمناك 
جزيئي 

مزدوج/ قرن الانحناء ‏ عصتاصنا060) هقمع - عستلمعظ 
تزاوج الاستطالة ‏ مقارن ثني - انعطاف ‏ تمدد 

مزدوج/ قرن قص - قص عمتام ناه تمعطاد - تدعام 
مزدوجات - أزواج 

مزدوجات / مقرنات مولدكس 
مزدوجات إخماد الحريق 
مزدوجات حرارية - قرن حراري 
مزدوجة - الغرض 

مزدوجة النواة 

مزدوجة أيروديناميكية 


ال لمق 

1411110622 00 

5ع امن 00 عناط لمظ 
1111 

101131 05 

1أه1 10112 

1م00 عتتتمح جلمتعم 


مزدوجي الألفة و نمطم 
مزر - نوع من الجعة عام 
مزرعة الرياح ةط ااا 
مزرعة بادثة ع لنت 1ع ماك 


مزرعة تربية ورعى الماشية قصعة 500 له عاءما5 


عا ان 0115 اط م00 


مزرعة مستمرة 

مزروعات في نسج الحية 11 
مزود بالطاقة 1 
مزود خدمة بر امج مك - تعل1ده] عم اتكتاع5 منادء1اممم 
مزيج للا 
مزيج النيكل الكروم لتناخصده 1ط أععاعتل1 
مزيج فقير بالوقود 1 طوعآ 
مزيج من طورين عناأ 8 عمقطط - 0ل 


مزيج نصف بلوري 5 عم 211 ]015 تتطءك/ كتامطم1 ممم 


غير ميلو اغير يعم الكل 


مزيح حالة ترددي 5تعاللطذ عققطط لدءه]منعع] عمتطعاهة ]1 
قافل 

مزيح طور رقمي تعاقتطذ عمقطاط 1[ماع زد[ 
مزيح طور لاترددي تعالتطد عمقط8 1هع10م عع مدهل 
مزيحات الطور وتعالتطذ عمقطاط 


مزيحات الطور ذات 5تعاكنط5 عققتاط عل15جآ ماعن لممعتسرعهة 
الصمام الثنائى شبه الموصل 


مزيحات تماثلية عاذ عمامسم 
مزيحات طور الموجة الميكروية 5تعالتط5 عمقتاط عكه:م 1/1 
مزيحات طور دوار وأعاكتطذ عققطط :101210 (إملدعه 1 
فاراداي 


مزيحات طور ريغيا سبنسر 511]655 عققاط تععموم5 عزوعع ]1 


مزيل التشفي ر/ المقسَم 


1م11 اصع د[ /جعلمعء10 


مزيل التضمين 1010 
مزيل النمط اع مم اذ عله1310 
مزيل فحم برجي 6102201 101761 - 0عاعوط 
مرصوف بحشوات 

مساحة 11 


مسابر الأحماض النووية و20 لدرخ عتعاع كح 


مساحات مشغولة محدودة سنآ ععدم5 


مساحة 1م 


230 


علخ ععة لاك 


السطح 


تحت منحن علا لك علدلا 


مساحة ذات خطوط مستقيمة 162ل تدعصتلتاعع1 لعلعءم5 
مساحة قطاع دائري ماع56 ى 01 
مساحة مثلث عأعصمةت]” ى 01 
مساحة ومساحة مقطع وعنث لمدمتاءء5 - 010355 مخ وع1م 
عرضاني 

مساحية وعم 
مساحيق سيراميكيّة ع0 علمطوطع 0 


مساحيق غير متبلورة/ غير منتظمة 
الشكل 


9 12010101159مر 


مساحيق معدنية 5ع 1/1131 
مساحيق ملونة 5م 
مسار لأيضي للةاتطلنه عنامطماء84 عملا 
1621م امه طام قمعل مهنع ع1 
مسار صطناع جانبي للغيوكسيللات 2 5ودملزظ عنهايدم:ز1 0 
فسان صطناع حيوي طاح علأعط ام و81 متام 
وي 
مسار افتر اضي طغه2 امناماما 
مسار اكتشاف دواء له 1015001761 ع نامآ 
مسار الكلب 01 
مسار المقاومة طغدط ععصماوزوع ]1 
مسار بين الحبّيبات نه هوفع مع نم1 
مسار حر وسطيّ طغدط ععع2 مدع ك1 
سان راسخ 5ن80] عاعة:]' - أقه1 
مسار فوري للطائرات عتكم1' عاتمتلع صصص[ 
مسار فوسفات السكر له 'تتطلد عأقطمومطط عوماوعط 
الخماسي 
مسار مقبول للخدمة /إةاكطلدط ععذكتع5 نقه 1/11 لعامعءععم 
السكية 
مسارات قاخة2 
مسارات 12000 
مسارات ‏ مسالك 0 


775 ع لاوط 01 
5 1101 متم 


كله 1هع011) 


11 


مسارات ناقلة كاعة] 1 1ممع 1ه © 
مسارب 0015 
مسارح منزليّة واعاوعط]!' عمده1]1 
مساري متداخلة للأقطاب وعل ماع16 لعنمانع 0ع م1 
مساعد أه انال مر 
مساعد 455151810 
مساعد رقمي شخصي 25 [121اع01آ أمدموضءط 
مساعد نفقياً تصن" لعأواومقم 
مساعدات تخثر 5ك غطذاناعد 0 © 


عسمتاعوط نه 15خ عتدهنتاععا8 125 1تاقدء11 ععطتهأواد[ 


مساعدات قياس المسافة الالكترونية لركن السيارة 


مساعدة التطوّر 1ش دعصم م1ءء10 
مساعدة ملاحيّة للخ اهدده نخدع11211 
مسافات فاصلة صغيرة جادا )1ط تتعستط 
مسافة التفويت ععمماواا ركام 
مسافة قصيرة اند )ماك 
مساقات التعرض 15 1805111 


التعرض الثانوية 221555205 عتناومص<8 /2021مء56 


مساقات التعرض الرئيسية 2815588([5 عناد0ما8 لاتمصاعط 
مساقات إستقلابية 75 م 11و طاواع 11 
مسالك التصنيع الحيوي 05 علتاعطاه:ز5ه81 
مسامات دقيقة 5 ظ212 
مسامات كبيرة لك اه لمانالا 
مسامية 201051 
مساميّة مفتوحة 20120511 ناعم 0 
مسامية التربة /11وه2ه 5011 


مسامية مسدودة/ مغلقة /إأزوهه2 10560© 
مسامير تعيبر دليل الموجة 
مسامير قمط 


مساند/ حوامل مدوّرة قابلة 


75 1101111115 عل نناعع11731 
نك ف زه لاله 


داوع عسصتلاه] عل1تازلل 


للتدحرج نيتريديّة 

مساهمة البخار في التصريف الثقالي ممده 
مساهمة المطور اط 011 تاعمه1ء:1068 
مساهمين 5 عتقطام 
مساو لثقله ذهباً لإطانةه 6010315 
مساواة افاوديكا 
مسألة توضيحيّة ع اطامع2 ع لهاك ن111 


25: 


مسبار التربة اععناك 1أه50 
مسبار لاسلكى 1210 
مستبينات - محلللات 1100 


مستبينات غير فرجونية 5 وو16 81151 


مستثمرين قطاع خاص 5 6 عامط 
مستجمع الامطار 
مستجمع الأمطار حد فصل مائي تنساب عنده لعطومعاة/71آ 
المياه باتجاهات مختلفة لتتجمع في مناطق مناسية 

تجيب تحكم مرور 


الطائرات (المستجيب الخاص بحركة الطيران) 


دعل الاعمتطاء 01 


112111 002101 50101 


مستجيب خبائي 81101 801 
مستحاثات 1115 
مستحضرات التجميل الحيوية ع 81 
مستحضرات دوائية حيوية ع8 


مستحلب للزيت في الماء 
مستحلب للزيت في الماء 
مستحلب - مزيج من سائلين / أكثر يتوزع فيه مأ واناصرط 
أحدها كقطرات مجهرية / تحت مجهرية 


51111 نظ معنه11 - م1 - 011 


ةساط تتعاه 0011-1-11 


مستحلبات دقيقة 1 1/1110 
مستخرج العتلة البصرية م6 نزعرع.آ لوعتام 0 
مسترد حرارة 01 1ع مناعع ]1 


مستزرع : بنية توالدية في النبات تحوي جنين ‏ يتم 566064 
إمدادها غالباً بالمغذيات 

مستشعرات 
الضغط ذات كبسولة الحالة الصلبة 
مستضد - مولد ضد 


مستطيل الرشح 


علناومة) 51216 50110 - 5625015 ع الاووعرط 


م 


0211 11210 لم1 


مستطيل الشكل اع م ع1 
مستعاد 10 
مستعر ض 1111 
مستقبل ع1 
مستقبل 1م عع ]1 


مستقبل عع - لكآ 
تقبل التغاير الفوقي 

مستقبل الضوضاء الحرارية 
مستقبل الطاقة الشمسية - مجمع شمسي - 8م1ء060116 5011 


اع ااعع ]1 عانزلمعأعطمعءم نام 


81015 لمستتعط]' تعنزععع ]1 


لاقط شمسي 


و عع 15ع اعوط لاك 


مستقبل المشتّرك 
مستقبل راديوي بحجم 
الجيب 


"111 مستقبل ستيريو ‏ 76أعدع1 معتعاد بإاناعل11 - طامط 


اعلاعءعع 8 120160 5120 - أععاعمط 


تع لااععع ]1 00101 


مستقبللات داع لاع عع ]1 
مستقبلات البروتينات المتممة 05 مزععع 1 الاعصع ام مده 
مستقبلات التلفاز ون العو ع1 1717 
مستقبلات التلفاز تحتوي على 65"اعءوع1 6الاء1ة5 م[ النناظ 


مستقبلات التلفاز عن طريق 76525أعهعع1 159 عا [اعاة5 أمعتزط 
الساتل المباشر 
مستقبلات الرادار ع عع 13001 


ودع زععع 6 1]3010 


لراديو 
لستيريو المضمّنة ترددياً 
لقطاع القابل للتبلور 
مستقبللات حيوية 

5ع عع 112010 عطن'1' متتاباعة'؟ اماع07 لالاعالو8 


مستقبلات راديوية أنبوبية مفرّغة تشتغل بالبطارية 


ولع عع معتعاك سآ 


105 


112115001 5 


5 11ن10ع2521010 


مستقبلاات نظام 75 51/5161 205110111115 010631 
تحديد الموقع الجغرافي العالمي 

مستقر 5111 
مستقر عاطماك 
مستقرٌ تسيا - مستقرٌ بشكل ملموس ع1طها5 (201811ةاوطناك 
مستقر - ثابت - سكوني عتتماك 
مستقر حرار يا عاطة 05 عط 1" 
مستقطب 21011 
مستقطب 201112 
مستقطب الخروج 1 اود 
مستقطب بيضو ب اوعنم نلا 
مستقطر غسل الرمل : الماء الناتج عن غسيل 0 ناد[ 
الرمل في وحدات معالحة امياه 

مستقلبات ع1 
مستقلبات ثانوية وع اناو ط ةن نزنه0جامعء5 
مستقلبات في ال حي - ميتابولوم عدده 1ه طماء 1/1 
مستلم :]عع ل 


252 


عاع م عع ]1 


كل 


مستلم نطاق عريض نع عع دوماع 17110 
مستلمات 3 
مستمنعة 111110 
مستندة على معلومات جوية 3564 2212[ تنكم 
مستهلك 0015 
مستهلك تقنياً - لم يعد مُطبقاً أو عأاعاهوط0 7«المعتصطءعء 1" 
مستهلكون منفردون 15 101101121 
مستهلكين رئيسين 5 [(2111081 
مستودع بيانات 71015 10262 


مستوطنة - فطرية - أصيلة : تصدر/ تحدث بشكل 5نا0طء12018 


مستوى أعلاع] 
مستوى التكامل علدء5 مومع 12 
مستوى الخلاء أعناعآ لمتتاباعة 17 
مستوى الصفر اعناعآ 2616 
مستوى الطاقة أعلاعا ل(عتعمط 
مستوى العتبة أعناعآ 10[مطمعقط1” 
مستوى الكفاءة أعلاع] لإعمع 81 


مستوى الماء الجوفي الضغطي (يسبب 2 6"ع.] علتاعصدمدعنط 
ضغط الماء الناتج عن فرق الارتفاع) 
مستوى المتقبّل 

مستوى المعطي 

مستوى الياه الحوفية 

مستوى إعادة التضبيط 

مستوى تعقد البرنامج 

مستوى جبهة كرة الإرسال (الفص 
الجانبي) 

مستوى عتبة الكمية 


أعلاعآ 1مأمعععم 
أعلاعآ 100201 


عاطة1 نم1121 


أعناعآ أعوع 1ط 
00162 قتع معط 


أعناع.] عام.آ ع510 


أعناعآ 10مادعقط1 إاتخصمن1 0 


مستوى عدم أعناعط أعع 811 - عودع للك - لع تتتعوط0 - هلل 
ملاحظة تأثير عكسى 
مستوى غذائى أعلاعآ عنطحزه]” 


مستوى فرعى بينى أعناع انوع م1 


مستوى فيرمى أعناعنآ لمصرعط]1 
مستوى محدّد 


مستوى حلي - محاور 


أعناعآ 0م 11اععمره 
وععحى 0م5137 طغأرهآ8 - [علاع.آ لأوءعم[آ 


خاضعة للشم 


عصماط عتامتاء8 
أعلاع.آ عاعمآ 


مستوي 21 
مستوي اقليدي ‏ الفضاء الاقليدي ‏ فراغ ععدم5 مدعل :اعياظ 
إقليدي 
مستوي الماء - منسوب الماء ‏ سطح الماء الجوفي عاط 117 
مستوي أرضي ا رق 
مستوي ترسبي تعطماط عنتمخاوطياك لعاعمسقطن - تعد[ 
موجه (الليزر) 
مستوي سطحي / وجهي عصقام عمعة18 
مستوي سكوني اوناع[ عتاماق 
مستوي مستع رض عطماط عذء 22051 1" 
مستوي 1211/81 - اماعط أمعلد "تلوط 1عاد11 عمكام ةرد[ 
مكافئ مياه الشرب 
مستويات الأمان الحيوي واعناعآ إأعلد8105 
مستويات الثقة وأعناع.آ ععصع ل ده 
مستويات الطاقة وأءناعآ لإاعنتعصط عامعصءط جومماععاظ 
الالكترونية الرئيسيّة 
مستويات انزلاق وعطة م مناه 
185 لقمع51 عاع مآ 


مستويات إشارة المنطق 
مستويات ذات تنضيد متراص 
مستويات ع7نالع2*00 معاد - تناه لصخ دعصماط عتسمام 


وعصماط 0ععاعدط - عوه01) 


ذريّة وإجرائية الأربع خطوات 
مستويات رقمية 5اعاع1 1012191 
مستويات طاقة منفصلة 
مستويات قصوى للملوث 5أع/ا6.آ 0011212112121 :1/12 


مستويات متقطعة 


وءلاع.[ لإع تغط عاعنووادا 


5أعءلاع[] عاعنهوادآ 
مستويات مرجعية عم معتع]ع ]1 01 وعصقاط 
مستئصل الأسهر 
مسجل الأمر 
مسججلات متسلسلة 
مسجل الإزاحة التسلسي وتعاواعع 1 اكلنطكد امترءد أاذظ تناهم1 


114 
اع أواعع 1 1251111011021 


عع 1مامع5 


ذو الأربعة بتات 
مسجل تعأقاعع] التطد (5150) 0101 امترعد ص1 لمتترعم 
الإزاحة ذو الدخل والخرج التسلسايين 
مسجل البيانات 


101 


مسجل التقريب تعاذلعع1 22]102نده مك - عالأووعمعلاك5 
المتتالي 

مسجل الكاسيت السمعي 
مسجل وظيفي 
للاستخدام الخاص 
مسجل وظيفي 
للاستخدام الخاص 
نستجاات. الإراسة اليسارية 
مسجلات الإزاحة اليمينية 
مسجلات الدخل 
المتسلسل وا الخرج المتوازي 
مسجلات الدخل المتوازي 5تعاداعع8 01046 562121 سآ اعللمموط 


والخرج المتسلسل 


مع010ع6 6 عمة1' 10لناخ 


تعاقاعع 1 0221 1أعصناط عومصغناط - لواععمرك 


أعاذاع12 10021أعصناط عوممعتاط [داععمهم 


تعاقاعع3] التطد أزعآ 
تعاداعع3] التطذ خطع 1ك[ 


6 0116 أعالوقدط ص1 لمتمعهد 


مسجلات لدخل 15 016 22121161 ص[ اعالدعوط 
والخرج المتوازيين 

مسجلات القللاب وتعاقاعع 2 م110 ناا 
مسجلات الكاسيت ١055‏ ونعل0 معع3] عاأاعوقدءمع1710 
الفيديوي 


مسجلات الكاسيت الممغنط 
مسجلات حركية إزاحية 
مسجلات دوارة 

مسجلات كاميرا الفيديو الرقمية 619ع600<ته0) مع10؟ 10181121 
مسجلات منسوب الاء 


25 6م12 عتأعمع 112 
وتعاقاع6 التطد عاستقط زد[ 


ع 5ه 1ناء 11 


5 اماع[ - 1172161 


مسح افواتك 
مسح - تصفير تدعت 
مسح استقصائي يحناً 1115 اء8[07 1*0 ع الاعع رهم 
عن حفازات حيوية رائدة 
مسح الإطار مم11 
مسح الهدف مجالياً - ماسح نمطا خطوط المسح موع5 125161 


ةع اع 35 ]1 


مسح جيولوجى لات اناك [وعاع10مع 0 
مسح زلزالي عطتصطصطمء5 عتمرواءك 
مسح شعاعي عستصصةء5 130121 
مسح غير متشابك عقلططةء5 لعع12نعاه1] مهال 
مسح لو لبي الك 5/ 
مسحوق 12011 


مسحوق الكربون المنشط: 0202 0ع21ناعث لع نعل رهط 


مسحوق فحم نباتي المنشأ معالج كيميائياً لتحسين خصائصه 


م0 1111113 [لستنالث 10م 1ك 
مسحوق زجاجى البنية (غير متبلور 001510105تك - عل1ه2 


بلا شكل) 


مسحوق كربيد التنغستين 5ع عل1610هن) اعاوع 101 1 
مسحوق/ طحين الخشب ه710 117000 
مسخنات فائقة لك اك لك أل 
مسدس - شكل سداسي 11 
مسرّد كلمات 61055317 
مسرّع / مسرّعات 5 عع | 10101 اععع ذل 
مسرطن عع ما 001 


5211111000 


مسرع إلكترونات تزامني/ سينكروترون 
مسرى المسح اللولبي 


عاعة1أخصوءك5 لدعناءع1]1 


مسرى بيانات 5 102618 
مسرى عناوين دناظ وو0012 ىم 
مسطات التجفيف م1011 
مسطح الانحدار/ التسلق عصقاط اعغنط مآ 


1 0ع نار 


سطع يائق 
مسطح رئيس 


ه11 112[01 
051 3220 مقاط 


مسك سجلات عطامعع 01 1معع 1 
مسكن 1112 
مسكوبات مكبو سة في 5 مكمأنطمة 01 لعستسق] 
الغرافيت 

مسلفنة 0 الك 
مهسلل - تقاطع عاعم]” - 5ووه02) 
مسلك محوري عنام لمتحم 
مسمار المحور صلط أمحزط 
مسمار رفع دوار العذذا اريت 
مسماع مائي عطمطم 111010 
مسن أاعنوع ع5 
سكل شعاعي تدع 016 نام 
سكل مفصي عطتتوع8 املاط 
فميكك مفصلي للمقبض ممتمدعء8 علل مدآ 
مسئن دودي ا 


مسهلات التحويل 


مسوّي 0 56 


عه" عصتطع 1ك 


مسوحات متعددة 
مسؤولية المنتج 


2111001 


111107ط 1[ أعتلمعط 


مسؤولية قانونية 111 طخ ممموع5 لادعع.آ1 
مسيطر التخزين المكثف 0021011 عع 56012 112355 
مسيطر الذاكرة 011 مهن ممع 1/1 
مشابك خرج مائلٍ 5 أناص نا 0 ع10قطىم 
مشابه لحركة القذائف عناكتلاهط 0151 
مشاركة بخط 8 16آ 001331321111621015) 103162 
اتصالات البيانات 

مشاركة ثلاثية خطعلة001) عام 11 
مشاركة كلمة المرور 18 22551010 
مشاعل الغاز وعطاء1ه1 625 
مشاعل اللحام دعطء 1ه عصنلاء177 
مشاكل التصميم الصفائحي ع [طه22 تعزوء12 عله نم1 
مشاكل العيّنة وطعاطاه2 عاممتةك 
مشاكل اللف قمع 1 طه22 ع صنلل م111 


مشاكل تشغيليّة/ عملياتية 
مشاكل وحلول تثبيت 5011111015 0ى قتاعاطه:2 م[ - عاهه.آ 


قلاع اطه2 [هده مهعم 0 


الهدف 

مشاهد مركبة على خوذة قغطعن5 لعنصناه8/1 أعساءط 
مشاورات وعاع 01 
مشيك - ديوس - سهار / مشامير ب مشابك قصلط روط 
مشيكة المشبايك خخ 01 عطتلة1 © 
مَشِدّت 1110[ 
مشتركة أنه 01 م001 
مشتقات 10 
مشتقات الديناميك الهو ائي و 11غة 102130 عتمتهط ول مجعم 
مشتقات نظامية 51220210 
مشتل: مكان يتم فيه أعداد الغراس والشتول ‏ لاإلء5منال2 
وبيعها 

مشحون 60 
مكلت المجهاد 201 تلعمتصطت 1" 
مشروع الاستديو العالمي أعء زم 10لنك5 1وطه1 © 
مشروع الجينوم البشري 2 11111 


18115 


مشروع عمل 


مشروع مانهاتن أ [220 2121 لسد 1 


مشروع مشترك عتناخمة؟ أسامل 
مشروع ميانمار لأنابيب أع210[6 عت1اعماط 011 - اقصصة 111 
النفط 


مشروع هارفرد كلهاري أعء ز20 اتقطقلم 1 1121210 


مشع متساوي البث 101 عام ه150 
مشعات بوقية 175 110111 
مشعات ثنائية المخروط 5 م6 1م181 
مشعات سلكية 1 علا 
مشعات شقفية 115 510 
مشعة 0 


مشعرات دفات الدحرجة قمع نكم ععاءء ]1 
مشغْل المؤازر الآلي 
مشغْل الكاسيت السمعي 
مشغْلات القرص المدمج ‏ مشعْل الموسيقي 
مشغْلات أقراص الفيديو الرقميّة دع 1ط الا[ 
مشغل مرمطاك ه117 
ل مشغل - 
مشغل الفيديو 
الرقمي الستريع 
مشغل حيوي - اوبيرون 

مشغل ملف - صوق 

مشغلاات 

مشغلات الأسطوانات المضغوطة 
مشغلاات الأسطوانات المضغوطة - 5تع/إ212 10151 اعد مده © 
مشغلات القرص المدمج 
مشغلات القرص المدمج 


01 عل متكزعم 
م133 عمة0101نام 
5 601 


مم0 - ل 


0107[] - ؤمع:2133 ووع ارط معل71؟ 1م1اع01آ 


)0 
101ناعك 0011 عءزه17 
121 


5 ط0151آ اأعد مده 


0ع 0 ؤ6133:61 010 


التقليدية 
مشغلات قرص فردي 61]5لآ 01001076ناك عأقا([ - عاعماد 
اوتوماتيكية للسيّارة 

مشغالات قرص فردي 15] 176أ20امانرخ عاوانآ عاعصاك 
اوتوماتيكية للسيّارة 

مشغلات ميكانيكية 5ءك المعتصقطءءع 11 
مشفرة 2 


مشفه الرزمة عع مما عممعاعةط 


مشكللات زجاجية 


مشكل على البارد 


01355 "015 


0014 1 


مشكلة الانسجام مع الذات متعاامء]2 تإعمعاو1اقم © - كاع5 


مشك وكية أله عع لا 
مصابيح 5 1 
مصابيح ضوئيّة ‏ بطاقة 82618 - امآ - وطلناظ غخطعنآ 
مصابيح ضوئية خطاعاآ طاقه11 
مصابيح ضوئية نظ غطع1آ 
مصابيح ومضية للتصوير ومتطتقآ امقدا1 عتطموئعم]مطاط 
مصابيح وهاجة 5ه أاناءء 1116211065 
مصابين بالناعور 4ك 15 
مصادر (منايع) قابلة للتجدّد ‏ ودع عاط داع مع ]1 
الموارد المتجددة 


مصادر التلوث الزراعي 01 م5011 1121[ لاع مر 
مصادر التلوث 21 تزالىل 01 5ع5010110 5121101211 
الهوائي امُستقرَة 

مصادر الضوء الليزري 


مصادر الطاقة التقليدية لإع#عم8 01 5عع1ناه5 لمدمنتامع كمه 


505 أاعاآ 1ء25آ 


مصادر العالم 1170114 
مصادر الغاز الطبيعي 15 035 112001121 
مصادر المعرفة وع 5011 عع1212011160 
مصادر الموجة الميكروية 50111065 1/11215013/816 51216 - 50110 
للحالة الصلبة 

مصادر الموجة الميكروية 5عع5011 1117201206 عنها5 50110 
للحالة الصلبة 


مصادر الولايات المتحدة 


15 5 


مصادر أحفورية 15 10551 


ع 


مصادر أهليّة-عالمية 717011010106 - ومع 1ناهوع18 كباممعع 1501 


مصادر بشرية 5 861116 11111100 ل 
مصادر طبيعيّة اعباط [زووه2 - وعم ناودع ]1 1121خه]18 
مصادر مائية عالمية وعع هع 21020 1وطه1 
مصادر معتمة 10111315 
مصادر نارية عتساععام رط 
مصادر وقود 6 أعنا1 


265015 اعباط - [أووهم1 


مصادر وقود أحفوري طبيعي 
مصادر وقود قابل للانشطار 5ع120مه0و5ع] [عن1 عاطهصماوواط 
النووي 

مصادر(منابع) فائقة الوفرة والغزارة 50112065 0216 صناطاة1ءمنا5 


15 و7رتاكاعد 8 


مصادر/ منابع الدعم الاحتياطي 
مصادر/ مناجم الفحم 

مصاد ر/ موارد كمبيوترية 
مصادقات - تظهيرات ‏ مساندات 


1 600231 
لكف اكاك اك لله لزه 


مع 111101 


مصادقة و تحقق 11 له مه172110260 
مصادقون و ع0 
مصار يع ا 
مصافي قماشية ‏ مُرشحات قماشية 5عقنامطعة25/8ع 11 عتطوط1 
مصاوغة م11 
مصائد ألموجات 2111 


مصب نهر / مصب مجرور في جسم مائي تعنع5 011211 
مصباح بؤري تتطتمآ كناعه1 
مصباح ضوئي حلزوني / لولبي 
مصباح قوسي زئبقي 

مصبوبات بلورة أحادية 
مصبوبات ثنائيّة المعدن 


ميستحلطمج8!1 لدعناعط1 
إحصطمآ عتخى نتتتاعرع 11 
5 01531 - 1816م 
5 ع1الدأعسزظ 
مصبوبة (صَبَّةِ) الحديد 0 مع 12 
مصد ‏ حاجز ‏ حافة الطريق م6 
مصدات خزان الوقود علصة1 اعباط 4م81 


مصدات. ساكنة: أداة ثابتة تستخدم لكبح د81 1ملماك 


انسياب مائع 
مصدر- منبع - مورد ]1 
مصدر - منبع 5011 


مصدر القدرة ا 
مصدر إثارة التيّار عع50101 متاماك8 على عققطاط - عاعصزد 
المتناوب أو المتردّد 
مصدر إثارة التيّار 
المتناوباو المتردّد 

مصدر أيونات معدن سائل 


01 801121101 على عمقطط عاعماك 


50101 102 21غأع14 1110و1آ 


مصدر دعم - شمسي :01 - عع1ناه50 «رتكاعوظ 


مصدر ضوئى 50111 أطعاآ 
مصدر طاقة / منبع قدرة ل[مم ناك تعنوه عننو1آ - الباط 
للموجة الكاملة 


مصدر طاقة | منبع قدرة 
للنصف موجة 

مصدر قابل للتجدّد سنويًا ءعتناموعظ عاط ةوعصع8 تإللمناعمم 
- مورد قابل للتجدّد سنوياً 


طناك عه ع1130ا - الداط 


مصدر مشترك 00101001151 


11126011721021 5011 


مصدر 152010171510 ععتناه5 1.64 15201017 
مصدرون 1 
مصدود 0ك 
مصر اع وناك 


مصراع 5 صمام اخراج م5 01111017 
مصراع التلغراف الاميرالي ‏ طامفموعاء1 تعاغنطد «الممتسلم 
مصر اع 23 [طامزممععاء 1 تعاأنتطاذ محمد 1011 لمحاظ 
محطة بلاند فورد كامب البرقي 
مصرف جريان بالتثاقل أع11ن0 1105 جاكة هن 
مصرف حراري علصاد غخدع1 


مصرف حوطي / حيطي 


مصرف ذو إشابة محففة 


2 تاتعاع امع 


12 لء6م120] لااخاع1آ 


0 سكاف ا 
مصرف مياه 10 
مصعد مهدور الا اكت 
مصفح جزئي المعالحة عامستصسم] لمعتنت «المتموط 
مصفحات رقائق زاوية 5ع01221ته.آ 219 - عاعصخى عتتأع سرد 
مصفحات متعامدة 15 ع1مه 010 7الداععمهم 
بصورة خاصة 


1[ ملاعم زوم 


مصفحة غير متناظرة - التصفّح 
اللامتماثل - صفيحة طبقية لا متناظرة 


مصفقات 115 0[ظ1 
مصفوفات 1م 
مصفوفات البوابة 6 
مصفوفات الهو ائي 1112ل 


5 1اععم0 1121 
وذاظ - ونتدتخ 01101 أالدظ 
5خ 0810 - لالد - 1/1110 


مصفوفات شبكة الكرة 
مصفوفات شبكة الكرة 


مصفوفات شبكة الكرة الميكروية 4112/5 0110 8311 1/1100 


5ك 01101 - صاط 
1 1م2122 
مصفوفات مساقة زه 


مصفوفات متجه الحالة تخ ]1 1ماعه 7 علماك 


مصفوفات معامل الحالة تاها اسع لاع 00 علماد 


مصفوفات مكدسة 5ك لع اع ماك 
مصفوفات منطقية 15ل ناع0.آ 
مصفوفات منطقية غير معرّفة 115 عالع هآ لعصتلاعلم نا 
مصفوفات هوائي السلك 
الطويل 


مصفوفات هوائى مسطح 1105ل قتتاعاصم تمسماط امعط 


1123م أطخ 1116لا عدم[ 


ثابت 

مصفوفة-المواد ممعنه 1-1 1ه 1/1 
7 مصفوفة ال 11م 17 
مصفوفة الانتقال 811211 م خأاقصة 1" 
مصفوفة البث النهائي لإحتتة عناط لم 


35 مصصفوفة البوابات (128ه عنه0 8102/05 


مصفوفة البوابات ثنائية القطبية لإحتكخ عند تداومنظ 


مصفوفة التغاير 11513 ععصمتهة 001 
مصفوفة التوزين 112 عسناطعاء1717 
مصفوفة الديود خا ]11 عله1د[ 
مصفوفة امع 111 تمص لكا ص[ د84 امعصمع مس 1اقدء14 
القياس في ترشيح كلمان 

مصفوفة المطاوعة د11 ععسمنامصده © 
مصفوفة المفاتيح 1451 
مصفوفة الهندسة الوراثية لإفاكث عطتتءعماع مط عتأعمء 0 
مصفوفة إحتيار لمث 01 


مصفوفة بث نبائى طفيلية لإحتعة ععاط لمظ عتاأموعوط 


مصفوفة تطبيقات معينة عتتناة11 علاععم5 دمنادء 1 ممم 
مصفوفة ذات جانب عريض 1ك 810205106 
مصفوفة رويتر 
مصفوفة ضم 0 


على 81110210 


12111 عا باع ]1 


مصفوفة لوحة الإعلانات 
متحسس التصوير 1133م 51501 111251115 


مصفوفة متسامتة ثنائية القطب لإدتث عاهمتدآ تتمعصتااه © 


مصفوفة متطابقة تاد بوانخمعل1 
مصفوفة متوافقة 12112 اسمتامحمده 0 
مصفوفة محول الطاقة ا 01 
مصفوفة مرحلية ثنائية القطب 41185 01م[ عنلمتء5 عم.آ 


لادالى 1عاواعع1 1112518 


مصفوفة مسجل التصوير 


مصفوفة مسطحة عريضة الجانب '(4118 تتقصداط ع81:020510 


2537 


مصفوفة منطقية قابلة للبرجة عأعه.آ نإوعى عاطمستسممعومم 


مصفوفة خ[اطظ - نزندنخ عزعهآ عاطم سصدععهءط 11ع11 


منطقية قابلة للبريجة ميدانياً 


مصفوفة مواد التشكيل 0121651215 عنتتاة8/1 - عتاقداممستمعط]” 


الجر 
مصفوفة موصلاات 
مصفوفة نهائية التغذية 


11 1 


11خ لع لمك 


مصفوفة هيكلية التصميم 1051/1 - 1121 عتنااع نماك معزوعد[ 
مصقول 022 
مصلى : الدراسة العلمية / الفحص التشخيصى 567201081041 
لمصل الدم 


مصمم لعا مقع مع:1ه 1 
مصمادة لإأناط - لإقوع11 
مصنع التجربة 817 - لإاماعةط عم مع عور 
مصنع إنتاج ه21 ماعن 2100 


مصنع معالجة البوليميرات أصقاط عصتووعمعمعط 
مصنع معالحة البوليميرات في 


الصورة 


م016ط2 أصقاط عستووعءمعط 


مصنعية ع130 تإاماعة1 
مصهور ‏ ساخن غاء1 - :110 
)لظ مصور لعى عع 1113 
مصوّرة تلفزيونية مخزّنة 160050 
مصواغ مرآتي - متبلورات مضادة 0 


مصول تنيع عديدة 42115612 221ه1ء:(201 11521011 1اتتتحط1 


التسيلة 

مصونية - حفظ الطاقة ‏ انخفاض (28ع82 01 مناه لتاءقم060) 
الطاقة 

مصيدة بنيوية - مصيدة تركيبية - فخ ا الك 
بنيوي/ انشائي 

مصيدة جيولوجية/ فخ جيولوجي 6 
مصيدة شبكية 111011 عمخا هآ 
مصيدة طبقاتية - فخ سترتغرافي ه11 عتط مومع تله 1ك 
مضادٌ للجراثيم كام 
مضاد التريبسين ألفا 1 اوم لاتأناصة-1ة 
مضاة معد 1ن - امم 
مضاد للاحتكار ا 
مضاد للأكسدة 1م 


مضاد للتعبير 

مضادات البوليين الحيوية 
مضادات التحوّل إلى أوزون 
مضادات التخثر 


مضاعف الجديلة ‏ مزدوج الشريط 
مضاعف الجديلة ‏ مزدوج الشريط 


مضاعف المصفوفة السريع 
مضاعف طوري 
مضاعف مشترك سيط/ 


مضاعفات الترددات 
الضئيلة جداً 

مضاعفات للضوء 
مضاعفة ‏ عملية ضرب 
مضاعفة التردد 


0 

5ك ممع تزامط 
1115نم 
100015 
0005م 

عتتماك - خسم 
عع ]1 

وك تال اناك 
4 - عاطناه دآ 
100616-04 
ع 11م انط بنرك أمه1 
ع 1م81 أداع ناآ 

ع 11م نمام اط 


525 16طناه0آ[ 


عام انا ام تصصططه0) أ6وع:1م رآ 


عام لإعمعنوعء لامآ لزترع17 


111 - أخطاع1اآ 
تفل اناك 


عصتاطناه2آ (إعمعنوء1 


1 - لاع ام 141 هضوا كادآ لطاع معاءة/11 عومعد[ 


مضاعفة التقسيم المكثف لطول الموجة 


مضاعفة المجال المكاني 
مضاعفة تقسيم القردة. - 
تضميم بتقسيماتردد 
مضاعفة ستيريو 
مضاف إليها جين محدد 


مضافاً عليها مجموعة غلايكوزيل 


مضخم دفع وجذب 

ثم» 

م 

مضكهم توانؤستوري 
مضحّمات الكترونية 
مضخات التوربين الشاقولي 
مضخات الخدمة العالية 


21 ه12 ععومهك 


عامتخلد/ط 0111510[ لإعمعبوع 1 


مان معنتعاك مط[ 


ص[ - عاءعم مك1 
)0 

11 1تامصحك الناط - اقوط 
ع1 امصخ أهمدم ندعم 0 
9011| 

11111 مم 

111 امصخ 0515]01ه: 1" 

داع 1 )تامرسك عتدمماءه 181 
5 عطاط1ن1" ادعتامء17 


5 5611716 م11 


مضخات إعادة 5 11325161" لصخ 5ه16اج 1 لاع ناعع ]1 
التكرير والنقل 
مضخات بثرية : توضع فى البئر لسحب المياهء 5متتناط 11ء/5 


للأعلى 


مضخات ترددية 5 11601210211115 
مضخات تعوجية وإصناط عنالهأامتمعم 
مضخات تّوجية متعاقبة عتالماممء" 5ممصباط 
مضخات حجأة ومحطناط عع5110 
مضخات ذاتية الإقلاع 5 عتللطمط - كاعم 
مضخات رفع بسيط 5 الآ لامآ 


مضخات سرعات متغيّرة وتنا لععم5 - عاطفاقتة1 
مضخات معززة مضخات احتياطية جاهزة 5متتناط #عاوهه8 


لوضعها فوراً بالخدمة عند الضرورة 


مضخات نابذة 5 111521 امع 
مضخات نافورية غازية 16601 12211 لاعمط 5ومصقتاط 
مضخات نفاثة 5 11161116" 
مضخة البئر العميق موصنط 11/11 مرعءد[1 
مضخة الحبل والفلكة تعطقة له عمرهخ]1 
مضخة الشغل المباشر ممصتناط تامناعكى أععنا»طا 
مضخة العمود المائي متنا نتن[ 0ن) زعنه'11 عسصتخة 05011 
الاهتزازية 

مضخة امتصاص متنا ام اعنام 
مضخة إلكترونات ميسصتناط جمعاءء 81 
مضخة أحاديّة الالكترون تتصناط جممناءع81 - عاعمزة 


مضخة بصر يه لأءمصسط - '7الدعنام © 


مضخة تحرك بالقدم 0 
مضخة تقدم فجوية تباط تإأاكه) عتااووعمع 0ط 


ضخة به 


مسلط عتدممعلمه )6 
مضخة حرارية أرضية / رصتنا غوع1] لم مسعطامع © 
جيوحرارية 

مضخة ديناميكية دوارة عتستمص :ج1000 
مضخة رقية اسطوانية تمتناط تمع معطمه1دآ امع لصتاو 
مضخة ضغاط هيدروليكي 
مضخة كهربائية غاطسة 
مضخة لولبية 


وتنا حمصمخا عااستممل رط 
متنا تع خختطاصة 01[ 

مبصساط عتتأاععاظ عاطاومع مططنام 
ممتتصتاط تلاع01 5 


مسلط ترعنوه ]1 


مضخة مدارة بقوة الرياح تقلط لعنع رهط - لمالا 
مضخة نابذة حلزونية تباط لدعلا كتمعن عتباه7؟ 
مضخة نافورية ماع18 
مضخة يدوية متصسط لمصمكط] 
مضخة يدوية مكبسية 7تتناط 11320 اماواط عصنتاوءه]ماءه ]1 
ترددية 

11 مضخم 11 1أميسم 11 
مضخم لإقران عسنام ه00 111 اميسم 
مضخم لإنعاش اع قلتاصرسك لاوعناع]1 
مضخم لألياف البصرية اع لتاميسك عنتام0 معطت 
مضخم لترددات الراديوية عمسم ]1 
مضخم لترددات اعقتامسة (11]) زعمعسوءء عندتلعسمعام1 


مضخم لصد تع كلتامسى نع ك8 
مضخم لليف 8124 - #عقلنامسة عط لعمهك سستطاوظ 
الفلوريدي المذمم بالأبريوم - مضخم إربيوم لليف المشاب 
مضخم لموجة 25 تامستك 11611 لء5وه0) عنكهللا مم18 
الأمامية المستعرضة 


مضخم الموجة الخلفية 817/4 - موكنامسخ عحه'1ا لمم ماعدظ 


- امصخ +0 نع 1 1تامميسخ 21611 - 020550 111226 - عاعوظ 
مضخم الموجة الخلفية المستعرضة - الأمبليترون 


2 - 5ه 


مضخم إحكام 111 1مك ص1 - عاءه.آ 
مضخم إعتان وتمسك اع تامدخ 11014 لصخ عامرسود 
مضخم باعث مشترك اع تكناممسم عا تنسسرظ 
مضخم بصري 111 تارسك لدعتنام 0 
مضخم تجميع الفولتية تع كتامرسخة عسمتسستسسك عع12ه170 
مضخم تفاضلى ع1 نامك امتامعمع ]ادا 


مضخم تقصى وتمسك 1 امك 20104 لصخ عاعد]” 


مضخم تيار ذو “اع لتاصرسكة خمع نان جامادمتصاظ ته لتامعع5 


إنبعاث ثانوي 

مضخم جامع 11ت 8 اتناك 
مضخم سوّاق مذ عتحتزارآ 
مضخم ضوئي ع1 [1متطة م0 اط 
مضخم ضوئي شبه 1168[مححث ألدعتام0 معدل ممع معد 


موصل 


مضخم طاقة الترددات الراديويّة 5ع تامصسكى نعندوط 14 لمصتط 


الأخير 


11 نم1 1امسم 
: 111 امصخ منه 
مضخم لاتحويلٍ تع تكتامسخة عسنتاهعكم1 - دماح 
810114 - نع )نامسد عط عل تنلاع لعمزمك سستطاوظ 


مضخم ليف فلوريدي اع نارسخ ععطاط علاط 
مضخم ليفي ع1 1اميسم ععطتط 
مضخم ليفي بصري تع اسك معطاط لدعتام0 عتأمواط 
بلاستيكي 

مضخم ليفي تلوريدي اع )تاصرسخ ععطاط علتسلاء 1" 


810114 عع 1 1نامسخ ععط1ط عاتتبلاء1' لعمه2آ - ستاو 


مضخم ليفي مصنوع من التيلوريت المنشط بالويربيوم 


1111 امتسومعط11 ع110م10ن1 1 لعم20آ - ستاتستولمعموعط 


مضخم ليفي من الفلوريد المنشط بالراسوديميوم 


مضخم متعدد المراحل اع نامك ععماد - خلنك1 
مضخم متقدم متك - ععرط 
مضخم متناسب 1111[ مصخ 10521 1مممعط 
مضخمات القدرة الوسيطة 61 تامدخ موه عله 1لعصمعام1 
مضخمات نبو ب 15 دك عطن']' عنكه/1ا عطنتاء 1121 
الموجة المرتحلة 

مضخمات بصرية 15 مسف أدعنام0 1مغع نامع لمعك 
نصف موصلة 

مضخمات تشغيلية 5 نارسخ اهدهم تومعم 0 
مضخمات خطيّة 15 مث تمعصاآ 
مضخمات عاكسة و نارسخ عستاره 101 


1115 امصخ ع طتاناعء تطتده ل 
مضخمات مسبقة منخفضة 15م بطو وؤ15ه8]1 - مآ 
الضوضاء 

الضوضاء 
مضخمات/ 
مقسمات منفردة تباع جاهزة 

مضرم لهب: أداة في آلة تؤمن إشعال اللهب 
مضطرد 210 


عم 


1115 مدع وؤزه8]1 مآ 


0110 تع نامخلد 8 لاعطد - عط]' - 011 


811 


020 - امم 
104 1186م5 


12011 


01101 عواناط 


مضمم خطي ع1 مالا “تمعط1[] 
مضممات الخط 215 
مضممات إحصائية دعام ادعناكتاماك 


مضممات بتقسيم الزمن عم 1 ده نوكتا عصسة1 
مضمن المحرّك الالكتروني 


مضمن عرض النبضة 


:110601 عتتاعع ا 


10 11105 عنانط 


مضمن/ مزيل للتضمين 5اع2/100 001018161<ء12101/10ل1/10 
مضمنات | 
مضمنات المغنترون 5 101ا6 2ع 1/12 
مضمنات النوع الخطي 5 مم1 عصاآ 
مضمنات مغنطيسية 1125 عنتاأعمع ه11 
مضمنة 11101 
مضمنة نبضياً 4 انط 
مطاط غ81 
مطاط بوتيلٍ اع ططباخ] الإأناظ 
مطاط حيوي 1 


(البوتادين: غاز عديم اللون وقابل للاشتعال يُستخدم في 
صناعة المطاط والطلاء) 


اع ططنت] عمعللداناظ عمع رام 


مطاط شجرة هيفيا عط ط ناا وعنع11 
مطاط صنعي / اصطناعي عط طنه] عتاعطا مره 
مطاط طبيعي ال( 
مطاط طبيعي عط ناخ 1121خدل1 


مطاط طبيعى غير 22111[ تعططناآ [تختتضداط! لعمتصاع م0 معدا 


حيواني: د.ب.ن.ر 


مطاط فلوريٌ 1011013025ظ 
مطاط مُفَلكن / مُقِسَّى بالكبريت تع ط طنج لعختصمعلن7؟ 
مطاط من الإنثيلين اع ططناخ] عمعانزممعط عمعا رطا 
والبروبيلين 

مطاط/ مطاطيات عط ط »1 /ناعط طنج[ 
مطابقات رياضية دعن نامعل لمعت سعطتة 1/1 
مطابقة خصائص عقستاع ه11 عتاولعاعه تقطن متدى 1" 
التضاريس 


مطابقة ذات علاقات كائنية عطاممة]28 1هدمتنداعظ - أءءزط0 


مطاحن ربحية 1 لصتالا 


200 


مطاط 111 
مطا طيَ عتتعصطه 18125 
مطا وع عاطوعللة/1 
مطاوعة ا 


مطاوعة - إلتزام : امتثال بالقوانين والتشريعات 1182506متده© 
الناظمة وبالمعايير ومستويات التلوث المحددة وعدم تجاوزها 


مطاوعة - قابلية السحب /الاناعناد[1 
مطحنة - رحى طاحنة تستخدم لتجزتة المواد إلى 1206© 
كسارات محددة الأبعاد 

مطر مضي متمع لمعم 
مطرقة 7065تتدآ]ط ماؤاط عاعصند لعأ ناعة - تنخ نزحدء11 


تدار بمكبس احادي مدفوع بالهواء الثقيل 

مطرقة داخل الثقب (12111) #عصتتصدآط غ1ه]ط - عطا هط 
مطرقة مائية: جيشان الضغط نتيجة إجبار 1عمتصتدآ] زعنهة11 
الانسياب على التوقف أو تغيير اتجاهه فجأة بسبب إغلاق 
صمام في نباية الأنبوب بشكِ مفاجئ ‏ الأمر الذي يؤدي 
إلى انتشار موجة ضغط في الأنبوب 


مطرقة هيدروليكية اعستصدط عاعول 
مطروقٌ خرازياً لعع 0" 1106 
مطفئ الجحير ععلهاك5 مععلة51 
مطلق: غير مقيّد / مشروط ‏ صريح لع تمع ع0 
مطيار ال 
مطياف اماع مله اع عم 5 
مطياف أعاع ده 0 طمزه 1اععم5 1ه 1امتمقطاخ عتطامام 


مطياف/ منظار التحليل الطيفى - 
محدد من الطيف ويخاصة الضوء المرسل / المسنن من مادة 


اماع اه مطحزه ت1اععم ك5 


ما 

مطيافيّة الممانعة /(10560أع6م5 عع مقلء مآ 
مطيافيّة حقل التدرّج لرامان ممم 10عاط - معلل ه01 
مطيافية 056001 عع م5 
مطيافية الارتباط (هء705]عءم5 102أهاء0011) عممعءوع01 111 
لمتبادل الفلوري 

مطيافية الانبعاث الضوئي ([170560[0]ع6م5 2ه اوقتطرء ه06 اط 
مطيافية السعة ا70560اعءم5 الاعاقصة]1 ععصم ا عدم 0 
العابرة 


مطيافية القبولية ‏ لقياس المقادير 'ا7050[2اء6م5 ععصةا صلم 
التغوية والسماجنات الدبلكتزرركية بدلالة درس الخرازة 
والتوترات 

مطيافية المسح النفقى '(مه5م0تماءءم5 ع صتاعصصنا1: عمتصصمءك 


مطيافية تبادل حراري /مع5هتاعهم5 عتتاعستملة 0 


مطيافية رامان 011056017 13120311 
مطيافية نفقية 110560121ع6م5 ع لاع ممصن 1" 
مظاهر التطور قاععم دك 1810111101213 
مظلل 520 
مظهر 1 مزحم 
مع افتراض سرعة 0م506 1"0152150 0012512121 355111211185لىم 
أمامية ثابتة 

معابر المعلومات ذات السرعة 5 1202 لععم5 لطاع 111 
العالية 

معابر فرعية قت ونه 
معابر متعددة لقالا 
معابر متناسبة 5 0101115 جزوع 0011 
معاجين إيببوكسي و 0م18 
معاد تموضعها 122011000 
معادلات اتزان الطبقة 5 23تنا1ةط 1و8 عتماط 
معادلات الانتقال 5 112151011221101 
معادلات البين تسي 715 1531 - املة11 
معادلات التوازن 05 ا تطتنالوط 11 تناو 18 


معادلات التوازن للدعامة ‏ 12]1055ان8 قباط نباو صسوءعظ 
معادلات التوازن للجائز 


معادلات الحالة غ52 01 ك5ممتاونان8 
معادلات الحركة 1 015 1025 هنان 18 
معادلات الحركة الحانبية 1216521 - 21002 04 280211055 
معادلات الحركة 101281ئع5ه.آ - 5هنأه]8 04 كمه أمنان8 


الطولية 
معادلات الحركة للطائرة 5246عتنة - ه21 04 055 1هنان8 
معادلات انبعاج الطبقة 
معادلات اهتزاز الطبقة 


5 ع نطناءاعناظ عنواط 


5 11121105 عنواط 
معادلات بولنيان 8011211025 تاعاه05/80ه0هناو8 متدعامهه18 
معادلات توازن الكتلة 
معادلاات حاكمة 


11355 8213266 5 


0017 6111115 5 


معادلاات لاغرانج 5 1281211865 


معادلات ماكسويل 15 115ع35 11 
معادلات موازنة الكتلة 361055ناو8 ععسصهلد8 2/1255 عتلععم5 
المحددة 


معادلاات 1م]عوع810 عط1' 01 05م شتاو ععسفادظ 1/255 
موازنة الكتلة للمفاعل الحيو 5 


معادلات هاميلتون 5 1]07:5 سه 11 
معادلة 5 
معادلة / صيغة رايلٍ - جينز ‏ هلناتتره1 قصدعل طعنءاناة]1 
معادلة الاستمرار ا تلاستام 260 01 
معادلة 15 0011) 121101 01137 


الاستمرار ‏ المتواصلية / معادلات الاستمرارية 

معادلة الأحال الميكانيكية 0205.آ [هعتصقطاءء]8 أمعله و8 
معادلة الحمل - 
الانتشار 
معادلة الطاقة اللاجريانية 80121102 لإعتعم8 8108 - مكاح 
معادلة المسار النسبية التكاملية - 121687281 طنوط م151 خداء]آ1 


تكامل المسار النسبوي 


0 10156615105 - ام1اعع 0017 


8011211012 - 12 

01 59التاعط 11م 
معادلة أمو اج شرودنغر 8 11216 نامع 5110015 
معادلة أيتشتايخ الطاقة - (2عمد- 8) دم أهنانو8 و'ستعامملع 


الكتلة + مربع سرعة الضوء 


معادلة انية أقناوع 51010162 
معادلة برنولقى 111:5 نامصععظ 
معادلة تربيعية 0 عنندعل من 01 


معادلة توازن الطاقة 
معادلة دارسي فيسباخ 


23 821326 زع تع مك 


1 لتاعنطاوع1171 زع1021آ1 


معادلة دريك 80 ععلةد[ 
معادلة رئيسية 5 11630 
معادلة ستايكلبرغ خنع عنعطاععاءع ام 
معادلة شرودنغر 2 ت2عع متلء 1ه 5 
معادلة طاقة الحريان 2 الع اعمط بزماط زلمعام 


المستقر 


معادلة كلاين غوردون ه0010 طناعل]1 


معادلة كيميائية حه خ 5 لمعتسعطات 
معادلة ماثيو مع 1715 2ه 1أفناوظ ماعتط 13/12 
التخامد 


معادلة ماننغ : معادلة تجريبية وضعت 8010261015 ع تتلتطتتة2/1 
من قبل الفرنسي غ/ كلر 1867 وطورها الألماني ماننغ 1890 
لحساب الانسياب في قناة مفتوحة / على سطح حر بتأثير 


الحاذبية 

معادلة ماي 11217 
معادلة مميزة ع اوناع اع 0131 
معادلة مميزة للغاز 0 6025 


معادلة من الدرجة الاولى 50 عمنعءدآ 11151 


معادلة من الدرجة الاولى ععتعء12 أوسا 01 


معادلة موجية م عا 
معادلة مونود 110201 
معادلة نافير - ستوكس الت وععاما5 - تع نولم 
معادلة نظامية للفتل 2 015 2متأهناو8 0210 ماك 
معادلة هازن ويليامز 0 قسمنللة11 مععم1]1 
معادن انتقالية 15 ذه 1أأقصة 1 
معادن أثّر 5لماءع 1 عع12 1 
معادن بيضاء غير ملونة 5لا مانالا 
معادن تيكسوتروبية 5 عخه1امختط 1" 
معادن ثقيلة 15 احوه11 
معادن ثمينة نبيلة 5 عاطاهآ! 


معادن حديديّة ‏ حديديّة متضمّنة حديداً 27/166815 دناممع]1 
ثنائي التكافؤ 

معادن ذات حبيبات خشنة اع لعطتنهة0©1 - ع15ة 00 
معادن سامة 

معادن غللاف 

معادن غير قابلة للانحلال 
معادن غير قابلة للمزج َ 
مصهورة 

معادن لا بلُوريّة / عديمة الشكل 


معادن لا حديدية 


15 علزه 1" 
5لهغاع 01201 
5لداء عأاطناه5ه1] 


دع 1ه - كلماءع/ة عام نءو ]1 


15 015 1م01 تتم 


ل 0 


معادن مسحوقة 5 لع6 2017062 2/1/1 
معادن مسحوقة 15 لعنع 20110 
معادن مقاومة للصهر 5ع 17م0 اع 1ع ]1 
معادن ملبدة لماع لعتعاصزك 


95 لأ م تع 1 لمث باعصعن0) - خدعآط 1مده امع كمه 
معاجّحات التسخين والإسقاء والتلدين التقليدية 
معاحة 


200000 


262 


معاجَّة المواد 
معاكة تقنيعيّة 


1121113159 
أتاع سدع 11 عمكاود 11 


معالة حرارية/ 1111231" 01 عطتادع: 1 أوع1ط] 


عمليات حرارية 

معالج 58 متحكم 00211011 /1مووعء 10م 
معالج / معالجات 759 / 210065501 
معالج الحالات الاستثنائية 1س ممنامعع8 
معالج بانتيوم 10501 انماع 


معالج بانتيوم الميكروي 11001 11لا اماعط 
معالج ميكروي 
معالج ميكروي ذو 
استخدام عام 
16150 معالحات 
الهندسة الدقيقة 
معالجات بالبرودة الشديدة 
معالجات بالبرودة الشديدة 
معالحات مكرويّة لكمبيوترات 1/116207100655015 200 زونتدوط 


لل نه رق اا 


11101065501 عوومختاط 1[تعمع 0 


15 1150 عتتااعع لطعم 


5 ماوع 1 عتماعع 0130 


5 ماوع عتطاعع 010 


القدرة 

معالحات ميكروية جاهزة 50155وع1112051700 كاعاذ ع1 011 
تجارية 

معالجحات ميكروية قائمة 1500655015م 2/1650 عدهاى - 20ماك 
بحد ذاتها 

معالحات 115 كاتى 55015ع 111010010 
ميكرويّة ومتحكمات ميكرويّة 

معالحة ع ماوع 1 
معالحة 1600761 - 2051 لتك تززع امع ]1 


الاسترجاع وما بعد الاسترجاع 


معالحة الاشارة الفيديوية عطلووعء2]0 [هصعزة مع1710 
معالحة الإشارة الرقمية 1257[ - عضزووعءه:؟2 [هسعنك لمأنعنطآ 
معالجة الأر ضِ لاع تلدع 11 هآ 
معالجحة الألياف بالبلازما داع 11 ااعصسادء1 مسحماط 
معالحة البيانات 1 10218 
معالحة التلوث الحراري ]62تتاداء11 مناب1[اه2 ل2سعط1 
معالة المأة ع0 ع511108 
معالحة الذاكرة عطأووع 00خ - لإتتمصطع 11 
معالحة الزفير 65 م مم53 - 05 - امع111ك 


بالسليكون 


معالحة الزفير بالسليكون ‏ و5هووعع220 عقتنطمصة5 05 درمء5111 
(عمليات السيليكون على الزفير) 
معالحة السطح 

معالحة السطوح 

معالحة عتسطوطعن) 0عع 0ه لخم عطاووعءه] عتمتو جع 
السيراميك المنطور 

معالجحة السيراميك المتقدم 01 ع التوزع 0 0ع320 كلم 
معالحة الصورة 

معالحة الكلمات 

معالجة المسحوق 

معالجحة المواد البلاستيكية 
معابلة اموا الصلية. الطيوية 


511 


الاعستاوع 11 عع 12 لاك 


5 111128 
عطأووعءهع20 1170101 
1 1ع0 2011 
عطأووع ه20 6 1أوة1ط 


لاع ساوع1' 810501105 


معالحة المياه الع ماوع 1 م11 
معالحة المياه الحوفية عع نعله 0105013 
معالحة المياه السطحيّة اعساو 11 1م1717 - عع هناك 
معالحة الوافر ع طزووعه 20 1717311 
معالحة و تصنيع ساخنة متساوية 55128ع28*00 150516811 11016 
الضغط 

معالجة إلكترونية 8105 - ع تاأؤوعءه*2 0312[ عتدمناءعا18 
للبيانات 

معالحة أسفل المجرى 585 100177151162111 


معالحة بالبرودة الشديدة 


15 علتاعع 0170 


173201 115 


ياك للطة 0 
معالجة بالصهر ‏ سيراميك عتمتوععن) - عطلووععمءط 1/11 
معالجة بالكبريت 1 لت 
معالجحة بالملح الاعمتادء1 1 5211 
معالحة بالنباتات عام 


زع 125ووع200 17151121 


أتاعساوع 1 ادعاع ه8101 


معالحة تحت سطحية حم هنل طعا معدم نوناك 
معالحة تصليب ‏ شى راتنجات قطزوع.1 عمتست 
معالحة تقليدية 8نووع 0 1120161021 
معالحة تقو يم أتاع ماع11" عطتسمعغطاع نه 1ك 
معالحة ثانوية ألاع تالدع 1" تنه لامع 5 


لاطة1عط 1 2ه 1ه ص ناوء 10 


تع لماوع 1 أدع11 


معالجة حرارية 
معالجة حرارية 


1 أوع 1 01 ع تزووعءء 220 [1لمتزعط 1" 
الاعستاوع: 1 اممستعط 1" 


11111325 11أناو8 تدعاظا ع تزووعء 220 [21 معط 1" 


معالجة حرارية بجوار شروط التوازن 


معالجة حرارية بعد الجحلفنة عمتلوع ص مه 61 
معالحة حرارية حلقية دائرية عل محمة 1 عستا 
معالحة حرارية كاملة لوعصصى لالط 
معالحة حرارية لاحقة الاعصتادء 11 لدع11 - أومط 
معالحة حرارية لتحرير الإجهاد لوعصمك أعناع ا ووعنم 
معالجة حرارية أتاء ستاوع: 1 عستامعصصخ ه11 - 0104© 


معالجة حرارية للحصول عل بنية لهعصصك عصاحتل1ه#عطمد 
كروية 

معالجة حرارية مشتركة / متزامنة متتلنك 0 © 
معالحة حزمية 01 نوع 8 
معالحة رئيسية ألاعساوء 1 لإتمسلعط 


معالحة سطح المعدن بالصدم الليزري عصندءء25 عاءمطة عومآ 
معالجة سيرورة المكالمة والتحكم عطزووعءه22 0011 و[متاده © 


عا 

معالجة شاملة للبيانات ع0 ]1020 ع اقمع 18 
معالحة كيميائية عصتووعءه22 امعتسعط6 
معالحة ل 01 ع صتن© 
معالحة لتحويل إلى غاز 5111291101 0 
معالحة ما قبل أو ليه اع ادع 1 لاتمستستاععط 


معالحة ماء الصرف 11725]612161 01 اع صتدع1' علطم ع هم ل1 


الصحي لاهوائياً 


معالحة متقدمة اع نوع 1 لععطه كلم 
معالحة متقدمة لياه أتاع تلدع 1" تعنو 11/251 لمعته حلم 
الصرف 

معالجة محلول ماوع 1 م ه50 


معاحة مغنطيسيّة نبضيّة 


الاعلطتادع 11 علأعمع د]81 لع15 0ط 
معالحة مؤتمتة خاضعة عطلووعءه22 101160ده0 - عا اططمده © 
للتحكم الكمبيوتري 
معالحة مياه الصرف 
معا حة / تصنيع المواد المركبة 


17170161 م 1وة117 


00105116 


معالحية موضعية 2800655 012]10ع72ع11 علثلوقة© غلك مآ 
معالف الحيوانات 15 21 تتم 
معامل الحساءة/ الصلابة /إأنلنع 11 01 3100115 
معامل المتانة 5 01 1104111115 


معامل المرونة ذو قيمة عالية 
معامللات حمولة الطائرة 
0 معامل 


5ن - عتأمماظ - طعااط 
65 1020 


ماع30" - © 


معامل ارتداد م ملاوع ]1 01 المعاع لاع ه00 
معامل الانتثار/ الانتشار/ التغلغل لطع 001 مناودا ]دآ 
معامل الانتقال خطعاعة ]ع0 1مأووتساقطة: 1" 
معامل الانكسار علتامءط ععلس1 معام 
معامل لتأثير المتبادل ععطعن1كصآ لقنخدك]3 +0 أسمعنمقءم0 


معامل التلامس - معامل التجاوز 
معامل الحجم ‏ معامل الانبعاج 
بعال امي 


معامل الخشونة: مقاومة قاع قناة +2عء1 ]00 ووعصطعنه]1 


اماعهة1 '7اتناع اده 0 
5ل عللناظ 
فاك 111 تالا 


لانسياب الماء فيها 

معامل لرفع ماعل 0017 الآ 
معامل السحب أخمعاع ع0 إاللتاعناد[ا 
معامل الشد كن عأاتقمع ]” 


معامل الصلابة: معامل اللدونة ‏ 011(9اع181 01 أصعاء]ءه0 
تجاه قوة قص 
معامل العزم الانحداري/ أصعاع ]00 أمعصرهة وستطعائط 


معامل القدرة أمعنء 1ع 00 عامط 
معامل لكبح مع 0011 ع 12د[ 
معامل المرونة 5ن عناوة181 


معامل النشوء ‏ باراميترات التطور - عاعصتوقهة2 8011102 
ثلبتة التطور 

معامل النوعيّة 

معامل ايجن ‏ دالة مسموحة 
معامل تحلل الكتلة الحيوية 
معامل تحويل الحرارة 
معامل تحويل الكربون 
معامل تركيز 
الإجهادات الحدي 


ماع 01121117 


115611 0 

اطع اع ]ع 00 نزوعء0آ ووه مدم1اظ 
خصعك ]ع0 تعأقمه 1 أدعط 
خطع ع1 1ع 00 1م 1واء 0001 طامط د 


اماع عط 00 ووع 51 01 لمعك ]اع 00 


معامل درجة الحرارة طعا 1ع 00 ملاوع مح 1" 
معامل درجة 
الحرارة الخاص بالمقاومة 
معامل عاكس 

أكنآ ماع خخ عم11"1ا 01 أمعاء]ء00) امعمردهك]8 عمتطاء لط 
معامل عزم الانحدار/ التسلّق للجناح عند انعدام الرفع 

ألم علخ عأعامططدهن) 01 أمعاء11]ء0) امعمددهكل8ة عمتطاء اط 
معامل عزم الانحدار/ التسلّق للطائرة كاملة 
معامل فقد السرعة 
معامل كوني - باراميتر كوني - 
ثابتة كوزمولوجية 
معامل متدرج 
معامل مرونة: مزية جسم عانى من ا 
تشره بالعرعة إل شكله الأوي يعد ؤواله القوة السبية لتشرهه 
معامل موجه © ع«ع120 
معامل نسبة 6012201120 2 01 أطعاء ]عم عتأعصه اطع اماد 
التفاعل لمركّب 
معامل تقل )م 
الأكسيجين حجمياً 


ععطماواوع ]1 01 األمعاع ]ع0 عمتساو ممم 1" 


م120 عحتاعع11ع8 - 1آ1 


ألاع ا 1]آء0) و5ومآ 'تأاءماء17 


تأعاع ته 1ه 1دعاع 00551010 


؟زع0م1 01200 


أطعاء ]ع 00) 1ع 51ة] 1 ممع 023 عالتأعست[ه17 


]مطح 11 


معامل هاملتون ‏ نسبة الى هاملتون 


معامل وايبول 5ن الناطزع117 
معاممالات الحساءة 115 لععنالع ]1 1205101100 
المتحؤّلة والمختزّلة 

معاملاات لزيج 5 ل 5ع معام 
معاملات المطاوعة 5ع اده 


65 - كأتلة ]0005 05لاععصاعصظ - وعع طم تاممده 0 


معاملات المطاوعة ‏ ثوابت هندسية ‏ معاملات الجساءة 


معامالات انتثار 3 1101511 01 دأطعاع ]عه 
الرطوبة 

معاملالات تأثير ععطعنااكص] عتدائزه81 01 دامع اع لاع ه00 
الرطوبة ‏ معاملات التآثير المشترك 

معاملات تمدد 2 ]1/1015 01 واأمعاء ]00 


الرطوبة 
معامللات جينشوف مأمعاء لاع 00 017سأصعط0 
معامللات حرارية قاع 1ع 00) مامه 1ء مط 1 عالاأزومط 


2-0 


معاملاات حرارية ضثئيلة 5اتاعاء1]]ء00) عانالمه1ءمطهء1 لامآ 


معامللات هندسية 15 1 امع اع 18 
معاملات يولر المتناسقة 75عاعتصهتنه2 [دعتتاعصصصرد معلباظ 
معاملاات يونغ 1 5:ع128املا 


معافلة مسيقاً بالذمام 6 01 عاسم ارط 


معاهدة عدم انتشار 7(أ2ع11 201111700102 - دولل تدعاع نال 


الأسلحة النووية 

معاوقة ‏ ممانعة ك1 
معاوقة اللوحة ععطم اعد م00 أاعصوط 
معاوقة دائرة التواللي لاعن وعامء5 01).] - عممملء مس1 
24 | 

معاوقة دخل عالي 06012 أنامم] عاط 
معاوقة صوتية/ سمعية عتأكنامعك - ععصملء مم1 
معاوقة مركزية عمط تعاطع 
معاوقة موائمة ععتملء محص لعطاع د11 
معاوقةاوتمانعة دخل 2 اأنا ]1 
معايرات نه" 
معايرات مناعية 11111100525 
معايرة مناعية اشعاعية /11102552 120 
معايرة نانوية ال 
معاينة - تأشير 5 عطناوء 1 لصخ عمكا1/1211 م 1اعءم5ن1 
وفحص 


1م2165 


معاينة قبل الختم 


للاستقرار 80010 معايير ع0 واتلتطة)5 5:ع800 


)11 معايير 18 ولمملمماك 
1500 معايير 150 510202105 
معايير اختبار المواد 5 عع تتاوء 1 112111315 
معايير الإرسال 5162208105 55102تصتقصطة]1' 600221همععام1 
العالميّة 

معايير البث 5 أاأكدع8020 117 عتتله متعاام 
التلفزيوني البديل 

معايير التدوير عن عمناء وععس1 


معايير التربيط التبادلي للأقراص 0205صةا5 ععه1رعام] عامط 
معايير التردد البلوريّ 

معايير التغطية - الشمول 
معايير الحماية 1نامع 5 
معايير القولونيات 


5 عتم نوع 015121 


عن ععوجء001 


001101 5 


معايير المياه السطحيّة 5 11216 - عع هناك 
معايير الهواء الثانوية 
معايير الهواء 563203105 على تعنه'11 عسمتلصةحآ نإتهلجمءه5 
الثانوية لمياه الشرب 

معايير الهواء الرئيسية 
معايير الهواء 518202105 01021117 - نتنث أتاعتطاسث أمدمتاة11 


5 لل :201313م0ع56 


5 تتلث اماعط 


المحيط الوطنية 
معايير أولية 15 21110211 
معايير ثانوية 5 560001311 


معايير دفق مياه الصرف 5121021305 أتعن81]1 تعاه له 11725 


11111211 15 


معايير محاسبية 45 0111115 ل 
معايير معهد مهندسى الكهرباء 4 11818185 
والإلكترونيات 


معايير من 5122021505 طالدع1 لسك لإاعلدة ه18 مترع مين 
أجل قواعد الأمان و الصحة 


معايير منشآت مائية ه17 غ117 01 5120105 


معبر خارجي كنا [مممعادط 
معبر - خط تحويل - تصالب 011 2055© 
معبر البيانات ها 
معبر التربيط التبادل دنا عع 11عام] عدومصعناط لوتعمء 0 


معبر لقطع ا أمنامرع م1 


معبر المعلومات المتماشسى مع إتفاق كناظ 10268 3910 عقصماد 


دناه 20 


ع 


معبر أجهزة كا 125110111112101 عو0مخناط 2[1 عع 


كناظ 22012آ اممتعاءرط 


معبر مد عام كنا 1[مامء5 [د5نع تلطل] 
معبر مزدوج 08 - وناظ [أعنادآ عباعن0) نوزم[ 
موزع ‏ بالطابور 

معبر معماري قياسي عتنااءع] نداء:1ى 1 120115117 كناظ 
صناعى 


معبر معماري ميك روقنوي عتتااعع ا لطععى اعمسصححاء 1/112 


211170 10223 5 


عنطمه 1م115 


5 معدل الأساس 8 ع21] عأموظ 


معترض للثقوب 101 11016 
معجل جسيمات 0ع اعءعءعى عاعتاموط 
معجون سليكوني معجون يسهل التأثير عليه 2 “إكانا نإالزة 
معدّلات الاحتكاك 5 
معدّلات الصدم 15 أعد مم1 
معدل ع1 
مَعَدّل لاستقلاب خالاظ - عنه1آ عناهطماء]1 ادمد8 
الأساسي 

معدل الانسلال: - معدل الزحف عأ2] عع 01 
معدَّل لتدفق الحجمي عنم 110 عتتاعسياه1 
معدَّل لتدفق المولي عله ه10 د1اه1/1 
معدل لتفاعل دمتاعدع8 01 عنم] 
معدل لتفاعل عنما مم 1اأعدع ]1 
معدل لحرارة لدع 01 غ101 
مغدّل الخاصية التوسعية لإأنتع مه عاأقمع 8 01 عنم1 
معدل لزخم الخطي 1 ع0[ 01 غ101 
معدل ل خم الزاوي 1 31 [1ناعطى 01 غ1م] 
معدّل الشحنة ع 021 01 عاه]ا 
معدل لطاقة الحركية 1 
معدل لطاقة الداخلية لاعاعص8 لممتعام1 01 عنم 
معدَّل الطاقة الكامنة لاعتعصظ امتامعاهط 01 عنه]1 
معدل لطاقة الكلية لاع تعص8 10151 01 عنه]1 
معدّل الطاقة الكهربائية لاع دعص لمعتاءع 81 01 عنم 
معدَّل الطاقة 4م00 لزع تعص8 امعتاعع 81 01 عنه] 
الكهربائية المستهلكة 

معدَّل الطاقة لمعا ت1عمع0 زع نعم امعتضاعع81 01 عنم 
الكهربائية المولّدة 

معدل لعمل ع11ه1717 01 عنم]1 


معدل الاكتشاف 821 عسمنتلصاط1 
معدل لانتاج امآ متاعنله1ط 
معدّل الانحدار/ التسلق غ801 عمتطعائط 
معدّل الانضغاط/ نسبة الانضغاط متنقكآ ممأووع 1 صمره © 
معدّل البلورة 01 1016 
معدل اليظأ 5 181101 
معدل مسح عا طوع5 
معدل تيّار الخر 2 عمناه] أخمعسينت أبامان © 
معدل نيكويست 21 اكنال 
معدلات الاهتراء 115 172110115 101 182165 تتدء 11 
لمواد متنوّعة 

معدّلات التبلور م01 110015125 
معدّلات الكهرباء ‏ تسعيرة الكهرباء دعام اع تاععاظ 
معدّلات سرعات ع1 
معدّلات سرعات التبريد وع21 8 عصنتاهه © 
معدات 4 
معدات 11107 
معدات الشبكات م8 ع كه تتاءل8 لم8 عاط 
العالية - الأخيرة 

معدات الفحص الألكتر ونيّة ]2ع0امنتناو8 أوع1 عتمم ناءعاظ 
معدات الفحص الآل عام 81 أوع1: عنخه مانام 
معدات القياس ]80111211311 ا لاعطع :1 1اقوء 1/1 
معدات دخول الكترونية وعع021 ووعععة عتدمناءعا 
معدات فحص الموجة لاع مام نو أوع1' ع1ه 1110101 
الميكروية 


معدات كهربائية منزلية 


معدات من نهاية إلى نباية 


5 11/16 
2 لم8 10 0م 


معدل العمل المتدفق عاته 177 110 01 غ11 
معدّل لمحتوى الحراري لاملمطاص8 01 عنمر 
معد لهبوط غ821 عومةآ 
معدَّل تدفق الكتلة عله 1105 1/1355 
معدل تدقق كتلة ‏ ل أتعنالاقطه0 01 ع1ه] 1107 1/1255 
المكوّن لكر 

معدَّل ترشيح الكبيبة نهآ مناه لاط تدانضتعصده1 © 
معدّات الفحص /الاختبار 5 أوه 1" 
معدّات مكتبيّة 5 ع011 


معدل استهلاك الأكسيجين عاق ععلمام10] ممع 0 
معدل 5 11211115[ - هل 01 عندخ] ععلدام 10 
استهلاك مواد غير محددة للنمو 

معدل اطلاق طاقة عنم عمموعاع 18 - لإعتعم8 - متممام 
الاجهاد 

معدك. الاتحدار/ السلق عنم طعائم 
معدل الانفتال عاه8] عام 
معدل الانقضاء الطبيعي ع2 عومهآ لقصعهلح 
معدل الإشارة المخرجة لقمع 51 انامأن0 عنهخ]1 


2066 


معدل الإنقضاء الأديباتيكى ع1أهآ عوممآ عنندط تلم 


معدل البت عنه] أذظ 
معدل البيانات 121 12212 
معدل التجديد عنما اوع ع1 
معدل التحول ]1 ماو 011 
معدل التحويل عامظ عصنطء 1م 


عامقا 1107 عمتتلاه7؟1 


معدل التصريف: كمية التصريف فى واحدةغعغ1ة1 101010286 


الزمن 

معدل التغير عع صقط0 01 عنه]1 
معدل التفاعل الحجمي 121 ممتاأعوع] عتتأعسن[ه17 
معدل الدحرجة عنم 1011 
معدل الدوران عه مم له 101 


معدل الذروة الساعي 
معدال الشمر 
معدل القدرة 
معدل القص 
معدل المسح 


عله8] (إاشسامط علوءعط 
عخهآ 01111087 
2017/1 عع ونع ار 
عأم] تتوعطاك 


ع21] ع متمصوعك 


معدل النمو المحدد 121 ه02 عتلاععمم 
معدل الولادات 5ع أمظ 
معدل انتقال البت عنقا تعاقصة1 أذظ 
معدل نسلاخ عالي عه عاد عاك[ 
معدل إنتقال التيار مناهكا تعأقصة]1 أمعسيت 
معدل أخطاء البت 8181 - عام متمسظ أذ 
معدل تأخير الإنتشار 10127 مدع 2مه2]0 عع دنع تم 
معدل تحويل ف 0101 


معدل تدفق/ جريان عنم م11 
معدل تردد قلاب من 1216 عاوع10 مما - مناط ءمنز1 - طآ 
نوع مآ 

معدل نقل الأكسيجين 


عله] تعأمصدن ]1 عع 02 
عخهكآ غ010 عتتأعسياه؟! أعماده0 
ثابت 
معدل وسطلي 


معدلات الساعة 


00 

وع1ه] عاءه1) 
معدلات الماء دعام 110161 
معدلات انجراف وعم 1د[ 


معدلاات إسترخاء مناه ماء ]1 


معدلاات تكرار 


5 01 1أناع مع ]1 


معدلاات حجمية و محددة 12165 علنءعءم5 لمى عتتاعسناه7؟ 


معدن 
معدن - اوكسيد 55 


نصف ناقل ترازستور ذو أثر حقلي 


101211 15 


أماع 1/1 


111 اماع ممع 1ممعك-ع1-0:10م1ء 1/1 


معدن نصف ناقل ترازستور 18:1 1ماعنالصمعاصءك-1ماء/1 


ذو أثر حقلي 
معدن الترميز بالومض 


1 عمنل00 طاقها1 


معدن أصلادي نوع ألفا ‏ معدن 716681 عضاع21222 قطمام 


ماراجينغ ألفا 
معدن خام 

معدن سائل 

معدن فعّال 

معدن قليل المقاومة 


01 
1] 1 


لماع عحتاعم 


لداع ععمماوازوع ]1 ام[ 


معدن مقابل (إزاء) مواد مركبة 5عالةهمهده© كناوه77 1ماء/1 


معدن/ معادن 


معدية: قادرة على إحداث العدوى 
معرّف 

10151 معرّف المصادر الموحد 
معرف البيولوجيا الاحصائية 
معرف مجموعة الخدمات 

معرف مجموعة خدمات البث 
معركة التيارات 


معركة جوية 


ال كانا 
ا انا 
عخالداع 1/1 
م111 
11 

عاكلاع 11 

اع خمعل1 


11ل - عع تامعل1 


اع تاصعل1 عتتأاعمره81 


ع1 تاخمعل] أع5 عع اكرعم 


55110 أقدء81020 


دادع 1ن 01 علاعوظ 


1100 


معززات الأكسدة ‏ محسنات الأكسدة 15عاهمدمء25 ممناه0ل:0 


معصم 
معطلة 

معطي عناصر مانحة 
مطيات ب اناك 
مغطيات أحادية التمط 
معطيات موضوعيّة 


لاوقا 

ل انء ل 
159 1110[ظ 
112 

111112001231 2 


8 علكناءء زط 0 


معفرات ‏ انثريدات : عضو تذكير 10ا1ل10اعطاصه 013 عطاس 


لازهريات / ومفردها أنثريدات 


معقم لوك 
معقّد كيميائي 0011 
معقد الإنزيم - الركيزة عع[ مهن عأونأوطنك - عمترإعمط 
معقد بصري 120011 
معقدات مثارة وععء ماع18 


معقدات معدنية وعع 1 مده لهاع11 
ع دقائق حديد في سائل تقليدي لامتصاص 21282215106 
الصدمة 1 

معلّق غروي 3 
معلّق غروي ‏ هلام/ محلول هلامي هجين061 - 501 11,6214 
معلّق غروي ‏ هلام: تقانة المحلول الهلامي - 2 061 - 501 
وهي تقانة كيميائية رطبة لتصنيع المواد تبتدئ بمعلق غروي 
يحتوي على دقائق غرويّة تتكائف فتشكل هلاماً يحتوي على 
طورٍ سائل ‏ يلي ذلك وصْلٌ للمراكز المعدنية بجسور من 
الأكسيد 14 - 0 - 214 / الأكسيد المائى - 011 - 2/1 
1 مكوناً بوليميراث أكسيد ‏ معدن / أكسيد مائي - معدن 
في المحلول. 

معلق متخثر 

جات بالمفاكا ريتك ال 
معلومات العميل المتوفرة 1510112811013 27011060 تاعماه ولت 
معلومات الموقع 
معلومات بيانات البت 


51117 لعنه1ناعة 00 
1 11001 


10001101 1 
103162 8216 1 


معلومات تسييرية / توجيه ص تلااعع ]5 


معلومات تعريف البكسل 31 0161ل د اعباط 
معلومات رقميّة 1012211 
معلومات سرية 1شتأصعل له 
معلومات عن ديمومة النداء 291002مكم1] 5وعجومع2 1له0 
معلومات لندن (1.آ]) 12102121102 0200.آ عمتتمصمكه1 


انفوروم (1-آ1) 

ذذآا8 - عتنخطاعءء ا ناءعخ 51250210 تتأمبكص] لعلمع ارط 
معماري قياسي صناعي مكل 
معمل تكسير للمشتقات النفطية 
معهد الحديد 4151 - عأتاختاقصآ [ععا5 له 2م12 ممع تتعسم 
والفولاذ الأمريكي 


معهد 51آللى - عاألاأتاقه1 5622021035 1210221 نوع تعصسم 
المعايير الوطنية الأمريكى 


خصحاط ع ستاعة 0 


معهد المواد عالاأتاكم] امتتعند1ة لععاممم1] :7المعاع ه8101 
المستوحاة بيولوجيا 

معهد النفط الأميركي آطم 
معهد النفط الفر نسي 112 
معهد أبحاث 85121 - عالطتاقمآ طاعموءدع1 معبووط عتراعوا1 
القدرة الكهربائية 

معهد أبحاث شركة عحط1 - اعتوءوعخ] غ0121م001) 5لعطراعزه 


معهد ')15 - 1012أعن1اقط0ن) أععاد 01 عالأخافق1] نوع 1 تعسم 
أمريكي للمنشآت الفولاذية 
معهد عالي للعدالة 15 01 عالغتامم1 أممم ندل 


معهد مك17 - عتدمناععاظ ممعم ] أوع2 خلا عا لاأتاقم1 
فارفيست كيبر للالكترونيات - فينا 


معهد فرانكلين عأنااتاكم] متاعلصمدمط 
معهد لفي الفيزيائي عأناتاكم] لمعنو قطط ع11مآ 
معهد مهندسي ومع طاع ظ ادع تاءعع1 01 102 لاختاقم1 
الكهرباء 


عا ك1 عطتاعء ساعمظ عتته 501 


معهد هندسة البرمجيات 
معهد لإاع12010ع16' لطث 563202105 01 عالأتاقم1 [قدم ندل 
وطني أمريكي للمعايبر والتكنولوجيا 
مخ إأء521 2110221 7ناعء0 101 مانا أ1لاقم1 1أهمم نولم 
معهد وطني لتدابير الأمان و الصحة المهنية 
معوقات السيرورة 


معينى ]1 


معيار التيار الكهربائي 


طاغلوع1]1 


5 ووعع210 


1 11221011 1ع مع 0 


4 اطع لان عتتاععاظ 


معيار اوروبي 04 ندل لاعن 011121[ مدعمه نا 
للخلوي الرقمي 

معيار خاصية النوع ع0 علناطتااخ وممات 
معيار ذبذبة الليزر - تأع25آ 101 مالع 011 


معيار اهتزازات الليزر 
اوروي 11 معيار رقمي 5420854 1مانع1[ 81 دعم مضباظ 
أميركي - 1:1 معيار رقمي 
سيناريو استخدام 

معيار فشل تساي هيل 
معيار متدفق / الدفق 
معيار هانش 


15 11 11231 


0 عتنالتة1 8111 - 1531" 
أمعن ا 


عا ممه لاعومة ]1 


مغْيّرة ترانزيستور 

مغانط الحديد والأتربة النادرة 
مغانط حديديّة 

مغانط خضراء/ صالحة بيئتاً 
مغانط دائمة 

مخائظ سبراميكية 

مغائط فائقة الناقليّة 

مغائط فائقة الناقليّة 

مغانط كهربائية - كهرطيسات 


مغذي محدد 

مغذيات 

مغذيات القدرة الكهربائية 
مغذيات الكلور 

مغذيات النبات 

مغذيات بيولوجية 
مغذيات تبديلية للطاقة / 
مولدات قدرة تحويل 
مغذيات دقيقة 

مغذيات قدرة خطية 
مغذيات كبيرة 

مكليات كيان 

نغريلة 


مغرفة ‏ اداة غرف 


مغزل 

مغلاقات شفافة 
مغلفات 

مغلفات الفشل 
مغلفات حويصلية 


01 لآ 


ا عامساك 


1/1 111111211515]01) 5 


عع 1:01 لطتو عتم[ 
5 عع 2 ه11 

5ع مع 12 ناعع1 0 

5أعطع 12 دعم معط 

5أع ع2 عالمسدمع 0 

5أع ع2 ع تناع 1100م 
5 61010116101 نام 
تل 

ع 11ل اا 
علا 

1165م متاك تع بوم 

ودعلععء2 عسمتعملطات 
5 األمداط 

كلك اوعاعه8101 


15م طناك 1عه20 ع تناع ]5111 


10101111 

5 2011 معط 1آ 
ا انان 
وتعلعع" لدع سعط 
وك اك 

1201 

51101 

5ع[ اماع 1م205 1" 
2105| 

05 عتلالتة 1 


5 معاعاوه17 


مغنترون الإرسال الراداري 05تاعمعة]8 تعااأتسحصةء1” 12021 


مغنزيوم 


ع 1 


سطع 1510121 


أعدع 112 امعسمفصعءط 1000131" 


أعمع 142 815 
أعدع 112 ع ماكناءه*1 


أع52 0100 1ع ”1 


269 


5 أتاع م نء 011101[ 
أعدع 112 اأمع معط 

اأعتع 112 الاعممسمعط 
أعمع 112 عد 


أعصع د11 عاطهة1ه110 
مغنطيسي عتأعمع 112 
مغنطيسيّة 1 
مغنطيسيّة حديدية م1 
مغنطيسي ريولوجي إم أو أوعاع ه1معط1ماعمع 1/2 
مغنطيسي سكوني عنخهأوماعمع 112 
مغنطيسي مستع رض علأعصعد11 عونء 12251 
مغنطيسية - حرارية علأعطع فده معط 1" 
مغنطيسية حديدية مضادة ‏ مغنطيسية 111]11611010208126]1512لل 
حديدية معاكسة 
مغنطيسية حركية 011 ماماعمع 1/12 
مغنطيسية عكسية 111100 
مغنطيسية مؤقتة (مسايرة) م21 
مغنيترون مك21 
مغنيترون القدرة النبضية 1 2012 - عو[ناط 
مغنيترون نابض اه 15ناط 
مغنيترونات الموجة 5 11731 0012112110115 
المستمرة 
مغنيسيوم - الفضة تنا لوعمع 22 - تع لز 
مغنيسيوم الفضة ]1 51111 


31 ه80 
0021101 عاعناظ 01 101210 
مغير الر جوع مالع مهن عاعقطز11 
مغير حالة / محولات الحالة 


مفاتيح - أجهزة تبديل/ تحويل 


تعالتطاك عمقطط 


و 


مفاتيح لإرسال - الإستقبال دعطع 511 11 
مفاتيح الحذٌ وعطع 51 انسصفآ 
مفاتيح لستترال وعطع ]511 عر امع 
مفاتيح لسولينويدات وعطء 51 ل1ممعاه5 
مفاتيح ع1 عطةءطصع كا عاطاععاط مه خام دمع 1/1 
الغشاء المرن ذات الحركة الميكروية 

مفاتيح لقصبة الْعْشَاة وعطء 5131 ع1 اماع11 تلمع 1/1 
بالزئبق 


مفاتيح اللوحة وعطع 511 اأعصوط 
مفاتيح الكترونية - عَقد 10 
مفاتيح ألكتر وبصرية وعطاء ]51 عتمم ناععاء مم0 
مفاتيح تأثير هول وعطء 511 أاعع811 الد11 


مفاتيح تماثلية - مبدلات تماثلية وعطء ]511 ع10همم 


مفاتيح ثلاثية ‏ ديودات ضوئبة مشبكية 2060010065 مذط 


مفاتيح حرارية عط 0171 ع 1" 
مفاتيح خاصة وعطء ]511 اللاععم5 
مفاتيح دوارة وعطع 51 10151 
مفاتيح قدرة 51 201161 
مفاتيح قلابة ع1 عمصتطاء 21 .]1 


مقافي البرونيه ا نك 
مفاتيح مصطلحات / رموز «لازع؟]1 0صعوعآ لعمتصاماكن© 


عط 511 لدع 1م طعع مه تاعع 181 


متخصصة 

مفاتيح هرّازة 5م م8 ورععاء 10 
مفاصل ظاهرة 5ن 12164 ناعم 
مفاضلة ‏ مبادلة : تنازل عن أمر ما مقابل أمر 017 - 7806 
3 9 

مفاعل 0ع ع ]1 
مفاعل الأغشية الأنز يمية 201 عصدءطصمع 81 عمسرزجمط 
مفاعل الماء الثقيل عع تعنة11 كد11 
مفاعل الماء الخفيف ع1 رعنة11 اأطعاآ 
مفاعل بيوس 21115 
مفاعل تشرنوبيل مدع الام معطت 
مفاعل توكاماك 63001 تماقناط علمسدعاه :1" 


الاندماجي(مفاعل يستعمل في بحوث الاندماج النووي 
يحتجز البلاسما مغنطيسيا) 
مفاعل توكوماك 

مفاعل حيوي / مفاعلات حيوية 15م6]عوء810 / 7ماعوع8101 
مفاعل حيوي منظم كميائياً 


علة0زمع1[ه'1" 


0521ماع 0 


مفاعل خارج عن السيطرة ل لقنا 
مفاعل كادنو 01]عوع ]1 تممه 
مفاعل ماء مغلي 8111 - تمأعمع] م11 عمتلاهم8 
مفاعل نووي ممع تدعاع نال 
مفاعل ولود 1مأعوع] تعلعع:8 امد 21اع821 11110آ 


السائلة (مثل الصوديوم السائل) 


200 


مفاعللات الأنز يمات مقيدة 166301015 عمالإخص8 11560أاه م1 


الحركة 

مفاعلات الدارة 5 [00.آ 
مفاعلات الوتر الحديدي 5ع ع 00101 2م12 
مفاعلات تحويل 5 0011715105 


مفاعلات تكاثرية / ولودة ‏ مفاعلات ‏ 6055ع3ع1 تعلعع8 
بريدر- مفاعلات القدرة 

مفاعلات حفازات 
حيوية مقيدة الحركة 
مفاعلات حيوية ذات قعر طويل 


110111160 81021217559 15 


عع 8260 ع016آ 


مفاعللات حيوية ضوئية 20101111175 
مفاعللات ذات دفعات 1ماعمع 8 اعنوظ 
مفاعالات عنقائية 75 عوالتغطط 
مفاعللات مستمرة 75 00111101101159 
مفاعلة حثية ععطماعدع ]1 عاتاع س1 
مفاقيد الاحتكاك ا 
مفاقيد/ خسارة النحاس 5 تلع مم0 © 
مفاهيم 005 
مفاهيم أساسية 5 823516 
مفاهيم منفعية 10111113112115 


مفتاح - مبدل - حول مفتاحى اع انه 


مفتاح لترهيز المنطقي عاء810 عع مآ عصتلمعم8 
مفتاح لتشغيل ع 511 معم 0 
مفتاح لتلامس - قاطع تلقائي 01 001 
مفتاح لكتروني لطع 51 عتممناعع81 
مفتاح نتخاب 1 1105ل[ 
مفتاح 0 لاقي طع و5 عل10اك 
مفتاح تدرجي اع 511 عمطام معام 
مفتاح خطاف اع 1و 11001 
مفتاح عكس الحركة طع 511 ع ممع مق 
مفتاح غلق/ تشغيل تعديل أتاقنآ 01 2104112105 017 - 0 
الضوء 

مفتاح قصبي طع ك5 لعع]1 
مفتاح قصبي جاف طء51 ع1 دآ 
مفتاح لولب الحمل لاع1 1.0200 - عمتتمم 
مفتاح مفصلي د هيدل الترود - مفتاح الفصل 511 عاعع 10 
الكهربائي 


مفتاح هراز طع 51 مععاء ه10 
مفتاح وصل وفصل اع 511 0/011 
مفتاح يدار بال مهام طءع5111 أععط اط صب 1" 
مفتاح يدوي 511 111121 
مفترس و ضحية : مصطلح لكائنات تتغذى (ع22 7مغهلعم 
على كائنات أخر 1 

مفترق (تفرع) التضاعف 1011 ماوع تامع ]1 
مفرّع تيار 11 امم © 
مفرّق 11133530200 
مفراس - راستر عات ]1 
مفرد 5111 
مفردة النمط ع100 - عاعطاة 


مفرزات/ مخرجات بشرية وحيوانية 50 
مفرغ سكوني 

فصل 

كد ليزن 
تال يق مكنني 
مفصل تحيز معكوس 


مفصل يدور من جهة وثابت في جهة 


تاعع31طاء1015 عتاماك 

111 

56115115 +2 

2 812561 مومع ]1 
اه اعصيل لعمماظ - عورع رع ]1 


ا ايت 


مفصلة داخلية عقصنط أعمم1 
مفصليّة عاك 
مفعّل - المحفز - مشغغل عر 
مفعول التداعي أعء 811 ممنتسرود[1 


مفعول الدفيئة/ البيت الزجاجى ه8110 عقناه11 معع 01 


مفعول الصوت الضوثى - تأتبرسمقق أهه 811 عتاأونامعةم]مطط 


بصري 

مفعول فينتوري اعه811 تللاامعء 17 
مفعول ميزوميري - مفعول طنيني أعه811 عتتعسرهوء ]1/1 
مفقودات فرنسل 5ه أعطاوع1”1 


مفكك ‏ محلل : مادة تتسبب بتحلل العضويات 1060012505617 
مفهوم احماد انفصال 6+معع000) 51102155102 211012 تستواء0آ1 


الطبقات ‏ مفهوم تعطيل عدم التصفح/ مفهوم التخلص من 


انفصال الطبقات 
مفهوم التوزيع أمزعع 002 لع انط تود[ 
مفهوم الثقب 201 01 امرععمه© 


مفهو م الحاجز المتعدد أمرععط ه00 معتتدظ - عام ناا مك1 


مفهو م الحاجز المتعدد عع د00 متعتتتوظ عامنا مك1 


1خس2 


مفهوم الدخول الخاص و55ددعة لعطء51 كناكنء7؟ عتوللوط 
ضدَ الدخول المحوّل 
مفهوم الشريطة الداعمة 


مفهوم القساوة التباينية 


أمعع د00 تناك عطلمع] ناك 


11170112121 5111111655 15 


مفهوم المركزية أمرعع د20 لعقتل ةمامع 
مفهوم تحديد الحالة الصفرية عاماع سقط ومناءعاءجآ1 النكح 
مفهوم تلدّن الشريطة أمعع م00 تناد عصتدع ]م5 
مفهوم تنعيم الشريط وعغةط ترععا5 
مفهوم مجاميع 015 - امرععمه00) أع5 مناع بعامص] عرعامصده © 
المعلومات المعقّدة 

مق/ مة قدرة ملفوفة 501 1ع مناه لع م11 عوط 
مقابس أنبوبية 5ع 01 ءط 1 
مقايبس كهربائية 75 م نتاعه 181 
مقابل التقليدية 1 1 
مقابل اللوغاريتم تحط تدع 0.آ عنتع لم1 
مقابل اللوغاريتم 8 اللوغاريتم المضاد مطل تمع ماتامم 
مقابل المعادن 1 .175 
مقابل المواد المنافسة 115 ع تناءم مه .175 
مقابل تفتيش 175 
مقاربات 10 ممم 
مقاربات العناصر المنفصلة 5عطع7:02ممركة اأمعسعاظ عاءمهوزط 
مقاربة مر 
مقاربة للمرونة اعد مرخ تا عتامة181 
مقاربة منظومية ع همرك كممعاوزك 


مقاربة ميكانيك المواد طعده2محركة 5لدتتعنة11 01 وعنسهططاءع11 
-3طاعع ه111 16 طاعدهءممة 1121121315 01 وعتسصماءء 11 
مقاربة ميكانيك المواد للميكانيك المجهري (الدقيق) 


116 


مقارن الموجة المربعة 1101 11316 501121 
مقارنات الأداء 65 12611011121106 
مقارنات الكثافة 1155)!) 1061517 خطعاء؟11 112355 
والوزن والكتلة 

مقارنة الأنو اع المتغيرة هن وعطا1 عاللمطتاعاام 


مقارنة التكلفة بالوزن 015 أطاعاء 0557© 
مقارنة أنواع الألياف 
مقارنة بالليزر 


المقاس والمتوقّع 


اع 11 01 وعمن15' 01 11505و مده 
م25[ 1711لا ه115 همده 


لعاعنلع لصخ لع ناقدء11 01 11501و مده 


مقارنة بين 051165م0022) لعصث ذلماء1/! عع تحاءعظ امه ه60 
المعادن و المضغوطات 
مقارنة مع الكبل 
النحاسى 


عاطةن) تعمم 0 1115لا ه15 1د طحده 0 


مقارنة مع منظومات 5]622ز5 0023121 117115 امك تمده 
متحدة المحور 


مقارنة معقدة ‏ الترافق عأدع نانم 00 عا ممه 


مقاصة - تنقية - ترويق نلق 
مقاضاة 1101111010 
مقاضاة العملاء ع انآ عدم 
مقاطعات بصرية عام لدعتام 0 
مقالة فضفاضة عاعناتث 56هه.آ 
مقام الكسر 111110111101 
مقاول - في عمل تجاري/ صناعي عع 181 
مقاو مم 01 1ع ]1 
مقاوم أكسيد المعدن 710 ع0:10 1ماع11 
مقاوم تحويل مأذزوع 1 نااك 


مقاوم حراري - ثرمستور 1111501 
مقاوم حساس للحرارة 
مقاوم حيوياً 

مقاوم ضغطي 

مقاوم ضغطي من 
السيليكون الُْذمّم/ المأشوب 
مقاوم للتحلل الحيوي 
عقاوم لوست 

مقاوم مساق بالتيار 

نقاوم مخطيني 

مقاوم مغنطيسي عملاق 


6515]01 ]1 عاكلا أممعءك 7المستتعط 1" 
كصداكزوع] 'الدعاع ه8101 
لت رك | 


1 205604آ عكلأقاوع :1م ]مط 


810112017 

«مرععن) أو1وعك] 

66515101 1اع10117آ - دع يان 
1ع 1101 


012116 15137 


مقاومات اكسيدية معدنية 5 010 1ه1اع11 
مقاومات التوالي 115 وغ 1ع 5 
مقاومات الرقاقة السيراميكيّة 5ع نط عتمسومع0 
مقاومات الغشاء الكربوني 6225 ملتط - ممطعيه0 
مقاومات الغشاء الكربوني 5 لاط مطعية0 
مقاومات الغشاء المعدني 5 صلاط - 1ماع11 
مقاومات الغشاء المعدني 911 النكاكا 
مقاومات المركب 5 001205111015 - لوطه 


الكربوني 


2/2 


مقاومات المركب الكربوني 150015قع1 00070510102 دوطعون 
مقاومات المغنطة 15 2 1ظ212 
مقاومات إشباع 5 501111211011 
مقاومات أكسدة أساسها فينولات معاقة 5[مصعطط 4ع7علصضك1 
(فراغيا» 

مقاومات أكسدة من فوسفات ثنائية 029]6م2105 123ن1ل0150آ1 
الصوديوم 

مقاومات بصرية 201010179 
مقاومات تفاضليّة ععطمأكاوع ]1 امتأمععع ]ادا 
مقاومات ثابتة 5 1161 


مقاومات جسيمة 1ماذلوع] علاندظ 


مقاومات سلكيّة ملفوفة 5 117111701114 
مقاومات متغيرة 515 
مقاومة معطم واوع ]1 
مقاومة طاعمع ناك 
مقاومة ‏ مقاومة الانعطاف طاع2ع5]2 21تتنرعاط - طأاعمعناد 


ة (مقاومة التحمل - طأعدعتا5 ععصةستقصظ - طأعمعضناد 


مقاومة القدرة على التحمّل) 

مقاومة الاحتكاك السطحي ع1 مناع 1 متاك 
مقاومة الانسلال فى المواد 5عنا5ة2[1 م[ ععصماكزوع] جزمء 0 
البلاسيكية 000 

مقاومة الانضغاط: مقاومة مادة ‏ طأعممعنا5 علتأووع ]ممه © 
للكسر نتيجة تطبيق قوة ضاغطة 

مقاومة الانعطاف طلأعصعن5 لمعظ 
مقاومة الانعطاف اك الال والدا 
مقاومة الاهتراء 61 و1717 
مقاومة الأذية 12 10311386 
مقاومة لتآكل / الحت عه أذ51ع 1 001105101 
مقاومة التشوّه المحورية ‏ القساوة المحورية 560115655 121كنكظ 
مقاومة التعب الحراري ع2 قوع ]1 عناعتتهط اممستعط 1" 
مقاومة التفكك/ التفسّخ ‏ الانحلال ععطماوزوع 5 نإوعء12 
مقاومة التقشر التمزّق طأعمع ماك مدع 1 
مقاومة الحتّ/ الاهتراء عع هادع ]1 مامه طم 
مقاومة لخرج 15و أنام © 
مقاومة لخضوع طأعصعن ك5 اعلا 
مقاومة اخضوع التعويضيّة/ للبَدذل ‏ طاهصعت5 لاعلل؟ »015 
مقاومة الخضوع بالانعطاف طاأعمعماك لاعلا لممععاط 


مقاومة الخلية الضوئية في الظلام ععطهاوزوع1 ع1تهدآ1 
مقاومة الزحف عع طماوزوع] عع 01 
مقاومة الشدٌ النوعية طاعمعناد علاقمعء1” عتألامعمم 
مقاومة الشد القصوى 5 عاأقمء 1 عام نان 
مقاومة الشد لمواد 5عتاقدا[ط 0عاععاء5 +101 طأعمعناد عالتقمع]” 
بلاستيكية مختارة 

مقاومة لصدم ععطمأوزوع ]1 أعدمصس1آ1 
مقاومة لصدم المتانة 5 اام اع اد أعد م1 
مقاومة الصدمة الحرارية ععصقاوزوع 1 عاعمطد امعط 1" 
مقاومة الصهارة : القيمة العظمى للشد الذي طاعمعتا5 1/16 


3 متصاص الماء 


أن يُطبّق على الصهارة بدون أن تنقطع الصهارة 
و تتمزق. 

150121105 2 

طلاعدع ناد 1هدمئؤزه 1" 

طاعمع ناد 1همده10151 عأمسناا نا 

ع5 رمآ 

طلاعمع ند مععطد عأمسناان] 

5111111111185 

ععطقأاواوع] اعمصقطات 

عع طماوزوع ]1 عطاتزعل501 

طاعمع نك عط 11 

ععدع اناونع عل إعناوءعط 

ععطماقاوع] م111 

لوصل والتلامس ع50هاقزوع1 0دع.]آ لمك اعماده6 

1 1ه1ام 1 موطم ه117 


5 1121101متتقاء 10 


إزاء النزع الصفيحي : 


تعبّر عن ممانعة تشكل خط أبيض نتيجة طىّ الغشاء 


مقاومة 
مقاومة 
مقاومة 
مقاومة 


إشعاعية 2ه أكاوع 1 130121105 
أعيد ضبطها 1مأقلوع] أعوعرط 
تداخلية 1012 ععمع نه 1ع م1 
حجمية اتأقاوع ]1 عصسباه؟ 
حرارية ععطقاقلوع 8 ألوع11 
ة حرارية ععتتةأقاوع ]1 امعط 1" 
ة خضوع الفتل طاأعمع ماد ناعللا [همه1ض15ه1” 
ة داخلية ععطماقاوع ]1 امممعام1 
داخلية ضئيلة 1515226 100[1عام1 1017 


612 أانام 1 


مقاومية 


ذات موصلية ضوئية ‏ [ماوزوعخ1] علالاعنا0جمءم]مطط 
سالبة 515 علتلدعءل1 
سعوية عع طهماواوع ]1 
ضوئية - سالبة عاللتدعء]8 - مأقاوع01]ماط 
ضوئية - موجبة ءالوه - 5أقاوع0]01 2 
عالية طاعمع ماد - طعك[1 
عالية طأعمعناد طعك[1 
عرضانية طأاع مع 5 ع5ء 112051 
ة عرضانية 10اعع101 ماع11 10 ع5مء 1122351 طاعمع اه 
لاتجاه الليف 
ة في الحالة الغضة / الطرية طاعمع ناك معء 01 
قصوى طاع معناذ عأمسن انا 
قصوى ‏ طأأع28ع5]2 عاأقمع1 02 لطاع معناة عأمسنان1 
الشد 
قوسيّة - مقاومة الانفراغ الكهربائي ها قاوع6] عدم 
كهربائية ععطممأقاوع ]1 لدعتضاءععا8 
كيميائية ععطمأقاوع ]1 لدعتسعط0 
مُسْعحئة - كبح تفي ع لع ع لم1 
متغيرة 01غ5لوع] عاطفعة17 
متناهية ععصمقاواوع] عالساط 
مغنطيسية ل ل نالا 
مغنطيسية باليستية 1 غ51 1لاه18 
ة مغنطيسية جبارة ع7 مأواوع01أعمع 113 00105531 
مغنطيسية عملاقة ععمماذاوع] علأعمع د81 أصمات 
مغنطيسية لا ععمماواوع 1م ]أعمعه 2/1 عام هكتسم 
مغنطيسية هائلة عه أكزوع1مأعمع 1/12 كنامم مم 
مكافئة ععمماواوع ]1 اأمعله تكتنو8 
ة مكافئة على 851 - ععسدأوزوع] دعتمءد أمعله اتناو 


أ515ع] 11076)زوم2 


موجبة 
نوعية ععتةأكزوع ]1 علاععمم 
نوعية طاعدع 5 علاععمم 
ة وفق اتجاه الليف دمناءء 012[ عوطاط ص[ لطأعمعما5 
عالأقاوع ]1 
1 اماقاوع ]1 


- مقاومية حجمية 155151191 عمتنآه7؟ - 11الأواوعظ] 


مقاومية ضغطية 
مقاومية كتلية 


17 الأقاوع1 00 اط 
7 1اتاقاوع] علاناظ 
مقايس الاختراق: أداة لقياس قساوة مادة عير #عاءضهماعمءم 


قياس عمق او معدل اختراق قضيب مدبب او إبرة بتأثير 


قوة محددة 
مقايس الضغط : أحد أدوات قياس الضغط 02186 عتناووع:2 
مقايسات ع دمعاء 1" 


مقايسة حيوية: قياس تركيز مادة/ واحتمال تأثيرها 81089958 
على الخلايا/ الأنسجة الحية - اختبار إحيائي لعقار ما 

(كذآ.آ8) نتدودك أأتاءع 170501 تنمآ لععلصاآ - عممرعصظط 
مقايسة مناعية امتزازية مرتبطة بالأنزيم 


مقايضة وليك 
مقاييس التطور المتعددة عع نه خأن1ه81 عامل ك3 
مقاييس التعجيل ع ع عع مر 
مقاييس التعجيل عا ممع اءعع ىل عتتاععاء مجع 1ط 
الالكهر وضغطية 

مقاييس الحودة 5 انامن1 © 
مقاييس السؤال المستهدف وعتتاءع 1 دمنتاوعن0 6021 
مقاييس الضغط 60115 
مقاييس ‏ 75اعا5لا5 عنام 0 جعط11 1*0 5ا داع ناقوء11 وومآ 


الفقد لمنظومات الليف البصرية 
مقاييس الملف - المتحرّك 
التماثلي 

811 متاييس اززوية 


وعاء 0011 110118 ع ماهم 


5 18 
مقاييس تسارع الحمل الحراري 75عاعتدمتءاءععءى عكتاءة كمه 
مقاييس 5تعاء2010ع[عءعكة - 1711216105 01 هلدع ناعم ]1 

تسارع تقويم الاهتزاز 


مقاييس درجة الحرارة 5 عتن وله مرح 1" 


مقاييس زمنيّة مهلف نزع10متباءء1' 01 وعلدء5 عدن 1" 
لاعتماد التكنلوجيا 

مقاييس مياه الشرب 5 ه117 عسعاستودا 
ل1110 مقاييس/ معايير 5 1580 
مقبّس ع 01 
مقبس عاعول 
مقبس كهر بائي م01 عتاععاع 
مقبض العتلة ممه ممم[ 
مقبض دوار طامصكا نتهاه]1 
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مقتاتات بالأعشاب: طيف واسع يبدأ من عه لطع 11 


الحشرات إلى الحيوانات الثديية تعيش على الأعشاب فقط 


مقحمات 10 
مقدّمة - الرأس 1 
مقدار شعاعي لاخنغطهن0) 1ماعع17 
مقدار من مادة يدخل إلى الجسم إما بالابتلاع/ «منتاوءعم1 
بالامتصاص 

مقدرة تخميدية عدم عنام وج[ 


مقدرة على تعديل الحموضة [أنعةم02 عمتعتلةماباءلة - لعى 
مقدرة على مبادلة الأيونات 
الموجية 

مقدرة: كفاءة أداء آلة / جهاز 


اااأأعومةن) عع مقطاعدظ ماد 


انط ومة 0 


مقدمة ]1ك 


مقدمة وتوصيف 106501101105 5]612/ا5 420 1211001161102 


منظومة 
مقرُنات ثنائية الاتجاه دعام 0 لهسمتاءة8101 
مقراب - تلسكوب عممءوع1ء1” 
مقراب الجيل التاللي عممع5ع1ع1' عع0م5 ننه ناه 1عمع © ناجرء لل 
الفضائي 

مقراب هَبْل عمزمءوعاء1' عاطط 111 
مقرن - وصلة تع 1منا60 © 
المنطلق ع1 مقرن ‏ 2غ1صنا0© ©1 مععع 1 اختصتاءد - مأمطاط 
بواسطة ضوء شميت 

المنطلق 100 مقرن 1م00 )1 زمععقع111 االتسصطءعد مأمطط 
بواسطة ضوء شميت 

مقرن الليف البصري تعامن00© معطلط لوعتام © 
مقرن بمضاد )طلخ - لع1مناهن) 2117م 1أعطع 2 دهمت 1 اسم 
الفير و مغنطيسية 

مقرن ذو مرفق - مقرن ذو ثلاثة مآخذ - 1م001 عع1” 
مزدوج تي 

مقرن شجيري - مقرن ذات محور متفرع ع1 طن 00 عع11 
مقرن لا يعتمد على 2ع1منا00 أطعلصءمعلس1 طاعمعاءحة11 
طول الج عند تركنيه 

مقرن نجمي أعامنا00) 5181 
مقرن نجمي سلبي ع 1م00 5121 عالأوكقوط 
مقرن/ مزدوج غير فعال عام ن20© علتوموط 
مقرنات العدسات 001 قمع]آ 


مقرنات الموجة الميكروية 


مقرنات ألكترونية بصرية 


11101011306 0015 


5م01 عتلدمماععاء 10م 0 


مقرنات بصرية 0200 
مقرنات دارلينغتون الضوئية 1615م1ا001) ماع ناآ مامطط 


مقرنات فوتوتروتية 00 ع13ام]امطط 


مقرونات متعددة المنافذ/ مزدوجات 25ع1م001) 0116م ناآن]/1 


متعددة المأخذ 

مقسم الشعاع - الشاطر الشعاعي اع نم5 صتدعظ 
مقسم تردد 110 تزعلمعناوع11 
مقسم هاتفي بدَّالة هاتفية - عقدة عمصامعاء1 ععصقطعد8 
ابتدال 

مقطاب 201111 


مقطع مناءعع5 
مقطع التربة علتامط لامك 
مقطع الدليل الدرجي 
مقطع عَرْضي نيوتروني 
ا 
مقطع مغلق إزاء مقطع صمناعءء5 - 010560 كناودء7؟ - باعم 0 
مفتوح 


مقعر 0001 


علقامءط عرعلم1 0ع0120 
- 01055 1011أناء ا 


مه نعتوع5م 


مقعد ذو ذراعين ‏ أريكة تتقطع طم 


مقلب الإطارات 1560521 م1116" 
مقلع - مولد 0601 - 1م501 
مقمط ةكت 
مقوّم تناع ع1 


مقوّمات الاستعادة السريعة دع لتاءع 8 لانم امعع 18 1م1"0 


مقوّمات ولع لناءعع] لاع مم11 أمدأناءمناك +01 1011215516 
الاستعادة مفرطة السرعة/ السريعة جداً 

مقومات سريعة ولع لتاعع ]ا أمه1 
مقوّىّ بالألياف لع6 اع - معطاط 
مقوىّ بالشّعيرات لع6 مصاع ]1 مععاوتط/1لا 
مقوّى محور ب 1ع المطم عع 101لا 
مقود التحكم - عجلة/ عمود القيادة حتططتن 201 [أمتاده© 
مقود القوى وع0 101 تناه © 
مقوم عاكس تا اسم عصتاتاع 111 


مقوم قنطري للموجة الكاملةءعتكتاءعا ءعع8210 عننهل؟ا - 1لنا1 


مقوم للموجة - الموجة الكاملة اعلتاءعه عننو/1ا - لبط 


تعلناءع3] ععه11 - لم11 
0 نكف ! 

مقومات شو تكي ع عع 11 أماءع5 
5ع كناءعع 1 2031 - لامآ 
عع 201161 امل 


تعأدعمع ]1 161 1امرسك نزعوة[] 


مقيّد عتمعناط0 
مقياس 1/12 
مقياس - ضابط - معيار حم لع 011 
مقياس (معيار الأداء) - متري اع 1/1 
(تيوكون) 1111015' مقياس #عاوع1 5وعم ل قطمم2/11 معان 
للقساوة الميكروية 


مقياس الإنعكاس #عاعتدماء116ع]1 سنتمحده 2[ عسة1 لدعتام0 
لحقل الزمن البصري 

مقياس الأس الهيدروجيني المدرج 
مقياس التداخل الخاص بساكناك 
مقياس التكدر 

مقياس التنفس عع 1ه لم5 
مقياس الثقل للنفط بدلالة ثقله النوعى وضعه 018519 1آ8لم 
بهد اللترول الأفريكي 0ه 7 
مقياس الحريرات القنبلي 


علوع5 اط 
ماع ده 161 1م101 عممعدد 


اع اع ده ع امع لآ 


11 مم8 


مقياس الضغط ماع مج 51 
مقياس الطاقة الإشعاعية الحرارية - بولوميتر عاع مره 1801 
مقياس الطيف الكتلى ‏ 67ا70126اءءم5 2/1255 ع1هومن 1202© 
الرباعي الأقطاب ْ 

مقياس العينية علناعتاة1 © 


121020 مقياس الفقدان 
مقياس الفولتية الحلقي -طريقة 


اعاع]1 1.055 1201000 


لقاع متم 1ه عناء 0 


ألكتر وكيميائية 

مقياس القدرة ‏ عداد القدرة تعاء 11 ه20 
مقياس لقطع الناقص عتناقدء]1 - علتأعددهوم ناا 
مقياس القوة امع 5 01 عع ا مدع11 
مقياس اللوحة الرقمية تعاء1/1 اعصوط 1[مأنعناد[ 
مقياس الليف ع تاعأعصه ط 1 
مقياس المرونة ماع ماه ]18125 
مقياس المواد ماع11 اناه مده © 


مقياس الواط عع م17 
مقياس انسياب مياه الفيضان تعاء ]1/1 110 
مقياس إجهاد 00 511011 


مقياس بوردون: جهاز لقياس ضغط 
السوائل في مختلف الأوساط / نسبة للفرنسي بوردون 
مقياس 


80111001 


انلمع ععمقلد8 عدن 151 - تتعاع دومنعاعععم 
تسارع بندولي مقيّد بميزان عزم الدوران 

مقياس ‏ 05ا010ال262 4ع طن هةتاوعكآ عسصلمم5 - تعاعمامنعاءءععم 
تسارع بندولي مقيّد زنبركيًا 
مقياس تسارع منفصل 
مقياس تقدير القيمة 
مقياس جهاز يستخدم لتتقدير ما إذا كانت الأبعاد 


أعاع هنع [ععع ىم عاعزوو1در[ 

علدع5 عطتاة ]1 
03115 
أكبر أو أصغر من قيمة مرجعية 
مقياس درجة حرارة (ترمومتر) ‏ 7عاعطاهتتعط1' لإتتجاهره]/1 


- 


مقياس ذو ملف متحرك اع 0011 - عصتده11 
مقياس طيف ماه تاععم5 ام1امذهوطم عتطامام 


الامتصاص الذري مقياس يقوم لكشف وتحليل الأطوال 
الموجية الممتصة من الطيف الكهرومغنطيسيى 


مقياس عينية مقسوم لاع 012 1011060 


مقياس فرق الجهد الكربوني اع دده غ20 بامطعرو6 
مقياس فينتوري اعاع81 تامع 
مقياس قطبية تعاء 1 اإانتقامط 
مقياس قوة الحقل أاعاء11 طاع معناد 11ع1ط علأعمع د11 


المغنطيسي 

مقياس لوني ضوئي كهربائي تعاع ه0010 عتاععاءم]1مطط 
يعتمد على قياس الجسيمات المشحونة المنطلقة من مادة نتيجة 
امتصاصها طاقة إشعاعية 

مقياس ماكاب لدرجة تعقد البرنامج عتتقطهاء 0 عطوعء ةا 
مقياس متر اع 1/1 
مقياس معيار ظاهرة 0151165102 عتنالتة*1 162501 باللا - 1521 
فشل تساي وو 


مقياس مكاب لدرجة ‏ 9غل<ء[متطه0) عنأقددهاء0 عطونعه]/1 


تعقد النظام 

مقياس نانوي علهع 1812205 
مكوك أو نواقل ثنائية 055]ع6؟ 10281]عصيقاظ 02 عل ناد 
الوظيفة 
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مكو كَْ فضائي علاخناطد ععدمم 
مكابح ضد القفل 

مكاتب الأمن والحماية 
مكاتب حجوزات خطوط 
الطيران 

مكاتب فى أبنية متعددة الطوابق وعونه - طعنل1 01150 
مخصصة بشكل أساسي لاستخدامها كمكاتب. 


وع 521 عاءه1تاسم 
0 ات 


65 17211025ع5 ]1 عنتاتتهط 


مكافأة المخاطرة انطع ع 1و1 
مكافء عدد السكان ع1 مناه تامهم 
مكافىئ 5 
مكافئ ‏ مولي 1 أمعلهاتناو8 
مكافئ الديكستروز عله اتناو عومناءك 12 
مكافئ برميل نفطي 80 
مكافئات العطاء مأطعك 1ع 00 1105لا 
مكامل ع1 
مكامل تضخيم تشغيلٍ 116812601 ع1 امصخ اهدده وعم 0 
مكاملة (تكامل) 11 
مكاملة النظام 1 ]515 


مكاملة بين حدود/ حدين 
مكان الزجاج في نافذة 
مكائن الاستنساخ / أجهزة التصوير 
مكائن العمل 

مكائن إدغام أوتوماتيكية 5عصتطعة]8 دمنائءكه1 عتتهسرمنباث 
مكبات القمامة الآمنة 

مكبات القمامة الصحية 

مكبح 

مكبر الصوت الالكلتروستاتيكي / 


15س امع تتاع8 1م 1أوجعء 121 
غسلمط 01026 
اع عمالامه0 )© 


8151655 5 


15س[ عتناععم 
انمالك 
عكل810 


أععلدعم5 1101ع م0 


المتسعي 

مكبر صوت 1ع 1نم 
مكبر صوت تععلدءم01105آ1 
111 مكبرات الصوت وتععلدعم؟ تزأناءل21 اع 111 
مكبرات الصوت 5ع ع نتم 5ل مجاعه 181 
الالكتروديناميكية 


مكبرات الصوت الكهر وستاتيكية 
مكبرات جهرية بصرية 
مكبرات صوت عالية 
الأداء 


واعكلدعءم5 عتتهاومماءع 181 
5اععلوعم5 83355 [دعنام 0 
وتععلدعءم5 - 21 - «تاتاعواط - عاط 


مكبرة صوتية ذات مدى متوسط ععلدعم5 عع 1110120 
مكبس 201 
مكبس الهواء 

مكبس براما 

مكبس هيدروليكي ‏ مكبس مائي 
مكتب البريد الفدرالي الألماني 


نوك له لحووتة! 


115501 للم ماك 
و لاأقتطتة81 
وو 11101611116 


8110652051 عطاءدواناء دآ[ 


مكتب البريد المركزي 0112 امومع 
مكتب الطقس الأمريكي ملع 1لا تعطاوء117 15 
مكتب أبحاث الجيش 011 طعتدعدع ]1 تتصحخ .115 
الأميركي 

مكتب تحويل الهاتف 01106 قصنطءا5 عممطامعاء1 عاتطه31 
النقال 

مكتب خدمات التأمين 0111 عع تمعد عمع مه تناقم1 
مكتبات 111 


مكتبات الربط الديناميكية .آ.آ2آ - '181طانآ علصآ عتستمقصوطط 
مكتبات تركيبية/ توافقية 
مكتبة عاثيات البكتيريا العارضة 


15 201121 طاط مه 


1131آ 1م15[ ععقاط 


مكعب متمركز ‏ مركزي 2 (8©0) عأطنت لعتعامعن - م800 
الجسم 
مكعب متمركز الوجوه 
مكعب مركزي الجسم - 
فحل 
ني يققل الترشيب 


(عء1) عتطنه 0ع تعامعه - عمعوط1 


عع86 - عاطنان) لع تعامعن - نجله80 


عاعةه - ع5ه1ن) - عاط 


مكلور 601101 
مكمل - متمم - تكميلٍ 1421م 1م00 
مكمن مائي محصور اع نوك لعسقكده©6 
مكنة عصتطعة 1/1 
مكننة الترحمة لالاعستطعة81 متاو أقصدم]” 
مكوّنات 60015 
مكونة 0 مكوّن اه 


مكون من مسحوق البلاديوم <صتنا221120 2ه10ز5ة 4عتعلجوط 


قاع 0 0ن عتدمناععا8 عحتاعم 


0017-5 عاع 0151[ عكلاعم 


مكوّنات عاملة منفصلة 


1012801131 1-15 


للجينات 
مكتشف الخطأ البصري تعلصلط الوط لمناكم؟ 
مكتشف. غير «فكيت 1 1027ظ1ظ1 
مكثف 00201 
مكثف احتياطي ا اا 
مكثف التماس هطع 0020 أع مامه 


مكثف الصفائح المتوازية 


0790101 عتواط - اعالدعوط 


ألاعطه جرحه00) لعاعه 1]ع ]1 


مكوثرات - بوليميرات فعالة لحرظ - وتعمزاه2 عتلتاعدماءع81 


كهربائيا 

مكورات 

مكون نصف موصل 
مكونات الإلكترونيات 
البصرية 


001 
ع1 0م60 1 لمعك 


0015 15م ناععاء 10م 0 


مع 00205 عاك 


مكثئف صورة أحادي ع1 أكمعاس] عع قص] ععداد عاعماد 


المرحلة 

مكثفات التوالي 75 و5611 
مكثفات فائقة/ ذات كثافة طاقيّة عالية 101 
مكرّس لتطبيقات 035ناأهء نام مك ع صنانامدده0 لصظ طعنا1 
حوسبة فائقة 

مكربن ماع نط جه 


مكرر إعادة التوليد 
مكرر و إعادة توليد 28أعةم5 721018عمعوع8 لمك ععادءمع ]1 
فضاءات 

معاي 


تعادءمع] ع كتلاه 1عمعوع ]1 


عأطنت عامسام 


مكونات التسارع 


1-5 11211011 عع ثر 
مكونات الكترونية غير 0022016152]5) عندهنماءعا[8 علزوموط 
فعالة 


مكونات <هناءعاه]2 اناهن لمك أاعده م00 عتدمعاععاظ 
إلكترونية وحماية دارة 


مكونات أساسية 001-15 82516 
مكونات برمجية 15 5011777216 
مكونات جاهزة 0015 أاعطة - ع1 - 0116 
للاستخدام. 


مكونات دارة الموجة 
الميكروية 


5 11ا110ن) 1110101806 


1630601 01015 


مكونات رئيسة 
مكونات شاشة الحروف 
والأرقام 

مكونات ناريّة : مركبات ناشرة 
للحرارة نتيجة تفاعل كيميائي ذاتٍ الاستمرار 


1 5 


1001 1م1015 مااع تنا ممطامام 


1-7 علتجاءعع م10 رط 


مكونات و أنظمة 5 0017201161115 انام[ لإلكوع11 
منيئة الصنع 

مكونة مقداح مصباح علنصل2]0 تععع111 سما - طامماط1 
ومضي 

مكونة مقداح مصباح علن 2100 تععع111 تآ امج11 
ومضي 

مكونة منزلقة أمعمعاط عمتلنتاك 
مالاحة ا 
ملاحة التخمين باستخدام الآلات فقط 1015 
ملاحة المدى الطويل 0+ 12186 - 0115[ 
ملاحة المدى الطويل © 1.0114 
ملاحة بالقصور الذاتي ع [منامعم1 
ملاحة بتقدير الموقع 4 1222 تنخ - امتادع 21211 101 
حسابيًا مستندة على البيانات الجوية 

ملاحة ‏ ععطعتع 1ع ]1 معدلل دء1/11ع1مزم20آ - 2ه 1أدع81311 +101 


بتقدير الموقع حسابيًا مستندة على دوبلر/ المرجعية الاتجاهية 
ملاحة جوية تكتيكية لم0 
ملاحة دوبلرية 81 معاممه12 
ملاحة صوتية 041 5011111 
ملاحة عطالية ع لوك امتاءعاه1 
ملاحة معتمدة على 1 ععدع نع 1ع ]1 متو 1" 
التضاريس 

ملاحة نجومية 5 01 ادع 1كول8 اهتاأوعاء) 


ملاحة وتعيين موقع 2051105 لحم امتادع تكدلا[ 


ملاحة وتوجيه 01102 تخ اهتدع 11د ل[ 
ملاحظ ‏ يمكن ملاحظته / قابل للملاحظة عاط ه عوط © 
ملاحظة ع 065 
ملاريا عناع خر 
ملاصقات ‏ ملتصقات القطع الملتصقة م 
ملااط كاله كالكاكك| 
ملاط السمنت 101101 امعصع 0 


ملاط: مادة جامعة بين مكونات مادة ما 1/1012 
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ملامح - سحنّة ةا 
ملامس مباشر 00212 أعع رادا 
ملامس منزلق أعمام © عمصتل ناك 
ملامسات - نقاط التلامس ‏ وصلات تماس كع 001 
مالامسات أنثى 05 فافع 1 
ملايين السطور من شيفرة البرمجة 0006 01 وعضانآ دده13/1111 
ملت: شعير مثبت في ماء لصنع كحول اناك 
ملتهم الجراثيم والبكتريا -إن كلمة 8 
طاءع 83 باليونانية تعني: يأكل 
ملتهمات بكتيرية 210000 
ملح 5 
خل52 عاطة1” 


ملح المائتدة (كلور الصوديوم) 


ملح روشيل غلة5 عااعباءه]1 
ملح معتدل لهك هنعل 
ملحق سدي أتاعمتطاعة ]اخ علا 
ملحقات فرعية أدوات مر 
ملحقة إضافية توفر دعماً للنشاطات الأولية /1121أع طم 
للعضويات 

ملحقة مضافة 46065501 05 - 00م 
ملخصات م 
ملدّن 11م 
ملدّن / ملدّنات 5 / 21351101261 
ملصوقة سطح ناه - ععة ]ناك 
ملطف عط 501 
ملغم 00 
ملف مُنشّط بالطاقة 0011 لع 2ع نعم 
ملفات المرحل وز نإهاع]1 
مل وقيفة لم 
ملف التفرع 4ه اصتتطام 
ملف بكرة 011 صتططه8 
ملف بكرة صتطه8 6011© 
ملف حَجب 1زه0 عمتلقطك 
ملف سيلونويد [زه0 10ممعاه5 
ملف كهرو مغنطيسي 0011 عتأعمع مسدمناءع 181 
ملف لولبي للصده7 10ممع[ه5 
ملف مفرع 0601 ل0عمم12” 
ملفات الانعكاس 05 امنتاءع1اء0آ1 


ملفات الحقل 
ملفات متوازية 
ملفاف 
ملفوف توالي 
ملقم دوّار 


ملقط بأسنان 


ملكية خاصة ‏ متخصّص - مخصّص 


ملكية فكرية 
ملكية فكرية 


ملوّنات ‏ فى المواد البلاستيكية 


لهواء الثانوية 
لهواء الرئيسية 


ملوثات غازية متحركة 


مليون برميل في اليوم 
عماس - ظل الزاوية 


عماس الدائرة 


ممانعة متغيّرة 
ممانعة مميّزة/ طابعيّة 
مثل رقمي 


1ه 11101 
و11 اع الوط 
5114 

لك 
تعلعع 01213 ]1 
متلن :مدع 1ااذط 


1م210 

انلع م10 ل[منلاعع 1اع 111 
لإانعمره] لقتعم اع م1 
:1210| 
95 15 - 001013215 
115 <1] - 001012515 
0015 

15 :ار 
15 1712162 
5 الى 56002031 
15 تتلث اتم ماعط 
115 ؤونامء035 ع1اطه1/1 
15 1110152111 
521117 

11 

ماع مك :1/1111 

95 111ظ1ظ21 

111111 

10217 نع واعتتيد8 جزه1341111]1 
عع 2ه 1" 

عاء11) ىم 10 عومد 1" 
ألاععصة 1 لممعع د 

ع لع ]1 

معطمل مسا عننو11 

ععصملء م1 1020 
ععطهأعباع] عاطفعة7١‏ 
ععطملعء مآ عناو رماع م 1ه 


اله أ معوع 1ع ]1 


01[لى - 2م0أمأمعوء ع1 1121ع01آ عأمتتاععم 


1011 


تمذدات السلسلة 


ع ع مستقط0 


عمر الوصول إلى مكان/ إلى موقع محدد / (1108ة11 ووعوءعم 
قسم / وحدة ضمن منشأة / محطة معالحة 


مر تحويلٍ 


121010015 


نمكن التحقيق ‏ ملائم ‏ مناسب ‏ عملي معقول عاطاقوع1 


تملوء بالحديد 

تملوء بالحديد 

مموضع الرأس 

تميّزات الترابط/ الالتصاق 
مميز - مفرق 

عميز هدف ليزري 

ميزات التربة 

من البئر إلى النقل 

الل من النوع 

م2 من النوع 

من النيكل 

من أجل تحليل دورة الحياة 


من أجل مزرعة خلايا نبياتية 


من مستقبل إلى آخر 

من مهد إلى مهد 

من يصل اوَّلاً يخْدم اولاً 
من يصل أُوَلاً تدم أُوَلاً 
مناخ 

مناخ حي 

متاخل جزيئية 


منادي آلي - وسائط النداء ‏ أجهزة النداء الآلي 


عميز - الصفة المميزة ‏ سخاصية 


- عاتمع]1 

1 عاتمع]1 
2051102 11620 
8020115 
خاو تعاعة 0121 

:12101 11303ظ1ظ1 
651522601 أعع318 1 ناء25[ 
ا نواه الزفك 
واعع 1 - 10 - 1111 
عم1 - آل 

عم1 دا 2 

اععاعالة 01 

5 عن ملآ 101 
عتن[نت [1اعن) أصماط 101 
1011210 0311 
علل1) ه15 غ001 
4 - أوقاط عمدمن) - 11151 
1156 عمامن 111516 
خسنا 

1/11 
و 121ناع11016 


ع2 


منارات دالة ‏ أجهزة بيكون لتحديد موقع 5وعمء8 3/1216 


محطة/ محطات 

منازل 

مناسيب المنطق 

مناط به 

مناطق المخاطر الرئيسية 
مناطق النباتات المغمورة 
مناطق تطبيق الاجهاد 
مناطق صد 

مناطق متمفصلة 


209 


لك :60 19 
5 ماع10 
1م00 


ووعتك 1151 نزعكل1 


5 11015 2اعع176 0ع11618ط ناك 


ووعنكى لوووع5]1 لع 1اممم 
5 8211161 


م1116 


مناطق مجردة 
مناطق 010165) - ودماعع18 عمتستصممعاءح0آ ازأتتهامعسع[ممره 6 
محددة للتتام مناطق تحديد المتمم 

مناطق منخفضة عن سطح الارض 


821 6 


1خ عنالرآ مآ 


مناظير و الاعءم وعم 
مناعة 0105 1112 
مناعة (1518آ8) ختعط70501!تالتصحط] لععلصاآ - عمرعصظ 


الامتزاز لأنزيم مرتبط 
مناعة ضد المجالاات 
الكهربائية 

منافذ التواصل 

منافذ الدخل/ الخرج 
منافذ الرسومات المتقدّمة 
منافذ الكمبيوتر 

منافذ الوصول إلى مكان ما/ إلى شبكة الإنترنت2015 ووععءع ىم 
منافذ متسلسلة 


65 المع 1ناعه81 16 11لا ستل 


15 001132111116211011) 
5 (1/0) أنامانا0 - أناصم] 
15 امه 01 0ع20ة كلم 


15 لعا ماه 0 


5 51121 
منافذ متوازية 5ه 1221161هط 
مناقلة الصيغ 

مناهل الماء 


ع13ناحطره 1 01 1121520510101 


1 


مناهل برجيّة وععلة 121 رعنتده 1" 
مناهل مياه شاطئيّة ععلمام] تعته17ا - عتملاد 
مناور نانوي ا ا 
مناورة «لامبالية ‏ 1 كناء0 ]1 عع11 عند0 
مناورة بالبيانات/ بالمعطيات ‏ معالجة 02ئمة[ناصخصة]8 12268 
البيانات/ المعطيات 

مناورة منبثقة - مناورة التي تنفذها الطائرة1ء؟ناعصة]2 مناممم 
لغاية تحرير القنبلة 

منبذات الحفنة الصلبة وعم تامعن أعنره8 50110 
منبع الطاقة من نوع لاأمزمناك عه عل8100 - لعاع ادم 
الميدلة 

منبع أحادي الطور لاأممناك عمقطط - عاعماة 
منبع أشعة سينية طنا1 نزمع - عر 
منبع قدرة ‏ دارة إلكترونية لتقويم التيار اللدلدلتك 


منبع متعدد الأطوار لاإممناك عمقطاط - 13/11 


منبع (مصدر) لاينضب ععتناموع 1 عاطناك ل اقطجعم1 


منبوذة عع ]1 


منتجات 2215 


2230 


منتجات الانشطار 1155101 
منتجات الحيوانات المدجنة 5أع ل اعم 
منتجات الكترونيّة 5 وع ل متتاءع 81 اعستناكم م 
استهلاكيّة 

منتجات أحادية الاستعمال كأع نل عوول] - عاعسزه 
منتجات جانبيّة و عا5ة/1؟ لك د5اعنلمن2 - نزظ8 1[د1تأامن س1 
نفايات صناعية 


منتجات جانبية للكلورة أ - نز8 م لأمصتزه 01 


منتجات جانبية مطهرة عله - نز8 امناعع 01 زواد[ 


منتجات عائلة 5 عل ]و1110 
منتجو النفط والغاز موه 
منتجون 12 
منتدى ابتكارات النفط والغاز الأوروبي 0117 81110 
منتظم - متماثل 111 
منتظم - معيارى - تركيبى - نسيقي لكان 
منتقلة 01 
منتقيات المنفذ 65 أنزمط 


منتوج أقصى مستدام 71 51151211216 تنا تل: 1/12 


منتوجات التسلية 05 اع طسصله اعمط 
منتوجات الجدولة 5ع له عصتانلعطء5 
منجم الفحم الحجري عمنكة اده 6 
منجنيق النامة ا 
منحاز عكسياً 54 - عوتاع تع ]1 


منحل عع ع1 
منحنى الاستجابة السفلي 

منحنى الانسلال ‏ منحنى الزحف 
منحنى التزويد - لوجستي د الميجتى النسبي لاك عتأواع 0آ 
منحنى المراقب القياسي 
منحنى تذبذب إحماد 


1ن 1501256 0ط 


روث رق 


لقنا تع لااعوط 0 513110210 
ان 0511131011 20د د[ 
منحنى توزيع التيار نان 01 1م015[ امع سنت 
3ن اننا ط1 015[ عع تمان 01 عع3غ1ه17 


منحنى توزيع 

القرلية ا( اعبط 

منحنى رئيسي 11 
منحنى غاوس 017 911551811 6 
منحنى متناقص/ انحدار نت عسصتاءء 12 
منحنى محوّل كنات 11323511" 
مدني ع1 


عن 8-81 


يحي لانصهار ا قلاط 
مجني لتبخر نان 0112261012م173 
مسحب لتخلف علللان) وأوعدع ]115 
منحني لتسخين هنأ هتمه 01:5]21 101 علاتلان عمتادء11 
تشكيل البلورة 

منحتي لتصلّب 5011 


ع1 عنتاعدع ممتام نعط 101 علاكتلات 5أوع 85162 8 - 8 


منحنى التلاكؤ -التخلفية ‏ البطاء ل51 - 8 فى المادة 


منحني التنفيذ 


منحنى الحمل والامتداد 
منحنى الخصائص العز م6 115]165عاع1312ن) لععمك-عنان1ه 1 


السرعة 


نان 108151165 


لان اقمع 8 - 1020 


منحني نمو البكتيريا تلان طانده2© امتتعاعد18 
منحنيات الانحلاليّة ‏ الذوبانية وع لنت لإاللتطناآه5 
منحنيات التبريد وع اتناك عصتاهه©6 
منحنيات الكلفة 0 00316 
منحنيات تصريف الضاغط مان ع8 1قطء15[ - لم11 
منحنيات تصريف ضاغط 0010965) 101502186 1130 ممصناط 
المضخة 

منحنيات خاصة بالمرشحات 665اتنان) 11161 عنادارعاعه قط 
منحنيات متساوية درجة الحرارة وع اتناك لمع 1506 
منحنيات خططات إس-إن ةم 81 - 5 وعتلل 
منحنيات هوبرت متعددة 10765نال) 11ءططنطط عاعلزن) - 1/11 
الدورات 

منخفض التحديد 10111 
منخفض التوثر علطم 0م111 
منخفضة 0ط 
منزل صحيّ عمده] اإطخلوء11 
منزلقة 6001 


منسوجات مهندّسة نانو يا دع عع 1 0ع 1ععطاع لمعه تنه[ 


منسوجات محيكة (محاكة ‏ محبوكة) وعلقطة1 لعا 1صكا 
ّ 1115 ذأ 
57 


منشار الْتثقَي لتثقيب المستدير 
منشار السلك: - الملااط 


10 - 20164 5 


57 117116 - اام 


251 


منشار المعادن 530 عاعة11 


منشأة / مرفق يقوم بتقديم خدمات أساسية لاخلعو] 
لاحتياجات يومية ضرورية للمجتمع ورفاهيته 

نشأة مائية: منشأة عامة تقوم بتأمين إيصال 'إاثلنانا 2ع1ه/18 
مياه النظيفة إلى مختلف المناطق والفعاليات 


منشآت الغاز المصنع 


طم" 0205© ع1 1ااعة 1/11 


منشآت مائية 71711 
8 منشط نوع م20 مم1 م 
منصات مستقرة 1115 عأاطماك 
منصب عاعة ]1 
منصب متحرك قابل للنقل من مكن لآخر عكلقظ عصتلاء م1 
منصب مرتفع لتدعيم تثبيت قطعة في آلة 1/10 


منصب مشطي للنفايات ‏ أداة معدنية مرتفعة ©1261 ناقه:]” 
كمنصب ترمي النفايات عليها لفرزها 
منصة بترولية ره 1ط 
111 - 1165 منصة تطوير خدمات الويب الدلالي 111 - 115 
منصة حفر عن عمنااتدا 
منصة دوارة عاطة1] عصتنلةاه ]1 


منصة مستقرة 213610112 51216 80111721684 1001313 - ونام 


مكافئة محكمة التثبيت 

منصف زاوي - منضّف 0ع 81 
منصهر الماك 
منصهر (الحالة السائلة 21]ء/2 01 عغ)ة]5 لنناونآ - صعناه/1 
للمعدن) 

منضدي مم4كاوء10 
منطق عاعمآ 
منطق الترانزيستور - عاع مآ 1مأفأقصه1' - #مأقاقصة11" 
الترانزيستور 

منطق لجماع الكامل عنع هآ م400 الب 
منطق الحالة - الصلبة عاعهآ عنهاد - 50110 
منطق الحالة الصلبة عاعم.آ عنهاد 50110 
منطق الفاصمة القابلة للبريحة عنعه.آ عاامستستمععه:]< عمط 
منطق الفاصمة المتكاملة عاعه.آ عقناط لعتممعع م1 
منطق المبعاث المزدوج/ .1آ80 - عزوم.آ لءاصنامك معااتصسط 
متلق بيعاك فقرن 

منطق يؤليان لجمع عاع0.آ أعدله:5 01 طصنادك متدعامه80 


منطق بولياني 
منطلق تجديعي 
منطق ترجيحي 
منطق تسلسلي و علعهآ [ه1أمعناوع5 لصخ اهمده نمستط مده 
منطق جماع نصفي 

منطق رقمي و 


عاع0آ تمعامه8 
عاع0آ 201131 صأط تمده 


عاع0آ 1022 


عاع مآ مع00ك كلدطآ 
عاع هآ ل[دأاع01آ تداممنظ 
لاعن 0ع1همعع م1 لخ عنع هآ 1[مااع1نآ 


دوائر متكاملة 

منطق صمام ثنائي - 1211 - عاعمآ #مأقاقصة1” علم1دآ 
ترانزيستور 

منطق عالي طعن] عاعه.آ 
منطق فك تشفير عاعه0آ مناععاء2آ 816 لمح معلمءءد[1 
وكشف 


عاع هآ 121 معناوعم5 


منطق مقاوم - ترانئزستور عاع0آ 01]ن1قطة1' 1م 1وزوع ]1 


منطق واطئ 1017 عاعمآ 
لآ منطقة ‏ 81 - مماعع ]1 
منطقة - 5 - وماعع]1 
منطقة - في الرسم التوضيحي تناع 11 عه 2 
منطقة رتشاح 1خ مناه لم1 
منطقة استنفاذ /) نضوب دماعع 1 دم اعامء12 
منطقة الاستنفاذ ذات المقاومة 102]ف1مء2[ عالأوزوع1 طعنك1 
العالية 

منطقة الإشارة الصغيرة دماعع [ممعند - السك 
منطقة الإشارة الصغيرة ماع ا[ممعاد القسد 
منطقة لإنزياح ع 16د[ 
منطقة الباعث / منطقة الإرسال دمع ع1 مع انط 
منطقة التشغيل الآمن وع1كة عطتتد1عم 0 5016 
منطقة التصريف 6 نهد[ 
منطقة التلوث الحديث 20116105 غصعءع1 01 عده2 نحن 
في التهر 

منطقة التيارات النهرية السريعة اعلا 
منطقة لخليج الفارسي (العربي) دماعع1 011 ممتومءط 
منطقة الصرف وى 0286نه101 
منطقة الطور الصلب ضماعع5 عققطاط 50111 
منطقة العمليات الأساسية 51 ووعءهعط زعكل1 


منطقة المليمتر مماعع] معام 1/1111 
منطقة لنع 1ك عمنل1ه11 
منطقة مياه الحوفية 
منطقة 
منطقة 
منطقة 
منطقة 
بالسكا 


عمه/ عتأمعغطاط 
عدهك منوعان) تع تلك[ 


ع0 عتاع5 لع لكآ 


وعتة عو تفاع ]1 


: إعادة الشحن 
بريلوين الاولى 
ة بريوان عه منجهه8211 


2/0 تناه 1 1ت8 11156 


]ع5 121عن1ء صتصدهن)/ امنخصع 11510 


منطقة تعافي النهر 200 لااء مم18 رمالا 
منطقة حذية 10 
منطقة سالبة 2 مم11 11 
منطقة سالبة النمط ع6 عم10 - ال 
منطقة شمال أفريقيا اوالشرق الاوسط 1/1114 
منطقة صامتة عدهي أمعلزة 
منطقة غير مشبعة عده2 ادكه 1 
منطقة فادوز عده2 1730056 
منطقة فر اع الشحنة مماعع 5 ععتقطن - ععومم 
منطقة فعالة 6 عتكناعم 


منطقة قريبة من حزمة الأشعة ما تحت عم تدعا 


الحمراء 


منطقة منشطة موجبة 2 لعمزه12 تزاعاكتازومط 
منطقة متأئرة حرارياً عده2 لعاءع ]كه أدع11 
منطقة مرئية مماعع 18 عاطنواا 
منطقة مشبعة عه 521112160 
منطقة من طورين مماعع8 عمقطاط 1:0 
منطقة منشطة سالبة 81 لعمرهئ2آ نزاءكتامعء121 
منطقة منضبة عده2 دم ناعامء2آ1 
منطقة ميتة عده2 0م106 


منطقة ناشطة ‏ منطقة فعالة 


وعلط عكتاعم 


ماع نام لأعامء0آ 11 ملاعم 


منظم ضربات القلب اع لدع ممععوةط انوع 11 
منظمات الكترونية 5 عنطامناءء 181 
منظظمات تطوير 5 616100111 51211021053 


المواصفات 
5 منظمة كندية للمعايير 


0220131 512101214 2 


عزمه5 18500 


منظار داخلى ‏ أندوسكوب 


منظار ستارلايت أحادي مم56 أطاعن1ة5 تملناءعمصه/1 


الناظور 
منظار موشوري نقلناء0طا8 عتأمسمعط 
منظر تصوير بعيد لاعلا مأمطمعاء 1" 
منظر عريض الزاوية 716 عاعصى 11102 
منظر علوي لمخطط 17167 مقاط 


منظر مقطع - منظر مقطع عر ضيّ 117 1هدمناعع5 - 01055 
منظم ع1 
منظم النصف قنطرة 301 نوع عع8210 1ل112 
منظم أطوار متعاكسة 
عنظم رين تسلسي 
منظم. مرير تسلسي 
منظم زئر 


منظمات الحلقة المغلقة 


2101 1ناعع] [لاناط اقوط 

601 تلناوع5] - وقوط - وعتترعم 
2101 [ناوع5] 55د وعارعم 
3101 1ناعع ]1 اعماء 2 


15 (0ه.آ 010560 


منظمات الدعم 95 01لا 
منظمات غير حكوميّة 1005ا22نصدع01 21]اعصتصءامعدهل<ا 
منظمة التجارة العاليّة ع1 11206 17170110 


منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي 
منظمة 001021115 ع مناه ود مساعامماء5 01 هنا مختصمع 01 
الدول المصدرة للبترول 

ا 1 210101 تعاص1 لهده 1و امعط 


منظمة الطيران المدني الدولية ‏ المؤقتة 


01801 


منظمة المقاييس 102ا22تصدع02 02105ة]5 21ده تاه ممعاه1 
والمواصفات الدولية 

منظمة اوبك ‏ منظمة الدول المصدرة للنفط 028 
منظور تقني طاقوي 815 
منظور/ وجهة نظر المؤيدين لتطبيق 0011001 أؤلطه21 )ناآ 
القيود 

منظومات الاتصال 5 001131121101 
منظومات الاتصالات بعيدة 5تتعاةلا5 21105ء1طناستصرمءماء'1” 
المدى 

منظومات التوجيه الليزري ع5 عع ه010 ع5ة ]1 
منظومات التوجيه المحددة <تعاولا5 ععطهل10نا0 زعتتلدءه.آ 
للمكان(1005) 

منظومات الجايروسكوبات 5 01056056 13561 


اللايزرية 


منظومات الدرجة الثانية 
منظومات الطابعات الليزرية 
منظومات الليزر تحت الماء 
منظومات ألكترونية عسكرية 5تتعاةئا5 عتدمعاءها8 تإممانانك/1 
منظومات ثلاثية مراقبة 
منظومات رباعية 
منظومات كبللات كورنينغ ططحد© ومتعاوتزك عاطهن) عصتصره) 
منظومات محاور السمت الحر 5(5]652 كلعتكى طانتستعك ععرط 
منظومات محكمة التثبيت - 
منظومات مثبتة 

منظومات مساعدة و 111625 تقسلد]ا لصخ صتمعأاورد لعلنم 
مرشحات كالمان 

منظومة 5 - تمع غ5ل[5 55101 الستقطة11' عنام 0 تعلط 
الإرسال عبر الألياف البصرية 


طدع 515 1ع010 0رمعع5 
5 2111615 251[ 


ع5 1ء25[ 2161 ع0 لآ 


ع5 عاتعام11' 40ع:11601مه131 


5ع :16م 0112011 


511012 - 011 75 


منظومة لتوزيع ع5 عاط 1اوزد[ 
منظومة الحط الآلي ك1 
منظومة الحط اللي 21018[ 11212 1م10 
منظومة الرادار النبضية مسعاونز5 عمل182 لعوانط 
منظومة المواد عوك 11211215 
منظومة الهبوط لآل تتعا5ة 1320128 عناه مناه لالظ 
81510 الوحدة التجريبية للهبوط الأعمى 

منظومة بلولايت سعاوز5 عاناماظ 
منظومة تحفيز ثلاثية ممع و5 عنانز[مخ00) نزولا - ععبط1' 


منظومة تحكم الرحلة الجوية قماعاةز5 01اص0© غطعناط /لاظط 
الإلكترون 
منظومة تفاعلية 
منظومة جاليليو 
الملاحية عبر الأقمار الصناعية 

منظومة 5 - تاعاولاة اطع لنتاقطا خطاع1!؟! عتممئاعءعاظ1 
جهاز الطيران الالكتروني 


منظومة تتعأا5لا5 متاععاء12 لمث دمناءءزه1] خطعاآ لدءم.آ 


ماع55 ع الأعدع ]1 


ع5 2م ادع 1تدلظ! ع1 ااعاد5 معاتله 


حقن وكشف الضوء المحلي 

منظومة خط تبادل :<تعاةلز5 (نآى©) عصاآ مم أهستعالة عمقطط 
الطور 

منظومة شمسية علنكه]8 50121 
منظومة معزولة مسعاوز5 160ه1ه15 
منظومة مغلقة مسطعاوزك 0ء0105© 


منظومة مفتوحة ع5 اعم 
منظومة مؤقّتة - نظام مؤتمت 
منظومة ‏ <تتعازلا5 عستارعاى ع0 اسمخ عستادء01م] عسمعمط 


مؤشر المحرك ومنبه الطاقم 


اع 55 0ع1221مانام 


منع التزييف الترددي اك - تاه 
منع كامل للفولتية ع70128 عمصتاءه81 الندط 
منغنيز 112125 
منفث حبر اأعل علم1آ 
منفحة التجبين - الرينين مع ]1 
منفذ :201 
منفل الطي 111 
منفذون اك 5 
منفرد الارسال عا سام 
منفصلة عاعو زط 
منقح تاعمع ناماء 10 
منقوصة جين محدد أنامكاء 120 
منقول بالماء عه طنز ة 11/7 
منقول بمياه الصرف أعله لاعاقه 117 1[ تعأقصم 1 
منقولة 11 
منقي - مخثر 5ن - 1مخولناعءه11 
منقيات انسياب صاعد 15 1107م ل1 
منقيات أولية دعن إلتمستوط 
منقيات رطبة - جهازغسل غاز رطب عط طن 5 أع117 
منقيات نبائية 5ن لهصتط 


ع لتامعه5 
5 عانعن 


منهجيات التطوير السريعة ‏ النمذجة 
الببريمة 


منهجيات التنبقؤ وعاع 0010 مطاعا/طا أمدعع :1ه 1 
منهجيات أدواتية التوجه 5ط لعامعم0 - اأمععم 
منهجيات سريعة ‏ حفّة الحركة ‏ فراهة عانعم 
110205 منهجية تقصداط مضه دوء71 لعدد كاد[ عامت” 
الإنتشار الثلاثي ميزا ومستوي 

منهجية الشلال الت 0 


منهجية عائلة تاعةه2ةممك نإلنسةط أعنلمع 10221أومهم مده © 
المنتج التركيبية 

منهجية فرّق تسد (1ع6102مث 1161وده) - لصخ - ع110زدآ 
منهجية مركزية التكامل طعدهممخ عتتامعن) - متتوطدعع 111 
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منهجية معتمدة على اعدهرممخ ل0عامع 0101 - هنوع 101 
التكامل 

شيل مياه سططة 
منهولات ‏ فتحات المجارير: فتحات ذات أغطية 0165ط1/105 


تتوزع في الشوارع بتباعدات محددة تمكن من الوصول إلى 


علمام] 2م1172 - ععة لاك 


المجارير 
منوبة الا 
مهابط وعلمطنة 6 


مهاتفات آلبة غير مصحوبة 4ع0 0212ل 


مهام مطلوبة 


1160ناوع ]1 


مهايء عاط ةلمر 
مهايئ الر سوم السوبر ]م402 د5عنطصة02 معل1ل! تعمناك 
فيديوي القياسي 

مهايئ الر سوم الفيديوي عام ملك عنطمة01 معل1710 
مهايئ الر سوم ذدمظ - عام دلخ عنطامة01 لععصقطمظ 
المستحثة 

مهايئ لرسوم الملونة 1ن" - تعامملك عنامة01 00101 
مهد نحشو ع2 0عاعوط 
مهضمات غروية لا هوائية 15 51211185 
مهلة بعيدة(مدة طويلة) طترع1 - عدمآ 
مهلة قريبة (مدة قصيرة) ل انك 
مهلة متوسطة - مدة متوسطة صعء 1 - مسسخلع13/1 
مهمة مبرججة ع2351 1 1721260دتتع مط 
مهمة سهلة 20 
مهندس مجاز عع اع ص8 لعومعم1آ[ 
مهندس مصادق ع 1 
مهود مسالة لم8 1101560 
مهويات ذات فراشي 5 لم لأقناة8 
مهيج مثار عع 
مواءمة للمعاوقة عصتطء 112 ععصملء مص[ 
مواءمة مناعية 1101 
موادٌ متقدّمة لمعه 1ل مر 
مواد احتكاكية دلممع 2 ممناع مط 
مواد استثنائية المخصائص (فائقة) عمط 1/1 
مواد الحالة الصلبة لمعنه عنهاد 50110 
مواد الصفائح المضغوطة 2121611215 0516م ه00 2160 لمآ 
مواد الغلااف 5ع 01504 


مواد الفضاء الجوي - مواد الفضاء 1121671815 ععومومجعم 
والطيران 

مواد الكترونية - 58 
مواد لمعطي 5 1001101 
مو د أحادية البأورات 1551) - عاعطاد 
مواد أكريليّة/ أكريليكيّة ‏ من الأكريليك متعم 
مواد أوليّة (خام) 15 1131 
مواد بلاستيكيّة خلويّة/ رغويّة 15 تمده 1312نا لاعت 
مواد بلاستيكيّة ذات تلدّن وعنامهامهصصعط] عصتللةادلامع تمعد 


حراري متبلورة جزثيا 
د بلاستيكيّة ذات مرونة ضوئية 
د بلاستيكيّة عالية التحمل 2198]105 16نهأة1ءم ماه" - اعناط 


مو عتأامهاط عتأقداءم]مطط 


هق 
الحزازي / سغفرة حرارياً 
د بلاستيكيّة عامّة 

بالاسيكنة مذؤرة (أعيد تسيعها) 


5 ووه0متناط - للتعمع 0 
مو عتأامماط 0ع1ء تزع ]1 
مواد ط1[طن - وعتأمداط لعع1ه1طاع كا تعطاط امحاهه 
بلاستيكيّة معرّزة بألياف كربونيّة 

مواد بلاستيكيّة مقوّاة مد - وعتأقواط لعع1مكصاع ]ا عاط 
د بلاستيكيّة مقوّاة 
د بلاستيكيّة مقواة 
مواد بلاستيكية 
الهندسية 

د بلاستيكية 
د بالاستيكية 
مواد بلاستيكية 
تصلب حراري 
د بلاستيكية 


بالز جاج وعناكة2 لمعه 1طاع8 - 5و5ة1 0 
بالز جاج وعناكة لعع101طاع 1 155 
هندسية/ للتطبيقات 


15 قتنتاعع طاع م18 


مو | 


مو إنشائية 15 5111121 


ذات 5أء77205اعط] و1251 ع طتااء5ه عط 1" 
اوثيرموسيتات 

مو ذات تلدن حراري 212565 عتأقداممصمعط1 
مواد (120108ء16 102أعنا تاقد 0ن 58نل1نند8 لصخ عتأمداط 
بلاستيكية/ لدنة وتقانة البناء والإنشاء 

د بمغنطيسيّة مغايرة 

د بواسطة التصميم 

د بوليميرية 

د بوليميرية ماصة للأشعة 


1ع 2 عتاأعدعه صتهة ند[ 
معاوء170 نز8 112111215 
15 وع 1ع متزامط 


واء 01 ولك 117 عتتعسروامط 


1120110221 5 


د تقوية - مدعمات دعامات ‏ مقويات 2]5عتدعء101ماء 1 
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مواد حاثّة كاشطة/ فائقة مم 
مواد حانثّة/ كاشطة : مواد جلخ وصقل 112161315 عاتمهواىم 
مواد حيوية علاجية عتتناعم و تاعط!' ولمتمع اه سماظ 
مواد حيوية 1201120215 
مواد خزفية - سيراميكية - أتقحطة - ملمتع 8121 عتسومع0 
لاذعة / ذكية 

مواد دائمة ععطمأدطانا5 أخمعاواورءم 
مواد دبالية مك1 
مواد ذات بنية اصطناعيّة 212113815 لعن اعدماك الماع نامكم 
مواد ذات تلوؤن كهربائي ‏ 2121621815 عتددمعاءهماءعاءءرامم 
متعدد 

مواد ذات حبيبات خشنة 15 لعطنة01 - ء15ج 00 
مواد ذات حبيبات دقيقة 5ع لعطنهة0 - عصاط 
مواد ذات درجة حرارة انتقال زجاجي 021611215 18 م111 
مرتفعة 

مواد ذات رابط بوليميري 5 عتتتاة]/! تعسترامط 
مواد ذات رابط متصلّب 5 1126112 - أعوم معط 1 
حرارياً 

مواد ذات كهربائية حديدية وعتتاعع اعم ع1 
مواد ذات محور متقاعد طولي ‏ مادة 212165121 عام مامط01 
متعامدة 

مواد ذات نشاط إشعاعي 5ع عتاتاعه ه1301 
مواد ذكية 5 5111216 
مواد زجاجية طرية 55 5016 
مواد زجاجية عازلة 55 125111211185 
مواد سعوية - تقبلية سعوية ععصماوطنك5 علتاأعومة0 
مواد سيراميكة هندسية وعلمونعن) ممع ماع ما 
مواد سيراميكيّة لمع ودعتمستومع 0 
مواد سيراميكيّة أكسيدية وعتصمتة رع 0 02106 
مواد سيراميكيّة ذات تقانات عالية ‏ 5عنصته2ع ناءه1 طع111 
مواد سيراميكيّة زجاجيّة وعتمتومرع0 1355© 
مواد سيراميكيّة عالية الأداء 5منصتهعه© ععصمصحمطوط طعنك] 
مواد سيراميكيّة لا أكسيديّة وعنصطة ع0 ع110م هلا 
مواد سيراميكيّة متعدّدة الطبقات ‏ و5عنتصتومع لمعنه نزهانالن1/1 
مواد سيراميكيّة متقدمة وعتططة ع0 عصلط 
مواد سيراميكيّة وعتططونعن) عتأعمع د81 لصخ عتدمناععا8 
مغنطيسيّة و كهربائية 


ميكيّة مقواة ليفيا 


مواد سيراميِ عتسوععن) لعع:مأساعخ] - معطاط 
مواد سيراميكية - صورة مأمطط - وعتستومع0 01 
مواد سيراميكية تقانية وعتستومع0 لمعتصطءء 1" 
مواد سيراميكية تقليدية وعنستدععن اأهصه6ئله:1” 
مواد سيراميكية جديدة 5ع ةنع رعلا 
مواد سيراميكية ذات قيمة مضافة 5وعتصتهمء0) 40060 - عباله7؟ 
مواد سيراميكية ضوئية - كهربائية عتصتة2ع0 عنام0 - منامعاظ 
مواد سيراميكية كهربائية عتستونعء متاعه 181 
مواد سيراميكية كهر ضغطية وعتصسومع0 عتتاءعاءمجعاط 
مواد سيراميكية متقدمة - خزف/ 5عنطتة ع0 لععطه كلم 
سيراميك متطور صناعته 

مواد سيراميكية ‏ 08005) - وعنصومع0) 0علده8 (رالمعتسعط6 
مرتبطة كيميائياً 

مواد سيراميكية مقوّاة وعتصتة رع 0عمعطعناه :1 
مواد سيراميكية هندسية 15 1815116611115 
مواد شافة 165 اأناعه 20511 1" 
مواد شطيريّة لع 21 لعطء 1ل 2ه 5 
مواد صالحة لصنع أسلحة 74212115 ع0220 - مصوصدء11 
نووية 

مواد صباغة اكناوع:[10 
مواد صلبة حيوية 211 
مواد صلبة خلوية 15 نهل مااع 
مواد صلبة ذائبة كليّة 5 1015501764 10121 
مواد صلبة 5 6م515 10121116 1مناو1آ 13110 
معلقة طيارة في محلول تممزوج 

مواد صلبة معلقة في 5 511550610601 101101آ 13110 
محلول ممزوج 

مواد صنعية 2115 علاأعطامره 
مواد عازلة 15 ع1 12 نات 10 
مواد عازلة للكهرياء ولمتاع 2 عتناءعاعءندآ 
مواد عديمة الشكل لا لورية 15 ونامام 1 متم 
مواد عصر الفضاء 5 عن ععذ - ععدم5 
مواد عضوية تركيبية 5ع عن عتصدع 01 دعتاعط 0زم 
مواد خروو ياب :تخرية عمدزة 
مواد غريبة / دخيلة عن نط ع3 
مواد غنّية بالكربون 15 و5نامعع2 ه01 
مواد غير عضوية ذائية 15 1015501161 
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مواد غير قطبية 95 0121 1ه[ 
مواد غير ناقلة 5 عتاناع 20 معده لا 
مواد فرومغنطيسية ‏ مواد عالية 113[15ع2/121 عتأعمع فصمدممع] 
الإنفاذية المغنطيسية 

مواد فينوليّة عتامسعطط 
مواد قابلة للاشتعال 215 عاطامستسماط 
مواد قابلة للسحب قتع عاناعناد[1 
مواد قطبية ع20 55 20121 
مواد كاسية 115+ 0120015 
مواد كتليّة/ جسيمة عاان8 
مواد كمبيوترية نع ناماه 
مواد كهر ضغطية دلمتع ة] عتاءعاءمجعاط 
مواد كهر ضغطية وعتماععاء معط 
مواد كيميائية 5ع سعط 
مواد كيميائية أمينية 5ل تع طن) عمتسم 
مواد كيميائية عضوية 5ل تمعن عتصسمع ع0 علاأعط امود 
تركيبيّة/) صناعيّة 

مواد كيميائية عضوية ولمع تستعطن) عتصوع 01 
مواد كيميائية فينوليّة ولمعتسعطن [مسعغطط 
مواد كيميائية قياسية701621ع1ن) 512202105 )ه117 عمتعام مدآ 


1 
1 
2 


مواد كيميائية لا عضوية كل تعن عتصمع م1 
مواد كيميائية نمتزة 5ه ققططاع ط01) 
مواد مُستخلصة ونع 8 
مواد مُصمّمة 5 [لعدعنزوء10 
مواد مُطاوعة/ قابلة للسحب 2121651215 812616 لصخ عاتاعياط 
كي 

مواد ماصة للأشعة فوق البنفسجية 25ء:هوطك غ1091016ل] 
مواد ماصة للأشعة فوق البنفسجية عم 1117 
مواد ماصة للأشعة فوق 5ء6:هوطك '1[] عاطهج تع سرامم 


0 


بو 


للا 


مو 


البنفسجية قابلة للبلمرة 


د ماصة للأشعة فوق 25ء265016 /1[آ 0281ناع طن 1ن131 


البنفسجية متعددة الوظائف 


د ماصة 15ء012وطلى آلآ ع1118ناءه0]مطاط 01 زه 1اتطاتطم]1 
شعة فوق البنفسجية مثبطة للإنضاج الضوئي 


د ماصة للأشعة فوق 26501625 1[77آ 105221]عط نامصهك/1 


البنفسجية وحيدة الوظيفة 


مواد متفاعلة ع 1 
مواد متفاعلة م" عللأعوع ]1 
مواد متفجرة م1 اوه 1د 
مواد متقبّلة :عع لمر 
مواد متوفرة/ تقليدية ولمتتعنة]1 تماعط5 - ع1" - 011 
مواد محفزة حيويّة ‏ مواد 212171915 لعنتمص] 'الدعاع ه8101 
مستوحاة حيوياً 

مواد مركبة بوليميريّة نانومترية 7212200122051]65 تاعستزامم 
مواد مركبة بيئية 15 هن 2121 ع متم كم 
مواد مركبة حبيبيّة 95 ع0511م022ن) 216 باعتاجوط 
يواد مركنة 'ييئة / تحسيفة 0005115 216 ا1لاعتاموط 
مواد مركبة ذات حبيبات كبيرة 001220351165 ع101ا1ه2 - عع21آ 
مواد مركبة ذات رابط معدني 00102051065 ]2 - 21121 
مواد مركبة ذات رابط 15 تتلاستصلطة - عتخطامة1 0 


معدني من الالمنيوم والغرافيت 


د مركبة ذات مادة 002322051165) 1021112 :تنا زوعمع 112 


مو 

رابطة من ال مغنزيوم 

مواد مركبة رغوية 5 + 705116 طاهن تنوه 1 
مواد 115 ته[ عه 11 1م121 تكسام 111 


مركبة صغرية الارتشاح جهرية التصفيح 


مواد م ركبة صفائحيّة 1211111121115 
مواد مركبة عيانيّة (جهريّة) 1115 10ظ2121 
مواد مركبة في مواضعها الطبيعية / 5عا051م005 خناز5 - م1 
الأصلية 

مواد مركبة كهر ضغطية 15 7حطهن عتتاععاء ه20 1ط 
مواد م ركبة مُنمَاة فضائياً 15 001017711 - عموم5 
مواد م ركبة مقاومة للصهر 111001011115 
مواد مركبة نانوية (فائقة الصغر) ا 
مواد م ركبة هجينة 0115 لتاطا و1 
مواد مركبة 115 1111 زه1[لىخ 1متمع81 عمرقلاد 
هجينة لخلائط ذاكرة للشكل 

مواد مركبة 15 22) 
مواد مركبة احتكاكية 015 00122 امتاع 1 
مواد مركبة إنشائية نسيجية 00222051]65) 121 لاع ناما5 علناعده 1 
مواد مركبة ذات تلدن حراري 00225051165) عنافة1[مه عط 1" 
مواد مركبة ذات رابط 5م001 1/1212 تعسترامط 


بوليميري 


2517 


مواد مركبة ذات 011)5) - 5ع]51و0م012ن) 8/2112 عتستوعع0 
رابط سيراميكي 

مواد مركبة ذات طبقات 12/616415 
مواد مركبة ذات مادة رابطة من سبائك 002605165 1/21 
فائقة 

مواد مركبة سيراميكية 001 علمطونع 0 
مواد 0)0)طن) - ع11وهممهن) عتسوععن) ععط11 دناه لاستاد م0 
مركبة سيراميكية ذات ألياف مستمرة 


1 


د مركبة محضرة عضيف 65 )( اال5 12 


5 + 00320516 ع2 تتمتمآ لعع1مأساع8 - عاط 


د مركبة مصفحة مقواة بالألياف 


و 

مواد مر كبة ناقلة / 5ع أزوهم ص20 عصناعدلده0 #رالدعضاءع81 
موصّلة للكهرباء 

مواد مصفوفة معدنية 2 812112 لماع 1 
مواد مضادة للستاتيكية الكهربائية وأمععى عتأمأكتاسم 
مواد مضغوطة ليفية 15 مغنو هم مهن كام 1ط1اط1 
مواد مطاطيّة رغوية 5ع متده1 
مواد معدنيّة ع1 
مواد معدلة رع امه 
مواد مغنطيسيّة 115 عناعمع 1/1 
مواد مغنطيسية طرية 1ع 2 علاأعمعة]/1 - 5011 
مواد نانوية 11 
مواد نخالية 111 
مواد نقية عباط 
مواد هجينة فائقة ل الك 
مواد هندسيّة رغوية - 15 خداباطااءن) عسمتنععماعمظ 
مواد خليؤية للتطبيقات الهندسية 

مواد هندسية ع1 لعاعع ماع م 
مواد هندسية ‏ مواد للتطبيقات 15 عمتاعه ماع مك 
الهندسية 

مواد هندسية تقليدية1121611815 ع طاتععصاعص8 لمممتامع كمه 
موارد ]1 
موارد النظام 515611 
موارد أبدية 6 21 نااعم ع2 
موارد تقليدية جديدة 0221 اع تمت تع لل 
موارد ثقافية و 1م01 
موارد غير متجددة 16 7ع 1جزه ]1 


ا 


ا 1 د 


رد غير مكتشفة 


111201500171604 15 


زن - الشحنة 0115 - عوتمطكت 
زن - مثّت تك - 
زن الصورة 128 هلخدن اتطما5 


100 01 عممتفادظ عمممكط] 


زن دفة التحكم بالاتجاه 


زن دوار: إنتاج حركة تشبه المخروط ‏ عع821356 10181 


عند زاوية هجوم ثابتة - ودوران حول شعاع السرعة 

موازن روفي ه81 ه11 
موازن عكسياً: قوة / تأثير مكافىئ ع عا مناه © 
ومعاكس 

موازن قبل الك | 
موازن واطئ 0111[ أء0115 امآ 
موازنة 01ل 
موازنة ععصقلة8 
موازنة اك 
موازنة أء0115 10 
مواصفات 1 
مواصفات - معايير 520015 
مواصفات ‏ موجودة اتلد - م اندع اععم5 
مواصفات التصميم ع" ع1 
مواصفات المواد القصوى 5ع6تاةءمه:2 21/12]61121 01 م معاد 
مواصفات إصدار 115 - 2610ع7اععءم5 عدمعاع]آ عتلخدء1 
الخصائص 

مواصفات 5 - نملندع أاععم5 عمدعاعك]آ اأمعده مده 
إصدار المكوّنات 

مواصفات بيانية 5 عنا تدمع 1015 
مواصفات 1115 عمناعع1 1121 
متطلبات التسويق 

مواصفات متطلبات 02ناهعاععءم5 5اأتاعدمة: باوع 18 عورم 
النظام 

مواصفات منطقية مؤقتة 085ناهءعاءءم5 عزعه.آ 1221م مرصع 1" 
مواصفات موجودة 5 1821511115 
مواصفات نظامية 50 
مواصفة ا 
مواصفة (معيار) للمواد 15 :20 0210 ماد 
مواصل يثك بحري 0111ل 1020132161 
مواصل شخصي :1111162601 1261501121 


ضع نسبية 

فقات ‏ محققات التوافق 
فقة المستهلك 

فقة أمنية 

فقة على إجازة نوع 


6 


ا ل ا 


5 


ذات الدخول المتسلسل 


11110165 


- 5 5 5 5 5 5 59 5 5 


موتر - تانسور 

موثّر (تنسور) المقاومة 

موتر (تنسور) تشوّه القصر 

موثّر الجحساءة 

موت مبرمج 

موتورات بزعانف تبريد داحليّة 
موتورات تدرج كهربائية 
موثوقية 

موجه باتجاه حدّد 

موجه الموجة المدمج 


أرضية ميكروية 
موجات تحت حمراء 

موجات تناسبية 

جيبية عالية التردد 5ع 
موجات دقيقة - ميكروية 

زائلة سريعاً عند 


5 هعم لهاع ]1 
0000 

32 مع عع ل 1ع متناك 0 
عه 1م01 اناعم 
5ع دع 80015 عم13” 


ات 


قع الذاكرة 5متاوع0.آ لإتمحصعء]/8 لنووعععى 12117 عناوع5 


15 ع الأعوع ]1 

وع51 0م1288 ععمظ8 

طعهء 1 0ع835 - م نالدع 1اععمك 
ماع51 

5 أطوعة1 

مطكاعة 1 

ولعامء 21 1107 عاعوظ 
5ع 10171ل1ع د18 
عم 

عاط مه ع8 

101 

1501 طاعمع اك 

2 51621 162501 
1501 ووع ]1ك 
00015 

1732 759 

5 ع1 أمزمعا5 عتأععاظ1 
لاط لع 01 

ع0 7المدم1اءع اد[ 
علتناعء 17127 152 - التناظ 
5 105181[ 5110118 

ع0 ]1 

ادع 1ع 1 
111 

11611 

7 عطاك لإعمعنوءط عاط 
0 ناكا 


و17 ااععوع ه81 عع2 لاك 


5111120 15 


موجات ضوئية و اع 1آ 
موجات لاجيبية ا ١‏ 
موجات مباشرة أعع 11د[ 
موجات متنقلة ع1 عمناء 112 


موجات مستقرة / واقفة / معطلة و17 ع صنل ماك 


موجات موقوفة 0015 ناءع 011[ عنحوكلا - عصناء 1121 
لثنائي الهسجرة الكهربائية 

موجبة الغرام 6 
موجة 111 
موجة الانقطاع عنة 1717 017 - ل 
موجة الراديو 17 123010 
موجة الصوت 17 لتناه0 5 


موجة تيار تحتث علتناعء11721 0ع12006 - امع تيت 


موجة جر النافث ععله11 اول 
موجة جيبية وعكة1 عماد / عننوللا عمام 
موجة جيبية سمعية ع1 عماك ملسم 


موجة سماوية (إيونوسفيرية)  /‏ 91/9065 لإعا5 / ١1/006‏ عاد 


موجات فضائية 

موجة صوتيّة سطحية ع1 عتاأو راوع ععه ]تلاك 
موجة فضائية ع1 ععوم5 
موجة لموجة السلسلة ذات علنناعع9ة11 عع1510 0120 31121 
البطانة المعدنية 

موجة مُزالة التضمين 7 1264نم مط[ 
موجة مُضَمَّنة 11730 110013160 
موجة متلاشية  -‏ 1179065 الاعهوع110/عنته 11 الاععوعطهة181 


موجة سريعة الزوال/ موجات التلاثني 
موجة مثلثة 01 
1 رع امه 
7130 20132120 نزاعتة لداع 
موجة مستمرة 077 - ع11730 112110115اه00) 
موجة مستوية ع1 عمحاط 
موجة مشابهة لأسنان المنشار 
موجة ميكروية 


موجة وحيدة - سولترون 


]1721 طأه ]511 
اا 

الوق الكت 

موجز تقني 811 ا[دعتصطءه 1" 


0110© ألاعاآ 


موجهات الهواء معدات تقوم بتوجيه تيارات 11620655 تنظ 


الهواء نحو سطوح الخزانات 


موجهة بالكسب 010 ته 
موجودات - أصول دعوم 
موحدات ‏ مجمعات خط 001 
مودم دعل 1/10 
مودم البيانات/ الفاكس مسعله]2 عجه12210/1 
مودم 0 الهاتف عله عصناآ - عممطمعاء]” 
مودم مضمن - ا <معله]1 - 12161نلمءحآ 11001216 


مضمن 
مودمات قائمة على معالج 25ز2/100 5 5501وع106 1/1110 
ميكروي 

مودمات منفردة 

موديولاات مكدسة بالنهايات 


5 عنما - 512520 
1001 (1/0) غخنامنا0 - اأناصم1 
5 0عاع 52 - 00 


مورثاتي: متعلق بالمورثات والأصل المشكرلة , عتأعمع © 
مورثة - جينة عمع 60 
مورد موحد دوع 1110لا 
مورفولوجيا: علم دراسة البنى والأشكال لاع ه1مام1 1/10 
مورومي - هريس 1/15 
موزّعات غ11 
موزع القيمة المضافة تعلاءوعه 0ع00 - عتلة7؟ 
موزع لورد لو ع1 010]آ - عق معمؤزد[ 
موسّع الاوعية الدموية 10011 
موسط - مُعامل -بارامتر عا له 1 
موسمي 50 
موسيقا 1151 
موشور | 
مو صل 00101 


2 0غ 1ةالطتاك عم13 زع ك1 1111-2 1مأععصمه0) أعممزو8 
موصل بايونت ذات قفل ‏ شبيه بموضل 5م1عع2ده0 81210 
بابوقت ثيل - كوتساماة 


موصل الشعاع المتمدد 1ماعه هن متدعظ لم0 و8 
موصل الماسي :2601 1013120114 
موصل المعبر 001 قلا 
موصل خنئي 001 100116 مرمصمع 1ط 


0021 عققطط 


موصل طوري 


موصل فردي 001101 عاعماك 
موصلات الليف البصري 
موصلات حافة البطاقة 
موصلات لصق و برم 
موصلات للإلكترونيات 
5 2503146 الله 1ان) - اعأاصلءط عمعاط - 10ل 


موصلات لوحة الدارات المطبوعة ثنائية القطعة 


5 00116 تزع 11 
15 120186 0310 
11011175 220 عاعنام 


ع :10 15ماعع 00 


موصلات متوازية 5 م0 أعالوخوط 
موضيلة الصفبحة الساحئة 


موصلية عالية خالية من 7 ةكتاع ص0 طعناط عوط موع 0 


غادقاط 1106 


الأكسجين 

موصلية معقدة اانا مه ععاممده © 
موصلية مغنطيسية ع1 
موضع لائق عطع ناح 
موضع نشط للإنز يم عاز5 عاتاعى عساإعمط 


موظف أمن 0150 - تتعع011 7ا1اتاعع5 جه لأممطتام كص[ اعلا 
المعلومات الرئيسة 


موفورات الوزن/ صورة مام اط /ذع ص ك5 غخطعاء/11 


مو قع 1210101 
موقع دقيق 1 عواعع21 
موقع رتباط الجسم المضاد على المستضد 1]006م8 عتمععتاسم 
مو قع ستنساخ متعدد 511 ع طنطه1ن) ع1م 141 
موقع لخليّة المحلي عازة 1[اءع0 لوعم.آ 
موقع لخلية علزد 1ااءعم 
موقع لرقم الأكثر 2 101816[ انوع )تمعاك 110351 
ملاحظة 

موقع لموجة الرادارية المرتدة تناع 12021 
موقع دلالي ماع17 عااحته لمعك 
موقع سكوني 5110 أوع1]1 
موقف نسبة و8 ادءعم.آ 10 أععموع ]1 1115لا عل تام 
للشمال المحلي 

موقفات نمو السلسلة مم50 متقط0) 
موقوف ‏ معاق 51 
مول 1/01 
مو لل اانا 
مو لد شمسى 12101عمع 0 50101 


6212101 0101011115 اك 


مولّد إشارة ذو تردّد 1216015عمع0 221ع51 لإعمعناوء أدباد[ 
مزدوج 

مولّد توربيني / عنفيٌ 
مولّيت: فلز من سيليكات الألمنيوم مقاوم للتآكل - عاذللنا1/1 
ويُستعمّل كمادة مقاومة للصهر 


"1 11012101 


مول غرامي آممم - © 
مولاات 12101 
مولاس - ديس السكر 5ظظ1ظ21 
مولد 6 
أحادي الطور لالم مولد 108ة7عمعع كح عفقطم - عاعصتد 
ثنائي الطور ')لد مولد 001 نعم عقهقطاط - 150" 
مولد الانز ياح الأفقي 2101 ع طع0 «جرعع51 121هه12ه11 
مولد الإشارة 201 51521 
مولد التيار المستمر 1ع 120 
مولد حمل أساسي أصقاط 1.020 - عقو8 


مولد ذو مغنطيس دائم 72]015عمء0 أعصعم]! امسعسمسضعط 
مولد فقاعات جهاز يمكنه تقديم الهواء إلى الحمأة #هاططناظ 


بشكل فقاعات لزيادة انتشار الهواء فيها تأمين / سع أكسدة 


101 ع0 و5و16 811152 


مولد للمالتوز عتصععه]1/121 
مولد معدل بتات 0101 علق أذظ 
مولدات اختصاصية 75 )1111011011 
مولدات إشارات 178]055عدمع0 22[1ع51 لإعمعبوءء 13015 
لآ 


مولدات حموض ضوئيا : مركبات 06261810155 1أعةى مامتاط 
تولّد حموضا تحت تأثير الإشعاع الضوئي 
مولدات غير تابعة للمؤسسة 2 062618055 99إ]1انالا - مكاح 


العامة 

مولدات متناغمة 75 1121110111 
مولدات مشفرة 5 00016 
مولر : اسم علم :لكاي 
مولي - مولار 110121 
موليبدنوم تناع 1101 
مولية - مولارية 1/101 
مونانسين 2101 
مونة البناء :021 (1جاه1/]35 
هوكموريلتايك 101111 


مونومر (وحيد الجزيء) 0101م 
مونومرات موظفة - مونومرات 210202275 1001102211260 
حاملة لزمر وظيفية 
مونوميرات 1215 
مونوميرات ثنائية الزمر الطرفية - 
ذات زمرتين طرفيتين وظيفيتين 

مونوميرات متعددة الوظائف 5آ2/101026 10221اعطنا 1/11 


5 هه 11علاععاء 1" 


موهنات بصرية متغيّرة 5م نل أدعنام0 عاطفتية؟؟ 


موهن / موهنات 5 ]ل / 2101 لالاعاام 
موهن متغير 12101اع اك عاطفقهة1 
موهن مقاومة متغيّرة 12]01الاعااى 0210 ع الأقاوع] عاطفعةما 
يعمل بالبطاقة 

موهنات الموجة الميكروية 


موهنات بطاقة المقاومة 21012]015ع]اك 0210 ع اللأقاوع1 لع1ط1 


5 11121016 
موهنات ثابتة ا | 
موهنات جنيحية 
مؤازر التحكم الألكتروني بالطيران بواسطة ‏ ه«اره5 1878 
الأسلاك 

مؤثرات - عومل فاعلة 
مؤثرات التصميم 
مؤخرات البلورة 
مؤرض لعطامة18 


05م م113 


ل 

10651511 5 

1] 131021215 1 

مو سسة وأاطعع ك4 لدءا1وتاط أخدعع 1[اعام[] ه10 م اغأملمنه1 
الأدوات المادية الذكية 

مؤسسة الصحة والأمان 
مؤسسنة العلوم الوطنية 

مؤسسة بريطانية للإرسال '(7812تده00) عستاقدء82000 اكتامظ 


مؤسسة يملكها المستثمر 


ع اتأناععد8 5217 لصخ طاألدء 11 


2 عع معاه5 21م هآ 


لإأتآتانا 4عم08 - 1ماوع101 
4 
مؤشر اتجاه الرحلة 01 
مؤشر اتجاه الموقف 1101 ممناءع تنح[ علبنكتاام 
مؤشر الحالة الأفقية 
مؤشر الحرارة 


مؤشر خارطة موقع 


1101201 51121101 لمخده2 ه11 
م120 خوع1]1 
1201 - 051101 - قاط 


مؤشر قوة البطارية 101هع1لم1] لطأعمعماك - لإتعالد18 


مؤشر متحرك تمائل 1م1015 عتد8 ع 81011 ع ماحم 


مؤشر مرئيى صفري 1101 انالك 1منان1م 


مؤشر نقطة النهاية 


مؤشر/ دليل التنمية البشريّة 


مؤشرات اقتصادية 
مؤقتات مكالمة ذات صوت و5تعدناة] علله1 لءدومها8 عاطنلنىم 


مؤقت مرحلي 
مؤكد 


مؤكسيدات كيميائية - ضوئية 
مؤهل تقانياً 


ميّزاتها 
ميازيب - تمرات انسياب 


رتوازية 


12101 أصاهم لم8 


م1206 اع صدمه1اع7ع0آ متبط 


15001101111 5 


11 لوت ! 

1101 

15 أمع تمتعباء مم0 طط 
غ112[ 'االدعاع 10م صناءءه 1" 
5 6ظ1012ظ1[1ظ1 

أداع 1 

01 وع8 03خ 

15 1غ 

ا 

ع1 ملفا 

ع و5 

ع1 1116م[ 
تعنه17 عاطماهط 

ا 4 

ع 7 5211101 
ع1 لع اط ده 
ع 1011511121 
5 

ع1 لامك 
60101 

تعنة117 عع هناك 

م12 عستكاط 11د[ عكلدك 
1128 عطنلة اعم 


م121 100115116 


صرف منزلى ‏ مياه صرف من 117251612161 21م1/112121 


عاد القن له الفعي 

مياه الصرف الصحي المجمعة 
مياه الصرف الصناعي 

مياه لمجاري ْ 

مياه آسنة 

مياه جوفيّة 

مياه سطحية 

مياه شرب مأمونة 

مياه صرف المناجم الحمضيّة 
مياه صرف منزلي 

مياه 

المدن(بلدي) 

مياه عادمة ‏ مهدورة 

مياه عميقة 

مياه عميقة جداً (سحيقة) 
مياه قذرة رمادية 

ماه كليلة الوقن انايج 
مياه مجمعة من السطوح 

مياه مرسبة للقشور: مياه حاوية 


عاد العامة ١17‏ -زعنة 11 1717215160 


كن | 

عه مءء دآ 101112 
لك انق 

م121 اماع81 

1001 حدهط ااعتسطعته 0 


ع1 عتتسطحروظ - علوعهد 


على أملاح كالسيوم ومغنزيوم مذابة يؤدي ترسبها إلى تشكل 
قشور عند وصلات الأنابيب او الصنابير 
مياه منبوذة غير قابلة للاستهلاك 

مياه نهائية : الناتج النهائي لعملية المعالجة 1116 4عطدتصةط 


تعنة117 لعاعو زع ]1 


ميتان منجم الفحم عصقطاء]8 عستكة اده 
يتأ كر يليتمثيل المتعدد عه طاع ص وطاع سرامم 
ميتوكوندريا 2 01ظظ21 
ميثا اكلريليت البوليماث ع 1 عه طاء 1/1 طاأتمسسجامط 
ميثان عمطقطاء 1/1 
ميثان الطبقة الفحمية عمقطاء]3 لعطلده © 
ميثان ثلاثي الهالوجين - تريهالوميثان عطهطاعصره لطت 1" 
ميثان طبقة الفحم 6 


ميثان طبقة الفحم عمطقطاء21 0ع8 0031© 
ميثوغلوبينيميا الدّم : مرض يصيب 22128عط[ط 6220810 )2/1 
خضاب الدم عبر تشكل صيغة مؤكسدة ثابتة للخضاب لا 


يمكنها تقديم الأكسجين للخلايا للأنسجة 


ميثيسيلين تنلاع نطاع 1 
ميثيل الإطاء 81 
فيثيل كربو انبطاء)ح - © 
فيثيل كربو اجطاء 1/1 
ميثيلين عمع ]ا تإطاع 1/1 
ميثيو نين عطاده تطاع 1/1 


مير وميرات: مجموعة الذرّات المشكلة كاك 6 كان 
للوعيدة التكرازية في سلساة البوليمير 

ميراث /اع2ععآ1 
ميرز وفنانانا 
114 لا 1105د2ه111امسكخ ع111210137) 11251 
ميزر (تضخيم الأمواج المكروية (دهناهنكهظ ,0 دمنووتنصظ 
بواسطة الإصدار الْحث للإشعاع) 


ميز تقيلٍ 2 1ه 1م18 
ميز تقيلٍ متعدد 11د اط عام مك1 
ميزاب - قناة ضيقة على جانب الطريق لتصريف المياه :علان1© 
ميزاب حوضي على حوامل 5 01 اع ه11" اع 
ميزاب معلق ع نات ل0ع20عمزكناك 
ميزات الاستخدام للخشب 11000 01 - وعناتله00 عصكاءه11 


ميزات انبيار/ فشل التعب 065ا515عاء01212 عتدلتة”1 - عناعتاه1 


ميزات و مفاهيم أساسية وع7بطهء1 4مك كامععمه© عامدظ 
ميزان المدفوعات عسوو 01 ععمقلو8 
ميزان تجار 5 1120 01 ععسحاوظ ع1100' 
ميزانية الفقد 81108 55مآ 
ميزانية القدرة أء81108 تع ترهط 
ميزانية فقد النظام أع81108 055]آ لتاعاوزك 
ميزر الحالة الصلبة 255 غ1ها5 - 50110 
ميزر الحالة الصلبة 5 غ521 50110 
ميزوسوم 1ه 1/1505 
ميزون - جسيم الكتروني 160 
ميغا (مليون) ع1 
ميغا اوم 1م 
ميغابايت وعا[طاهع 1/1 
ميغاهرتز 12 - 11112 
ميقاع القلب - منظم ضربات القلب ع1 عع ةط 
ميكا 11 
ميكانيك الاوساط المستمرة وع لطم اءء]/7 سنا ستستامه 6 
ميكانيك الكسر وعتصمباءع]8 عتباعوعط 
ميكانيك موجي و 
ميكانيكا كلاسيكية ‏ تقليدية الك اه 
ميكانيكا كمومية وعتطة اءع ]1 مم0 


عتممراءع 1/1 


ميكانيكي (إسم) ب عامل ميكاليكي 
ميكانيكي كهربائي مجهريّ 


لدع 1صمراءء 1/1 - متاععاءم 1/11 


ميكانيكية لدع تصقطءء 1/1 
ميكروبي / جرثومي عن 11 
ميكروسكوب الكتروني عهء 111205 اماع81 
ميكروسكوب باعث ذا عزمء5م 2/12 دماوقتصسط 11عتط 0014© 
حقل بارد 

ميكروفون خزفي/ سيراميكي عممطمهض 111 عتسوعء 6 
ميكروفونات وعطه طمزه 1/1112 
ميكروفونات السرعة ذات 5عطهطامه212 صهططنظ بإألعماء17 
الشريط 

ميكروفونات 5 (11) أعمع 112 الاعممصسمعط 
المغنطيس الدائمي 

ميكروفونات 5م1110 21 أعمعد]ة - الاعمصمعط 
المغنطيس الدائمي 

ميكروفونات بلورية وه امه 1111 1هاة 0 


ميكروفونات كربونية 25 :01 01 
ميكر ولومينز 1/1 
ميكر وميكانيك عم عع مه 1/111 
ميكروهنري ع 1/1 
ميكلسون و جايل عله لصخ نهداعطء 111 


ميل انحداري دون العتبة 
ميل او انحدار: الزاوية التي يصنعها سطح ما مع عمزه51 


عم510 10م0ادعتطااط ناك «رععام 


ميل إلى الغير عاط مامه ه11 
ميل سلبي عم510 عاللتدعء ل 
ميل شاقو لي عم510 ادعتامء1 
ميل للالتفاف 110 ه16 علصوظ 
ميلان - التدرج 6011 
ميلانوم -ووم قتاميني لكالا 
ميلر 18111 
ميلر - يوري لاعل1 - نم1111 
ميللي (جزء من ألف) تمتك 
ميللي مكافىء باللتر عا دع مأمعله كتناوع 141111 


ميناء / ميناءات على زجاج 025 / 013526 


ميناء: طلاء لحماية / تزيين السطوح 5ع مم8 
ميورين اناك 
ميوسين عمعءع م110 
ميوسين عدعه 1/110 
خالات 
تفوذ عاطمعصمعم 
نُظم - منظومات ل 
نُظم التوالد/ الاستيلاد ملاوع همه 01 وع1/100 
نُظم فيديوية بيتية 15 171160 عددهكآط1 
نتريد 11 
نتريللات لقا 
نطاق ترير مدق وقوط 
نابذة مركزية لدع دامع 0 
نابض تحميل ع مم5 102060 
نابض شعري عملمامة - تداط 


ناتج جداء شعاعى 2:00 1ماعع17 


ناتج الانحلال أعنله22 لالط 501 


ناتج الأدينوزين ثنائي الفوسفات لاعنلا ملم 
ناتج التكثيف عأ قط 6000 
ناتج سرعة القدرة أعنله2 مرعنرروط لمعم 5 


ناتىء ‏ كابول ‏ عارضة بارزة تع نط0 


ناحية نسبيّة - نسبية الوجاهة ‏ نسبة امتداد - 8]0خ1 اععءمدقهم 


الجناح/ نسبة باعية - نسبة الوجاهة 


ناري 1|101 
نازعات اللون 1115 121200 
ناس فطريون ‏ عالم 1100214 لمعتط1 - عاصزمءط كبامصععنكم1 
ثالك 

ناستران: برنامج للتحليل بطريقة العناصر المنتهية 2125]1811/ 
ناسخ عط ع5 
ناسخ عكسي (إنز يم) عواع ع ]1 
ناشبة مع ا ص11 
ناشر للحرارة معط ام 
ناشرو البرمجيّات وتعاختاطناط عته كاله 5 
ناشئات 5ع اك 
ناضب جز ثيا لعاعامء12آ المتاموط 
ناظور القناص 520101 
ناظور تلصص 5210000150 
ناظور ضوء النجوم عممء5 غطع اماك 
ناظور ليل ممع ةماع 11 
ناعور لووك 1 
نافثات ‏ ناشرات 101115 


نافثات قطرات الماء بمعدل يمكن التحكم به 5ع ]لمر مإتودا 
- تستخدم على نطاق واسع في أنظمة الري الحديثة 
نافخات الهواء: أداة لخلق تيار هواء هدف تجفيف/ 810166 


تسخين مادة ما 

نافذة 1017 1ك 
نافذة بصرية 1037 مم0 
نافذة عزل كهربائي 0م71 عتناءواعادا 
1115110 ناقل البيانات15538 (511 .21111 - وناظ 102162 
1258 


]5 ناقل البيانات نا 12228 عمطماك 
ناقل البيانات الحلقى عالي عصنظ ل0ءءم5 طون - حباظ مندجا 


السرعة 


ناقل 4ع6م5 عاط عسنتومد دععاه'1 تدعص 1[ - كناظ 10212 


البيانات العاللي السرعة ذو التمرير الخطي للإشارات الرمزية 
ناقل البيانات ذو التمرير الخطى كنا عصتوقة2 دععاه1' توعصاآ 


للإشارات الرمزية 

ناقل ذاتي الدفع 

ناقل عصبي 

ناقل فائق ذو درجة حرارة 
حرجة عالية 

ناقل/ معبر - ناقل بيانات 
ناقلات الألكترون 

ناقلات الطاقة الصوتية 
ناقلية حرارية 

ناقليّة فائقة 

ناقليّة محدودة 

ناقلية 

ناقلية - موصّلية 

ناقلية العبور ‏ الموصلية 

ناقلية في الأجسام الصلبة 
ناقلية قذفية 

ناقلية مائية 

ناقلية موصّلية سيغما 

ناقلية/ نقل عن طريق الثقوب/ 


نبات ذات أوراق طاقيّة 
نباتات محورة وراثياً 
نباتات ناشئة 
نباتية 

نبل 

نبذ بقايا 
معاطلة المياه 


01 مقطه]1' لع1اعمه:]ط - كاعم 


1 اا 


6100101 ناك ع1 طعت 


كنا 

111 امناءه 181 
5 5نامع م 
7 1اناع له لمستمعط 1" 
ع0 اط 
ا كه انك 
7ع لله علاععمم 
00012 عالماط 
ةع 60001 

اع 000 
0 - 11315" 
5 125 1ه 0020111 
ع له عناضن للد 
لاعن ل مه عتابده11101 
6 60001 


و01 زه 1ه 1اع 0ه )© 


0ل 

آل 

2001 نع 05 اعءء05 181012 
1ممء05 ةلا 

وفناف! 

مامه 1" 

أوع.آ عطتاده11 
5 نتاعع 1315 1" 
1اماععء ١‏ عع اع ما 
510 


ده خخ تامع 


مع 1215ا510ع] الاعصادع؟]' معنة11 


نبذ مركزي تفاضي ل تامعن امتأمعمع ]اما 
نبض 2115 
نبض الساعة عقلناط عاءعه1 
نبيض رقمي 15 10121101 
نبضات الدخل و5" أتاصم1 
نبضات السوق وه 011106[ 
نبضات الصوت 2 
نبضات خرج سريعة الارتفاع نم01 عطاونظ )م10 
نبضات دخل مبرمجة 5 أنامت1] لع تمع معط 
نبضات فائقة القصر وعلط مط 1112ل 
نبضات فمتوثانية 15 10 ثانية 5 020ع1056تجع*1 
نبضات متتابعة نه عواباط 
نبضة انفجارية 2015 قأواياظ 
نبضة متدوّجة (خطوية) عد1[ناط معام 
نبضة مترابطة عقلناط امععطاه 6 
نبضة مخرجة ع15نا غنام 010 
نبضة واحدة 111115 


نبضة الكترو غم مغنطيسي 
نتائج بيانات فترة الحياة 


عونا عتاعدع هطدمناءع 181 


كالناوع 1 17م امع ص1 ماعن مآ 


نتح نباقي - عرق النبات م1100 
نترات 1ه( 
نترات الكلور عأمعالط عسترماطك 
نترات في المياه ع1 ما عله اللا 
نترتة 1 


نترجة - ازالة نترجة لمع - مدع اال 


نترجة ‏ إزالة هدع اعصعدآ ممنتادعكتزل8 لوعنعم1ام1اظ 
نترجة بيولوجية 
نتردة : تقسية المادة عبر جعل الطبقة السطحية م 


نتروجين كيلدال الكلى: كمية 2ء1]208ئ[< [طدلاءن؟1 160121 
التتروجين المحسوبة وفق طريقة العالم كيلدال 


نتروسوموناز 5 12111 
نترونات للف الك( 
نتريد البورون 817 - عل تال ممعرمظ 
نتريد البورون المكعّب 817 - علا ممعوظ عنطدك 
نتريد التانتاليو م 8110 - مسسالافاصة]” 


نتريدات : مركبات قر النتروجين وعناصر أخرى 1)21065/ة 


نتوء - وسادة - انتفاخ مرسساظ 
نتوء توجيه للإرشاد إلى كيفية تركيب ووصل قطعة علننا© 


مع أخرى ضمن آلة 

نتؤات ع1 
نتيجة/ أثر فرسئل اعع811 اعمدعوط 
نثر/ منثور/ تكوئيق 101 
نجاح إدارة المخاطرة 9 أ 1عطاعع 11222 عاون]1 
نجم 512 
نحاس كه 1ه 


نحاس البيريليوم 

نحاس أصفر مطاوع 
نحاس في مياه الشرب 
نحل خلية مركرة الجسم 
لج صكبي 


8360 - ممم 0 لنن11 ا ع8 
55 113204 11211 

12 ع تعلط مآ م[ متعممه )© 
اع لعتعامعن) - 8003 - ععظ 


07 عدمه8 


نخاعية ات نا 
نخر جاف ا اوها 
نداء صو اله عمزه7١‏ 
نزح -. تفر يغ 10 
نزع لزنك 121111011 
نزع لغاز 1210 
نزع لكبريت م10 
نزع الكربون لاط ع1 
نزع لماء بالتجفيف بالهواء / بالفرن / بعملياتع10تعاهتء12 
كيميائية 

نزع لهدروجين 10 
نزع لهلجنة 12122 
نزع خطية عألوعصناء 1 
نزع كبريت غاز مدخن 2 025 - م111 
نزع وظيفة البوتيل - نزع البوتيل 101 
نزع وظيفة الكربوكسيللات - نزع 110 
الكربوكسيلات 

“نزول نحو الهبوط - مسار مائل بزاوية 30 6110 
نزولي 03 و10 
نشج بطريقة السلة عكوء 1 أعكاقو8 
نسب الحرارات النوعية جوع عتألأهعم5 01 12116 
نسب سعة 5 1106[ مم 
نسب مثلثية 5 ع1 1أعطاه ه1118" 


نسب مئوية ع ذا 
نسبة ]1 
نسبة - تناسب 2000| 
نسبة (عامل) بواسون 60 25هؤووزمط 
نسبة احتياج بيوكيميائي للأكسيجين/ هناه: 7 /]</ 8010 
نتر وجين/ فوسفور 

نسبة الانحراف 11 هلخد 101 
نسبة الإشارة الى الضوضاء 8116 عؤزوا8 - 10 - لممعزد 
نسبة البو تاسيوم عتقظ - 1 
نسبة التخميد 60 متأم ةد[ 
نسبة التضاؤل <ناع]ة/ز5 1ع010 - 20مع56 - 12116 عمامصدد[1 


لنظام من الدرجة الثانية 


نسبة مطادآ/دآ - أعدله2 لاطا م1اءعة151و1دآ/مناعء 01 زوادما 


التعقيم إإلى النواتج الجحانبية للتعقيم 


نسبة التنفئس ا 120 
نسبة التهوئة إلى التروية منلقآ مأوبكعء5 مناه لتنامع 
نسبة التوهين إلى #عىة - 12116 عللةأ0055) 10 مناه معام 
التشويش الصوتي 

نسبة الحساءة مناه ذوعم ]ناك 
نسبة الجيوب 6ج عسند 
نسبة الدحرجة الهولندية مناق 011] اعاناد[ 
نسبة الدين إلى رأس المال مها ععدناءاعآ 
نسبة الرطوبة المئوية 17ل نط1 لمعمنوط 
نسبة الظل فخا المععصه1” 
نسبة الغاز إلى النفط مو 
نسبة الغذاء الى 20 تاقتطمع 11162001 - 16 - 1000 
المنعضيات المجهرية 

نسبة الفائدة عخق] أوعنع م1 
نسبة الفجوات دمتاعة 170105 
نسبة القدرة على الاحتمال 0نم عمصة مط 
نسبة القرن - معدل القرن 1260 عصتامناه© 
نسبة الكثافة هقخ (إاأقمعد[ 
نسبة المشق - نسبة الدقة ‏ نسبة الرهافة ‏ هلاه ووعصعصا1 
نسبة المساحة مَصعدَ ‏ مهبط 1810 وعتة ع00)ه© - علمنم 
نسبة المعامل ثلاثي المناحي 6 ذنلنله81 عتمم طا0 
نسبة المقاومة للوزن نظ غطع؟11 10 لطأعمعماد 
نسبة الملء متاهظا عستللاط 


نسبة النحولة هج تممه 1" 
نسبة الى لاغرا انج 1 
نسبة باعية للطبقة منلهظ] أععمقة عتقاط 
نسبة بواسون الرئيسية/ الأساسيّة 180 5'مهووزهط زوزة1/1 
نسبة تقويم ]1 م اندع ناءعع ]1 
نسبة جيب التمام هخخهك] عملوهم 6 
نسبة حجمية 0ع" عصست[اه؟ 
نسبة حجمية للألياف ع7 عصداه7؟ - وعطلط 
نسبة حجمية للكريات الحمراء في الدم اه 20 مع 11 
نسبة دخان منخفضة خالية من ء1126 2ءع8]210 52016 0آ 
الهالورجن 

نسبة رفض ‏ 002105) - 2110ظ1 2مناءءزع] ع1100 بمستصده6 
الفط امرك 


نسبة سماكات الرقاقات المتصالبة - نسبة 18110 (إ][ط - و6005 


التقاطع 


نسبة قمّة الى وادي متاق تإعللهلا - 16 - علمءعط 


نسببة كتلية 0ع 1/1255 
لك نسبة كتلية للمكوّن 4 اأتعدهم مره 01 ممنتاعوءط 8/1555 
نسبة كثافة الهواء منخقخا ازاأقصعءح[ تلك 


نسبة مغنطسيّة دورائية 
لك نسبة مولية للمكوّن 4 اعم هصصهك© 01 ممتاعوءط 16ه31 
مئوية كتلية 


20 علأعدعة ه011 
نسبة 7 ع ع8 1212ع 2610 113355 
نسبة مئوية لفقدان الوضوح 12 01 عم ممعم 
مئوية للتفويت الإنزلاقي 
مئوية للمواد المفقودة 
الضائعة/ التالفة 


نسبة وجاهة شكل الليف 


نسبة متاك عع دأمعمعءط 


نسبة 1051 11211131 01 عم مأمعمععط 

88116] اأععمقهة - تزع 11 
نسبة وزنية ألاععرء أخطعاء 1717 
نسبوية 01 12 0ء55ع12مء<ء '(211ناولآ - متنهآ عد5زهلا8 10 21مع51 


الإشارة إن الضوضاء ويعبر عنها عادة بالدسيبل 


نسبية انماع ]1 
نسبية خاصة انماع لواععمدك 
نسبية عامة ا اتتماع8] لمنعمع0 
نسبية و مشتقة 617017 قتتاط 0111021مهضط 
نسخ مقتطعة ه76 11122160" 

قبة وعام 060 11320 


112125 خالا عممعو اسم 
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ا 
وعلط 1 
عتوع 1/17 
نسيج ‏ خيط غزل ولا 


نسيج إنشائي- مرستيمي مولد 1ع 1/1 


نسيج أو حصيرة 2 01 طخأه1) 
نسيج تقوية رخيص سا5 
نسيج حامل ‏ اللحمة 5101 


نسيج حريري صقيل/ ساتان لأشرطة التثبيت 52115 11210655 


نسيج ضام عناة115' عكتاءعططده © 
نسيج محاك وعطة1 معنده/11 
نسيج ماذة مركبة عتتطوط عأاوم ممه 
تشبط عاناع هر 
نشط وعائيا 1702 
نشاء 5121 
تشياظط اناعم 
نشاط تصحيحي امنتاعه عكتاءء 0013 
نشاط اشعاعى عااناع 120102 


نشاط إشعاعى اصطناعى 
نشاط إشعاعي طبيعي 


اا الا 


الا | ال( 


نشاط مائي ا ااناعى ععن17170 
نشاطات بمساعدة » كلك - وعنا ل كتاعة على عا ناصمده © 
اديور 

نشر 1ع انزه1مء0آ1 
نشر 50 


ليو الأملاح المذيبة للثلج 15 عطاعكء2آ1 عستلوءمه5 
نشر الكتبي 
نشر الملح 


نشر وتوزيع وظيفة الحودة ا+دعحت:زه1مء12 «متاعصواط 'إاتامن0© 


وزمغكاوء10 


عم 521 


نشرة مواصفات أععط5 10262 
نشوء نجمي 121[عاك 
نص تشعبي الدع رع م111 
نص فيديوي 1 مع1710 
نصف القطر 10 
نصف القطر الذري 05 عتمدمام 
نصف القطر الْمئّه قلخل 112012160 


نصف أقصى الأتساع الكامل تتناتستحة]/ة 11516 غ11 الناط 
نصف تفاعل 

نصف قطر الإنحناء - شعاع الالتواء 
نصف قطر الحركة التدويمية 


عوع 1101 
انوك 
015 لمعظ 


1] 301115 01 101 


نصف قطر بور 5ل عام8 
نصف لوغاريتمى 08[ لاعة 
نصف مزدوج عاع1منانآ 11211 


نصف موصل - شبه موصل - نصف ناقل 5016001006015 
نصف موصل أكسيد المعدن 7ماعنلممعتصء5 علن0 لماء31 
5 - :201101 معنططعك م010 لهاع81 نتم أمعصع مده 
نصف موصل متمم من أكسيد معدني / نصف موصل 
وأكسد معدني متتام 


اا نصف موصل نوع - 01001 ع5 مم1 - آم 
نصف ناقل ذو فجوة 6605ا20معنمرءة مردعلصدظ - أععنادط 
نطاقيّة مباشرة 


نصف ناقل ذو فجوة 21602016605ء5 مردعلصدظ - أعععنلم1 
نطاقيّة مباشرة 

نصف نفوذة - نصف ناضح : غشاء يسمح عاطوع سعط اعم 
بمرور مواد محددة من خلاله 


نصفي جماع ع أله11 10 
نصفية القنطرة 810 11211 
نضوب/ نفاذ 1م10 
نضوج م1 
نضوج 1812 
نضوج اوستفالد تمع من 0513214 
نطاط قلالاب مم1 - منا1 
نطاق م110 


نطاق لإشباع: النطاق العلوي من تربة 2026 53601211012 
تكون فيه كافة المسام مملوءة بالماء نتيجة الري او المطر 

نطاق التخفيف الاولي 1 لهتاته] 01 عمم2 
نطاق التردد الميكروي 


0 زع تاعناوعء1 1111201106 


نطاق الحذور عتعطمومقختط]1 
نطاق لقطع المكافىئ م لصوظ8 عتاهطوعوط 
التقريبي 

نطاق الماء الجو ٍ عاطة1' تعنه!171 اناه 
نطاق المقاومة 28 ععصماواوع ]1 


نطاق الموازنة أء0115 مم8 
نطاق الموجات الميكروية 64 1/1101 
نطاق المياه العذبة عده/ عتأعطصساآ 


نطاق الى آخر - حزام إلى حزام لصوق - 16 - لصدظ 


نطاق تردّد التشغيا 


لاع عناوع1 1 ع نواعم 0 


نطاق حماية 4 10م © 
نطاق رؤية الكاميرا بسع 01 لاعلط 5ممعمهة0 
نطاق ساحلي عه 11160121 
نطاق اضِيق 15217 - كر 
نطاق عريض مم21 


ع100 11215161 020115 تاعطنزوخ لخ 1512131 لصدط 810200 
ونمط إرسال لاتزامنى 1510117 نطاق عريض 151(2 8 - 
نطاق هامد ‏ الطوق الميت م10 


نطاق / عصبة/ حزمة 1014© حامنتاءع81 - لمدظ جامناععا8 
إلكتروني - غمامة إلكترونية 

نطاقات إلكترونية تلصقق8 عندمناءعا8 
نطاقات أضيق ا ا 
نطاقات مغنطيسية 5 معمناعمع 1/12 


نطاقات/ مناطق بولي ستايرين 5 معلا 201511 


نظارات الرؤية الليلية وعاعع00 ده 1وا؟ اطعتلح 
نظارات الرؤية <تعاذلا5 عماأعقصم1] دهاأكا"؟ أغطعتلط عصوطعلم 
الله الخو 

نظارات الفلور 155 111012106 
نظارات الفلوريد 25عط11 [دعنام0 +10 و5ء55ة01 ع110م ناا 
للألياف البصرية 

نظارات شمسية 5110 
نظارات ليليّة وعاعع00 ع متتع 1 أخاع 1ل[ 
نظافة صحية مفرطة عمعاع 11 عاللووعم ع8 


نظام (ترتيب») قصير المدى م010 عع مم8 - ملام 


نظام (مجموعة) تبريد ع5 امتضواعع تناع ]1 
نظام 15م مع و5 8015م 
نظام عله عله 1 عومتاء8 
نظام اتصالاات 16011111121011 1" 


نظام احتساب النقاط للبرامج 15 1001012 
نظام احداثيات مشترك حتعاولز5 علهمنل0001 عم1ره21 - 06 


متحرك 


نظام الاستخدام 15 01 نمننهاباعوع]1 


نظام لإحداثيات مسعاوزا5 علهم00105© 
نظام لإصدارات المتزامنة 05 
نظام لآليّة المؤازرة ماع 0515 اع 5 
نظام لبلورة والمفصل لطع و5 أمللط لمك امول 
نظام لبيكون الراديوي مع 55 ومعوء8 123010 
نظام لتحكم برحلة الطيران «تعاذلز5 00101 غطعناط /لكق8] 
بواسطة الأسلاك 

نظام لتحكم بالتغذية مسعاوز5 1م10امه0 عاعوطلعع1 
الاسترجاعية 

نظام لتحكم مدع 55 101خه 00 تإأكماء17 مههآ 0ء015© 


11ء طاتن ل نملا 
101 تداع ا5[5 ع عط تنلل 


- 872156 11012211011 101 عل000) 51210210 تلدع تعسم 


نظام الترميز الأميركي لتبادل المعلومات ‏ رمز قياسي 45011 


أمريكي لتبادل المعلومات - آسكي 


نظام لتسمية الثنائية -ع1ها[عمعمده81! 01 مطعاولزد امتستمصنظ 
نظام لتشغيل 0469 ع 1215م 0 اوم اطاع2 11 
نظام لتشفيو عمتعطء5 عسصتل © 
نظام لتغذية سعاوز5 لعم1 
نظام لتوزيع اع 515 هنا ط11أوزد[ 
نظام لثمانية ميلمتر 5 قل اتاعاظ 
نظام لجناح الأفقي - موازن الجناح مااع رآ عملا 
نظام الجودة/ النوع عع وانامن© 
نظام لخرج والدخل 8105 - مستعاؤلا5 غخام ]00 /أنامسآ عتفدظ 
الأساسي 

نظام لذاكرة المجزأة 5ع 017 نطء1/1 لعا اعصيعء5 
نظام لروبوت الصناعي مسعاونز5 أمطم]1 121أدنكس1 
نظام لسواتل الرقميّة قطدع 515 ع ]ل ااعته5 1هاكع01آ1 
نظام لشريط المتوتر معادلا لمصدظ أنه 1" 
نظام لشطر القطري معاة51 غنام5 'المسمعة01آ1 
نظام لعلامات التشاركية 5(/5]61505 ع طأعع12' عاكتلة1هط112ه © 
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نظام القذائف التقليدي 
نظام القياس الرمادي 


عسطاعع ]1 عنا15الدظ ادعلوقة1 0 


تع 55 علدء5 0103 


نظام الكترون مطعاة 5 بمناععا8ظ 1[هده1فمع ماح[ - عمد 
أحادي البعد 
نظام الكمبيوتر الشخصى 5]6725/ز5 1ع أنامدم00) 221مورعم 


نظام لطاع 515 (لصدءع5) لإلامططء 11 11711 0101 121 معناوعم 
اللّون التعاقبي مع الذاكرة 


نظام لماء الجاري مسعاوز5 معنه!11 عنامآ 
نظام لتممات تع 5 الاعمرع 1 ممه © 
نظام لمجرور طاعاة 51 "اعت 5 
نظام لمرسل و العاكس 2/1006 عاناءع1]ع1 01 06أوواستقصة 1 
نظام لمقايسة مزدوجة <تعاولا5 ةوقل علأقسدز82 لعامناه © 
الأنزيم 

نظام لملاحة الجوية ال 
نظام لملاحة الجوية 010 هادع نولا 
نظام لملاحة 1301821101 علطم زوه 1وطه1 0 
لتحديد الموقع 

نظام لملمس الصنعي سعاوزك امع - امع كتاهم 
نظام لمناعة الظرفي 3 111011116 111110121 
نظام لنقل ع5 1121511551012 
نظام الوحدة التجريبية للهبوط الأعمى عاو تاظرا8 
نظام ندفاع هواء عالي الضغط أقتنا8 كلك عتبادوعمط طعنا1 
نظام نعكاس دع اواك [معخد20) زم زواع ]1 
نظام إدارة سير العمل 5[/56602 اعتاعع قصه]2 1110:ه/11 
نظام إدارة 65 - :5]621لا5 121ع2ع 112128 8235 102312 
قاعدة البيانات 

نظام إعادة تشغيل سطع وز عاعوطنته1[ط لدعتامهمناعع181 
كه روبصرية 

نظام إنتاج العربات مسعاوز5 أعنلمءط عاعتطء/؟ لممعمع 0 
العامة 

نظام أمتة المباني كذ - تيع أة:ز5 7221105مأنخ عمتل1 تنظ 
نظام أشيعة:: طريقة رياضية مشكلة من أشعة ماع17 
وأسس هندسية 

نظام أمان مصمّم / مهندس مع اة 5 لإأعلد5 لعنعع ماع م 
نظام بريتون وودز مسعاةز5 110005 ممغاع م8 
نظام بلا بعد اع 551 251022[1عمطا»دط - معع2 


نظام تَلَقٍ بيانات - نظام اكتساب 5(/5]621 5101012 1ناوعة 10018 


البيانات - نظام استحواذ البيانات 
نظام تاخير زمتي تأصل 
نظام ميخ 
نظام تحديد الأعطال وحلها 
نظام 5 - تطع ]535 205110115 21ط10© 1 لاعن ]ما 
تحديد الموقع الجغرافي الدولي التفاضي 

نظام ترذيذ أوتوماتيكي 


123ء0آ عمط ممعاولزك امعمعطم1 
عملآ - ا[اسعووم 


0طاوة1ط 1101" مع اوزم 


عوك ملعا امد عملم مناخ 


نظام تشغيل ع5 ع متتورعم 0 
نظام تعزيز المساحة <5]65/ز5 121]8101ع7تعناث وعنتث 117106 
الؤاسعة 

نظام تعيين الموقع الجغرافي لمع 55 عمتدمنازوه2 1021© 
العالمي 

نظام تفادي ‏ <تعاولاذ5 ععصهلزه'كث لصخ دماكتا[هت عتالة: 1 
الاصطدام الحوي 

نظام تقليدي عسنععظ لمعلومةاكت 
نظام توزيع الماء ماع اة5 0هخما 0151[ 112161 
نظام توليد الكهرباء الشمسية 35 
نظام ثنائي 121 
نظام جهاز الرحلة الإلكترونية ك8 
نظام حامل 11' مع و5 معتمة© - 11 
نظام حلقي 7 شبكي ع و5 0210 01 لعممم.آ 
نظام خط تناوب> 2 «تعاولا5 لالى عصنآ دمتامصمعالة عمقطط 
الحالة 

نظام دولي ه210 تاعاس1 عسغاورم 


35 )1111 تخ ذأتدانا 01 طتعاوزك [أهدهتامصععان1 


نظام ذاكرة التصحيف 75تعا5لا5 '01تاء]/1 0عع22 320 تء 12 


نظام ذو مَدى كبيز 10 عع مم8 - عدم[ 
نظام رأس مالى مع سا5 أدنله امه 0 


ع5 125 امطدع ]1 5011 


مم1 


نظام رفع / تحريك التربة 
نظام رقمي كامل السيطرة لمراقبة المحركات 
نظام رؤية ‏ <تعادلا5 هأوال! 0ع0نى ناع ا 1امحطم) 15010511121 
مساعدة - للكمبيوتر الصناعي 

نظام 021 85 اللطةآ ا - 5وه18ن) عاطدادن زلخة - تكولا 
ضبط زاوية اتجاه الهبوط بوجود ريح عرضية 


نظام ضخ البئر تع 55 11ء11 ع مامسصنط 
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نظام طرح الفضلات المنزلية 2تعاولا5 0521م1015 10مطاع5نه11 
نظام عالمي للهواتف النقالة 
نظام عجلة قابل للتوجيه 
نظام عجلة قابل للتوجيه 


ع11ط 70 1ه متعاوزك 21طه1) 
عاطوععع 5 ممع اود 


8ع عاطوز1ععام 


نظام عطالي غير مؤطر - 51101 
نظام غير احتكاكي 161 
نظام فولتضوئي محقون مدع 515 عنتماآه17مامطط لعاءءن لم1 
نظام فولتضوئي ماع 55 21010170121 12010115م تاك 
مستقل 

نظام كربونات - ع 515 عتمدهط2هن) - عأاقصوط وعاظ 
بيكربونات 

نظام كهرو ميكانيكي ع5 لدع 1 مقطءعع صم اععاءه مهلا 
نانوي 

نظام مالي ع5 [2أعمقصاط 
نظام مائي راكد مدع 515 م17١‏ عتامعآ 
نظام متعدّد الالكترونات مع 55 ممناءع81 - لإدكةا 
نظام محاور مع 515 دنجم 
نظام محاور معياري 4 ممع 5151 دنجم 
نظام مدمج الكتروني لطع 55 عتطمنتاءعع81 أعدطمده0) 
نظام مراقبة البرنامج عوك 1مناده00 أانء زمعط 


نظام (2111آ تتوعع 210 21/111101 اععطه كلخ عع21آ 
مرآيا يُعرف بنظام برنامج المرآة الكبير المتقدم 

نظام مستقبل التلفاز تدعادلا5 تعكاعهع1 117 101121 عا ااعلد5 
الر قمي عن طريق الساتل 


نظام معالحة البيانات 5 - لاعأةز5 ع3أووءعء2:0 102018 
نظام نقع دع أةز5 عع معاء 502 
نظام نقل القذائف عطنوع]1 16ممقصهء1 عتاكتللد8ظ سخصمن © 
الكمومن 

نظام نقل تقليدي عططتاوع ]1 011 مقطة]:' ادعلوقة1 0 
نظام نقل ميزوسكوبيّة عمتاعع8] اام زقصة]1” عام معوموع11 


نظام هبوط بالموجات الدقيقة <تعاولا5 ع5نلمهآ عنحه1ه 11102 


نظام وندوز الت ل ا 
نظائر الثوريوم 5 1101111111 
نظائر اليورانيوم 5 1712111111 


نظرية احيائيّة - نظرية نشوء حيوي 1م11 عتصمعع ه81 
نظريّة بوجينية - نظرية تولد ذاقي - نظرية امع1 عنتمععه1طىم 


نظريّة نطاقات الطاقة ‏ نظرية 
نظري - ملخص - خلاصة 
نظريات التركيب الدقيق/ 
الميكروي 

نظريات الدائرة 

نظريات أخلاقية 


لإلكترون الحر 
لتحكم الحديثة 
لتحكم بالمودم 
لتصفيح التقليدية 


لتطوّر الدارويني 


لدارات 
لدليل 

لكم النسبية 
أرثوذكسية " 


أساسية 


نظرية باردين - كوبر - شيفر/ شرايفر: نظرية 


لتقطيع (أخذ العينات) 
لحقل الحرج ‏ والحرارة النوعيّة 


النبطاق 1مع 1 لمدظ 
اعوط مر 


1 ملاعل 1/1105 


عاع11ن) 2 01 قتسع معط 1" 
65 لمعتطاظ 

11601 

لاامعط1: امتاععا8 عمط[ 
لالامعط1 1 ماده تنرعل ه1310 
116017 1متخطه) جدعل ه131 


11601 21105 نمآ لمعلوقة1 0 


1001711121 
م601 ع0 تامدك 
لالامعطا 8500 

ع1 الداع 


امعط 1هن لم1 


11017 اناهن عاد كماع ]1 


11017 مل ه010 
لالامعط]' عافقدظ 
110137 ع8 


شاملة تفشّر سلوك المواد فائقة الناقلية 


85 انظرية بارناس 
نظرية برنولي 
نظرية تشوه القص 


نظرية رياضية /تشعبية ب لخل المعاولات 


(امع1 قممعوط 
دمع معط 1 1115بامصمعظ 
11017 21101 مت1ام1ء 180 تمعاك 


81 


لتحكم بالقوّة العطاليّة 


3 


ا 0 


نظم 
نظ 


نظم حيز ‏ قائمة مكونات - التيار 


لتحكم بالماكينة 
لتحكم بالسرعة 
لتحكم بالسرعة 
لتحكم بالوضعيّة 
لتدوين 

لحدارة الجوية 
لعاسة النصرلة 
لكتروميكانيكية/ 


لمعلومات الصحية 
مواد الذكية 
لويكي 


بالاعتماد على مستوى العكر 


تحكم آلية مؤازرة 


النفقي 
نظم صغرية ميكانيكيّة 


ا 
0 
ظّ 
5 


فانزتي 

كمومية للنقل 
كهرميكانيكية نانوية 
مرتبطة بالشبكة 


55 0021101 عصتطاعة 131 
قاع 515 [متام م0 - اتأاءماء17 
15 1101م 'إأاءماء17 
طاع 55 101أم ه00 - متازومط 
15 810 

و01 1137 
5 1615 1وع1ام0 


ع5 لمع 1مقطععحدمناءع 181 


35 01651176 كر 

021637 5 
111101111211011 5 

121011211011 اخلدع 11 
كع 112111315 أمعع11اء م1 
ع5 انالا 
01 

تع اوز5 01160 امه متكرعم 


ع1 1لا ع2 اأعصصن 1" 


ع 211621 طعع ده 1/111 


ع1 1721211 


11215201 01 وعطاعع ]1 نم01 


دا 
ع 0م011 نتتاء لل 


ع5 11151601 


التفاضلية ‏ التكاملات فى حقول الأشعة ‏ ازدواجية الاتجاه ‏ 


تشعب 
نظرية ريسنير المتغيّرة ع معط 1 لمده أقهة؟ تعصوواع]1 
نظرية فيثاغوروس 01 باع معط 1 
نظرية كل شيء ع طتطا لاع 80 01 لإلزمعط 1" 
نظرية موخَّدة كبرى لاامعط1' لعقنمنا لمصهن 


نظرية نطاقات/ عصابات الطاقة 
نظرية هندسية للفتل 

نظلم مراقبة الحركة الجوية 
كل ساف 

فل الآلية اللؤازرنة الرقمية 
نظم التحكم بالسحب - نظم قحطع 55 202101 ممناع 112" 


لالامعط1' لموظ نزعنعم8 
+1715 01 لالتمعط]' وتاعع م تعصظ 
ع5 1 ماده عتالة1]' تنخ 
5 111031201ل ]1 


ان واف وكا الانازها 


نظم موثوقة 

نظم ميزوسكوبيّة 

نظم ميزوسكوبية 

ل عارك امي 
نظم ميكانيكيّة كهربائية 25ت5]6ئا5 [دعنهطاء عتم مماءعاءم 1/11 
صغرية / مكروية/ مجهرية 
نظم ميكروية 

نظم نشر - اشتراك 

نظم / منظومات خبيرة 
ويفير 


5 216م50 50و11 
5 1/165056021 


لاو د المت نا 


ان ناف انا 

قاع 55 عطاتزءوطناد - او1اطنط 
5 ا 1801 

1501026 

+ع - 16 - مرععط 


م1500 عتكتاعة 13010 


نغمات العنوان 
نغمة الطبقة العالية 
نغمة الطبقة الواطئة 


نفاذ عشوائي 


نفايات إشعاعية 


نفايات نووية 


نفخ الزجاج 
نفرون 


نفور 

نفوق الأسماك الشتوي 
نفيضم 

نقاط 

نقاط 


وعطه'! ووع001 مر 
عده 1" 

عده1' طعغاط عاط 
عطه1' طعتاط عنلزام ]1 
5ع م ه3500 ]1 
| 


ا للتطوع مه" 005 


لاطا معممءط علأعمع د11 


ععطة ]كمه 1 

01 س1" لدعنام 0 
لأا تامرعهء 515 عتاععا18 
عتماععا8 - إاللأامعصععط 
7 للتطمعصمعط عتلنماع ]1 
15 1 

117 

ودعو أاعاع.[ - طعت 
نه عسمتكة 


عامة1١‏ ع تناع 112010 


نفايات بلديّة / محليّة صلبة ‏ قمامة عامه'18 50110 لومءتصدكل13 


عامة11 تدعاع نال 
م810 

تامع ل 

قطخطمةل8 

011 تاتوعط 

01 علنمن) عناعطاعصزم 
011 لمنلاوع]1 

011 5560د2 - نز 


05 كطخ 011 1هطه تاداع مم00 


اق 

1ع صن" - 66 
لكا 
11155171 
عتطامطط 

طواط 01 1لتك]ا تع صلا 
18 

110015 


2015 


نقاط التلامس 
نقاط الخلاف/ الاحتكاك 
نقاط الدخول الخارجية 


5ع 02 ع طناة 1/1 
5 11101101 


قأطاه/ ووعءعك لاممتعاءدر 


نقاط الشعرية 5 مزه م16 هآ 
نقاط اللحام المتراكمة 010 ووعع 1 
نقاط تماس منقولة 5ع 0 01216 تع ع1 


نقاط توزيع / استلام الماء قاصذه2 دمتاءع 6011© 


نقاط جامدة ‏ نقاط غير داخلة فى حساب 20186 ع11202 


نقاط فوسفورية 5 12م امومطاط 
نقاط محايدة ا ال( 
نقاط نصف القدرة 15 تعزو 14ل112 


5 11111015ل 


تقاط وضل 
نقر ميكروية 


نقش - حفر كيميائي - تنميث, 


111101011112111 5 


8طناعا8 لودع تسعططا 


نقش - دفع 111011 
نقش - نمش طعاظ1 
نقش ضوئي عصتطاعاءم]ماط 
نقش كيميائي جاف و ع7[طعا لوعتسسعطان غ117 لمث نزدد[ 
رطب 


نقش مباشر 1211/1513[ - متدءظ مماءعا8 لإا عصنا178 أععنادما 
بواسطة حزمة الالكترونات 


نقش نانوي 0111 هآ[ 
نقشة - نمو ذج - نمط و2 
نقص تروية دموية - عجز 15 
نقص سكر الدم عع ع 0م111 
نقص في أحد المكونات / الاحتياج إليه - خلل إهمءكه1]ء12 
في أداء أحد المهام 

نقطة - نقطي متم 
نقطة ارتكاز لط 
نقطة الاحتراق غصلمط عنتلط1 
نقطة الاحتراق في الحظيرة خصزه2 ععلط مدع مك[ 
نقطة الانتقال أخطذه م لاألقصة 1" 
نقطة الانحراف غصزه 8105 
نقطة الانهواء غصزه2 51011 
نقطة التشغيل الأفضل لآلة/ لجهاز غصزم2 لإعمعكء8185 اوعى 
يكون فيها الأداء واستهلاك الطاقة نموذجيان 

نقطة أصزه 5101 


لتفرع النجمي 


نقطة لجمع 201 تنام 
نقطة لخضوع أصزمم ل1عزلا 
نقطة الركود خصذه2 زه اهمع 510 
نقطة لزجاج خصذه 155 
نقطة العمل 20124 131ءعه15ا0) - أقزه2 عمناهزءم0 - أستمط - © 
نقطة الغليان هزه عصتلته18 
نقطة الفارزة مزه لاقسطاءءد[1 
نقطة القدرة القصوى 012 2013161 111لا مجه ]1 
نقطة إلى نقطة أغطذه2 10 اصتمط 
نقطة 5 ك1[ 
نقطة تماس كمومية 0012 أصذه تناخطقن 0 
نقطة توازن الشحنات خصزه عتتاععاءه15 
نقطة توزيع المياه +205 51320 
نقطة توزيع مياه مشتركة أله لعغه/11 021 تمده 
نقطة ثابتة أمزهم لع1ط1 
نقطة ثلاثية خصذه عامتمل1” 
نقطة حرجة خصنهط لدع نامك 
نقطة دخول أمذه2 ووععه6 م 
نقطة دوران أخطزه2 0 كلط 
نقطة رأسية: النقطة الأبعد من بين نقطتّين أصزهم م11 
نقطة ساكنة خطذه2 ألماعهوع 0101© 
نقطة كمومية 1001 001121611112 
نقطة كيوري أنه عت 
نقطة/ بقعة ساخنة 0م55 1106 
نقع تعطين الكتان 1000 
نقل ع 001 
نقل الاكسيجين 51 ممع 0 
نقل البيانات عبر 15825121551032 12948 - ؤدءط11 1وعنام0 


الألياف البصرية 

نقل القدرة الكهربائية 
نقل المعلومات 

نقل أحادي الالكترون 
نقل 


241 2017 عاتاعم 181 
112125121 11210111211011 


1115201 متتاعع81 - عاعماك 


112125201 2510121ع تاد[ - عم 


بتوتر عال 231 70125 - طعاط 
نقل بعيد المدى 0 113111 - 008آ 
نقل شاردي 2 1011 
نقل ضوئيّ 11 210101001ظآ 


نقل قريب المدى 2 11211111 510116 
نقل كتلٍ 1132511 1/1355 
نقل مادي جَسِيم تعأقطة 1 امتتعند/ة علاباظ 
نقل محدود بالشحنة 1501 لع اطاط - عع نمطا 


نقل معاملين مطلوبين نوع 5ل ممعم 0 0ل 
نقل معدني 

نقل/ انتقال إلكتروني 
نقل/ عبور/ تمرير الحرارة 
نقيع الملت لكا 
دما 1 


ه00 ع1الماءع 1/1 
01 طامتاعه 181 


116 71 


جح ال عتناعاط وعم:1 
نماذج لمقنقت 5 15105ء م015[ 
نماذج لعلب السوداء 5 و8 عاعد81 
نماذج لفشل عتنلته2 07 و5ع13/100 
نماذج لكترونية 005 عتدمناءعا18 
نماذج لمواد العامة وعم150” لمتعنة81 لمتعمعء 0 


نماذج كمبيوتريّة معدّة وع[نل210 أماع.آ - 80230 عا امه 


نمذجة عطناع 1100 
نمذجة الأحواض عستاع 8100 صامو8 
نمذجة الكائن 8تناءل2810 ا0عاصء 0 - أءوءزط0 عست - لدع 


المضمن ذو الزمن الحقيقي 


نمط 1100 
نمط / شكل جزيئي ماع 1و1ناعءة1101 
نمط الارسال عل10 2ه1ذة تساقطة 1" 
نمط الاستراتيجية تع اله6 تإع م5121 
نمط الاستنفاذ 7/100 دمناعامء12 
نمط الاستنفاذ لترانزستور 201051781 ع2100 دمناعامءدآ1 
110111 

نمط الإرسال الإشعاعي عاد 1220121105 
نمط البث غير 4121 - عله]1 تعاقصة1: كنامدمتطعسوزكم 


المتزامن 
ع0 ع منطاء 5111 
نمط لتصفح 7100 ععوم 
نمط لتصفح السريع 2 - ع1100 عوط اقوط 
نمط لتصفيح عل عم13005 © 
نمط لتصميم ع تئزوء 12 


نمط التعزيز لترانزستورات 210517181 م1100 4ع تاءءسقطمظ 


1051121 
نمط التناقل التزامني ع100 تعأقطة11 كام مخطع زم 
نمط الدفعة المغذاة ‏ التغذية بدفعات 2201613 اءاه8 - 0ع1 
نمط الكسر عل عتناع مط 
نمط المجال الحر للهوائي 1 2 عامط ععومد مم1 
نمط المراقب اع 0 تع اعوط 0 
نمط المو ائم معنو عام هلم 
نمط إبدالي - مفتاحي 1100 معام 
نمط إشعاعي لع ع1:301320 
نمط أساسي ع0 [2أ عد 1 
نمط أعتان عل10 عامرستدك 
نمط أفعواني عمتامء مزع 5 
نمط سيط ع100/ عع امسزة 
نمط تفاضلي عل10 امتاصععه ]ادا 
نمط ثنائي الاتجاه ا 
نمط ثنائي المحور 8ستطاعاع ناد امتححاظ 
نمط حفري ع اخلط 
نمط حلقي شبيه 226161512 5123260 اتاحتطاعناه2آ1 10100131 

كك العيد 


نمطا و5عع21دء5 لصو8 ععزه؟ لصخ باعععم5 ع5100 أندع مت 
دارة لخدمات النطاق الصوتي والخطابي 
نمط ظاهري 


ع100 0101 اع هآ 
0ع اط 


نمط عرضاني/ مستعرض ع0 عونء 1132517" 


نمط عر ضي أفقي ع1100 عواعاقطة11 1مأخدامجاءه 11 
نمط قياسي - صيغة نموذجية محترهط 0210 ماك 
نمط عرّك ع5 ع13100 
نمط مزدوج كك الها 
نمط مشترّك ا 
نمط مفرد عله عاعماة 
نمط ملاحي 0220 تتولح 
نمط مهيمن عل10 امم صتصره د10 
نمط وراثى ع متأم ص 6 
نمطية 111 
نمو 60101 
نمو الاحتياطي ه010 عترعوع ]1 


نمو البلورة - نمو بلوري طاروحه 6 1هاذ 0 
نمو التزويد - لوجستي النمو النسبي 0015 عنتاواع 0آ 
نمو المادة الرابطة 0101 112112 
نمو ا متعضي باستخدام مادتين على التتالي ]0101© 0111510[ 
كمصدر للكربون 

نمو باطني 0201 قلامطعع ه00 م8 
نمو بالتغذية الضوئية غ001 عتامه1م ]مط 
نمو بكتيري ه02 امتعاعد18 


نمو بيولوجي - نمو حيوي 0201 لوعاعه8101 


0112012116 0101 


تجو ترنيع 

نمو تقيلٍ 0201 لاملجه 1م18 
نمو حبيبي 0101 لله 01 
نمو سكاني 0101 2102 تازه 
نمو مطرد ‏ اسى ع1 
نمو نباتي 1ع الأماععء1 


ع1 201311221105 
نموذج الاسطوانات متطابق أعله21 معلل ستاو عتتامععمه6 


المحور ‏ نموذج اسطواني مركزي - نموذج الاسطوانة متحدة المركز 


نموذج لتسلسل الهرمي اع100 وامخاصه2 01 تإطع وم 111 

الشرابق 

نموذج لتماسك الذاتي - نموذج اعل110 أمعاواقم م - كاعم 

الثوابت الذاتية 

نموذج الحقل البعيد البيضوي <تعناد2 11610 ع1 1دهنامنلاظ 

نموذج لحقل القريب معع لوط 1م21 توعاحر 

نموذج لكرات متطابقة المركز 1[ع2100 5ءتعطام5 عتتامععمه0 

نموذج لمكالمات المدفوعة اعله10 عسمتلله0 1011" 
مع 01مز5 عكل1 


نموذج النقاط الخمس 
نمو ذج متقنع 1013 - [ع18100 غخطزاهل - عكاوعطلى 1121125 
الوصلة اللاصقة لمارًا ‏ مخطط 


نموذج إدارة المخاطرة اع1100 اماعسعع مص د81 عاضا 
نموذج إزالة العيوب ‏ 1216211 - 1[ء2100 0721تمع] 6أمع]ء2آ1 
نموذج إسقاط [ع8100 مهد[ 
نموذج أصلِ - نموذج الأم ‏ الصيغ الحرفية ممع نمدم 
نموذج أولي 20101370 
نموذج بور اع5100 تامظ 


نموذج بور الخاص بالذرة مرمخة عط]” 07 1ع38]00 تطامظ 


نموذج بينجهام اللدن : نموذج 1عل8]0 عتاقداط سقطعصنظ 


مكون من متحولين لوصف خصائص انسياب السوائل ثقيلة 
القوام مثل سائل حفر الآبار والحمأة وما شابهها 


نمو ذج تُعباني أع100 هتمامع ]1 
نمو ذج ر ياضي [عل110 لمعنه سعطانة 11 
نمو ذج عل عله ]11725 101 [عل1/10 [دعناه سسعطانتة 1/1 
رياضي لتهوية مياه الصرف 

نموذج سكاني [ع100 12د لاناممط 
نمو ذج شيفرون ماع20 ماعط 
نموذج كمبيوتري أاعله71 عع ا مده © 
نموذج كواكبي للذرّة مطمغخخ 01 أعله711 لاتتمأعصقاط 
نمو ذج كو كبي اع7100 لاتتمأعصواط 
نموذج كوني [ع1100 1دعاع 010 موه 


نموذج 1 - أع5100 أعءزط0 اتعصومحطهن) لع اباط 13أوزدا 
لتواصل البرمجيات المورّعة على شبكة 

نموذج لحساب 00000110 - [ع2100 00516 عالتاعلتاقمه0 
تكلفة البرمجيات 

نموذج محاكي - غير أصلي ‏ تقليد 
نموذج مشترّك - وصلي 

نموذج مونو (وهو يصف كيف أن معدل 110061 2102001 
النمو يعتمد على تركيز مادة محددة) 

نمو ذج نضج القدرة 01/1234 - [عل7810 واتتدطد]8 باللتطدمة0 


متكاء ه11 
اع100 امامل 


نمو ذج / نمط ‏ كطتعانة ععمعنع عاص[ لسعاعوط عممعى ]امآ 
التداخل / نماذج/ أنماط التداخل 


نبايات الأسلاك فر دياً م ع1 10111021 


نبايات أبرية ع1 لاط 
غبايات لزجة ولصظ لإعاعناك 
نهايات مسح ذاتي متشعبة إلى 1155 عصاصة1؟ لاء5 ماده سقاظ 
نباية المآ 
نماية المطاردة عمتة0 - لم8 
غباية مرج فص غنامان0 
نباية معزولة في شبكة أنابيب لظ لعووععع ]1 
نباية مفتوحة - أرومة - ألسنة وماك 
غبائي لقصتط1 
غبائي عالملط1 
بائي التغذية 6 لم 


مج الاتصال طعدمءمحرك أعدغخصه0 زه2ءوع8] تلاستتحة ]1/1 


نواة أعصمع ]1 
نواة كاع عل[ 
نواة - ترميز معياري 10 56220210 - وتاعاع بل 
نواة الخلية كناعاءع 2 1اء0 
نواتج التحلل 11011 
نواتج ثانوية أعلال 10ر8 
نواس - بندول م ع2 
نواس بارتون انلمع 5 0مامو8 
نواس بسيط مم6 عا مساك 
نواس مركب نمع 1120م طم 
نواظير الرؤية الليلية ثنائية العين 12125ناءمطا8 ددماوالا غخطعااح 
نواظير الرؤية اليلية مم56 مم1وا؟ اطعتاا 
نوافذ ذكيّة 5ه 5111211 
نواقل لاستنساخ 615 عمتط ه61 
نواقل الإفراز واماءء 7 امنتاءهعع 5 
نواقل التعبير 75 1155101 
نواقل الدنا -الحمض الريبي النووي 002001055© كلادا 
المنزوع الاوكسجين: دي إن أي 

نواقل الكوزميد 65 00512101 


نواقل بلازميدية ذات ‏ 25ماعع؟ عتصدمهاط عوممعتاط لمتعمء 0 


هدف عام 

نواقل ذات هدف خاص 15 عو مقناط 121اع6م5 
نواقل عاثيات 5 212864 
نواقل فائقة 5 20001ظذ 
نواقل فائقة تعمل في 15 01111 طعا 
درجة حرارة حرجة عالية 

نواقل كربون 5 طاوطرة 0 
نواقل مكوكية 15ماعة 7 ع اناك 
نواقل ملتهم البكتيريا 5 ع6 عع قطمه11عاعد8 
نوريت 011 آل 
نوع البيانات الملخص عمل1 2غ22آ أعوتاوطم 
نوع ديناميكي من 01 عمنز1 عنستمصنزدآ1 
نوع رئيسي ل الك 
نوع صفاحيّ م1 1ه اأعصتمآ 


نوع فرعي (مشتق من رئيسي) 5 


نوع كبسولة "الحاة الصلبة " وعملا1 عاناوصة0© غئغةغ5 10آه5 


نوع من الألياف 

نوع من الطلاء 

نوع من مرنان حلقي 
نوع هزاز 

نوعي 

نوعيّة وجودة الإشارة 
نوعية الحياة 


نوعية الدفق 


نوعية راقية تقترب من نوعية 


حروف الصحف 


ع5 

ع2 

م1 15022101 ع متكا 
م1 عطتاهط 1/1 
علاععمك 

01121107 515021 
عن[ 01 011211 
0102117 أخدمعن ا 


7ا11لهنا0) و5وععط تعااع.] نوعلم 


نوعية مياه 11711 عطعلاص دآ 01 67نلهن0 لمعاعه8101 منرع1/1 
الشرب من حيث التحميلة الجرثومية 


نوفازومات 


نوميكس 


نوميكس: علامة تجارية لمادة ليفيّة مضادة 


للاشتعال الصورة 
نووي 


نوى 


نوى اولية أحادية الصيغة الصبغية 


نوية 


نيتريد البور 
المكعب متعدّد البلّورات 
نيتريد التيتانيوم 

نيتريد كربون التيتانيوم 
نيتينول 


نيزك مورشيسون 


15 
01 آل 


ماماط عتعدده ال 


ع1 

أعاع نلا 

أعاعنصمعءءط 1010مداط 
الا 

1 

عل 

ع 010 

تاعع 10ا1ل8 ملاع 0زم 
21 11ناقع1 حخ عع 1110ل[ 
1ماعت نزاع 11110 


م 


1110 - امناوظ عأطنن) عسطتللة أو تزع :رامط 


1110 1م1121" 


ا ا 001 


101 

ع معاء 11 امختطاء تنا 
ا( 

اونا( 

اععاع الا 

ع0 أماءع11 - اععاءاللا 


نيكل ذق انوونا أكبنين اعاع8 10 لعدتناطون»دط[ - مضمط]” 
الثوريوم متناثرة ومتوزّعة في أرجائه 
نيكلويد ‏ شبه نواة 

نيكليوزايد 


عأقطمدصطط ع110معاعتتصتدطا عسمنمع لخ عل اسمسصلامء 1ل 


نيكوتيناميد أدنين الفوسفات الثنائي النيوكليوتيد 


0 


0 


نيكوم : علامة تجارية ار 1 
نيكوم : علامة تجارية ال 
ليم كدواء عماعتلع11 قد - عمال 
نيوبروتيروزويك 10620201 مومعل 
نيوبرين عع ممع ل 
نيوبرين فينولي عتء ةمزمع]8 عتامسمعغطم 
نيوبيوم مصباخط 10لا 
نيوترون ١‏ 
نيوترينو انعا 
نيوتن - قدرة / شغل م20 - ماو ل 
نيوتن على كولون: واحدة قياس 225ه1نا060 2ءط عصماتوعلط 
نيوكلياز ك1 
نيوكليوتيد ع1 
ني وكليوتيدات ان 1 
نيوكليوزيدات ك1 
نيوكليون مع ع1 
نيومايسين 015 آ1 


نيون 175 565172615 5161 1زمع[8 ع1701]38 طعااط 
فولتية عالية فى شاشات القطع السبعة 


ده بد 


هابل ملططن] 
تف خلوي/ خليوي 

هاتف منص 

هاتف مزود بجهاز فيديو 

هاتف منضدي 


عصمطط لاعن 
عدمطامعاء 1 عسصتلله 6 
عدم طم مع1710 
عدم طامعاء 1 عمنز1 عاوعد[ 
هاتف و 11 - طمرونوعاءا 220 عدم طموعاعا نوع تعسم 
برق أمريكية 
هاجعة: لا تبدي أعراضاً راهنة لكنها قادرة على 1001122116 
النشاط في ظروف مناسبة 


هالوجين/ هالوجينات قحاعع 11310 عع 11210 


هالوجينات عضوية قابلة للادمصاص 801 


هالون دملة1]1 
هاليد 111 
هامش 1121 
هامش الاستقرار ماع 8121 عناماد 
هامش الأمان طاع 1ه راأعل2 5 
هامش العمل/ المعالحة ماع 112 عمكاءه/11 
هامش تشغيلٍ طاع 21 عستادمعم 0 
هامش ربحي طاع 21 1ط 
هايدانتيوناز 110 111ك1 
هايدروكورتيزون عط 11101001150 
هايدونتيونات 11 
هباء 1101 


عاعدا8ظ طمطية0) 
وعطقى 117 


هباب الفحم 
هباب الفحم 
هبوط ‏ - سقوط 611 
هبوط الفولتية الأمامية 

هبوط درجة حرارة الجسم 
هجرة 12 11ظ121 
هجرة كهربائية ‏ رحلان كهربائي 
هجرة كهربائية شعرية 
هجمات واسعة على النظام 


م1010 عع2غ1ه17 101320 
سعط م11 


ك4 له وفعت 15 
6 113117أمة 0 
عاك عل111آ - متعاوزك 


هجوم غلى الانترنت عه اك ععطارت0 


هجين 5 
هدام 110 
هدبية نلك 
هدرات 1101 
هدر وكسيد 1110110 
هدرونيوم 1110 


هدير انسياب القنوات 5 110 اعمسقطنت ممعم 


هربس كاه وك 19 
هرتز 2ع 11 
هرس -سحق 1 
هرمون انلوتن 0 11161111115نآ[ 


هرمون الغدّة جنب درقية عه ته 31010 ةط 


هرمون ضوئي 2110100101101 


هرميتى 1ك 
هرّاز متعدد أحادي الاستقرار 051512161ا1ن/3 عاطهاوممه11 


هزاز متعدد ثنائى الاستقرار 1ن عاطماواظ 


هستونات 106015ظ1ظ1 
هش عاطم ]1 
هش - قصف ملم 
هشاشة عع 11 1ط مط 
هشاشة العظام : مرض يتسم بخسارة عامة 091605070565 
في كثافة العظام متسيبا بضعف هيكلي 

هضم 2 1ظ1ظ1 
هضم الحمأة هوائياً عتطاماعى عع51010 - متاوعع01آ 
هضم لا هوائي 1ط 1310ل 


هضم لا هوائى أحادي المرحلة «متاوعع1([ ععهاد - عاعمزد 
هضم لا هوائى ثنائى المرحلة ه5128 - 0ل 


هضم لاهوائي وأعناط [مطامعلى +101 امتاوعع01آ عاطا م تعومم 
لوقود كحولي 
هضم محب للحرارة 
هضم هوائي 


- 1018651102 عاطاوععة عاالطمه تنعط 1 21ستضعط 1 ممم 
مام 


هع 11تطامه تنعط 1" 


عاط ماع مر 


هضم هوائي ذاتيٍ الحرارة ومحب للحرارة 


هكتار-10000 متر مربع لماع 11 


هكيلية مرجعية عع ] نعط ععمعنو]ع ]1 
هلام ع0 
هلام هوائي 5ع نع لخر 
هلامات هوائية عضوية 5ع نعم عتطدع 01 
هلجنة 15 1210آ1 
هلمنة متاتةجتستاماء © 


هليوغراف 
حموم/ قضايا مدعاة للقلق بيئيّة 05ععد00) 21601ع7طمم1تكمظط 


امومع 16اء1]1 


هندسة 1110 
هندسة 51 شن) - ع اناعم اعمط عنله ه50 لعل1خ نتع ا امحده 0 
البرعيات بمسامدة الككمبيوثر 

هندسة 40051 - عاأاعءعصاعصطظ عنته1ا1ه50 لعادع 0 - أمعع خم 
البرمجيات ذات التوجه الأدواتي 

هندسة ا ع1ها 501 اماع01 - عم كعم 
البرمجيات ذات التوجه الخدماتي 


هندسة البروتينات فى 1 تاع 2201 - ااا 11 


لتصنيع 113111121111115 


هندسة السطح بالبلاسما 


2135112 51111260 55 


م ماك 


5 - علاأاءعسصاعصظ ععد تناك لعأوزومكى امعتسطعطات 
هندسة السطوح الساعَدة كيميائيا - سي أي إس إِيٍّ 
هندسة الشريط لالتأعمدمع0 متام 
هندسة المتطلبات 8 101011611261119 
هندسة 85 لو الطلدط عتامطماء14 - محللا 11 
المسارات الأيضية في الجسم الي 
هندسة المواد 85 1121112159 
هندسة لنسج 5 1155116 
هندسة لنسيج المحقون عناذ115' عاطتاعورهم1 


111 قتاع 515 121ناعه1 110 


هندسة الويب نعم ماع11 
هندسة آنية 15ا0ع11]32 لك 
هندسة برمجيات الحودة 0112117 عتته كا 501 
هندسة بمساعدة ‏ 18ش) - عااععص اع ص8 على تعبا مطمده0) 
لعسيو 

هندسة تقنية مدنية 1ح - لوعتمتطععامع 0 
هندسة ثغرة الحزمة 5 8210153 
هندسة خضراء صالحة بياً تناع ماع م8 جوع 
هندسة شاقولية لإأعطروع0 لمعتارء17 
هندسة عكسية عواء ع1 
هندسة كيميائية عع طظ المعتسعط0 
هندسة متزامنة 82812661128 15ا0ع22] لماك 01 امع نع م00 
أو آنية 

هندسة معاصرة ‏ هندسة مُتفق 1ع 00 
عليها 

هندسة وراثية ملاعم 0 


هندسى - مُهندّس 1 ع 


هندسى - مُهندس مُعرّف لعصقء17 لعنعء م ممع 


هواء تلك 
هواء-أو-برينيل ‏ من خواص أجهزة 2 [اعصل8 - © -عنث 
قياس القساوة 

هواء مضغوط بضغط جوي واحد ‏ منفاخ دكات 
هوابط ‏ حُليمات عليا عاناعة 51 


307 


111011115 1501) 75 


هواتف الإيريديوم 

الشخصيّة 

هواتف خلوية وعصمطط تنه 1نطاءع 6 
هواتف لاسلكية وعم مطمعاء 1 و010155© 
هوائي م 
هوائيّات حساسة 5 ع الاأأقمع5 
هوائي - غازي تناع م 
مقلوب بآ هوائي 5م لآ العام م1 
هوائي لآربة الفراشية مع امم ع1 و8 
هوائي لفورد الأنشوطي + [رزهمآ 1101م 
هوائي لقضيب - العازل مطع امك 100 - عتناءواعزدا 
كهربائياً 

هوائي لقضيب العازل كهربائياً 100 عتتاءواعادا 
هوائي لقطب الواحد مبائي م عأوممهده21 لع 0م80 
التغذية 

هوائي أحادي السلك امك 116لا - عاعساد 
هوائي أحادي الببلاك ممع امك 1126لا عاعساد 
هوائي أن ضي مسطح م عصقاط ناه 
هوائي أنشوطي/ دائري 5 مآ 
هوائي تغذية نهائية عمودي ‏ 328عاضكث ل0ء1 لص [دعتامء/ا 
هوائي توجيهي ل عالاءع ارا 
هوائي ثنائي القطب المفتوح هم عأاهماحدآ ممعم 
هوائي حلز وني عاك عتاء 11 
هوائي دلتا 28 1061153 
هوائي ذو سلك أفقي اا 
هوائي رباعي الأذرع المتعامدة ‏ 228عآاطك 11105016 "اعمناك 
الفائق 


ع 5 أ ام ها ها ها با 


تي زيب م زوع 2 
ني شّقي 2 510 
ني شبيه بالصحن قاد[ 
ني عاكس ببوق ‏ 21621285ى 1ماع116عخ1 5م [معتصده6 
وطي 

ئي علبة الحبوب 5م ه5111 
ئي غريغوريان كف لممتامعء1 0 
ئي قرصي مخروطي 22+ عنامن015[ 
لفن كُمي م عاعم 51 
ني كاسيغران لتقاعء0355 


هوائى ماركونىي م نم1121 
هوائي معيني ١‏ لشكل 
هوائى 21282عاطث طأعدعاء :ه11 4ل1]2 لع «تعاوعن) عامصرصستزة 


م ع ااصستمط] 


175 طول الموجة وسطي التغذية بسيط 


م لدعناع معط 1" 


هوائي نظري 
هوائي هيرتز ممع امك ماع11 
هوائى ياغي اودا عاك 103 - أعدلا 
هوائيات اتجاهية 5 31م 1اء011آ1 
7 هوائيات ال - 17 
ا هوائيات ال 5 17 
هوائيات الانشوطة الصغيرة 3 (زهوهآ القطتكى 
يات الرادار 5 13031 


هو 
هو 1خ متعم - أعع ناد[ 
هوائيات الفتحة المباشرة مااع مك أععتادا 
هوائيات المصفوفات ‏ مصفوفة هوائيات 2225ع]تة نإهتثظ 
هوائيات النطاق العريض 5 ل تندط 81020 


0 دل 


23106011 5 


د 5م 11010501 
تيات 12135ع]1ث ع01م11020 - غ011ط5 102060 - دره1” 
أحادية القطب القصيرة محملة القمة 

هوائيات أفقية ثنائية 2225عاخصطك [هدمناءع:8101 1201621:ه110 
هوائيات ثنائية القطب المطوية ‏ 622825]طث عاهوم1([ 0ع12010 
هوائيات ثنائية المخروط/ قممية مزدوجة5225ع1طك لدعتصمعزظ 
هوائيات حلزونية 5 لدعناء 11 
هوائيات خاصة 5 5160121 
هوائيات دلتا المتطابقة 
هوائيات رادار المصفوفة 285تعاصكث 120213 نإدختث 0عققطط 


5 نم1121 مخاءعد[ 


هوائيات 11125ع1لى نإوتتة - لعققط2 12021 جعنهظ - طعتك1 


رادار المصفوفة الطورية عالي الطاقة 
هوائيات رباعية الأذرع المتعامدة 5 1151116" 
هوائيات 45 مكاءعع2 لصف 25 معاسخ 116لا عاموظ 
سلكية أساسية وطرائق تغذية 
هوائيات صغيرة كهربائياً 

ئيات عاكسة من الزوايا 7285عاصكث عصتاءم1اع] عصرم 


5 القدداد الدع متاءع181 


5 


5 تااللطة 11 


ئتيات مصفوفة البث النهائى 62125]تى نإدتهة ععزط لمظ 


هوائيات فرانكلين 

هوائيات قفصية 5 066 
هوائيات قيثارية 5 م1101 
هوائيات متحدة المحور اله 
هوائيات متعددة العناصر 5 انمدع لع 1/11 
هوائيات مرحلية لوغارتية علخ ع1له210ءط عمآ 
هوائيات مرنانة 5 1650112111 
هوائيات مزدوجة 5 1001116 
هوائيات مستقطبة 5 201311261 
هو 

هو 


ثيات مصفوفة الطور 5 137لى لعققطط 


هولوسين 
هولوغرام لايزر الأشعة السينية 5تتتهءع 11010 561ة.آ 'زمج2 - ع 


عمعء 11010 


هولوغرامات 1115| 
هياكل حساسة للنقاوة 
هياكل حساسة للوزن 
عباكل خلرية حيط 


]5 عالاأقمع5 - ووع ]1ك 
]5 عكلاأقمعك5 - أداعاء117 


111210110115 5 


هياكل مقساة 1ع ناتا5 اعمط ]نام 
هيبارين متعدمع 11 
هيب وكلورات قلوية عا ملطءهم :8 عستلمعلاىم 
هيدرات الميثان عندعل:(آ1]1 عمقطاع ك1 
هيدرازين عطاجه 11101 
هيدروجل - جل مائي 5 هلام مائي اعع 11101 
هيدر وجين عع 111020 
هيدر وكال : مادة حيوية تحرّض على نمو العظام لمع م11 
هيدروكربون / 1 010 / تامطعدء 111010 
هيدروكربونات 

هيدر وكربون مفلور ه1100 2م11 


هيدروكربونات اليفاتية وده ا1وء 113:00 عتته متام 


هيدروكربونات أروماتية 11105 201:31 
متعددة الحلقات 
هيدروكربونات عطرية 
هيدروكربونات 
مكلورة 

114 هيدروكسي أباتيت 


1ع ممم 


10ن) - قاهطعدعه 111:01 لعأ قسصاتءه لاطا 


خط عانادمه :111011023 
هيدر وكسيد (ماءات) البوتاسيوم ع210ه1110 متتازوقماه0 


هيدر وكسيد البوتاسيوم 


111 


هيدر وكسيل 


هيدر ولوجيا 15 اتلك 5عكالة.[آ 01 (ع11101010 


البحيرات والخزانات المائية 


هيدروليكي متحرّك بواسطة الماء عنادصه 110 
هيرودين 111 
هيفيا برازيليانسيس ‏ شجرة مطاط قمع 8125111 م116 
برازيلية 

هيكساديكان عصدءء11620 


هيكل الطائرة/ الصاروخ -هيكل الجسم الطائر ‏ عتطهنارنك 
هيكل الليف 
هيكل -خلوي 
هيكل ساند مؤقت / إنشاء هيكل مؤقت لدعم عضأ ]انانا5 
الخرسانة المصبوبة 

هيكل سلكي 

هيكل سيارة فولاذي خفيف 
جداً (الساب) 

هيكل عاري 

هيكلة ذات توجه خدماتي عتتاءعاناءعة لعاصع 0 - عماكرع5 
م عيكاية خدمية الترسية 

هيكليّة المعابر / بنية المواصلات العمومية 
مكلة الثانى القبانية 
هيكلي ‏ التجريد/ التعرية - التمزق/ القَشِر - نزع 8صنممتها5 
مادة من تجمع مواد فك آلة 
هيكليات متعددة الأدوات 


اك لم11 


م عع 0 


علاطو عنااا 


007 طمنندك اععاد اخطعتلة انا 


10 كلخ عنو8 


اك كناظ 


عاك دناظ 5121012101 


نل أمععثى - 13111 
هيكلية 5عتتناءععاتطاء ىل عتة 5015 / عتتتاءعاتاء عم عته تكا1ه5 
البرمجية / هيكليات برمجية 


هيكلية الشركة عتنااعء ا تطع تل عدتام عام 
هيكلية المعلومات أو معماريتها/ عتنااءءانطءعة دمتاأقصدمكه1 


هيكلية خدمات الشبكية 
هيكلية خدمات الشبكية عتتااءع اطع على ععتارء5 0110© اعم 0 


عع ] طخ وعع تلع 5 0110 


هيكلية خدمات الويب نامع لطع 1خ عع ترود اعلا 
هيكلية خدمات الويب 
هيكلية خط الإنتاج 


هيكلية معتمدة على النماذج ع ]م ده111د[ا - اع1/100 


ع عع ] لطع مخ وعع ع5 ماع11 
عتنااعع] لطعم عطاآ أعسلوعط 


1121112 511 


112 


هيلمهولتز 
هيليو م ملاع 11 


هيموغلوبين - خضاب الدم صتط هاعم ص11 
هيندينبرغ منطاد ع تلاططع لم111 
هيئات إطار مفتوح 1 علطوم2 عم 0 
هيئة 2011 


هيئة المسح الجيولوجي الأميركي 1505 
هيئة أوروية 01211211111 211ع110اكا 
هيئة 1818126615 5علطمناءع81 لصخ ادعتهاءء81 01 عالنكتاكم1 
مهندسي الإلكترونيات والكهرباء 

هيئة/ شكل ه12 


- وق- 


وَقع لاك روماتينى/ صبغى عده1 عتخممممخطعم 


رام حبيبي مزمن 15 11016 
ويبّر أَلوَحدَةٌ العملية للفيض المغنطيسي تعطع 17 
واجهات شمسية ومع" 50101 
واجهة البوابة المشتركة 081) - عع1]0عاس1 021672 امستصده0 
واجهة الخدمة عع ع5 01 
واجهة لمستخدم عع هتعاط[ زعول] 
واجهة لمستخدم الرسومية عع 11عام1 نروونا لمعتطمة1 0 
واجهة الوحدة عانصل ه20 01 


واجهة برجة 421 - ع27]20ع121] علتستسممعمع مادعا ممم 


واجهة بينية 01(1آ'1 - ععه11عات1 12262 لع انا طتاواد[ عوطا1 
لانتشار بيانات الألياف البصرية 
واجهة خرج/ دخل بينية عع ة ]نع م1 1/0 
واجهة دخل - خرج بينية 121171366 (1/0) ]نام 010 - الناصصم1 
واجهة رسومية امعتطامة1 60 
واحدة الإلكترون - فولط 
واحدة اللزوجة بواز 
واخزات الفولتية المنتقلة 


715 1امتاعه 181 
2 عوزمم 


وعكلام5 عع2غ101 امعاقمة 1" 


واسع 1005 
واسمات مشعة 115 عتتناع 13010 
واسمات وراثية ولع 11 علنتاأاعمع 0 
واصل انصهاري عع11م5 115102 
واط - 31717 


واط 7ك 
واط ذروي: وحدة قياس استطاعة الذروة 170 علوءط 
واط ساعة 5ماه ]1 1717011 
وافر - شُراحة - رقاقة 11 
وافر نصف موصل 11212 1م6غنع لص معتتدءك لعا موامحص] جده1 
مثبت بالتأيين 

وافرات أنصاف الموصلاات ع7 0101 مع 1 ع5 
وافرات صندوقية ع1 عم 00 
وافرات موجبة التمط ع1 مم1 ا م 
وافرات موجبة التمط ع1 مم1 م2 
واقعية فعلية - واقع افتراضي الدع امسامم؟ 
واقيات - حافظات 1ع و1216 
واقيات الدارات المطبوعة 25 ؟2) 
والارماغناك 101010 
والبولي أيثلينات الباثقة عمعانإطاء تراه لعل ممادط 
والترشيح بالجريان التصالبي - 11 ه11 5و0 
المستعرض - 

والسيبروفل وكساسين متعم 0110م 
والليباز ع35م1آ 
والهندسة الأيضية عع منعمظ عنامطماء/1 


قفو 


ي فاي - العلامة التجارية لتحالف واي فاي 


71 - 71لا 


للمنتجات التي تعمل على معايير 802.11 181815 لتشغيل 
الشبكات اللاسكية 


وثر 


وتر الدائرة 
وتر المثلث القائم 


وتيرة جزئيّة / ثانويّة - وتائر 


ثانويّة/ جزئية 


وتيري 


وثائق الصيانة 


وثوقية - اعتمادية 


وثيقة التصميم 


التفصيلية 


الناطاع/11 
11760 

دع 01 

0010 

مهلم 1 
001 

015 م11 


125 - 11011]1116لاك 


12111111615 


1121111611211 


نطو ناع ]1 


101010 - أاعصصيهه2آ موزوءدآ 160نماء0آ1 


121نا 00 تنواوء0آ أعلاع.[ - طعت[ 


وثيقة التصميم رفيع 


المستوى 

وثيقة الحفاظ اعى /(1ه 7م186 4ك 00051721101© عع 1ناموع 1 
على الموارد وتعافيها 

وجه (سني) - قشرة خشبيّة تع ماع17 
وجه خار جي اكت 
وجه داخلي 11111510 


وجه داخلٍ معدن إلى - معدن ع6ة]هعاه] 1هاء81 10 [ماء1/1 
وجنية النظر الؤيدة للمتظومة 
الإلكترونية 

وجهة نظر مؤيدة للتوسع 


5 أ000120) عمترامد - كودعآ تعصم] عاطاترعاط1 


ع5 امتاعه81 - معط 


01111001 102156ك ود 


وجوه 

تماس ليفية اللولب مرنة 

وحدات 15 
وحدات اتصال القطع الصلبة قأنطتآ أعماصه© كل10[ه5 
وحدات الارسال البصرية 210400165 عا تصقصدء1' لدعنام0© 
وحدات الاستقبال البصرية وعلن ل نع ااععع8 لمعتام 0 
وحدات التشغيل البطيء عقموعاع 5107 عنهزعم0 510 
والإعتاق البطيء 

وحدات الحديد انمتا معط 


51 وحدات القياس الأساسية في النظام اننا عه 51 
نظام الوحدات العالمي 


وحدات المشاركة بالمنافل نطلا عمتتقطد مط 


وحدات أحادية التحويل وأتطن] مقط 1 عاعصاة 
وحدات أساسية وأخطن]ا عمدظ 
وحدات تكميلية 5ل لإتمأطع مع[ مإصنام 
وحدات حقل النفط في االهآ 5الإعرهلآ - كانصن] 011610 
قانون دارسي 


وحدات حقول النفط وأتمنا عط 011 


وحدات ديمرية 15 مااع مانا 
وحدات عكورة جاكسون 
وحدات عكورة نيفيلومترية: غتصتآ الل تطعن1' تعاعصدهاعطمءاح 
وحدات عكورة باستخدام النيفيلومتر - وهو جهاز يقيس تركيز 
جسيمات المواد الصلبة المعلقة لغرويات سائل او غاز باستخدام 
مصدر حزمة ضوء وكاشف ضوئي يميل بزاوية 90 على المصدر. 
كمية الجزيئات تابعة للضوء المنعكس من على الجزيئات إلى الكاشف 
- إضافة لشكلها ولونها ولعكسها للضوء. 


ختصنآا 97ل 1طمن]' ممكعاعول 


وحدات فرعية اك 
وحدات متعددة الرقاقات 
وحدات مزدوجة التحويل 
وحدات مزدوجة التحويل 
وحدات مستنتجة 

وحدات من الألياف المجوّفة 
وحدات ميزو: وحدات مولّدة للطور 
الوسطي (بلورات سائلة) 

وحدة أخملا 


للنظر إلى أمام 11 وحدة 


«متطء 13111 
5لطن] ااامغط]1' - عاطناهدآ 
5لطل] تاامغط1 عاطناهد[ 
5ل ]1 

علنل52]0 تعطاط - 110110 


15 علتماعع ه115 


خ11 عصكاهه.آ - 1013210 


5الفرعية 23 4[ خ[وحدة ال 5 أتصناطناك فص 
الرايبوزومية 

5الفرعية 23 4.آخ][وحدة ال 5 خللظا اتصتاطنك 
الرايبوزومية 

وحدة الاشعار الاصطناعي خنمنا اعء2 متام 
وحدة الاشعة تحت الحمراء 1543164 عصناهه.آ 10هثتده18 
للنظر إلى أمام 

وحدة البريحيات مباشرة 15 50115216 12 - عباط 
الوصل 

وحدة لتحكم الالكتروني 80010 - غنهتآ [معاصه0 عنتدمماءماظ 
وحدة لترزيم العلبي 21001 0ع 1ه 1ناومدعم8 
وحدة لترزيم المغلق عانله]8 لع5م اعم 
وحدة التكويد الوراثي / الكودون 0060© 
وحدة الحساب تالآك - أغنصتا عأعم.آ له عنتاأعستطاضم 
والمنطق 

وحدة الدخل والخرج 0415 1/0 
وحدة لسطح البيني للشبكة أخدنآ عع هأتعام1] عازه ساءاح 
وحدة الطاقة الاحتياطية / [آطلى - غتصتآ #عنومط لإتمتلتحناى 
المساعدة 

وحدة القياس العطاء 1ناقوء11 01 أندل1 
(النظام 51 وحدة 51 وحدة القياس في النظام انصنا 51 
العالمي) 

وحدة الكتلة 2 عناأ5! - 52/م عع11 - عنااك 
وحدة الكتلة الذرية لحك - أتدنا 11255 عتطامام 


وحدة المعالجة ‏ الأماميّة 
وحدة المعالجحة المركزيّة التابعة للمعالج 10 © 1161101 
الميكروي 


01 8120 م1 


وحدة المعالجة المركزية 
وحدة الملفاف المغزلي ‏ وحدات ع1ا2100 لصناه'1 - لمعزم5 


تناط) - غختدتا عستووعءمءط امتامع 


مكررة من الحزوز اللولبيّة 

وحدة المودم المشتركة خندنآ عسمتتقطك مسعلهك/13 
وحدة إدارة الذاكرة ألحانا ا تاعطاعع 11322 ممع 1 
وحدة تشكل الصفائح المدمرة تامام 
وحدة تشكيل مستعمرة [آ01 - قالهلآ 8متصره2 - لإدماهم 60 
وحدة تنافر المنفذ أتطلآ ماصع اده أرمط 


وحدة ثنائية الموجة أخطنآ مها [منادآا 


وحدة حرارية بريطانية خنصتا لممصضعط]' امتامرظ 
وحدة حسابية منطقيّة 
وحدة خلية عنصرية مكعبة متمركزة الوجوه 0611 انهتآ ععه1 
15 01 1205ه0 م0 00م 


تالخ - اتلدلا عاعمآ علاأعسطام 


وحدة دخول بالبطاقة 


وحدة سلعية ع1 جنل مستصده6 
وحدة طول طاعمعآ نملا 
مآظآرآ وحدة عرض علنله]8 '(1م1015 عتتعسسكا< ماظرآ 
الرقمية 

وحدة قاعدية 2001 عمدظ 
وحدة قطع الخط أندنآ عستت صتصسع 1 عصنآ 
وحدة قطعة طولية عانله]8 عستامصضاك 
وحدة قياس البايت عالوظ 
وحدة قياس متانة الكسر 01 101 الطلا 
وحدة لقياس السوائل تعادل نصف لتر تقريباً ألم 
وحدة معنونة خندنا عاطوووع للم 


وحدة هيدروليكية 


وحدة/ موديول الذاكرة 


خنمنا عالط 
نو كاكنا 


وحدية - أحادية لتق انطل] 
وحل انها 
بحل طرق خووق ذلك #ستلة 
وحك المنشا /"البجيلة 1/0011 
وديان الطاقة ع1 املعم 
وراثة عكوسة وعناعمع6 عوم ع1 
ورش العمل 5 ع11ه1717 
ورش العمل الهندسيّة ع1ده]1 عمتاعع ماع م 
ورشة عمل حول سمات- 6ه0طوكاآده11 عاناطتتاغك نرانامن1© 
الجودة 


ورق احتمالية لوغاريتمى : و2 ا تاأطدطه*2 عنستطا تدع هآ 


ورق خاص ستخدم لتحميل بيانات ذات قيم متباينة للغاية 
ورق السقف 

ورق حساس للحرارة 
ورق رمليٍ (ورق جلخ) 


تتعمة ه110 
اعم 1ل معط 1" 
وكا زناه فوت 


ورق عازل اعم22 1051112118 
ورك م11 
ورم أرومي اللمفاوي 2 111101011032[ 
وريد أجوف 0 هع17 


وريد أجوف أدنى 0 17622 1011101 


وريد دقيق - وَرَيْد علناصة 1 


وريد قوسي ماع عتمناع تم 
وريد كلوي ماع لممعى1 
وريقة اكالالك8/ 
وزارة الاقتصاد للتجارة والصناعة في اليابان الارذايا 
وزارة الطاقة الأميركية 1201 
وزن أحاعاء117 
وزن الصيغة خطعنء ”171 دالتمصرهم 1 
وزن الطائرة وموازنتها ععمهلد8 لصخ غطعزء 1717 
وزن الهياكل المخلوطة ااعك'11 5ع لااعناتا5 عالوهم مده 
وزن البنى/ لإنشاءات المركبة 

وزن جزيئي خأاعاء117 1د1ناعع1ه11 


وزن جزيئى أو كتلة 1/255 210191 1ه غخطعاء'11 عداناءء1ه11 


مولية 

وزن جزيئي و سطيّ خطعاء "11 مملبعع1ه]5 ععونع حم 
وزن ذري خطعاء1؟ عتسمام 
وزن مساحي الا 
وزن مكاقء خطعاء 117 أمعاهلتناو8 
وزن نوعي ه01 عتلعم5 
وزن/ أوزان قأطاع ع 7لا طاع 1717 


وزن/ ثقل نوعي للغاز 
وزن/ ثقل نوعي للنفط 
وسادة المسامير 


5 - 0125117 علاععمك 
011 - 02201 علاععمم 

ونهل8 01 لع8 
وسادة هوائية 4 
وساطة خزن رقميّة مسداتلء]8 عع 560:2 012121[ 
وسائط الحفظ القابلة للنقل 
وسائل ع1 
وسائل / مسهلات الاتصالات وعناتلاعة1 5دمنهء1صناستصره 


2 عع51013 ع1اطة 017 تع ]1 


01101 اماع13" 


وسائل إدخال ترددية قافزة واعمم ه10 لعع1 عصتتة[لك5و0 


وسط الإرسال 11212510155101" 
وسط الكتلة عآءه81 - 1/10 
وسط النمو متناتلع1/1 1011© 
وسط حجري 2 عطماك 
وسط زراعة أحد مكوناته فقط محدد ‏ عنن16[نا© 4)6أومسيعط©) 
للنمو 

وسط صناعي عاأعط مزه 
وسط فعال ‏ وسيط فعال سساتلء81 عحتاعم 
وسط مُهذْء سساتلء]8 عمستام مع1100 
وسط ما بين النجوم - وسط بينجمي <طنائلء2/1 1312ا1265)6 
وسط مسامي متناتلع1 كنام1مط 
وسط/ مادة المرشح ع مم1 
و سطي - متوسط - معتدل انيكاك! 
وسطي تركيز العييات 1خ ونان - عمن<ن/1 


وسعة ‏ بسطة ‏ حيز - مدى 185 
وسم: سمة او رمز يدون على قطعة من الورق او عصناءطة.آ 


بالبلاستيك تربط بجسم ما تحوي معلومات محددة عنه 


وسيط ع1 1810 
وسيط ع1 
وسيط 111001 


عنه 1110101 لاعامع 00 - عع اكروم 


وسيط خدمي التوجه 


وسيط منحنى قشرة فاع مهمه عكتنانت [اعحاد 8260611 
باتدورف - مير باتدورف لمنحنى القشرة 

وسيط موجه داع لوعنام0) - معاأعستصتوط عل نناعع :1131 
الموجات و الألياف البصرية 

و سيطي حفاز عنارلمته 6 
وسيلة التلغراف طموئععاء'1 [دعاع10ه0ممتطامم 
الانترويولوجي 

وشاح - طبقة الحجاب ‏ طبقات الأرض ستار - 2/1232116 
غطاء ‏ غالاف 

وشائع طارية (بشكل كعكة مجوّفة) 115 10101021 
وشل - مجرى هزيل - يُقطر 0 
وشيع - مُرَصَن - معزز 11 


وشيعة حلزونيّة مغنطيسيّة اذه0 لمعناعط عتاأعمع د11 


وصف 0 12ظ1ظ1 


وصف تقليدي مم تامتءوء12 لمعلوقة61 
انث 10150017617 - 1101 متاعوع0آ1 011762531ل] 
0 صف عام وا اكتشاف و تكامل 


وصف كمون خاص م2 لمتامعاه2 ندا اعتاجوط 


وصل الشّنَف عطلطنول عع ه11 
وصل القالب أو الرقاقة طعماة منطك ع0 عنط 
وصل انصهاري ععتامك م أقنا1 


وصل بالجدل ‏ جدل الالياف ؤنءط11 01 عماعنامد/عسناصلمك 
وصل بالجدل الإنصهاري 
وصل علوي وصلة صعود 


عماعنام5 دمامن1 


علصتام نآ 


وصل و اختبار 8 لمث عستأصاهل 
وصل و قطع علدء:8 لصخ ععلة1/1 
وصلاات ولول 
وصلات / أطراف 1 


-00) اتعطاعه 1م015[ - 151121102 2105 قانع ]1 - 131255 


وصلات الإنباء الكتلي وإزاحة العزل 


120015 


وصلات ]2ع226عع015012آ 1551112410 2110 1لطنع 1 11255 
الإنباء الكتلي وإزاحة العزل 

وصلات التحويل 5 
وصلات التردد الراديوي 1عنتوع21 - 12016 01 [دلتة 00 
/ متحدة المحور 

وصلات الخدمة 01 5611166 
وصلات القاعدة ‏ المبعاث 03 اعاالساظ - عقو8 
وصلات القاعدة ‏ المبعاث لعا انصظ عمو 
وصلات انضغاطية أذه1 اماووع :ممه © 
وصلات أسطوانية 1ع مه لدع ملسصتاوةت 


'1 وصلات أنابيب لها شكل حرف و1 
وضلاك بالسمان اد بالبرظي 


وصلات بوابة الدفق 


5 ]8201 
65 0216 111131 
وصلات بينية بين أنابيب رئيسية / بين 25هناأعع7تمعضعام1 
وحدات بنيوية 
وصلات تتداخل بالدفع 
وصلاات تقاطع عاللاعته5 ه16 عا ااعاد5 مامعط وعلصانآ 55و10 
مشتركة من ساتل إلى ساتل 
وصلات حافة القطعة 
الواحدة 


5نم أل - اقبط 


1مأععططه0) عع80 عمعاط - عم 


وصللات خدمة المياه 7135 561171 17170161 


313 


وصلات متغايرة دقيقة ‏ 1025ا2نازم2عاء11 ممتقطد عمءءمط 
وحادة 

وصلات متجانسة 110100000 
وصلات مرحل الموجة الميكروية وعلصانآ 'إ19ع1آ 2/1202 
وصلات مستطيلة متعددة المشابك 12م2/11 هاناعصماءع ]1 
وصلات منزليّة 1101156 
وصلة ععنامة 
وصلة ‏ مفصل مابين مكونين في آلة / بين أنبوبين / زول 
ما شابه 

وصلة ‏ نقاط اتصال مابين مكونين في آلة / بين «مناعصناد 
أنبوبين / ما شابه 

وصلة [1-] 1 ادم 
وصلة الحاجز الموصل ‏ وصلة مأءعصده© لدعاءلان8 
الفاصل 

وصلة الرابطة - مفصل الرابطة - وصلة غصذه1 حصمظ 
بالالتصاق 

وصلة العمود والصندوق 0م00 عره8 مه أومط 
وصلة المعدل الأساسي البينية - واجهةععهة11عاه1آ عنهظ عأموظ 
المعدل لأساس البينية 

وصلة الهبوط - الوصل السفلي عمخ مده 12 
وصلة و - رباط شاردي 84 عنده1] 
وصلة أرضية / تأريض عع م20 ناه 
وصلة ترانزستورات ‏ 55مإؤاقصة1 أعه1] 11علط م لاعصال 
تأثير المجال 


1012 أمعام5 ع [اعظ 


وصلة تصل طرف أنبوب له شكل 
كأس مع طرف أنبوب آخر له شكل سدادة 


وصلة تغذية موصلة ع 00 لعء 1 عكناء مده 
وصلة تقابلية زه أأناظ 
وصلة تهائلية بينية معام[ 808 وعمامسم 
وصلة جسر مالحة امتاع صنل مم80 لهك 
وصلة عصبونية 00 
وصلة غير متجانسة علق مععاء11 
وصلة غير متجانسة 11 
وصلة غير مكرّسة 201 
وصلة فجائية أمناناطم 
وصلة قضيب الحفر غصزه1 1200 
وصلة قناة سالبة 181817 اعمصصمحك ار 


وصلة قناة موجبة غ11 اعممفطك م2 
وصلة لحام معدنية منصهرة 26ذ10 21121 11/610604 - ماكنا1 
وصلة متراوحة - مرور اك - 
وصلة متعددة 1ماعع دهن عوعاط - 1100 ماط - االنكلة 
المشابك ومكونة من قطعتين 

وصلة متعددة دائرية 6101عصدهن) ماع ممع تالن/8 عدلداء مت 
- وصلة مشبك الموصل المتعدد الدائري 

وصلة متغايرة 

وصلة متغايرة جسيمية 


1 زم ناع طنا زه 17عاء 11 

0 عع علاناظ 
وصلة مرجعية (موصل مرجعي) تناع طن عممعنيع ]ع ]1 
وصلة معدل أولي بيني 
وصلة معدل - أولي بيني 
وصلة مفصليّة ‏ مسمار العقدة 
وصلة مقيدة الحركة 


ع0 1ع[ عنما - لالتمساوط 
ععة]ت1عاص] عنما االتمساوط 
عاعع0 1 

خطاه1آ. لعطته ادع ]1 


وصلة منحنية / عنق الاوزة أنبوب منحني عاععء005 6 


له شكل 5 
وصلة موجبة - سالبة 
وصلة موجبة سالبة شبه موصلة 


110101 اعمزمع 51 1ط 


1 أرط 


وصلة نصف موصلة 1601011601تزع 5 
وصلة نفقية ا 0 
وصلة نفقية مزدوجة 2 أعصصنا] عاطتوج[ 
وصمة 51 
وصمة ساوثيرن 8101 عط 50 
وصمة نورثرن 8101 تتعطاءه11 
وصمة وسترن 8101 مترعاوع1717 
وصول لمرونة 5م لطاع ده مرخ زا عتامه181 
ميكر وميكانيك 


وصول مباشر للذاكرة عل اماع11 أععنادا 
وصول مقترن بنظام الهبوط الل اعدهءممخى ل16منده© 115 
وصولية ‏ إمكانية وصول ‏ سهولة وصول> 9]لآأطدووءعععم 
وصيلات - تمديدات قصيرة ‏ مسافات قصيرة 5عطاعاء]5 510116 
وصيلة ملولبة 
وضع العصا الحيادي حيث عزم المفصل لسطح مع12 علونا5 


التحكم يساوي صفراً 


01 عع مط 5016760 


وضع زاوي 1 121لا8 11م 
وضع علامات 11 
وضعيّة - حالة 50 


100 عط1 01 صمغزوه لمناءم 


وضعيّة فعليّة للجما 


وضعية ذرية عنلمتمام 
وطيدة طاستاط 
وظائف 1 


وظائف الاستجابة المناعية 
وظائف التجميع الخفيفة 
وظائف التجميع الخفيفة 
رظافك حالم 

والتوقيت 


وظائف التر شيح نع طن عست لاط 


1ماعه ]181 
/ا[طاتاعوقة اناد[ - لاع انآ 
'ا[طاتطءوقة زإأناد[ أداع انآ 


5 10115ط]' لمث 1مغامه 0 


وظائف تشخيصية 5095 10128105116 120117م اناك 


ذاتية 
وظائف خدمية أساسية تقدمها منشأة قدمتاعصنا1 56ه© عزقد8 
ذات نفع عام للسكان 
وظائف ضوئيّة ناآ خطع نآ 
وظائف غير خطية 005اعصناط تدعصتاده]8 عوممغناط لوأععم5 
خاصة 

وظائف متحكم ما 5تهتاعصبط 4ع1[معاصه0 رالمعتدمجاععاظ 
إلكترونيا 


وظيفة دالة 0 
وظيفة الدفة هع ص م1100 
وظيفة بلوك تأعصناط اءه81 


وظيفة تداول مباشرة للذاكرة 05 114 


وظيفية مؤتلفة مع الماء وعنا ل لممه تناع صو عتلتاممعل112 


وعود 01 وعقتططه1ط 
وعود الحداثة لاختصمع2100 01 وعمتسمعط 
وفاق 6000210 
وفرة 1م 


وفق قنوات صنعية من طراز بارشال عصناط القطوعوط نرظ 


وفق قنوات صنعية من طراز عمتنا1 5ا8016 - تتقسلدط نر 


بالمار - باولز 
وفيات الأطفال اإاخلة1/01 أاصدكم1 
وقاية من الحريق ماع06 عبط 


وقاية من الحريق فى المدن 1116 لوم ابا 
وقت نسبي 3 زمن نسبي 
وقع الأعمال التجارية 


عمطة]' علتتماع ]1 
112221 81151255 


وقود اصطناعى ل 


وقود الميثانول أعناط [ممقطاع ك1 
وقود إيثانولي/ كحولي 

وقود أعيدت مُعاجِئه 

وقود أحفوري طبيعي في باطن الأرض 
وقود أحفوري غير تقليدي واعنا1 1زووه*1 110021ضء كممعمهلظ 
وقود بترولي سائل ذو رقم أوكتان عالي (وبالتالي عتقصرهه1 
مضادٌ للانفجار) ناجم عن إعادة ترتيب الجزيئات 
الهيدروكربونية في النفط 
وقود بديل/ احتياطي 

وقود بيولوجي(حيوي) سائل 
وقود تبديلٍ/ تغييريٌ 


إعباط [مصقطاظ 
اعباط لنع5وعع10مع ]1 


[عناط للووه]1 


أعناط عام لأوطنام 
15 11110آ 
[عباط عصتاع ارم 
وقود حيوي غازي 8105 كبتامعقة 0 
وقود خزفي - سيراميكي 
وقود خشبي 


وقود صنعى - أساسه من الفحم 4 - 0031 - واعناتطز8 


اعباط عتسدععن0 


اعباط 117000 


وقود صنعى «(مركب) واعنط علاأعطاص زم 


وقود صنعي مُشتق من الفحم ‏ 5اعناكصلاة 4عحتيءط - 0021 


وقود كحولي وأعناط [مطمعام 
وقود مُستهلك أعنا1 أمعمم 
وقود نووي [عباط تدعاع نال 
وقوف فجائي - تسلّق - ارتفع ملآ لانم 
وكالات الطيران والسفر وعاأعمعع لك أءنكم]” 


وكالات المرافق العامة 5 ا ([ا1آتانآ عناطناط 


وكالاات حكومية اعتوءدع1 لصى دعأعدعع 4 1د اعستصىن ه00 
ومراكز بحوث 

وكالة لاعاعع كر 
وكالة التنظيم النووي 55108تصتصصم0ن من انوع مدعاع نط 
وكالة الطاقة الدولية 14 
وكالة الطاقة الذرية 41800 - 55105تستططم© لإعاعص8 علمطامام 


وكالة الطاقة الذرية لإعدععكى لزع اعص8 عتطاماكى اهدهم أ مسصمعام1 


الدوليّة 
وكالة تسويق كيسلر ععمعع تااعاه] عسناععاية81 تعاووع ]1 
وكالة حماية م8 - لإعدععى مناععامع 21 معطم تخمظط 


البيئة - وكالة الوقاية البيئية 
وكالة مشاريع 5اء 1:06 طعتوع5ع ]1 0ععطة0لثة عممعكء 2[ .10.5 
ابحاث الدفاع الأميركية المتقدمة 


ل 


وليجة - يقحم م125 


ومُاض 501 
ومضات ء مستمستطك 
ومضيات لك لاا 
وميض - معان طمم1ط 


وميض فوسفوريّ : خاصيّة إصدار ضوء 66مءءوع07طمومطط 
بعد تعرّض للإشعاع 

وهو نوع من انواع الموصللات - 56ملز1 ماأععصده0 ى - 50 
ويستعمل بشكل أساسي مع الألياف مفردة النمط 

5501ععع 60 عطا 735 أقطا عم1' 1ماعع ممه ن - ذاللاد 
وهو نوع من أنواع الموصلاات تم #ماءمصصم0 51 معطا 1ه 
تطويره قبل موصلات ال 51 

ووفر 1717001 
ويبر - وحدة قياس التدفق 50121 تعاع8/1 نعط رعطاء117 
المغنطيسي في المتر المربّع 


ويبر لكل أمبير - مثو تأعاء 11 نومك نعط رعماء 117 


55 يي َ 
يُتَمّم عع 00 
قة فع 00 ل 1ق 
يُعمن 1/0112 
يُعشّقَ - يتداخل - يتشابك و1111 
لظ لعطعاع 1ك 


ياع: إيتريوم النيو م - عقيق أ2ئة0 تماتمتسسلخ مسستمالا 
ياف بصرية متعددة الأطوار ‏ 2هوط11 لوعءنام0 علمصتناآن/1 
ياقوت ازماتقا 
مولا لماع صتصتحده) 


يام نوع من البطاطا ممزوج 


يأخذ شكل نواة - يتنوى عأ دعاع نا 
يسيظ 10 
يبيكوينون ناو 1ط ]1 
يبئّر - تبئير - يمحرق - محرق كناع 10 
يتحمل - قابل للتحمل - قابل للحياة 51 
يتسارع - يعجل عأدنعاءععع م 
يتفحم 1ه 01 
يتكتل ععوع1ة 00 
يجتاز ‏ يجابه - يتصدى طخة/لا عمهن0 
يجذب عنة 01211 
يجر يتقدم تدريجيا 1017 


يردم - ردم 

يرسب 

يزيل - يستغني عن - يعطل 
يستعيل 


مغص] انان 
0115 

لآ 

لعادء 1 
11 
111010715 
1111 

القع ]1 

انه اك | 

11 عومعمو1دمآ 
ع1 

كلانه 

اعمعن )© 
11111 
11 

كو لفل ذه 5 
أطوءء10 
111 
1 01) 

عاط منااعوع ]1 

عاطوع 1 قاعم ]1 
عم - عع 17012 
1ع م0 ع1701]38 
01 
لاه 5 


501 
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5011 

جرععك 
15 
1121م 
عام 
فك 

5131205 101 


ينابيع وجداول ونبيرات سريعة الزوال 05توع]5 [هتعممعطم8 


ينبوع - منهل - جدول 

ينصب - يُركب 

ينوكليوتيدات منقوصه الاكسجين 
الثنائية 

يورانيوم 

يورانيوم حصب 

يوريا/ بولة - فورم ألدهيد 
يوريثان 


علعاعياظ 
50000 
01 ونطهة1]1 
ال 
عأناعع ]1 


1112012 


1111 

نط1 لعاع مط 
0 - موعلا 
لك 18 

عطمقطاع نزام 

عنام ه00 1[ - عباط 
]ام تمك 11 عباط 
110 
102 1131121111 
00م 


علو1201 


إنكليزي ‏ عربي 


وصلة فجائية أامناتطم 
فاصلة - إحداثى سينى 0 
خالص - مطلق 1 عاناآهوطم 
تقلبات مطلقة ع عانآموطم 
منفذية - نفاذية مطلقة اتلتطمعصصعءط عا نموم 
ضغط مطلق عتناووع2 عأناآموطم 
مرمزات بصرية 175ع00ع82 1ه9ع11م0 عاعمى كماد عاناموطم 
لزاوية محور مطلقة 

زمن مطلق عنذط' عاناموطم 
قيمة مطلقة عناله؟ عانآهوطم 


5012م 


امتصاص - قدرة المادة على امتصاص الطاقة 
بمختلف أشكالها الإشعاعية المرئية / غير المرئية 


امتصاص 000 
ارتباط امتصاصى عتنه1 لصخ نمنام2 هوام 
وشاردي 


عتبة الامتصاص - حافة الامتصاص 
حافة/ عتبة الامتصاص 111655011" :0 - عق80 دمنام:ه5طم 
2 02 01 امنامهوطام 


ع208 امتام هوام 


امتصاص فوتون واحد 


التنظيف بالامتصاص عطلططناكء5 متامهوطم 
عتبة الامتصاص مقع قط ممتامرهوطم 
قابلية الامتصاص - الامتصاصية 1111 حتزهوطام 
نظري - ملخص - خلاصة أع هقط م 
نوع البيانات الملخص عمل1 2غ2آ أعوتاوطم 
ملخصات 0م 


317 


- 


إنزيم الأسيتيل المشارك م 0 اترزاععنم نم 


امل بن نامج أو لي 1 
حيوان أذن البحر عدملوطم 
حد آبي حت 1 علطام 
اختصارات 111 ذا 
بطن ع م 
بطنية متصده لطم 
عضلة فتح - عضلة مبعدة هعلطم 

عام 


زيغ - اضطراب - شَلود 

نظريّة بوجينية - نظرية تولد ذاتي - 
الري دم عاناتي 

غير حيوي عاطم 
تخوية - استئصال - ازالة بواسطة القطع - سحل 201052اطله 


- حت ليزري- جد 


11601 عتمععهأطام 


حت - قابل للحت علتتقاطة 
حت ا 1 
مزائج مقاومة للحت - مقاومة ألمأكاوع18 - امامةاطام 
التاكل 


مقاومة الحت/ الاهتراء 
مواد حاثّة/ كاشطة: مواد جلخ وصقل 1613[15ة]2 عاتموعطم 


ماوع 15101طم 


ردغة كاشطة اناك علامة طم 
كاشطات 11 مر 
شديد التحدر اط مر 


مسرّع / مسرّعات 5 ع ل | :12101 اععع ذل 


مقياس ‏ 5ا010ال2ء2 4ع طن هةتادعكآ عسصلمم5 - تعاعماممعاءءععم 
تسارع بندولي مقيّد زنبركيًا 

مقياس 15 مع821256 عنان ه10 - تتعاع مدمنضءاعععم 
تسارع بندولي مقيّد بميزان عزم الدوران 
مقاييس التعجيل 

زاوية القبول 


زاوية القبول - عتناةءمى لدع تتعصبال< - عاعمكط ععسمامعععم 


عع اهلع 1ع عر 


عاعمكة ععطمامعععم 


المنفذ الرقمى 
قمع قبول عمه0) ععممامعععم 
اختبار القبول أوع'1 عع مامععء م 


مسار مقبول للخدمة /إةاكطلدط ععاكتع5 لإقه 1/11 لعامعععه 

السكزية 

مستلم 

دارة مستقبلة/ متقبلة 

إشابة المتقبّل 

مستوى المتقبّل 

مواد متقبلة 

متقبلون - متقبالات 

إتاحة - الوصول الى - مدخل 

تحكم بالنفاذ 

آليات التحكم بالدخول 

دورة التداول/ الدخول 
0ط - مم14 مه نامآ ع000 أممطتزه ووعععم 


01 أمععع فر 

ألداء011) 1م أمععع م 
0 خ1مأمععع مر 
أعلاعآ 1مأمعععم 
”5 1مأمععع م 
0 7 

ار 

دهن ووعععم 
1 ماع 001101 ووععهع م 


ع0 ووعععءم 


دخول متعدد لطيف انتشار مُشْفَْر 
نقطة دخول 
منافذ الوصول إلى مكان ما/ إلى شبكة الإنترنت2015 ووعءء هم 


خطذهص ووععء م 


زمن الدخول عستا ووعععءم 
عمر الوصول إلى مكان/ إلى موقع محدد / لإولطللهة11 ووعععم 
قسم / وحدة ضمن منشأة / محطة معالحة 

وصولية - إمكانية وصول - سهولة وصول 79]ئآأطدووأوءععه 
أجهزة إضافيّة مكمّلة 
مجلس/ هيئة تحقيقات 
حوادث الطيران /هيئة التحقيق بحوادث الطيران 

احتمال وقوع حادث تمعاعناط - بواتلتطوطامءط أسمعلاععم 


15م 


4 121511521105 امعلاعم م 


نووي 


إنسكاب عرضى ع1128م5 لمأمعلاعءءم 
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استخدام خاطئ عنام 
اختصار لتيار متناوب 4 
قناطر التيار المتناوب دع 110 عم 
الموازية ')للد دارة لمعك عم 
إشارة فيديو ملونة لدارة 81هع51 مع10؟ 4عدعاط 0101© عم 
49 

حركات العداد ‏ 5اتتاعتتء28107 تعأعددهستهص 9و0مجاءع81 عم 
الالكترودينامي لقياس كلم 

49 قسم الصورة ع6 عع مم1 عم 


قدرة خط التيار المتناوب 
محولات خط التيار المتناوب 
لكلل قنطرة قياس 
حركات عداد 
مرياش ')لى المتحرك 

خط القدرة للتيار المتناوب/ قدرة التيار المتناوب 20:2 ©لم 
دخل مفعْل التيّار المتنارب أخاطهآ امتامانح عممعنعاع8 عم 
تيارات متناوب عكسيّة 
لسسع 

حيث 120 إلى )ل تحويل من 
100 اختصار لتيار مستمر 


7 ع انآ نعم 
115101121 عمطنآ نعم 
21105 اتاع تع 1لا قوع ج20 نر 


قاأتع ص 1107 تعاء 81 عمه؟؟ - 110115 عخم 


عع نلعم 
تنو 5 عر 


)0 م1 نعم 


أكار بوز 0ع لمر 
مبيل راد - قاتل الحلّم عل وعم 
عأتونءاءععع م 


يتسارع - يعجل 

قوة التسارع - القوة الْمسَرّعة/ قوة 
التسريع 

شبكة التسريع/ التعجيل 


1ط لعنمنواعععم 


ع 101 عمتتونءاعععم 


00 عمتخونعاعععم 
عع لمر 


لدع 1و1 - مانتو 1عاععء م 


تسارع - غرفت لعطقاعجآ لدع 1ر125 م لتهنرعاعععم 
كلاسيكي 
مكونات التسارع ف ال 


0 كُبات تسارع - وععدى 15-8003اعهمحطدهن) نام لخو نزعاععع م 
محاور الجسم 
تسارع الثقالة 
تسارعات 


01251107 10 عرانط املتونرءاعععم 


5ن ل 


تحميض عم 
حامضية عم 
حماض - انخفاض قلوية الدم م 
جرثوم جريبي - جرثوم عديم ا حركة أعاع ةط ماع اعم 
استجابة موافقة ع ع م0171 ءلم 
المطوّر 00141005 جهاز 5 1556 لمى آعم 
سمعي - صو عتأقن امع م 


أغشية صوتية مرنة م 1 عنأذنا مع م 


طاقة صوتيّة لإ8 اعم عتاأقنامعم 
مرسلة هاتفية '1/لى - عا الستقطة]1' عدمامردعء]1 عتأننامعم 
صوتية | سمعية 

أنماط صوتية 

محول الطاقة الصوتية/ السمعية 
ناقلات الطاقة الصوتية 
أجهزة الموجة السمعية 
كتساب 

أكرولين 

تسمية مختصرة منحوتة من الأحرف 5م - 01011/11 لخر 
لأولى للكلمات المكونة - المختصرات اللفظية الأوائلية 


5 6 5نامع م 
5 5نامع مر 
15 16أونامع م 
و61 وع 11130 ع1أونامءع م 
6م 


ماع مضعم 


أكريلاميد عر 
كريلاات عر 
مض الأكريليك لنعى عنانتعم 
لاصق اكريلٍ علاأوعطلى عنانعم 
لياف أكريليك واعط21 علالعه 
طلاء صاد من مكثور الاكريليك تراه عن انعم 
رانتتجات أكريليّة قطلوع] عنانتعم 
مواد أكريليّة/ أكريليكيّة - من الأكريليك ع العم 
أكتين سناع ىم 
بلمرة منشطة ضوئيا 22110 1تعدمنز1اه5 لعنهاتاعة 'إللمعتستاعىم 
أكتينيدات م 
أكترنو قرست عأع 1012 اعم 
أكتيتومايسين عر 
فعل ا 


عملية تكامليّة - تكامل فعلي لممععاس] ممناعم 
كمون الحدث - مَكنة الفعل 
أفلام الحركة 

تر شيح حيوي منشط 4181 - 1112160 لدعع ه8101 عه ناعم 


امتاخمع هه مهاعم 


وقصطلاط كدمناعم 
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قابلية المساءلة خط نامعع م 
موازنة 01 لمر 
معايير محاسبية 45 011111115 لمر 
تَشَكُل/ تنامي الجليد عع1 5ه «ومتاع عم 
مراكم - مدخرة 1801 عع ل 
دقة ماعن لخر 


دقة ثبت المكان 


مثل رقمي 


15 1م1ادء0.آ 01 تزع وتتاععم 


01[ى - هلامعو 1مع]1 121لع01آ عأمتتاععم 


دقيق 

ثبت ملاحي دقيق 11 0201 دع 1كدل8 عاو تباععم 
بوليمير الأسيتال المتجانس اع اإ[ه زم مده لماععم 
أستلدهايد علطم عع م 
أسيتات عأماعع م 


بكتيريا حمض الخل متتاعد8 لع عتاععم 
بكتيريا 


توليد حمض الخل 


متناط لال تاعاعوطماعء م 


ار 
بكتيريا مولدة للأسيتات عتمعع ماعع م 
سيكو ين طاماعه ل 
أسيتق نَ عماعه ل 
داأسيتيل كر هك ازاععى 
أستلة عم 
أنزيم الأسبعيل ترانسفيراز 11515 اع لخر 
غير كيرالي عر 


وَقع لاك روماتينى/ صبغى عده1 عتتمممخطعم 


جرثوم لاصبغي عع 3ط 0 ته عه 
مض 
مقدرة على تعديل الحموضة 003617 عمتعتلةماباءلة - هعم 
محلول منظم حمضى - دارىء حمضى تعلكساظ لم 
فرط الحموضة 

مياه صرف المناجم ا حمضيّة 


مر 


012101 لعم 
8ناعا8 اعم 

4 ل0عم 
1128 عط1لة اعم 


ترسيب حمضي ع6 نعم 
مطر مضي متم لاعم 
مركبات صيّادة للحموض 5 اعم 
تربة الكبريتات ال حمضية لذه5 عنكلن5 لعم 


ترسبات حمضية 2 1 عم 


تشغيل مر 
مفعّل - المحفز - مشكل 
أنظمة التشغيل حٍٍ نظم منظومات 


عر 


5 112101 ]هر 


الفعّلاتَ 

أسيكلو فر 1امء نوع كر 
ببتيل سباعي مؤسل ع0 ممعم مامع 1 لم1 ازعم 
مهايء عاط ول مر 
نمط المو ائم ع عام ملم 


موائمات - وصيلات - مهايئات 
تحكم تلاؤمي 

تطوير البرجيات ([45 - أتعطدمه1ء1ء0آ1 عتهة5ا1ه50 عتلتاأمدلم4 
العكفة 


عم م 


[منتاطهن) عتتلامحل خم 


عا اأكدنضععلكى ل0عآ11امادطهن) عع ]تناد - عطألكا ع تلأمحلامخ 
جناح تلاؤمي - جنال طائرة مُكيّف السطوح 


متلائم إلكترونياً عنصم نام ملم 
ملحقة مضافة 46065501 05 - 00م 
ذاكرة إضافية لتا0 ع1 مآ 00م 


وحدة دخول بالبطاقة وعان ل 01 00205 05 00م 


رمز رياضى مضاف ع000 لوعنامسعطتهة31 0ع00م 


قيمة مضافة عنلة 4000 
دارة مصفوفة أخخناء11ن) 112ا2/ا امأعةتاطنا5 مصخ معلل م 
طارككة رسا كلة 

دارة جامعة نجه 011 مرعل0 م 
بوابات الماع وعد مع0لم 
جماعات معنم 
إضافة 1م 
تفاعل تسلسلي بالإضافة 6 منتمطكك مه 1لك م 
جمع الكسور كاه اع 01 0115ل م 
بلمرة اضافيّة - بلمرة بالإضافة 77226052عمرلزاه 4001605 
تفاعلات الإضافة كاه أعدع 1 16105ل40 م 
مراحل إضافية 5 0110521ل0م 
سيرورة الإضافة ووعع 260 0010م 


محْسّن - مُضاف -مضافات/ إضافات 1110/40401]1065ل40 
إضافات - معدلاث 115ل - 0015م 


تبلور المواد المضافة 0 1165لل م 
عنوان م 
مسرى عناوين دناظ وو0012 ىم 


2320 


عمليات تنشيط المواد الصلبة ووعع2*0 810501105 1170160اعىم 
الحيوية 


كربون منشط هط لماه اعم 
فحم نباي مفعل لمع تقطن لعن كتاعم 
حمأة منشطة 5110 لعن هاناعم 


سيرورة الوحل المفعّل - 52 - 5وعءمءط مع510 لمعنه ناعم 
سيرورة الحمأة المفعّلة 


طاقة التنشيط لاعتعصظ متاو كتاعم 
منشّطات نر 
نشط سناع 


جناح فعّال مرن هو ائياً 118 علأمداءمنزعة عكلاعم 


منطقة ناشطة - منطقة فعالة وعلخ علناعم 


إنشاء المكوّن الفعال اتاعطوم ص00 عكتاعم 
مكوّنات عاملة منفصلة 5ألاع له ج00 عاع نواد[ عكتاعم 
مكوّن فعال الكتروني أله م00 عت معاععا8 علتاعم 
مرشحات فعالة 15 علتاعم 
تمنيع فعال ملاعم 


تقنية الماتريكس الفعال (1آ0.آ/1ش - (01)بآ ع«تناة81 ععتاءعى 


وسط فعال - وسيط فعال متناتلع1 عكناع م 


معدن فعَال 1ع علاناعم 
لامعدن فعال لأعصتطهك؟! علحناعم 
أكسدة فعّالة 1110 عاناع م 
منطقة فعالة ع6 عتكناعم 
حلقة فعالة عمنج عحتاعم 
سواتل عاملة وعانلاعتة5 علتاعم 
طاقة شمسية فعالة تهآه5 عكتاعم 
تكنلوجيا/ تقانة فعّالة ونشطة لاع 10م صاءع1” علتاعم 
مرحلة الموجة الفعالة 52 عنه1ا عكناعم 
66010 عملية 1م 
نشاط اناعم 
مخططات النشاط اناعم 


تركيب 1168105 21236 1770 عط1' 01 0351105 مطدم2 أهتاعم 
فعلي للمنطقة ثنائية الطور 
وضعيّة فعليّة للجما 


شآ عط1 01 تمازوه لقتعم 


تفعيل - تشغيل اعم 
مُسيِّر - مدفوع ل" 
تشغيل عم 


سياسة الأمن الإدارية 2011 لإالتناعع5 عاكلله تامتستسلم 
مصراع التلغراف الاميرالي ‏ طامفموعاء1 تعاغنطد «الممتسلم 
قبولية ]1ل مر 
مطيافية القبولية - لقياس المقادير /ا2[ 55611050 ععصة ]صلم 


السعوية والسماحيات الديلكتريكية بدلالة درجة الحرارة 


والتوترات 

غدة كظرية 0 لاممععلم 
قابلية العنونة ط'الى - «واتلتطوووع ملم 
أدريامايسيئ 1ه 1ل مر 
إدمصاص - إمتزاز ا 
كروماتوغرافيا الإدمصاص [1م72]0822مقتط0 دمنام 4050 
الإدمصاص ع5 105ام 0501م 
إدمصاص/ إعادة تشكيل م م01 5 مر 
خلايا جذعية بالغة دلاء0 معاد اكت 
تقدم لمر 
متقدمة متطوّرة عر 


بطاريات متقدمة مهلم 


سير اميكي متقدم 
معالجة السيراميك المتقدم عطاووع 210 عامتد رع لععطه كلم 


عتسوععن) لععطو حلم 
مواد سيراميكية متقدمة - خزف/ ‏ وعنصتهمع0 لععصوحلم 
سيراميك متطور صناعته 
مركبات متطورة 

منافذ الرسومات المتقدمة 


1115 112164 كر 
15 عننامبة 01 عع ته كلخ 
تخزين حراري متقدم 50128 أوع11 لمعمو للم 
111 أجهزة آ1"1 لإكلامطاء5 معنوه2 امآ لععصة حلم 


شوتكي المنخوض التخفضة القدرة والمتطورة 


موادٌ متقدّمة 1 لمعه كلمل 
تقانة المعادن المتطورة/ لاع010طتاءء1' كلهاء14 لعع مد كلم 
المتقدمة 
تقانات المعالحة 165 2100655111 0131060 ثر 
المتقدمة 
دارات الحالة الصلبة لاتأنماع 011 عنماك 50110 لععسصو كلم 
المتقدمة 
معالحة متقدمة ع مطنخوع 1 لععمطة كلم 
معالحة متقدمة لياه أتاع تلدع 1 تعأنو موه 171/7 لععطه حلم 


الصبرق 


فوائد - منافع - حسنات - مزايا - إيجابيات 5ع405221628 


تعاواعع] ووع101 م 


مُسجَل العنوان 


إشارة التعريف لقمعاك ووع001م 
نغمات العنوان وعطه' ووع001 م 
وحدة معنونة أندنآ عاطوووع 00م 


عأقاعع ]1 عط]' عصاووع01ل0م 
كر 


تنفيذ وظيفة المسجل 

عضلة الطي - العضلة المقربة 
عضلة طي الجسم - العضلة المقربة 
الكبرى 

ألأنزيم الأدينوزين دي 
أميناز 


15م 01غ1ع1 لم 
خ»٠طاك‏ - ع25تنتصنوء10آ عطزوم رمعل م 


ثانى فوسفات الأدنوزين طدلخ - عأقطمدمطمندآ عسزوممعل ىم 
- أدينوزين ثنائى الفوسفات 
ثلاثى فوسفات الأدنوزين 52م - عأقطمده طمن1]' عستوممعل م 


2 أدينوزين ادن الفوسفات 


فيروس غدي - أدينو فيروس 1011م 
إضافة جموعة الأدينيل ا 
ملاصقات - ملتصقات القطع الملتصقة عل م 
التصاق نامرع لل ىر 


محسنات اللصق مزاوع ط0 ىر 
بروتين الالتحام/ الالتصاق 
حلقات سلسلة لربطة لاصقة كاصنآ صنقطن 50ه8 عتلامعطلم4 


- وصلات السلسلة الرابطة اللاصقة 


اع 0 مزاوع 01 مر 


ترابط لااصق عسنلمه8 علتوع طلم 
غلاف لاصق - طلاءات لاصقة ناه 0 عللأمعطلم 
لصق القالب بالاصق طعمااك عن»ا علامعطلم 
اختيار اللااصق دم ناءعاء5 علاوعطلم 
أشرطة لصق وتاك عالأوع طلم 
لاصق/ لواصق وع نوعط ل كرا ادع طلم 
خواصٌ اللواصق وعتامعء م20 وع التوع طلم 


نظم اللواصق 
حافظ حرارة/ كظوم - أدياباتي 
معدل الإنقضاء الأديباتيكى 


ع وع تلأوع طلخ 
خط 13ل مر 
ع21] عومصمآ عتأدطوتلخ 


عملية أدياباتيكية ووع 0 2116 13ل ىم 
مض الأديبيك علاعث عامنتلكم 
ضلع يجاور 510 أمععة زل م 
توصيل أنه زل م 
مساعد أه لمر 


سيرورة المعلقات الهوائية/ الرذاذات 
فضاء جوي/ جو - فضاء 

مواد الفضاء الجوي - مواد الفضاء 1121671215 ععدمومجعم 
والطيران 

مرونة الحرارة البدوية 


ألفة لإأتستكم 


ثر 


012511137 مستاع طم عر 


15 1151 االاطزةع 210 تدمخطن «(الملام 
كروماتوغرافيا الألفة باستخدام الأجسام المضادة 


تنقية بالألفة 1 «بالستكم 
وفرة 11م 
مبادرة نشر المواد المركبة 1ن عكتتقناتمآ «اتلتطه 1010م 
سي.ا.أي. 

فن افر يقي تنك دعام 
حارق خلفي 1ن طترع لمر 
أغار تعر 
تفسية بالتعتيق عصتصع112:0] ععم 
عمر المواد 115 ]0 ععم 
وكالة لاعاعع ىر 
عامل عع لخر 
منهجيات أدواتية التوجه لطاع لعامع 0 - أمععم 


هندسة 400518 - 18ااععطاعطظ عتهة50115 0عامع0121 - المعع م 
البرمجيات ذات التوجه الأدواتي 

دورة حياة 
البريحيات أدواتية التوجه 

تكتل وتكدس ونجمع حبات متباينة الحجم 0 
ودرجة الاستدارة 


تكتل 000 


عاع0 عكاآ عننه ه50 لعأاسع0 - أمعع نم 


اجمالي / تراكمي - جموغة - تجمع - كُداسة ماموعيوعم 
تراكمات - تجميع عع عر 
تجميع امتاوع عع عر 
عدوان لقانت م 
عُدُواني ميل الأحماض/ الأسس - أبخرتها 000 


للتفاعل مع المعدات في مصنع/ منشأة/ محطة معالحة 

منهجيات سريعة - حمّْة الحركة - قراهة ملعم 
بيان منهجية التطوير السريع 
منهجيات التطوير السريعة - النمذجة 
السريعة 


مأوعأتصة]8 مااع 
5 عااعذم 


مزايا 5 ]01 وعع10152051232128 لصخ وعع 2212 تلخ 
وعيوب الطرائق 
مزايا منظومات 
الليف البصري 
ميّزاتها 01 وع8 2ه لم 


ع تاعط1ط [دعنام0 15 وعم همد كلم 


مزايا المواد المركبة 5ع 05116 م001 01 وعم ماه كلم 


تقدم الموجة 15 ع حناعء 01م 
انعراج معاكس الكولا عونع لخر 
5م نظام مسعاوز5 18015م 
فهوة عع كر 
لاغون مهوّى مم13 لعاوجعم 
تهوية ل 


أدوات كهربائية تقوم بالإمداد بفقاعات الهواء لتأمين :7260م 
أكسدة المادة العضوية وتحللها هوائياً 


بكتريا حيهوائية لا تعيش إلا على الأكسجين عط متعم 
حيوي - هوائي عاامتاعم 
باكتريا هوائية عع عتامنعم 
هضم هوائي ع 1ط هاعر 


115 عاط ماع مر 


بِة ومع عأا متعم 
عملية مير هوائية - 2]21105ع07ع"1 عع 512 50101 عتامععم 
ذات مرحلة صلبة 
ديناميك هوائي عتستقط 5ل معع مر 
توازن/ إِتّران أير وديناميكي 2 عتستهط 3ل مجعم 
رك ديناميكي هوائي عتاصعن عتستمم ولمجعم 


مزدوجة أيروديناميكية 
مشتقات الديناميك الهوائي 


001 عتتتمط جلمتعم 
611171115 عتستهط 3ل مجعم 


مُصِمَّم وفق الديناميك الهوائى 4ع2ع1وء12 139[دعتتصمم:03ممعف 


طائرة غير مستقرة ]181عةنك عاطداقصتآ لإالدعتسمه ولمجعه 
ايروديناميكيًا 

أير وديناميك 111115 ار 
مرونة جوية لإاأعتامماء مزع مر 
مطيار ال 
هلام هوائي 5ع نع لخر 
مرونة المخدم الحجوي لالع تأمماء عو 0ع م 
حلالة - رذاذ 20501ع م 


بلمرة بالتكائف وفق 5521103ءع20مء(201 ووعءه: 01ومعم 


غزل بتقانة الفجوة الهوائية 
موجهات الهواء معدات تقوم بتوجيه تيارات 11620655 تننظ 


الهواء نحو سطوح الخزانات 


005 ار 


مرطبات للهواء 5 1 نسسن ]1 ته 
سكين الهواء عكنصكا تنه 
كتلة الهواء تام 
نظام الملاحة الجوية 010 امنادع نا حتلم 


115 11م 


ملوّثات الهواء 
تلوث الهواء 


1 11م 


تنفيض هو ائئي 16 نار 
دليل جودة الهواء ا 
تحرير الهواء عموعاع 8 نتم 
ثقب تنفيس عام عمدعاع] عام 
صمام تحرير الهواء عكلة عمدعاعظ عتم 
ثبات الهواء لاتلتطةاك تتم 
تعرية هوائية 101 


سحب المواد العضوية الطيّارة من 10005 01 128اطا5 نتنثظ 
الهواء 

اختبار الهواء 

سيطرة جوية 

نظلم مراقبة الحركة الجوية 


41001 - عتاقدعع رآ *واء2تصمع 01 11301 تلخ 


عطتاوء 1 نار 

ماده عتالة11' عتم 
ع5 101اخده00) عتالة1]' تنخ 
ترخيص 
منظمي السفر الحجوي 
اضطر اب هوائي 
وسادة هوائية 
جهاز استنطاق محمول جواً 
نظارات الرؤية <تاعاذلا5 عماأعقص1] دهاأكا"؟ غطعتلط عصعوطعلم 


عع لاط 11 حلم 
11م 


2101ع 12110 عمتمطا 11م 


البية البوية 
مادة دقائقية/ هبائية منقولة ‏ 7عاة]2 عله[ نعناموط عصعوطعنىم 
بواسطة الهواء 

طائرة إيرباص قاط 11م 
م إيرباص ذ تناطعتى 
محاور جسم الطائرة وعحى 3ل80 المنععلم 


- اختصار ل 00)3) مركز ثقل الطائرة حيث ‏ 06 لهتعننىث 
مركز الثقل 


رخصة صيانة آللة - عمدعع1آ ععصممعاصتدل/! الدععتم 


تعتيق - تعمير عساع ذم 
شبكة أغشية السائل 2نا1ناءتاعآ عتصددة1مه0م8 مها تتسميعوم 
الخلوي الناعمة 
ري زرا اعي 3 111121 لاع لاع كر 
استخدام زر اعي للحمأة ادك عع5110 1121[ لاعترع مر 
مصادر التلوث الزراعي 01 م5011 1121[ لاعتتع ىر 
كيميائيات زراعية 
بكتيريا التدرن التاجي 
علم المحاصيل الزراعية 
ملاريا عناع ىم 
أنظمة مُعِيئَة للملاحة بالقصور الذاتي 2 5تتعاونز5 121 41060 
منظومات مساعدة و 111625 تقسلدكآا لصخ قتمعاور5 لعلنم 


5 ع0 متعوذر 
5 نالع اعوط مترع خر 


10101317 لخر 


مرشحات كالمان 

دفة الدحرجة ولع 11م 
انحراف متناظر للدفات نحو الأعلى 21021 - متا ومنتعاتىم 
هواء كار 


اذ - عمتتوع8 - نزخم 


سطح محمل - الهواء 


هواء-أو-برينيل - من خواص أجهزة [اعصلظ8 - © -عنث 


قياس القساوة 

أكياس هواء 5 1ل 
صمام تنظيم نزف الهواء كله لععا8 تتم 
بيانات جوية تلك 
صيغ البيانات الحوية عة1نتصده1 - 12218 تنخ 


بيانات جوية/ جدولة عطاليّةعصنانلعطء5 لمتمعاسآ/ هخهط عنم 
مستندة على معلومات جوية 
جدوّلة كسب البيانات الجوية 28للنا4عطء5 صنه© 12262 نتنث 
فرج البيانات اقوية/السرعة 
القصورية الذاتية 

كثافة الهواء 

كثافة الهواء وعلاقته منطاقده 112 علباتالة - لإاأقمعء<[ تنخ 


5 1002آ عام 


11 121اأاعم10212/1] تنخ 


1025107 ار 


بالارتفاع 

نسبة كثافة الهواء هقخ 'تاأقمعح»[ تلك 
عامل تخفيض 01غاع 12 نه 1أع نالع ]1 إاأقدءج[] تلم 
كثافة الهواء 

تجفيف الحمأة بالهواء 510 01 عستص»ط تتم 


خلاط الهواء - الوقود 111 اعباط تنم 


فسحة هوائية 


م 


علو عع آم 


'1نآة - 5اع20همقصة11' امخادهن) عتالة11 الدن عاط 


ترانسبوندرات السيطرة الحوية 


جريان الهواء 1111م 
هيكل الطائرة/ الصاروخ -هيكل الجسم الطائر ‏ عتطهذارنثك 


الطيران 
حمل هوائي 


كرات حبس الهواء: كرات يحركها صمام 


55 11025شلاتعوع ]1 عمتاكتهط 


1110م 
5ل عه110ام 


خصائص جبرية 5 31 عع آمل 
خوارزمية المواد ع :ه20 معام 
ختيار خوارزمية الموادهم1اععاء5 212111815 101 تسطاتمعاى 
خوارزميات 1م 
سترداف 0 
أليفاتي دوري عناء عنام 
محاذاة - اصطفاف معنام 
أداة اصطفاف تمع نام 
تراصف - اصطفاف - تناظم 1ع تع نام 
أخطاء التراصف أثناء ع معتام5 عمتمنا<آ ومتوعمظ امعسمونام 
ري ادل 


للتحكم بانسياب الهواء في الأنابيب 


مركنات مفتونحة - اليفائية 
هيدروكربونات اليفاتية 
بول ايزوسيانات أليفاتية 
قل 

خلية قلوية/ خلايا قلوية 


عتأقطمنام 


5 15دء111010آ عتأقطمتام 


15 ]متام 


[لمعاام 
عمتلم لام 


5لاعءن) عستلمعلاى / ااعن) عستامعلاىم 
بطارية الخلية اجخافة القلوية - 
مدّحرة الخلية الحافة القلوية 


مالظ [اعن) نامآ عستامعلاىم 


هيب وكلورات قلوية عا ملطءعهم :8 عستلمعلام 
خلايا 1[15ع0) (22/11202) ع10ه01آ[ عدعتدعصة]8 عستادعااى 
ثاني أكسيد المنغنيز - القلوية 

فوسفاتاز قلوي ع2]25طم5هط25 عمسمتلمعلام 
قلوية لاكتمتلم عام 
تحليل القلوية 5ك تراتستلمعلام 
ألكلويدات نهل للم 
محبة للقلوية عتاتطمه1معلام 
ألكان/ ألكانات وعصععالك / عمععلام 
مجموعات خبائية ألكانيثيولية 5نامع لم8 امتطاعسصمعالام 
ألكن عمععلام 
قلوي عمعلام 
ألكيل اث 
ألكلة م 
ألكين عموعلام 
لكاينات وعط عام 


طائرة ذات ذنب متحرك بالكامل عشقاط 1ه عسصتوه]3 - الى 


تصميم الطائرة 15ام0) ع1 ع12ون] تعاوء0آ عممامع1ام 
باستخدام الالياف البصرية 

سرعة جوية 1411 
ُحكم - غير منفذ للهواء أطعتاملم 
نظم الجدارة الحوية هخ عع ووعصتطاه طلم 
بقعة مركزية ضوئية عأكلط نوتم 
جسيّمات إيتكن 11 
لينو موقو 1000م 


إنتاج الأجماليساين - الروباساين 002عنل220 عصاءتلمسريى 


]1 
اكساي 17م 
أناكس 11م 
بياض - قدرة سطح على عكس أشعة همعطم 
زلال اطلام 
وقود كحولي وأعناط [مطمعام 
كحولاات م 
الديايك /ر الدعيداث دعل تطعل1ى / علتطعلامى 
الدولاز ع0135 10م 
مزر - نوع من الجعة عام 
الفيسول 1501م 
هوائي الفورد الأنشوطي 1ك مههآ 1101م 
طحلب معام 
طحالب - أشنيات عدعام 
تغذية طحلبية 80 لدعاه 
تكاثر طحلبي أنع ام 
جبر 11م 
تعابير جبرية 75 0121عع ار 


متناوبة 

بوليميرات مشتركة متناوبة 
تيار متناوب - تيار متردد 
ترزيم الرقاقات البديلة 


]م 

5 6111115 ]شر 

على - اع تلات 21118 دعام 

عماعماعوط متطان) عكلأم معام 

سواقات و 15 ل تذخ 01515[ أعدمحدهن) عالتم اع اام 
أقراص مدمجة بديلة 


تقنيات طاقة بديلة وعاع 010 صطعة 1" لإعتعصظ عحتتم ممع ام 
فرضية بديلة 5زوع طاهم :117 عكتله سعاام 
خطوط الاتصال الأرضيّة البديلة وكلصنآ لصمآ علالأقصعام 
معايير البث 5 أاأهدع8020 1717 عتتله متعاام 
التلفزيوني البديل 

مقارنة الأنو اع المتغيرة هن وعط1 عاالنهمتعاام 
منوبة ا ل 
عدادات الارتفاع ام 
صمامات ار تفاع و7 ع11010ا1اىم 
حجر الشَّبِ تلم 
أمنيوم - أمنيوم - تتام 
أكسيد الالمنيوم ألومينا 3م لسمتصسناام 


أكسيد الالمنيوم - الألومينا 03م لمتسسام 
أكسيد الالمنيوم في ال إم إم سي 


221121 - [دخء11 لعع1ه1طاع8 - عه 1ناء1 221 11112ناام 


7111 112تناآام 


مركبات ذات مطرق/ قالب أساسي معدني 00101 
معززة بدقائق أكسيد الالمنيوم 

ألومينيدات سبائك أمنيوم وعناصر م 
أخرى ألمنيوم 

زجاج سيليكات الألمنيوم 95 11711051116216ا1ك 
سيليكات الالمنيو م 1010 
أمنيوم لآث - تنا تتام 
رسم بياني لأطوار 211235 5111601 - 11111111لتتااث 
الالبرع - اليكو 


اتحاد الألمنيوم ذذ - ذ رخذ - 5) متأقكءهدمة تتلاصتستتلاث 
رفادات ربطات الألمينوم 


1117111111111 2011011 65 


متسعات الألمنيو م6 75 10116اع116 111االمتتتاكم 
الألكتروليتية 

رغوة ألنيوم 11101111111 
زرنيخيد غاليوم 15 - ع10تعو 1ت هلله 11111 تناخ 
الألمنيوم 


2325 


مر شح التمرير الكامل م211 وموط [آم 


ليف مكون من البلاستيك بشكل كامل ه116 عنا5ةا2 1آىم 


استبدال الأليل اتعطوعع 2 1ترع8 عاعلام 
أليلات وعاعلام 
أرسنيات ومع معام 
ملقط بأسنان نان #مغدعنااى 
تطعيم مثلي 10م 
تمنيع بين السلالاات 2111011121 
ألوستيرية عتتعاوه 411 
متآصل - متغاير 1100م 
تآصلٍ - متعدّد الأشكال البلوريّة عتمه هللف 
تآصل - تعدّد الأشكال البلورية /110120ام 


اجهاد مسموح به ووع5 ع1اط 1102م 
سبيكة - خليطة اهلام 
طورالخليطة/ السبيكة عققطط نزه1ام 


خواصٌ الخليطة/ السبيكة 
اختيار الخليطة/ السبيكة 
فولاذ خلائطي 

اشابة - خلط - سباكة 
تأشيب - عناصر السّباكة 
طمي 

مجسطي - بطليموس 
خلائط/ سبائك ألفا - بيتا 


وع تاناعم 0 ولام 
امناعءعاء5 هاا 
أ[ععاد زه10آام 
00 

15 1101م 
1م 

20123 - أوعع تتام 
75 م_م+م فاعظ8 - قاماى 


فيريت ألفا عاتتتع8 ماما 
حديد ألفا 10 قطامام 
لايزر ألفا 1ع35آ قطمام 
معدن أصلادي نوع ألفا - معدن 71141 عستعدعة11 قطماى 
ماراجينغ ألفا 

جسيمات أشعة ألفا (8) - وعاعتاعموط قطمام 
طور ألفا ع5 هناما 


حروف أبجدية وأرقام ما 
أحرف الأبجدية الرقميّة 
مكونات شاشة الحروف 2104116 '(19م1015 علتع باصق طاماتى 
والأرقام 

نآ - ونزدام015آ 01501 101110آ عاتعستن مقامام 
شاشات البلور السائل لعرض الحروف الأبجدية والأرقام 
ع6 تلمع 11م 


1ع تتم امام 


تم انتاجه 


هاتف و 411 - طاررونوعاءا 220 عدم طمرعاعا مع فعسم 
برق أمريكية 


رابطة المنشآت المائية متام كءهدقى 5ع1ده']1 جعغة/11 مدءتتعسم 


لامريكية 

أميداز 0 
إضافة مجموعة الأميد نتم 
أميذوجين 1100ل 
أميكاسين ع ع متم 


أغلفة مصفحة ولاعطك لعاقستسم 


مواد كيميائية أمينية ولع تلسغ طن) عمتسم 


أمينات سكرية ال ا 
مض أمينى لاعى متمتسم 
مينات- 7 10عخث عتطة01م2105طأجزعءء(:ماعع9وع0آ م تططخ 


حمض ديسأسيتوكسي سيفالوسبوراني 7 
غلايكوزيدات أمينية 15 0م المتم 
مجموعات أمينية 


سكريات أمينية 


5 1110م 


15 1110ل 


مينات-حمض 11854خ - لاعخ عامخدعطنجده0-5-110 تمتك 
5- هيدروكسي بنزديك 

أميتوا أسيل 11102/1ر 
أمينوأسيلاز نم 
مض سيفالوسبور الأميني 111101210501 جر 
أميتوساركليتول متا ه10 متم 
غليكوزيدات أمينية 1ل 


حمض بينيسيلانٍ الأميني على عتصه للك تدعحرزه ستسسم 


قر مقياس تيار كهربائي عا 1ل 
أمونيا 0 
أَمْوّنة 01111 
أمو نيوم 111 
ميبا عط 10م 
متحول آميبي: حيوان بروتزوا وحيد الخلية له ذم 
لقدرة على تشكيل أهداب مؤقتة تمكنه من الحركة. يعيش 


على قاع الجد/ ل والبحيرات - وفي الجهاز الهضمي للإنسان 


1 متسبباً بالزحار 
تو جح 1111 
غير متبلورة - غير منتظمة الشكل - ل 


لامتجانس - لابلوري - غير بلوري - عديم الشكل 
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منيوم بشكل عش النحل - قرص 11026(:60126 1211121 1تناآاثك 
منيوم فى مركبات ذات مطرق/ قالب24/12/05 12 112 تستنااى 
أساسي معدني - المنيوم في ال إم ! م سي 

مركبات ذات مطرق/ قالب 2 212105 1/1211 ستناصتسطنااى 
أساسى معدني مطرقها من الالمنيوم 2 مواد مركّبة ذات مادة 
رابطة معدنية من الالمنيوم 

رسم تخطيطى لانتاج عتأةتعداء5 جمتاع 2001 تصتاتستستام 
الالمنيوم 


كبريتات الالمنيوم عخقام ناك تتتاستسسام 
ربط سلك الألمنيوم عصتلمم8 عتتلالا مسساستسيام 
مخططات الأجواف الهوائية 1160م 
جُرَيبة هواء - حويصلة هوائية تامع لام 


مرسلات الراديو 1111 - 5اعا أ تسحسمم ا 12016 1م 
المضمنة سعوياً 

أجهزة استقبال التضمين السّعوي 41/1 - 5ه لمعه ]الى 
ملغم 1101م 
قضيب من الكهرمان 4 تناع طصطتم 


ضغط حيطي عتناوقع2 لاعت ط تم 
درجة حرارة المحيط 

عن القطرط ريه الأترييية 
فن الهنود الأمريكيين/ الهنود الحمر اتة صهنلهآ سمعشتعصسم 
معهد ')15 - 101أع11اقط0ن) أععاد 01 عالأخاق1] نوع تعسلم 
أمريكي للمنشآت الفولاذية 

معهد الحديد 4151 - عأتاختامصآ [ععا5 له 2م12 ممع تتعسم 
والفولاذ الأمريكي 

معهد 

المعايير الوطنية الأمريكي 
مجلس المواد البالاستيكية 
الامر يكي 

"اكه - عسصتاوء1' عكتاعدنادعل102] 101 تإأعاع50 تلمع عم 
جمعية أمريكية للاحتبارات اللاإتلافيّة 


1 اأتاع اط طم 


خطعنكآ وعم نامتك نمء 1 تعسم 


51كه - عا ناأتاقم1 5162202105 120160221 تدع عم 


اأعصناه) 5م2105 1و1 عتم 


جمعية 4511241 - 11315ع111 عستاوء 1 101 تزأعاء50 لوع 1 تعسم 
أمريكية لاحتبار المواد 

- 1712156 110112211011 101 ع000) 51210210 تلدع عم 
نظام الترميز الأميركي لتبادل المعلومات - رمز قياسي 45011 
أمريكي لتبادل المعلومات - آسكي 


تضمين سعوي - تضمين 42/1 - 210011211052 علا تاصمستى 


مطالي 

نسب سعة 95 106[ متم 
أميلاز 12م 
أنزيمات الأميلاز 1 
أميلوغلوكوزيداز ل 0 
تحول النشاء إلى سكر حول كيميائي عضوي 55( [0الاتلك 
معروف 

عمليات الأيض للبناء 001 
لاهو ائي عذط م عمسم 
لواصق لا هوائية 75 مك عخط م تاعمصمم 
باكتريا لاهوائية متعاعة8 عتطمتعممم 
تحلل لاهو ائي /لدع126 علطم عوطم 
هضم لا هوائي ع 1ط 1310م 
هضم لاهوائي وأعناط [مطامعلى4 101 متاوعع01آ عاطا م تعوسمم 
لرقرد كحورل 

أيض لاهوائي سكناه ط ماع عخطهتعهسصم 
عمليات لاهوائية 5 خط 1310م 
حياة لاهوائية بدون أكسجين 10111 
تمائلٍ - تناظري 0000 


ارسال تناظري ورقمي 102ةقتصحصة1' 121نع 101 لمث عملمسث 
دارات متكاملة 5أتناء011) 22160عع121 تدعصاآ لمث عملامسمم 
تمائلية و خطيّة 

تطبيقات قاثلية 5 1210م 
شاشة المخطط القضيبي التماثلية نبإه1م1015 امةمععد8 عمامسمف 


حوامل قاثلية 15 1210م 
كمبيوتر ائلٍ اعنام 00 ع10همم 
سواقة قائلية 111 عم أممم 
ليف بصري تناظري/ تمائلٍ عتام0 عتطتط عماسم 
بنية تائليّة أقصتردهط عهلدسمف 
دارات دالة تماثلية كأخناء 011 ملأعصناط عماقمم 
دخل/ خرج تمائلٍ 1/0 عماقسمم 
دخل َائْلٍ نامآ ع210دم 
دارة الوصلة التماثلية - التماثلية البيئية - ععة]عات] ع ماهس 
واجهة بينيّة تمائليّة 

عداد َائْلٍ تعاء ]1 عه1حدخ 


مؤشر متحرك تمائل /12م015آ 821 ع810115 ع ماحم 
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خزف/ سيراميك غير متبلور / غير 062812165 10105م01لىك 
ا آل 5 

مواد عديمة الشكل لا بلوريّة 
معادن لا بلّوريّة /عديمة الشكل 
مساحيق غير متبلورة/ غير منتظمة 
الشكل 


5 0115 0101م 
15 1015م 01 تتم 


5 101010115959م 


سيليسيوم لا بلوريّ 111 قنامام1م تتم 
خلايا شمسية لا بلورية دلاء0 50121 كلتامام متم 
جسم ضلب: لا بلوريٌ 1 5نام ام متم 


بنية عديمة الشكل/ لا بلوريّة 
مزيج نصف بلوري 5 عنمنللة 015 لتطعءك/ كتامطم1 متم 


غير متبلور/ غير منتظم الشكل 


5 قلامطم1 متم 


أموكسيسيلين 0م 
أدينوزين أحادي الفوسفات مم 
أمبير - وحدة قياس شلة التيار الكهربائى له - عومسم 


أمبير - ساعة (طبذ) 1باه]] - عتعمسم 
قانون ار لكآ 5أعل1ء متم 
قطب كهربائي لقياس الأمبير ع4متاءهاظ عتتأعساميعمستم 
مزدوجي الألفة و اتطمسم 
أليف للدهون والماء عتلتامتامسم 
متذبذب 01 نط متم 
مضي قاعدي عمسم 
أمفوترسين عمسم 
أمبيسيليخ متلا تسم 
تضخيم 31 1101010101 
مضخحم 1111م 


مضخم عرض النطاق مم م16 1امسم 


دارة المضخم - دارة تضخيم 
مضخم الإقران 

تصميم المضخم 

تردد الضخم 

كسب المضحم 

سعة الموجة - اتساع - جزالة 
كاشف التضمين 
السعوي 


توهين السعة 


لاع 11 ع1 اسم 
00 ع1 اسم 
61 1612 1[ سم 

لاع تاعناوع 1 ع1 اسم 
02 11161 [ مم 
11م 


1م0اأععاء0آ1 7100112105 - ملاسم 


1 106 سم 


إشارة مضمنة متسعة لحمع51 10112160 2/100 عن اسم 


َ سى م 
مرتكزات 


حضارات قديمة 


15 


11م 


ملحقة إضافية توفر دعماً للنشاطات الأولية 11217 أعطم 
للمضريات 

جهاز بر غخة. مساعد 171 8ا1لتلتستوتع 210 1131[ أعصم 
بوابة الضم 4 
مصفوفة ضم 2121 اسم 
تحقق من فاعلية ه10 لمم 
بنى ضم/ إختيار 0/01طم 
قنطرة أندرسون 81105 هوه 10م 
كمبيوتر أندروميدا نا م00 01012602طم 
بارومتر لاسائلٍ ماع ه81 10متاعمم 
حقل متخامد أمنياً 14" أمعءوعمم 
زاوية الهجو م دك - عاعمائه زه اععمم 
أنج-كاك عله ك1-ع 0م 
زاوية الطور عاعمم 
رقيقة زاوية - زاوية التصفح لانآط - فاصم 


صفيحة طبقية ذات رقاقات مائلة - عأاق0منصمآ نزاط - عاعمه 
مصفحة شرائح زاوية 
زاوية الانحراف 10 01 عاعمم 
زاوية السقوط 

زاوية الفتل 

محوّلات الطاقة للتحسشس 
الز/ ي 


زوايا في أية ربعية 


01خ - ععمعلاعص] 1ه عاعسمم 
1151 01 عاعمم 


15 115قاء5 عاعمم 


011201131 تصلخ ص[ وعاعمم 


انغستروم - جزء من عشرة مليارات جزء من المتر 4285]011م 


زاوى 12اع مر 


سوء التراصف الزاوي ]2عصتمعنتلة215 ادتحث لصخ عماباعسطة 


و المحوري 

فارق زاوي ع6اع 101111 1ةالاعطم 
إزاحة زاوية اتاعتتاعء 12م015آ 121تاعصمم 
تردد زاوي لم11 21لتاعسم 


فقدان الاستقامة الزاوية 95 1ع 17تاع1/115211 21اناعطم 


زخم زاوي - عزم زاوي 811121 11ل 
جيروسكوبات كمية 


التحرك الزوايٌ 


5 10111131 121لاع طم 


مقاييس الملف - المتحرّك 5تعاء]7 1زه0 عصذذه]2 وماهسف 


التماثلي 

عداد َائْلٍ متعدد اماع 811 عماحسم 
مجمع الإشارات التماثلي ع1 م1 1 تلطا عماسم 
مشابك خرج تمائلٍ 5 ألناص نا 0 ع10قطى 
عدادات اللوحة المتماثلة 32415طكى - 5رعاهء]38 اعصدط ع هلهس 
وصلة تهاثلية بينية عع ةعنام[ 808 وعمامسم 
مزيحات تقماثلية وعد عمامفسم 


مفاتيح تمائلية - مبدلات قاثلية 
مدل تمائلل رقمى '(لش - 1ع0021611) 1011181 10 عماممه 


5عطع 1 ع210دم 


محولاات َائْلٍ 5ك - و5اعاهء0001) 121ئع01آ 10 ع ماهس 
إلى رقمي 

إرسال َائلٍ 3 24112108 
مائلٍ عناع 1310م 
تحكم تمائلٍ 0001 عناعه1قطم 
دارة متناظرة تكاملية أتناع مان لامعأل ععاس] عناعه اسم 
إشارة متماثلة 221ع51 عناع 2310م 
عدّاد السرعة التماثلي ماع دده لععم5 (زع210طىم 


تشابه مع انبعاج الصفيحة 8تتاءعاعناظ عنداط ه٠1‏ لإع ماقم 


تحليل 1 
إجرائية التحليل - طريقة التحليل 
حليلة/ حلائل عديمة الهيئة 


1ع ةم 2155م 
معنزوع10 12 13515همم 
عتنالعهع2]0 213515م 


م 


حليلة - منفذة عاطدعصعط - عالإلممم 
جزيئات حليلية وعلناعع له عالالمسه 
أو اع حليلية وعاععم5 عالالهمم 
تجهيزات/ آلاات تحليل 1 1221]1621م 
قياس الطيف الكتلي لاتأع مام تاععم5 2/1255 1دع نمسم 


التحليل 

محلول تحليل 

شرائط اختبار التحليل 
مسارات تصليحية 

تفاعل تصليحي 

أنستاز ا 


1هع1ن ممم 
515 أوع1 1دع1([أحمم 
5 1161م 
2 ع1 متم 


ع1اماع 1م ممم 


زمر مرساة 11011015للر 


لتحام - انصهار - تلدين طم 
تأثير المعالجة الحرارية على درجة دهنادعنللة)5ز2 عصتلدعصسم 
لبلورة 

إيطال 1م 
كتاب سنوي لعايير 5122021505 /511ى 1ه عاههط لقناهسث 


لجمعيّة الامريكية لاختبار المواد 


كتاب سنوي للمعايير 5 01 8001 21 انتم 
مصدر قابل للتجدّد سنويًا ودتناموعه عاط هةوعدع :(المناهسم 
- مورد قابل للتجدّد سنوياً 
تناظر حلقي 
حلقة - زردة 


خأ لتك 121 نامتصم 
لان 41 

قطب موجب/ مصعد - أنود 00م 

نسبة المساحة مَصِعدَ - مناه وعتخ علمطاة0 - علممم 

مهبط 

تفاعلات مَصعّدية - مهبطية 25ه1اعدع1 علمطاة0) - علممم 


أكسدة مصعلديّة 0م 
أنورثيت 1 ممم 
فقير بالأكسجين متم 
أتسامايسين 152111 
هو اي م 
مصفوفات الهو ائي 1112م 
عرض شعاع الهو ائي تمع لتامعاسم 
استقطاب الهو ائي 24111611112 
انتقال قدرة الهوائي 111 201161 2 عاطم 
عاكس الهوائي ماع 1ع مممعاصم 
عاكسات الهو ابي ومع سآ لصف 15ماعع1اع] مممعاسمم 
والعدسات 

سلك الهو ائي 11 مممعامم 


معفرات - انثريدات: عضو ا[ ل 010 1ع خسم 
تير لازهريات / :وعفردها الغريدات 
أنثو سيانين لل 0 
فحم الأنتراسيت 
أنثراسيكلين 


تأثير النشاطات البشرية 


0021 عااعة اسم 

11م 

أعه]81 عتدعع 0جزه 1 طاصم 

تأثير الدفيئة ذو المصدر6ءء]81 ع5نامطصعهء01 عتمعع ممم تطامم 
البشري 


مصادر بشرية 5 1ع 11111100 لكر 


أنواع الزخم الزاوي 5 1/1012612]11113 1هالاعسم 
وضع زاوي 
زاوية موقع 
العمويد لوال 
إنحراف - ميل زاوي 


سرعة زاوية 


11811121 


القطك 10161 عط1 01 تمغزوه 1دلاناعسم 


111 1د1ناعسم 
1101 21الاعسم 
عرض زاوي 171 1د1ناعسم 
عديم الأوسه - لابلوري الشكل - الأوجهي - 231لعطاسم 
زاوية ثنائية سالبة 
أخبدريت - اجتفاف - عدم الإماهة عل امم 


جلد أنيليني 


تتعطادعآ عمتاتسم 


أنزيمات العلف وعمتزعمظ لعء2 [و تسم 
معالف الحيوانات 05 ع6" لقتسم 
حقوق الحيوان قأاع نج ل[مستسم 
فيروسات يافعة قوية - 5 1121ل 
فيروسات الحيوان 

فضلات حيوانية 1121نم 
أيون سالب - أنيون/ شاردة سالبة م 


تبادل شاردي/ أنيوني 
بلمرة أنيونية 

غير متناحي - غير متماثل المناحي - متفاوت 16م150]20طم 
حسب الاتجاه 

سلوك متباين - سلوك غير متماثل 108"اقط86 عأممتامدنسم 


011 ار 


5 1110111 مر 


المناحي 
صفيحة متباينة الخواص - التصفح 78لتطضآ عاص منامقتصث 
المتباين الخواص - رقاقة غير متماثلة المناحي 
مقاومة مغنطيسية لا ععمماواوع 1م إأعمعد 2/1 عازه هكتسم 
تناحية 
مادة غير متماثلة المناحي/ متباينة 
الخواص 

2(:6160آ 510521اعتطت»دط - 1550 عامم هكتسم 


21111 عامه1اهوتاصم 


تباين في الأوضاع/ تباين الخنواص باختلاف 2 (مهتاه5لصهىم 
المحور - لاتناحي - عدم تماثل المناحي 

كاحل عاعلسم 
يلدّن 1121م 
ملدّن 1م 


مكابح ضد القفل و11 عاءهو[تاسم 
ضبط الكبح ضد القفل 
أنظمة الكبح ضد 


القفل 


2101ه0) عستعلدء8 عاءه1ناسم 
55م - ومتعاولاك عسمتعلدء8 عاءه[1 اسم 


مقابل اللوغاريتم م اللوغاريتم المضاد مقط تمع ماتاسم 
مضادٌ للجر ايم م 
تيمو في - عنصر فلز يِ 1101م 
مضاد للأكسدة 0101م 
مضادات التحوّل إلى أوزون 015 


متوازي مضاد - مضاد التوازي طى - أمللةتةمتاسم 


ساعى سيتوبلازمى 011 متام 
طبقة/ الطلية مضادة عسناده00 - تتعلاهآ عكتاءع لاع تتامه 
للانعكاس 

مضاد للتعبير 1115م 


متعدد ني وكليوتيدات معاكس 011502110160]1065 21156256ىم 
نسخة أر أن أي معاكسة 
للكود 

مواد مضادّة للستاتيكية الكهربائية 
حرب مضادة للغواصات '5157ى - عتداعه'11 عسمتتقسط ناكتاسة 
غير متمائل - معاكس التناظر 
زواية عدم تناظر 02]65نطته] /(51 - عاعصكى عتتأعسسطزكتامم 
التصفيح - صفائح طبقية معاكسة التناظر ذات رقاقات مائلة 
عدم التناظر 
المقطعي التصفيحي - مصفحات رقائق متقاطعة غير متماثلة 

صفيحة طبقية معاكسة التناظر - 012316تقرآ عتتاأعصتصس زمتاسم 


112125 خلل8] عممعو اسم 


وأمعع خف ع1ادادو اسم 


11م 


5ه 21١‏ - 55و10 ع11اع لط زو اسم 


التصمّح الغير متناظر 

زاوية التباين تراط - عاعسى عانأاعسصس زمناسصم 
ضد التكنولوجيا زع 010 قطعع أ صم 
مضاد للاحتكار ل 
برمجحية الحماية ضد 5017/21 اه ناعع 210 115 تتام 
الفيروسات 

سندان الفردكة 


قابلية إجابة المكالمة بأي مفتاح م زعكا لإ 


شريان أجبر 18م 
قوس الأمهر طعتخ ع1ازمىم 
هالوجينات عضوية قابلة للادمصاص 01م 
أفكونتسيلانيك دعم 


2330 


فضلات ذات منشأ و7 0عع1نله:2 :17لدعتمعع 0م10 صم 


بشري 

وسيلة التلغراف اموئععاء1' ادعاعه1هممعطاصم 
الانترويولوجي 

بشري الشكل عتطم01 همهم 1 طاسم 
منع التزييف الترددي عطاقو ناك - تأده 
مضاد تعد 01 - تأاسى 
خواص مضادة لنمو المتعضيات و5عتاةءومه:2 عصتلناه - تامهم 
ح الإتساخ 

مرايا مضادة للإهار- الوهج 105 ه01 - تام 
غير عاكس عالأععالع ]1 - خسم 
مضادة للكهرباء السكوني عتتهاذ - تأصى 


مرشحات مضادة للتشوهات 
سُطيح الموازنة المضاد 
مضادات حيوية 

صادات - أجسام مضادة : جزيئات تتشكل 5عنلهطناصىم 
كإستجابة لدخول جسم غريب إلى الجسم تدور في دم و 


15" عنامدتلذث اأسذط 
طهة]' ععطهلدط امم 


لم 


غدد ليمفاوية 

ألفة أجسام الضد اإاتستكى دعنلهطتاسم 
حالة عدم الارتباط ع5 عمصنلمه طتاسم 
استباق - تو قع 1ن 
عزم معاكس لعقارب الساعة أطعططه]1 عداتكاءه اعنصم 
مضادات التخثر ا 
طبقات مقاومة للتآكل 5[ 11116011051011ل 
زوابع مضادة - ضديد الزوبعة 11م 
ضد التمييز - عدم التمييز -التمييز ‏ 02اهناصع 1 نلناصث 
المضاد 

مقرن بمضاد )طلخ - لعاصناهن) (17[دع1أعتع 2 دهده 1 اسم 
الفير و مغنطيسية 

مغنطيسية حديدية مضادة - مغنطيسية 511تاعطع 10122 آتاطكط 
حديدية معاكسة 

بروتين مانع التجمد طاع 20 عجدعء نام 


روابط مقاومة للفصم معلصاآ ع5باكتاصم 
مستضد - مولد ضد 
خلايا مقدمة للمستضد 
سرامي افيه 
موقع ارتباط الجسم المضاد على المستضد 1]006م8 عتمعع تاجسم 


1م 
5لاعن) ع تتأدعوع21 جاعم امم 


الع 1اععم5 عع امم 


مصفوفة تطبيقات معينة تتنا11 علاععم5 ممنادء 1 ممم 
500 - اتاعطه مصده2) ل1دع1ام0 علاععم5 منادء 1 ممم 

تطبيقات لمركبات بصرية معينة 

تطبيقات 

تطبيقات المواد 2/21611215 عازوهمحدمن) 01 ممم خدعتامومم 

رق 

مناطق تطبيق الاجهاد 

فولتية تطبيقية- الفولتيّة المطابقة 


00005 


ووعنلى لوووع5]1 لع 1اممم 
6135 لع 1اممم 


تقدبر اماع10 1121 1ن 011 و'اعط0 135أقاعع ممم 
الانسان لهويته الثقافية 

مقاربات 5ع 10 ممم 
دبابيس الدخل المناسبة 5 انلامآ امم ممم 
تقريب 000000 


تقريب مهبط واقعى 0215006 - 1560181/آ - 32610لدم ممم 


تقريب بلور و اقعي 01521 - 7116121 - 0011121101 ممم 
ملحقات فرعية - أدوات ار 
صَبَة - لوح/ بلاطة/ إزارة ه51 ممم 
قدرة على جذب الماء لاا تاتطاممنوم 


3 1160115عر 


تجميع ذاي مائى (اطسوددة - كاع5 ونامعناوم 
محلول مائى 0110 5نامعناوم 
أنظمة مائية/) 75تعاةلز5 عققطاط - 1580 عتصدع 15/02 معناومف 


عضوية ثنائية الطور 
حوامل مائية - طبقة صخرية ينساب الماء ضمن 


مسامها المتصلة - مكمن المياه الجوفية - مكمن مائي 


111 لخر 


أرابينوغا لاكتان 5 خم 
أرابينوز 1105م 
مض الأراشيدونيك 4 عنده ل تطع وهم 
ألياف الأرميد ع1 اتوم 


لت ورق الأرميد متنا تعمد لامتدتم 


صوف زجاجي ارميدي - جدائل الأرميد مولا لاستدعم 


انتقال اعتباطي عستاكتطك إتمتاتط 1م 
تحكيم م 
قوس عدم 
طريقة قوسيّة 4 عنام 


مقاومة قوسيّة - مقاومة الانفراغ الكهربائى عءتهاقاوقع1 10م 
بكتيريا الأركيا - العتائق 


عم 


331 


حمض 6- أفيثويشسلاننك 0-6 مر 

أباتيت - أحد المكونات المعدنية للعظام و الأسنان -6ااهمىم 
فلز أباتيت 

فتحة - كوة / فتحات 1م / 16 أناعمم 

اع مر 

11 مخ 

معهد النفط الأميركي آطم 

مقياس الثقل للنفط بدلالة ثقله النوعي وضعه 618110 4251م 


بروتين الانزيم عطالإجتاء همهم 
موت مبرمج 0015 
ظاهر مر 
لون ظاهري 00101 عه رصم 
ظاهر بالنسبة للصفيحة - 8ه ل 101 اأمعتوممم 
ظاهري لرقاقة 


تباعد من أجل التصمّح 8 عأم ه01 1ه معنتو ممم 


كتلة ظاهرية 95 2112 ممم 
استطاعة ظاهرية نع 216111 ممم 
حيود ظاهري 17 امع نو ممم 
مظهر لمزم 


ءا مهلمع زوم 


ذيل ملحق بجسم أكبر سيت د الامنة 6ن مم 
مُلحَق نلماء موصم 
بُرَيُمج اع[ ممم 
أدوات منزليّة ل 04 
طبقة التطبيق مع[ ماوع تاممم 
واجهة برجة [طه - ع8120ع 12 عصتستسمععومع2 مم لندعتاممم 
التطبيقات 

بر امج التطبيقات 105 116211011 ممم 
مزود خدمة بر امج كك - مع201710 عمالكاع5 ملاوع 1 حرصم 
ذات التطبيق الْحدّد عقلععم5 دملاخدء 1 [مرمم 


مبر مج لحمل 5 0021101) علاععم5 امتادء 1 امم 
وظيفة - مخصّصة للتحكم بالأعمال 

ليق 
نوعى لدارة متكاملة 


انك - انناهء 11 لعأ تع عاس] عتلاععم5 منادء 1 امم 


ذراع العزم 
والارماغناك 


مر 


مر 


محور حركة - ارماتشور -محور الحركة المغنطيسى 1108111156ىم 
في المولّد - المحور المغنطيسي الدوار - الدرع 


لّفافة محور حركة 


مقعد ذو ذراعين - أريكة 


قوات مسلحة 


ارمينتو: كراك 


4 1116م 
مر 
وع 101 1170م 


0 - مااع امم 


إجرائية الأرمولوي لطلي المعادن بالكروم - طلاء 'إ10مصتتلىم 


كثيف حبيبي آرمولوي 
درع - صفيحة واقية 


عطري 


بوليميرات مشتركة عطرية 


ديامين عطري 
هيدروكربونات عطرية 


حلقة أروماتية - حلقة عطرية 


10م 


11م 


175 0112116 شر 


11 1021م 


1101م مر 


لآ عتخم ممعم 
011 


ار 


هوائيات المصفوفات - مصفوفة هوائيات 2225ع]طة نظ 


مصفوفة موصلاات 


11 1 


محزوز دليل موجى )"لال - 0121102835 علتناعء :11720 1160م 


5 
مصفوفات 
أَرُنيوس 
معادلة أرنيوس 
اضطراب نبض القلب 
زرنيخت 

إزالة الزرنيخ 


فن 
زجاج فنْيّ - سي-2 


أنابيب رئيسة شريانية: أنابيب مياه رئيسة 


مم 

مر 

01 59 لالتاعط 11م 
1115 

ملعو 1ل 

ا ا ل 0 
وى - علادء5 1م 

ار 

0-2 -اتمر 


نه ممعم 


تؤمن الإمداد بالاحتياجات المائية - أنابيب مياه صرف 


شريان صغير - شرَين 
شريان 


ثقب حفر ارتوازي 


1111م 
العام 


عآمطع801 ماوع 1م 


مبداً/ قانون أرحميدس 


عاماعصصط *وعلعستتاء عم 


متطلب 451 - اتعتءمشناوع18 أسدعكتمعاك '(المممنءععاتاء جم 


مهم من الناحية الهيكلية 


بنيان - هنئدسة معمارية 


عتنااعع لطعم 


- 115لتطةاط أعع [210 ع21 50117 علتادعن) - عتنااعع لطعم 


تخطيط مشاريع البرمجيات ذات الهيكلية المركزية 40528 


- 11500 معالجات 
الهندسة الدقيقة 
رات ديل 


15 )115 عتتااعع لطعم 


وك عتتااعع لطع 1م 


تلو تف تحليل 4 7515[ ققخ 11مع1120: عتتاعع اعم 


للمفاضلة الهيكلية 


تقوّس/ تشور - تكوين شرارة 


شريان قوسي 
وريد قوسي 
مساحة 


1م 
لالاع الى عأم ناعم 
ع7 ملاع 1م 


1م 


مساحة ومساحة مقطع وعتخث لهدهناءء5 - 010355 مخ وعم 


عر ضاني 


عيوب المنطقة - نقص فى المساحة 


منائحة 
كثافة التخزين المساحية 
كنس المساحات 

وزن مساحي 

أرجينين 

أرغون - غاز خامل 
ليزر الأرغون أيون 
تنميش/ حفر باستعمال بلازما 
الأرغون 

152 ليزرات أرغون 

شركة راديو الطيران المحدودة 
شركة الملاحة الجحوية المتحدة 
بيات 

وحدة الحساب 


والمنطق 


دضع ع1 وع1مر 

لدعم 

لاأأقطع(7] عع5]013 1[وع1م 
مزعء517 1أوع1م 

أخاعاء/11 1اوععم 
ار 

5 ]1261 - امع 1م 
351[ ده1 مع 1م 


عطتطاعاظ ومامماط مععخ 


واع 35 1802/112م 
11م 
0 629 مدر 


1ع 1م 


تاطاث - أندنآ عاعمآ لبه عتاأعسط امم 


قانون حسابي للأسبقية ععمعلءوعء2 016 نمآ عنتاعسطاضسم 


قانون حسابي للإشارة 
وحدة حسابية 1 منطقيّة 


دعاك 01 واكم[ علاعستطامم 


تالخ - أتطنا عاعم.آ علاأعسطامم 


طوع ]1 ملاعم 11م 


اشاتان ا ناه نا 


مض الأسبارتيك عم عتأتدودم 
ناحية نسبيّة - نسبية الوجاهة - نسبة امتداد 8610خ1 اععمدقم 


الجناح/ نسبة باعية - نسبة الوجاهة 


عفن أسود مع811 15 لاع اعموم 
اسفلت القامنم 
إدماج الإسفلت 3م1601 القامقم 
سفاطة 01م 
معايرات ا" 
مجماع تلع[ طمرء ووم 
مجمع - تركيبة /1طتمعوق م 


نظام تجميع عمنآ - لااطسعوقم 
كلفة التجميع 
لق المي + 


15 '17طامتاعووم 
منة ماع00 ([امعووم 


اع اط صرءوقم 01 عع تناع طدآ '([طمروودم 


امح 

تقييم الأثر مر 
تقييم و بتحسينات 1 111ل اتاعتتاووء55 مر 
موجودات - أصول ووم 
استيعاب - تمثيل 0002م 


قدرة الهضم والتمثل: قدرة المياه 'إلأعوصة0 علاتلهلتسنوقىم 


على تلقى مياه صرف / مواد سامة دون إحداث تأثيرات 
ضارة / الإضرار بالحياة المائية وصحة من يستخدمون الياه 


المتلقية 

مساعد 551501 مر 
مساعد نفقياً تمن" لعأواومقم 
مرتبط و غير مرتبط 504 لدى لعأامكهوو5م 
اتحاد - تجمع 0م 
تغطية نباية 00112 [العتامتالن14 لم8 - مم 1أخجاعوووم 
الارتباط التعددية 

ثابت الارتباط أقأقط 00 تمتأمك0وو5م 
جمعية ‏ 1]1لعش - لإلآعطلطاعة]/1! عصتانام دده 01 2متأجاعموقم 
المعدات الحاسبة 

تجميعي 0 
قانون تر ابطي انمآ عاتخم 4550م 
مع افتراض سرعة 50660 1"0152150 001251211 3511101185لىم 
أمامية ثابتة 


3233 


بو مفصي ا :70511 
مفاصل ظاهرة نه 6ه ناعم 
صنعي 11م 
نظام الملمس الصنعي سعاوزك امع - اماع كتنهم 
تعتيق صنعي مث 11خ 


مسار اصطناع حيوي لإة'تتطلد2 عتأعط اه :81051 1121م 
صنعي 

أوعية دموية صنعية واءعووء؟ 81000 لماع ناجم 
عوائق اصطناعية 

وحدة الاشعار الاصطناعي 
ألياف صناعية - ألياف تركيبية 


خم 1ه111اهم 
ختمنا اعع© 111121اهم 
ع1 1111م 


تلقبح اصطناعي آخ - هن أمستستعءمص1 1هأ تام 
ذكاء اصطناعي ععدعع تااعاه1 متام 
أجهزة حاسّة/ حسّاسات و ؤتاهقدء5 لمك وع لعا اماع قناضم 
أعصاب اصطناعيّة 

جلد اصطناعي مكاك امء تامهم 


نشاط إشعاعى اصطناعى اااتكناعد ه201 هتامم 


مواد ذات بنية اصطناعيّة 212113815 لعن اعدماك الماع كتاهىم 


مياه ارتوازية ا 
كما هو مصنع لعأمعققطةط - مم 
بأسرع وقت ممكن طمذكك - عاطزووه2 على 2هه5 حم 
اسبيستث - أميانثك 005 


نذائل الأسسعوسن/أمبانك 5ع ناوطن5 ومأوعطقم 


أسكي 
تواصل بتسلسل اسكي 


[اعوم 


لقتاء5 أاعوم 


محتضرات زقية م 
أبواغ زقية 01ل 
تعليب/ علب مطهرة و اع عنتامعقم 
إكثار معقم من نامعوم 
رماد اوم 


رماد ووحل - الحمأة والرماد 0ك لصث احم 
كتاب جمعية المواد الأمريكية 452111 - عأاوهطلصة]1 451/1 


امعتصملاءع ]7 1ه تزأعاع50 ندع عدم - 0021 1ه متعاس]1 الكم 


الجمعيّة الامريكية للمهندسين 5 - وتععماع م 


الميكانيكيين 
أسبارتام ل نم 


تمنع ارتداد محلول غير قابل للشرب إلى نظام مياه الشرب 


جزيرة مرجانية امام 
ذرة م 
قتصاد الذرة 2602012 امام 
مقياس طيف اماه تاععم5 ام1ام هوطق عتطامام 


لامتصاص الذري مقياس يقوم لكشف وتحليل الأطوال 
لموجية الممتصة من الطيف الكهر ومغنطيسي 


مطياف اماع ده 0 مزه 1اععم5 1م 1امتهمقطاى عتطامام 
رتباط ذري نمه عتطامام 


جدول ارتباط/ رابطة ذري عاطة1 عسصتلمه8 عتسسمام 


ساعة ذرية عاء010) ع1تامام 
مرسوم الطاقة الذرية اعى لإعتعص8 عتطامام 


وكالة الطاقة الذرية 41 - 55105تصستصطه© لإعتاعص8 علطامام 


مجهر القوة الذري لك - عمزمءو م1112 عومره8 علسامام 
قوى ذرية 5ع علمامام 
كتلة ذرية 95 عنامال 
وحدة الكتلة الذرية تمتك - غتدنا 821255 عتمطامام 
عدد ذري اعط تنالط عتلسمام 
مداري ذري 0111 عتصمغم 
وضعية ذرية 2 0111ل 


درجة/ نسبة التراص الذري امك - #ماعة1 عسناعدط عنصدماىم 
مستويات عآنالع2200 عاد - زناه لمى وعصداط عتطامام 


ذريّة وإجرائية الأربع خطوات 


نصف القطر الذري 05 عتمتامام 
رنين ذري 1011م 
شبكة فراغيّة ذرية ععنااهآ ععدم5 عتمامام 
بنية ذرية 51 عللاماىم 
وزن ذري خطعاء117 عتستماى 
توضع ذري 2 ه01115]1 ]ار 
تذرير 001001101 
ذرّات 5 
ناتج الأدينوزين ثنائي الفوسفات لاعلا مم 
أَذَيْن القلب م 
متصلاً - مربو طَ لعطع هام 
أجز اء متصلة وتنا لعتطاعماام 
مرتبط بليف تعطلط ى ه10 المعصتطاء هم 


2334 


وَجَاجَ متعدد لامستقر 12201 - النك/ة عاطماقم 


أسعرتوسفين غلاف ضعيف - ارض هشة عتعطموممعطادقم 
الجمعية الأمريكية لاختبار المواد اللالاد” 


مُعرّف من قبل الجمعية الأمريكية لاختبار 4ءتتاء4 4511/0 
المواد أي إس تي إم 
بعد فلكي 

مصفحة غير متناظرة - التصمّح لمآ عتتاعستسطزقم 
اللامتماثئل - صفيحة طبقية لا متناظرة 


1522 51100121621م 


أغشية لاتناظرية 1ع 1 عتتاع د سسزدم 
خط 12511 - عصضنآ مءعط1مءوطناك لمازع 01[ لمعاعستسصسوقم 
المشترك ار قمي اللامتناظر 

مقاربة 0110 
عداد غير متزامن 001011 1010115 اع تتزقم 


إرسال البيانات الغير 152115122155102 10312 112020115ع لاقثم 


متزامنة 


تقنيّة عناوتصطءء 1 عصتطء 51 أععاعدط أمد1 1700105 اعطزمم 


قربل الرقمة السريعة خير التؤادخ 
بتقسيم الزمن الغير المتزامن 
نمط البث غير 4121 - عله]/1! تعأقصة1: كنامدمتطاعسزكم 


المتزامن 


1 1011715101[ عمدط1 1" 1010115 عزوم 


بث غير متزامن 104 مر 
تحت ضغط ثابت عناووع 1 0051011 ام 
تحت حجم ثابت عمصنناه؟؟ أصماقد © ام 


متماكب فراغى - ايزومير جسم / رنحى 561510501615 عأعماكى 
متماكب فراغي غير منتظم 
6 متلقى مراقبة الحركة الجوية 


عله 511015 عتاعمام 


1501101 لتر 


تصلب شرايين م 
عصيدة دموية ال 1 
غلاف جوي - الأتموسفير/ الجو ماع م0 تتام 


15 ع تاعطامة م تتام 


رياه تبي 


ترذيذ بالبلاسما تحت 25 - /إ12م5 1355312م عتتعامو متام 


الضغط الحوي 
بلازما الضغط الجوّي 5 عتاعطامةه تنام 
ضغط جوي عتناووع2 عتاعطامزة م تتام 


أداة #ععلوع81 سابعة؟؟ عتعطمومصام 


فاصل إخلاء الهواء : 


إشارات صوتية سمعية لممع51 منلناى 


موجة جيبية سمعية 1 عمد متلنام 
مكبر صوت 

مسجل الكاسيت السمعي 
أشرطة تسجيل 

مشغْل الكاسيت السمعي 


عروض سمعية بصرية 


تع لدعم5 10لنام 
56010 عمة1' 10لنام 
5و 010نام 

اع133 عمة0101نام 


5 1110م 


بريمة الحفر - مثقب ام 
إكثار - تزايد 21 
مزيد 0 


عملية تقسية على المعدن تكسبه خواص 
ميكانيكية أكثر جودة - معالجة حرارية في الطور ال/ 
ستينيتى : معالحة حرارية للفولاذ لزيادة المق/ مة والمتانة 


أوستنيت عالطاعاكناىم 


ملم 


فولاذ أوستينيتق مقاوم للصدأ أععا5 5وعلصتةا5 عتاتصعاكنام 


حكم مطلق لإا 1ه مام 
اكتفاء ذاتي :انال 
أصالة - تصديق - اقرار ل 
تفويض 1 ذخأن 
دخول غيرمصرّح به ودع على 011260 نام 
سيارة مأناكل 
استقرار آلي - مأنالر 
أنظمة الخنق الآلي قلع 5 101116 - مأندكخ 
إجابة آله 11م مأنالكر 
اتصال آلي لله ماتنك 
صناعة السيارات ل 1 
مدى الأداء 565 مخأنال 
صاد - موصد - اوتوكالاف ع0 نام 
تطعيم ذاتي مانتال 


استجابة المناعة الذاتية 105 1016لا لتطتاه ناكم 


مرض مناعة ذاتية 1065625 01111121116 نال 
يؤتمهت 1010م 
منظومة مؤقّتة - نظام مؤتمت مع ةك 2160 مانام 
آلات مؤّتة لتو ضع 2 عندالزهآ عمره1' 22160ماناى 
الشريط 

توضيع بالساحن الوق 
مُعادللات المهايء الآليّةَ دمع جتلمبوظ عناصمل عتتقسم امم 


أتاعمطعع 212 101 2160 تامام 


مع 1م 
توهين م 
تشوّه التوهين 010 101 2 لاتتعاام 
جهاز قياس التوهين 
نسبة التوهين إلى #عىة - 12110 عللة)0055) 10 0ه لامعاام 


اتسزيش الصو 


1م801 أوع 1 1101 هنا معام 


موهن / موهنات 5ل / 2101 لالاعااكم 
سلوك - وضع نام 
خوارزميات المواقتف قططة تموع اخ عل اغنام 
اشتقاق الو ضع ع0 اتام 
مؤشر اتجاه الموقف 01101 امناءع 01[ متام 
أنظمة مر جعية كماع 5 ععمع عع ]1 عمنلدعط1 عنام 
للوضع والاتجاه 

موقف نسبة و8 ادءعم.آ 10 أععموع ]1 1115لا عل تتام 
للشمال المحلي 

جذب الالكترونات كامتتاءع 81 01 متاع هلام 
تصميم محكو م املك - سعزوءجآ مع كمد[ عابط تتام 
بخصائص 

طحن / سحل ام 
دجاجة البراري من النوع مععاعتطن عتتتدعط وأتعاه تتام 
الوائن 

سمعي - مسموع عاط ليام 
صوت الاصطكاك لع عاطنلنام 


ستمرارية سمعية نط0 عاطانلياىم 
مؤقتات مكالمة ذات صوت و5تعدطنة] علله1 لءدمها8 عاطنلنسم 
ستجابة رفادة المفاتيح الصوتية عاعةطلعء8 0دملزعا اننم 
صو 1م 
إشارات التردد السمعي 


أقراص مدمجة (0105) 15لندحكة) 0105) 01515[ أعومحطه0) 10لناخ 


5 ع 7عناوع11 - 10لناث 


سمعيّة 
تأثير صوتي 81160 متلنام 
تفاوت في حدّة الصوت ع1 مخلناىم 
ترددات صوتية ع1 و1لناىم 
إشارات التردد الصوتي 5 لزع 7عناوع1 ملخلناى 
دازة سمعيّة متكاملة 1 منلننهى 


محولات سمعيّة/ صوتية ‏ 5آ5ع112م]قطة] ععزه7؟ 01 وألناك 


قوابس خرج سمعية 15 غناما0 و1لندى 


هضم هوائي ذاتيٍ الحرارة ومحب للحرارة ادام 
ذاتي التغذية ام ه011 نام 
ذاتية التغذية عنطمه مانام 
باكتريا ذاتية التغذية ع عنطمهخ1امانام 
ايض الغذاء الذاتي منذناه طماء21 عتامه]مننم 


ذاكرة مفصولة مساعدة 
وحدة الطاقة الاحتياطية /) [آطلى - غنصتآ عمط لإتمتلتحناى 


11017 ع011115 تند اعنام 


المساعدة 

جهاز بر خخة. مساعد 671 11111115ه1ع 210 11211 تتام 
أوكسينات - هرمونات نمو نبايتة تناك 
تغذية مخلطة عونية عنطمه11 هعنام 
طفرة تصيغ الحاجة لعامل نمو عنطامهامجنام 
خارجي المصدر 

جاهزية مط نتم 
عامل التوفر/ الاتاحيّة 1ماعة2 اخلط اتوت 
تيهور - انهيار عطاع 21م 
ابيا ر/ تيهور جارف 611 عطعمقله هم 
تيار تيهوري 1ن عطعطة لدم 


أث ر/ تأثير التيهور أعع811 عطاعصهة لوحكم 


صمام ثنائي ضوئي تيهوري علط عتاعمم لوحم 
صمامات ضوئية تيهورية 15 فاع ته 1ه حم 
قدرة التيهور 

كتلة ذرية وسطيّة 
متوسط الشكل الجزيئي 


وزن جزيئي وسطيّ 


م2013 عطعطة دحم 

95 عالتاماى عع داع تل 
عمقطك تقلناعع8/10[1 ععوضع تم 
خطاعاء 117 151ناعع18/10[1 عع وضع تم 


كسر متوسط القطبية امتاعة]”1 تهاهوط ععوضءعتم 
معدل القدرة 071 عع قلع تر 
معدل تأخير الإنتشار 10127 01 هع 2مه2]0 عع دنه تمل 
متوسط التيار خطع نان لتو نتكده ”1 4علتاعع]ا عع ونع تم 


الأمامي المقَوّم 

متوسط التوتر الكهربائي -متوسط الفولتية عع ٠7012‏ ععمنء ده 
استطاعة وسطيّة - متوسط الواطية 
قيم وسطية/ متوسطات 

فني إلكترونيات الطيران 
إلكترونيات الطائرة المحمولة - إلكترونيات الطيران وعتهه1تىم 


متطلبات بيئية 2]5ع12ع17تناوعخ1 2121ع مخ كصظ دعتطماكه 


لإلكترونيات الطيران 


ع5 117 عع ونع تل 
ار 


قاع تططاءء 1 عتمم كم 


00101 عتأقمتم امم 


ضبط ذاتي/ أوتوماتيكي 
صمامات تحكم أوتوماتيكي 


5 2021101 ع1أه مانام 


محدد الاتهاه "آله - تعلساط ومناءع نآ عتخعممامانم 
الأتوماتيكي 

تمدد آلي 1121 عمخمتتاماجام 
تحكم آلي بالتردد )طلى - 101اده0) (عمعناوعم1 علأقدمانام 
إنشاء أوتوماتيكي 01 هنا ظ1عدع0 علأه مانام 
مكائن إدغام أوتوماتيكية 5عصناعة2 دمناءعءكم1آ عتأمصدمانم 
حط/ هبوط آلي هآ عتأقسدمانام 


آخذات العينات الآلية 
رذاذ ذاتي أوتوماتيكي 

نظام ترذيذ أوتوماتيكي 
تحويل آلي أواتوماتيكي 
آلات الصرّاف اللي (41131) وعسصتطاعة/ة معلاء1 عتأمسم انم 
معدات الفحص الآلي 


ضابط الجهارة الآلي لكل - [معامه00) عصسداه7؟ عتأمسامانام 


55 1211م ناخ 
ملعل م5 عتأخم مناخ 
ماع51 اعلا امد علأمسامانام 


لطع 2116 مانام 
متناو أوع 1 عاأمسامانام 


تصغير ذاق 6 1231م انام 


1 


أعننة 10 
أمتة من أجل 101 12211011م انام 


جسم سيّارة - جسم ذاتي ال حركة 800 ع1نطم مانام 


مركبات 0111 
ذاق الحركة 010 نام 
دورة إعادة م00آ عتناءلاع1]6 تنا تتستنالخ 01157 7اماناخ 


تدوير ألمنيوم العربات 

تجمع شركات كشنكث - ععطة نااك ع أاذه طددهن) ع11ام مام اناكم 
المواد المركبة المؤتمتة - اتحاد المواد المركبة للعربات 

وظائف تشخيصية 095 ]1012805 120117مأناك 


ذاتية 

الكترونيّات السيّارات 5ع عنام مانام 
بقايا فرامة العربات عنالادع ]1 تملع اذ 1576أ0 مانام 
نظام فولتضوئي ممع ]55 21010170121 0120110115 تاك 
مستقل 

قبطان الي +10أمنانام 
شروط الطيار الآل 5التعطء ‏ تباوع 1 6أ10أم مانام 
تصوير شعاعي ذاتي 12177 1010 ام 
مدى الأداء ا 


- 1018651102 عاطوععى عااقطمه تنعط 1 21 تمع ط 1 ممم 


بكتيريا عصوية تللتعد8 
بسيتراسين ماع ع8 
باسيتراسين 10]105طاتاصث علنامء2 ع0 لصخ ساعهئاعد8 
ومضادات الحيوية البيبتيدية الأخرى 

تصالب رجعي 05518 - عاع82 
حركة العودة الى الطبيعة ]21/071262 ع1نناه]< - 10 - عاعه8 
تخزين احتياطي ملا - عاعدظ 


-تاصسصخ +0 نع 1 1ناميسخ 216101 - 020550 11026 - عاعوظ 
مضخم الموجة الخلفية المستعرضة - 
الأمبليترون 

فعل خلفي 

خفاقة خلفية تقوم بمزج الحمأة باستمرار 
قوة دافعة كهربائية عكسية 


2 - 5م10 


2ك عاعوظ 
تعاوءظ8 عاعوظ 
أتطع عاعوظ 
موانع رجوع الانسياب قاع امء اع22 110 عاعد8 
ضغط مرتد 
انعكاس راجع - انعكاس خلفي 
جانب يساري من منحني الدفع المطلوب وال 
6 102 هو الجانب اليميني للمنحني 
صمام ثنائي نوع ظهر إلى ظهر عله121 عاعدظ 10 عاعو8 


عتناووع]ط عاعة8 
مم ناءع ع5 عاعو8 
ع510 عاعود8 


عمود فقري عدمطاعاعة8 
تلقيح رجعي 8 
مدعومة ملا معاعد8 
انبعاث خلفي اعد 8 
فيض مرتد ا 
موانع رجوع الانسياب قلع امع ع 10عاعة 18 
خلفية و تاريخ 18115]01 لصخ لصنامئععاعد8 
ضوضاء الأرضية 8015 تنام يععاعة 8 
إضاءة الخلفية اع ناءعاعة 18 
لوحة الدارات الخلفية وأعصةموعاعة 18 
سلك مطبوع معزلا عمداماعد8 
لوحات خلفية وعطة اماع18 
تبعثر مرتد - استطارة خلفية عع هع ماع18 
إستطارة خلفية عمتمع ا لوء اعد 8[ 
تقنية الحاجز الخلفي لاع10مقطءة 1" ممأعاعد8 
أجهزة الإسناد وع 1 (رناعاعة8 


مصدر دعم - شمسي :01 - عع1ناه50 «رتكاعوظ 


مصادر/ منابع الدعم الاحتياطي 


5 ت(رناكاع 8 


أنظمة الطيران الالكتروني 


5 101115ر 


رقم افوغادرو 1ل 2010”5ع0تلر 
أفوبارسين ل 
محاور السفينة الحوية -محاور الطائرة وعم 
زجاج طرف محوري 55 1206 - اقتتم 
وع055.آ 1ع تتطع1415211 ماع11 121ناعمث لمث امتحة 
فقدان زاوي و محوري لخطأ تراصف الليف في 5تع1طناهم© 
المزدوجات 

كاثود محوري علط لمتجم 
مُعامللات محورية كع ]ع0 أقتجم 
تشوّه محوري مر 
ترمستور محوري ذو البلى 5ماقتصععط] 0دء8 0علمع.آ امتحى 
الرصاصية 

شعاع إلكترون قلم حوري تتةء8 تمتاءعاظ اأعصعط لمتحم 
شعاع حوري 12 لمجم 
مسلك محوري عنام لمتحم 


مقاومة التشوّه المحورية - القساوة المحورية 50115655 121نكظ 


متانة محورية - مقاومة محورية طاع معن 5 امنجم 


نظام محاور ططع 515 دنجم 
نظام محاور معياري 04 مع اةز5 ونجم 
تناظر أسطو اني اع متطط 1م 
حور عصبي مر 
عصبوني عتدمعجم 


تكائف أزيوتروبي 2011م 
تقطير صامد للغليان 


سيت م 


كروموفور/ مِلُوان من النوع آزو 
1 


11121 عنتاعناع هماعط 101 علاكتلات) 5أوع 85161 8 - 8 


منحنى التلاكؤ -التخلفية - البطاء ل]1 - 8 فى المادة 


11 1م 110م0ء2م 


م1 - 0م 


الحديدية المغنطيسية 
11 - 8 جداء لمعه 1م - 8 
قبل الميلاد 86 


لظ حادث الطائرة 
بكتيريا عع 18 
ملتهمات بكتيرية 


أمعلاعع3 معوعا8 - عم0 لظ 


1210005 


مبدأ التوازن أو لبالا 02 عامإاعصوط ععمقلوظ 
الكشف الصفري 

سُطيح الموازنة 

سطح التحكم المتوازن 

شبكة متوازنة 

ربط الكرة 

مصفوفات شبكة الكرة 

طاحونة كرات - مطحنة كرات 


طهة]' ععسمهقلوظ8 

عاك 101ادمن) لععمقلو8 
81115011 0ععمقلو8 
عصنلصم8 الدظ 

وفاظ - ونتدتخ 01101 الدظ 
111 لالدظ 


براغي كروية 5ع الوظ 
ربط سلكي كروي عنذلآ 0014 +10 عسنقدمظ مزلا للدظ 
لسلك الذهب 

تلبد بالتثاقل عع" 8211251601 
قذفي عتاكتلله8 
ناقلية قذفية معط هع 0020 غناو نالة8 
مقاومة مغنطيسية باليستية ةك 1وع01]عمعة]/ عنادناله18 
حركة القذيفة ه01 عناوناله18 


حماية من الطلقات النارية دمناءء 20 عناوتاله18 
انتقال بالستى 
انتقال بالستيكى 


25201 عناوتالد8 


5 أ16 011 زققة1' عناوتالد8 


سقف منطاد لعطك مهه11ل82 
اشارة بمنطاد ع1 مه82110 
كرات المضرب 8 
بالن م18 
فوسفات عضوي عأاف و8 
خيزران 80 
حزمة - مجال - نطاق 84 


فلتر/ مُرَشُح إمرار نطاقي ع 211 ووو - لصوظ 
مرشح ثلمي 

فلتر/ مُرَشْح إيقاف نطاقي 
نطاق الى آخر - حزام إلى حزام 


تعلاط طاعأه لظ أعوزعظ8 - لمدظ 
عاط مرماة - لحمدظ 
لصوظ - 16 - لمحوظ 


عيوب في القطاع دع ع1 لمدظ 
دلالة النطاق ع1 83201 
طاقة نطاق لاع تعم8 لمدظ 
نطاق الموازنة أء0115 لمدظ 
رفض الحزمة/ النطاق أعع زع مده 


ع1 (طعاهلط) أعوزع1]8 لمدظ 


مرشح ثلمي 


تكامل ار تجاعى مهمع عام لمعم نجواعة8 
إشعاع خلفي 


مضخم الموجة الخلفية 817/4 - موكنامسخ عحه1ا لمم ماعدظ 


221كاع 83 


جاع 01 01 05112015 11ع1ط 0عووه2) ع:1ه/11 لتو تكاعو8 
مذبذب الموجة الخلفية المستعرضة  -‏ 8987)0050 - 2011025 
الكارسينوترون 

مذبذب الموجة الخلفية 818/0 - 0501112601 ع0ه/11 مه تكاعو8 
غسيل مرتد 


بكتيري لمتعاعو8 


ء/ 


صنعي بكتيري لماع نامك امتعاعد8 
أنظمة تعبير بكتيرية 101ووع 1د امتتعاعد8 
نمو بكتيري طانتده2© امتتعاعو8 
منحني نمو البكتيريا نانك طانده2© امتتعاعو18 
أس هيدر وجيني للنمو م طاتجامعع امتتعاعدظ 
كتير 


عوط ناك لو1زعاعد8 


سطح تخمر بكتيري: المادة/ السطح 


الذي تعيش أو تنمو/ تتغذى عليه البكتيريا 


قاتل للبكتيريا ع8 
مبيد جر اثيم 1ع ع8 
بكتيريوسين قطاعه ماع18 


تلوث بكتيري 
ملتهم الجراثيم والبكتريا -إن كلمة 
طاءع 83 باليونانية تعني: يأكل 
نواقل ملتهم البكتيريا 
بكتيريورودوبسين 
فيروس عصوي 
أنظمة التعبير 
الموروثي التي تستخدم الفيروسات العصوية كناقل 
حاجز 

صفائح صد: صفائح معدنية ثابتة/ متحركة يتم 219165 881116 
توجيهها للتحكم بمعدل الانسياب 
مصدات خْرَانَ الوقود 

قولبة حقيبية 

مرشحات الأكياس المنزلية 


161 11010عاع و8 


ع8 


15 عع قطدزه 11عاعة8 
نوم 010010 1ع اع 8 
120000115 


5 1760101 8216551011 111115 10تاعوظ 


عاللد8 


علصة1' اعبط 8211160 
101 عد8 


15" ع5لامطعو8 


خميرة الخباز أمدعلا 1275ع1821 
موازنة ععطقلد8 
ميزان المدفوعات عسوو 01 ععمقلو8 


مناطق مجردة دماععهم عتوظ 
تعاقب الصخور العارية 2 1001 عنو8 
بار يوم 211 


شروط باركهاوسن 0 معد تق ط1 ه18 


مزج بارومتري/ قصوري ذاتي عمتجلاة ممعم[ /معد8 
بارومتر - مقياس الضغط الجوي 


بر ميل اع و8 


اماع 810 


طوق وتجويف أععاءه5 لصخ اعضد8 
انتقال برميلٍ وتاعاقتطك اعسضدظ 
ضلع البرميل 5180 اأعد8 
صمامات تثبيت التيار - كابح 1811 
حاجز 81 


حاويات عوائق - عبوات حافظة 5 8011161 


مناطق صد 18211161 
عوائق تبني - موانع قبول نام هلخ ه15 وتعتتضو8 
قضبان قصيرة ءا 
نواس بارتون حنا لمع 5 ممامدظ 
باريون ا 
معدَّل الاستقلاب اخالاظ - عنهآ عناهطماء11 لدحدظ 
الأساسي 

استقللاب أساسي دوت[ هط ماع [دقد8 
قاعدة - أساس 835 
وصلات القاعدة ‏ المبعاث 5 لعا نساظ - عمو8 
مولد حمل أساسي أطقاط 1.020 - عقو8 
خدمة حمل أساسي عغاء5 1020 - عموظ 
تيار قاعدي معنن عموظ 


وصلات القاعدة ‏ المبعاث تعااتصط عمو8 
وحدة قاعدية 2001 عموظ 
قاعدة الديود - ثنائي القطبية ع100 07 عمو 
تزاوج الأسس: ارتباط أساسين في الحموض عصتئتةم عقدظ 


النووية بروابط هيدروجينية -الكيمياء الحيوية 


أزواج قاعدية وله ع8035 
تشبّع قاعدي 1 8356 
محطة أساس عقو8 
طرف قاعدي اقستصضة 1 عمد8 


ترددات محطة أساس إلى - هاتف عصمطط 16 عقو8 


وحدات أساسية ولصتا عموظ 


نظريّة نطاقات الطاقة - نظرية النطاق 1مع 1 مم8 
فراغ حزمة - الطاقة المكافئة لطاقة الفراغات - 28220887 
نطاق فجوة- هوة النطاق - فجوة شريطية 

هندسة ثغرة الحزمة 

طول موجة الفجوة النطاقية 
تمرير الحزم - تمرير النطاق 
مرشح عُرير حزمة / وتعالتط ومدملصد8 / عالط ومدملمد8 
مرشحات التمرير النطاقية 


5 8210153 
لاع معاء ه11 مردع00د8 
12121095 


إشارة مُزاحة اك ل ا 
عرض الحزمة الترددية - عرض المجال الترددي )82320510 
عمليات ذات السعة ع لعانساآ - طخل 1حتلصدظ 
الموجية التجدودة 


قياسات عرض الحزمة لاع اع لاق د11 طخل تل مد 


متطلبات عرض النطاق قاع صاء سيوع 1 طخل 1لصدظ 
عروض واسعة من النطاقات / الحزم عطاك مم18 
زاوية الميل عاعصة علصو8ظ 
حلقة التحكم بزاوية الميل -1:005آ 220تصحصه0 عاعصة علتصدظ 


الزاوية مابين الأجنحة و الأفق 


جانب المرشح 211 01 علصمظ 
محللاات مأشب المر شح 5+ 1116 01 علصدط 
ميل للالتفاف نا 10 علصدظ 
بطاقة مصرفية 4 عستعاصدظ 


بار - واحدة قياس ضغط - قضيب ذراع - حاجز - 8 
عائق - قضيب عارضة 
مخطط أعمدة أفقة 5ط 81 
باركود - رمز قضيبي ع000 توظ 
ماسحات ضوئية للباركود عع عل00 عوظ 
عارضة/ قضيب في الصورة عتناع 21 نم8 
مخطط أعمدة بيان لعرض معطيات محددة وفق 1م022 نمه 
متحول كالزمن مثلاً 

غربال مصنوع من قضبان معدنية لا من 
الأسلاك كما هو شائع - حجاب من القضبان لتنقية الماء 
اسلاك شائكة 

قساوة باركول 

جهاز قياس قساوة باركول 


هيكل عاري 


أعمع 112 عد 


جطعع 501 8201 


1711 لعطنو8 
15 1م8212 
165501 821601 


10 ]كلذ عتد8 


باتدورف - متغيّر باتدورف لمنحنى القشرة 
بطاريات - مدخرات 8 


مدذخرات - خلية وقود لاعن املظ - وعتع د18 
مؤشر قوة البطارية ه1201 طأاعمعهد - تإتعالد8 
رزم البطارية وخلية القدرة عطاعدعاعةط 1اء0 امك لإتعادظ 
تعمل بطاقة البطارية م 1م821 
ولع عع 112010 عطن 1" متتتباعة'؟ لعجع :20 لااعالو8 


مستقبلات راديوية أنبوبية مفرّغة تشتغل بالبطارية 


معركة التيارات قاع 1ل 01 علالد8 
بود ا 
فلرْ بوكسيت مم18 


تقدير إحصائى - بايزياني 15 83365121 


2 6غ 1312لماك عم13 زعا 1111-2 1مأععصمه0 أعممزو8 
موصل بايونت ذات قفل - شبيه بموصضل 105عع2هه06 8210 
بايونت نيل - كونسلمان 
خلية عنصرية 

نظرية باردين - كوبر - شيف ر/ شرايفر: نظرية 1معط1 8005 
شاملة تفسّر سلوك المواد فائقة الناقلية 
بنية شبكة مراهنة 


[اءعن انملا 800 


ع اناد ع16 12 8001 


طواحين الكريات 1115 لمع8 
حبيبات مستديرة متفاوتة الأحجام - خرز 1 
متوع8 


جائز - شعاع - عارضة 
ظروف حدودية للدعامة - 002016055 (إتملصناه8 سدءظ 
شروط حدود شعاع 0 شروط حدودية للجائز 

إتجاه الشعاع 1 مرو 18 
سرعة إنجراف الكترونات لإاأءم1ء/1 101111 مممنامعا8 ستوءظ 
الشعاع 

معادلات التوازن للدعامة -12]1055ان8 حياط نباو صسوءعظ 
معادلات التوازن للجائز 

دليل حزمة أنبوب أشعة الكاثود 087 ععلمآ سمع8 


تكنولوجيا طرف الشعاع 


لاع10متطاعء 1 مآ ستوعظ 


معالحة حزمية 01 تتوء 18 
إشعاع توجيه 10 صستوعظ 
مقسم الشعاع - الشاطر الشعاعي اع نام5 صستدعظ 
جائز إنشائي 5111 تتوع8 


مذبذبات ميزر الغازية 05011121015 2/1255 025 ءمنا1' ستدءظ 
الشعاعية 
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حزمة أساسية 24 


إشارة قاعدية لقصع1ك5 لتوماءوة82 
أساسية عاقد8 
كبسائبات أساسية 5لمعتسعطن) عامدظ 
مكونات أساسية 0011-15 182516 
مفاهيم أساسية 5 823516 


ميزات و مفاهيم أساسية وع7بطدء1 لمك كامععمه© عامدظ 
وظائف خدمية أساسية تقدمها منشأة قهمتاعصنا 0516© عزقد8 
ذات نفع عام للسكان 
تصميم أساسي دعاو 8251 
مبادىء التصميم الاساسية 
أنواع المرشحات الأساسيّة 
نظام الخرج والدخل 8105 - تعاولا5 أناصان0/أنامهآ عتقدظ 
الأساسي 

بوابات منطقية أساسية 


مع بعاوء0آ عاموظ 


وعم15' اع11اط عافوظ 


5 ماع60[ 82512 
مبادىء أساسية - قواعد اساسيّة وعامتعصلوط عتمدظ 
مبادىء أساسية و بناء دمناءعضاقمه© لمك دع امعملط عأمدظ 
مبادىء أساسية و عطنصناآ #ءاناطءد لصخ دع امعصلط عتمدظ 
ويك قرار 

8 معدّل- الأساس 

وصلة المعدل الأساسي البينية - 
واجهة المعدل لأساس البينية 
نظرية أسابقة 


8 عنه] عاقو8 


عع ه عام[ عنما عاقو8 


لالامعط]' عاقوظ 
هوائيات 5 لملءععء7 لمث دتمتسمعاسخ عنا1ا عاأمدظ 
سلكية أساسية وطرائق تغذية 


نمذجة الأحواض عستاع 8100 صامو8 
متجهات القاعدة 5ع ؤأقو8 
نشج بطريقة السلة عنكوء117 أعاقو8 
جهير الأصوات 5 2255 
دفعة مجموعة من المعطيات - العينات تقدم دفعة طعنوظ 
واحدة 

أنظمة الزراعة على دفعات 0011172110155 اعتو8 
تخمر بالدفعة مم 1 طاعنة18 


بلمرة على دفعات طاعاد18 
مجمل المعاالجات 


مفاعللات ذات دفعاتث 


عطاؤوعع2]0 لاعلوظ 
1ماعوع ]1 اعنوظ 


وسيط منحنى قشرة ماع ده عكتنانت [اعطاد 8260611 


فقدان الإنحناء 
نصف قطر الإنحناء - شعاع الالتواء 


155 20مع8 
015 لمع8 


مقاومة الانعطاف طلاعصعناذ5 لمعظ 
اختبار الانعطاف/ الانحناء أوع1 لمع8 
انعطاف / انحناء عصنللمع8 


مزدوج/ قرن الانحناء  -‏ عصتاصنا060) ددمتقمعحظ - عستلمعءظ 
تزاوج الاستطالة كك مقارن ل 2 انعطاف - تمدد 


قطر الإنحناء ماع11 عسنتلمعءظ 
قطر لويّ الكبل وعلط 01 عاعسدتحدآا عمتلمعظ 
فقد بالإنحناء 155 عمتلمء8 
انعطاف الصفائح متعددة 213665 0ع]2 نهآ 01 عصتلمعء8 
الطبقات 

طاقة الانعطاف ع ع انلمع 8 


إعادة استخدام مفيدة عقناع] اماع عمعظ8 
محسنات مفيدة للتربة: مواد 
تضم عناصر كلسية وجزيئات من الفيرميكوليت والبيرليت 
والرماد المتطاير لتحسين مواقع المناجم المهجورة والعوت 


ع7 لمع صخ [نهد اماع عمع8 


الفقيرة 

حميد - الاعتدال مع تمع 18 
فشل حميد - عطب سليم عتنالتة 1 معتمع8 
متقوس ع8 
كائنات قاعيّة : كائنات حيوانية/ نباتية تعيش على قاع عنطاصء8 
البحيرات والبحار 

طحالب قاعية عدعلاى عتطامعظ 
متعضيات الأعماق 1ع علطامعء8 
أحياء الأعماق ع8 
بنزين عمعممع 8 


قياس نسب العناصر '[5أ5ع10ه1طعزما5 0101/6 عمعجمء8ظ 


عند النمو على البتزين 

حمض البنزويك - الصمغ البنزويني / الجاوي لع عامهدء8 
بينزوفينون 0ع مه مع 8 
إنتاج البربرين من 06115 أصماط ناه صمناعدلهط عسمتعطمعء8 
قبل خلايا النبات 

نظرية برنولي طع1مع1' 5 1النامصمع8 
معادلة برنولي 5 111نامصعع8 
بيريليو م ممع 8 
نحاس البيريليوم 83 - ترعمم00) لقن[ ع8 
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عرض الشعاع طخ سدع 8 
اتجاه - مدى - محمل دع 8 
خطوط اتجاه الكترونية وعصنآ عمضدع8 
تر دد مزيج لاع 7عناوع11 ألوع8 


سمور: أحد القوارض الائية يشتهر ببناءه السدود فى7862567 
الجداول والبحيرات من الأغصان والأوراق 


قعر ع2 
وسادة المسامير كانه 04 860 
طبقة قاعدية تتخذ أساساً عصنللء8 
تطبق و ردم التعاعد8 مخ عمنقلء8 
إسم بيدنورز 22 
صخر الأديم: الصخر الذي يأتي تحت التربة م80 


الزراعية وتشاد عليه الأساسات 
نحل - خلية مركزة الجسم 
خلية 1اءع0) اهنا عنطنت 0ع تعامعن - ترهظ - [اع0 أخملا ععظ 
وحدة نحلية - وحدة مكعبة مركزية الجسم 


اع لعتعامعن) - 8003 - ععظ 


أجهزة الاستدعاء كه كاء! 


تصرفات 5م ألأمطذث فده تناع تتاوع ]1 10121 تقاعظ 
القيود و الفرضيّات - فرضيات وقيود السلوك 

وصلة تصل طرف أنبوب له شكل 
كأس مع طرف أنبوب آخر له شكل سدادة 


عتاقة) - لستاعظ 
1012 أمعام5 ع [اعظ 


مختبرات بيل 70115 -7_-ه اع 
رنانات الجرس اذا 
ذراع نقل حركة جرسي - رافعة مرفقية علسهضء1اع8 
هواء مضغوط بضغط جوي واحد - منفاخ 122011175 
جوف الاع8 
سيْر - حز ام ا 


حزام ناقل: حزام من الكاوتشوك يتحرك ‏ *#ملإءلاتصه0 ][ء8 


اجتراف خلفى 011 أاع8 
ضاغط مرشح الحزام: أداة لنزع الماء من ووعم2 11162 غلءظ 
الحمأة 


مثخنات مر شح حزامى داع مع اع نط1" مع11ةط أاعظ 


تزاوج انعطاف - فتل - مقارن 128امده00 1156 - لصعءظ 


ثني - لوي 


مشعات ثنائية المخروط 5 1م16 م181 


مخروط ثنائي اع111 11551176 مم1 لعتعمبة1' أوع1دمعاظ 
مستدق مازج مرسل 

تطبيقات الدرّاجة 5 معان 81 
نمط ثنائي الاتهاه 1ه ناعم 8101 
عداد ثنائي الإتجاه ع أدا20© [قطمتاءع8101 
قَرُنات ثنائية الاتجاه عام ناه لمصمتاءه 18101 


صفائحى ثنائى الاتجاه - صفيحة 02]16نصتهآ [هدمتاءءءنلزظ 


طبقية ثنائية الاتجاه 
ثنائى إيكسايتون م181 
ثنائى الوظيفة 1ع ص8 


ايزوسيانات ثنائية الوظيفة 15065 0201 اع مكنظ 
نهايات مسح ذاتي متشعبة إلى 1155 عصاصة1؟ لاء5 لعادء سمقاظ 
نظرية رياضية / تشعبية - لحل المعادلات 


التفاضلية - التكاملات فى حقول الأشعة - ازدواجية 


81 


الاتجاه - تشععب 

انفجار كبير عمحم عاظ 
عملية/ مشروع ضخم  -‏ لإتأكنا لم1 1ز0 كى - 5وعصتعا8 عزظ 
كالصناعة النفطيّة 

مصفوفة لوحة الإعلانات اماتخ لتدهط8111 
فوترة عمتلانظ8 
بيانات الفاتورة 8 عمتلازظ 


بليون برميل من8801 - 4علةالنلوء 011 1ه اعمط دمتللنظ 


مُكافىء نفطى 


ثنائى المعدن اع سا8 


قطعة ثنائية الفلز - شريطة ثنائية المعدن 


5 ع 1الدأعسزظ 


معاد عتالدأعسزظ 


ثنائيات المعدن دع لماع س8 
ثنائية النمط - ثنائي الصيغة -الشروط ا 
ثنائي الشكل م01 م8 
ثنائية - ثنائي - مقياس ثنائي /8187 
جامع للرقم الثنائي عل لإتمساظ 
إضافة الرقم الثنائي 1ك لإتمصلظ 
دارة ثنائية أتناء 1ن لإتتفساظ 


شفرة ثنائية - الكود الثنائى 000 لإتفصلظ 


مركبات ثنائية العنصر م 1810817 


صفيحات أكسيد البيريليوم 
مرشح بِسّل 


15 م0:10 نا ترعظ 


1ع11© اعووع8 


أفضل التقنيات المتوفرة ‏ 8401 - /إع10[مصطءع1' عاطهلتدحة أومعظ 


نقطة التشغيل الأفضل لآلة/ لجهاز 


خصله2 لإعمع 8111 أوعظ 


يكون فيها الأداء واستهلاك الطاقة نموذجيان 


اضمحلال جسيمات بيتا - تلاشى بيتا 


طور بيتا 


استقرار مزدوج - ثنائي الاستقرار 
إنحياز 

مغنطيس تحيز 

نقطة الانحراف 

فولتية متحيزة 

انحياز سالب 

تطبيق انحياز - تطبيق استقطاب 


لإوع106 ماع 

(3) وعاع هم ماعظ 
عققطاط ماعظ 
5م تاعء اتكاع8 
تاعء تتاع8 
الطاا *ماع8 
عاعمخ لعاعرع8 

عع ناك لعاعوعظ 
عتتنان) 8-11 
تعلناعع] عمقطاط - اظ 
عاطماة - اظ 

لككادة/ 

أعمع 112 كما 
غمزه2 8105 
ع70128 8135 
عالتوعءل! 813560 


12100 


إعداد معايير القوة ثنائية المحور 01311512) طاعصعتاد لمتعحدةزظ 


- معايير المقاومة ثنائية المحور 
نمط ثنائى المحور 


عضلة الذراع ذات الرأسين 
5 مصصفوفة البوايات 
5 دارات 
المتكاملة 

5 تكنولوجيا 
موائمة حيوياً 


ثنائى التمخرط 


عطتاعاع ناد امتحماظ 


امومع 110طاظ8 


ع 515 عأمدهط22ن) - عأاقصوط وع1اظ 


لتاعة:8 وورععاظ 


11خ عند 58101105 
دأنلاء 011 لعو و12 8101105 


/اع010تتتاعء 1 8101105 


عاط م هع 81 


علممع1ا8 


هوائيات ثنائية المخروط/ قممية مزدوجة71285عأصكى لوعنهمعذظ 


أبواق ثنائية مخروط 


15 لموع1ممع81 


طلب كيميائى 8010 - 2220تءجآ ممع 02 لمع اسع طاءم1ظ 


كيمياء حيوية 15117 لطع طاء 810 
بوليميرات مبيدة حيوياً وتعصرزاه 810021 
مادة سامّة للعضويات الحية 81 
توافقية حيوية ااه ال 0 
محاليل عضوية ملائمة 501972]5 علصدع02 عاطالغدمصرمءه81 
0 

تآكل حيوي 1200111 
مستحضرات التجميل الحيوية عع 810 
قابلية التحلل الحيوي “إانلنط هل ومعع 8100 
تتفكك حيو عاطملممعع8100 


عستااندآا عاطملونعء81:00 


طين حفر قابل للتحلل 


نتحلل حيوي 21621 
مطاط حيوى 810 
طاقة حيوية لاع 1ع ع 810 
إيثانول حيوى [ممقطاء م81 
أغشية حيوية ا 
مراشح حيوية 200111 
سوائليات حيوية 811 
مقاوم للتحلل الحيوي 181011201 
غاز حيوي 12065 
إنتاج الغاز الحجيوي ووع 810 


نظريّة احيائيّة - نظرية نشوء حيوي امعط عتصمععه81 


دورات جي و كيميائية حيوية ودع لمعتستعلاءمعع 810 


حيوي للأدوات الجراحية +135 طلاء 8101251 
مدفع جيني 21011 
بيولوجي >< تحيوىق لمعاع 81010 
تبوية بيولوجيّة نع ك لوعاعه 1م81 


تحلل بيولوجي للاحتياج 204 ؤ5زأولز[مصك لدعنع ه8151 
البيوكيميائي للاوكسيجين 
طبقة حيوية 64 لوعاع ه8101 
ترشيح بيولو جي - حيوي لوعاع ه8101 
نمو بيولوجي - نمو حيوي ه02 لوعنع ه8101 
حركية بيولوجية 


محركات بيولوجية 


15> اوعاعه8101 


5 إ1نمن1ع281010 
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عدادات ثنائية 05 لاتف ملظ 
بيانات ثنائية 


مخططات الأطوار الثنائية 


2 81131 
5 281112317 
مرتبة ثنائية - أرقام ثنائية مالع 1 إممملظ 
انقسام مزدوج تنقسم فيه الخلية الحية إلى 1015102[ /مفصنظ 
إنقسام ثنائي 1 طل8 
و قم ثنائي عط نالك لإتتفساظ 
بيانات تسلسل الر قم الثنائي 
حالة إشارة الرقم الثنائي 


511231 لالتمماظ 


5121 لممع اك لالتحماظ 


نظام ثنائي مع اواك لإلتمسزظ 
رابط 181 
حرق /إزالة الرابط 80 لعل م81 
ألياف رابطة دع 11 ع0 م81 
مادة رابطة لمتمعنة11 متعلساظ 
طاقة الترابط لاع #عص8 عسنتلسمنظط 


نموذج بينجهام اللدن : نموذج 2810061 عتاقداط تسقطعصنظ 
مكون من متحولين لوصف خصائص انسياب السوائل ثقيلة 
القوام مثل سائل حفر الآبار والحمأة وما شابهها 

شاشات مركبة في الخوذة ثنائية العينيّة 511/1125 ممداناءمصنظ 


مجهر ثنائي الناظور عمء11161505 هاناعم ص8 

نظام التسمية الثنائية عنها[عطعمده[8 01 متعاولزد امتستمساظ 

بسي خلج 

كوروه كنك كروي تسترا 5 - وذ 
121 تناءعة 810 


تراك الخيوي 
مقايسة حيوية: قياس تركيز مادة/ واحتمال تأثيرها 8102998 
على الخلايا/ الأنسجة الحية - اختبار إحيائي لعقار ما 

زيادة حيوية 120100 
حفز حيوي 1160182 0025621105281 - دولل م1 15ىؤزلماهء810 
في أوساط غير تقليدية 

حفز حيوي في أوساط 2 عتصدع 01 0[ 81021813515 
عضوية 

محفز حيوي 


251022135 
111 الث 111521101طه تصتحط] غ155ه1ضدء810 
حركة الحفاز الحيوي وأداؤه 
اختيار الحفاز الحيو يِ 

جماعة حيوية 


امناءعاء5 8102121356 


[20| 5 


بنية شبيهة بالأحياء امم ه81 
محركات حيوية 5 + 121222 
مستحضرات دوائية حيوية 1200100110 
قرصنة بيولوجية 1م810 
بيوبول -خلائط عديدات هيروكسي البوتارات عامم810 
طاقة حيويّة 12001 


مفاعل حيوي / مفاعلات حيوية 15م]عوء810 / 7ماعوء10ز8 


مدواة حيوية - إصلاح حيوي 201 


مستويات الأمان الحيوي 5اءاع سآ 810501 


غاسلات الغاز الحيوية واعط طنائ ه8105 
محسات/ كشافات/ مستشعرات حيوية 21000015 
مواد صلبة حيوية 2001 


طرح المواد الصلبة الحيويّة 
معالجة المواد الصلبة الحيوية 


2810501101 21 


لاع ماوع ' 810501105 


غلاف حيوي عع اموه810 
مثيرات حيوية 21011115 
مخفضات التوتر السطحي الحيوية 210 
اصطناع حيوي 8210 
مسالك التصنيع الحيوي 05 علاأعطامزوه81 
الكائنات الحية - نباتات وحيوانات حقبة ما 210 
تقانة حيوية لاع 10م قطعم 8101 
تطبيقات التقانة الحيوية 5 مرخ نع ه1مصطءع 8101 
أحيائي عتامزظ 
دليل حيوي عدعلم1 عنامل8 
بيوتين 2101 
بيوتيت 510 
منظومة بلولايت سطع اسك عاناماظ 
تحويل حيوي 2101111 
تطورعملية 0612]6زماءنت2[ و5وعع20 281011ههأقطة 1810 
التحول الحيوي 

تحوللات حيوية 2011111171715 
غاسللات حيوية 1211 
تجاوز 1م81 
ثنائي القطبية 1م81 


مصفوفة البوابات ثنائية القطبية 
ثنائى القطبية (1/0 


عاع هآ [دااع01آ تدامماظ 
لخ غع1اد0 1د[مماظ 
1/0 تدامماظ 


نترجة - إزالة هادع اعصعدآ ممتادعءكلتزل8 لوعاعم1ام1اظ 
نترجة بيولوجية 
إزالة المغذيات الحيوية 01 المع ابل لمعاعه 1م81 


مغذيات بيولوجية دعبل لمعاعه 1م81 
كمية محتاجة من الاكسيجين 12622820 عع 0 21ء1ع81010 
حيوياً - الطلب الحيوي على الأكسجين 

إزالة بيولوجية للفوسفور 16817201781 55نامطاتزومط5 1وعاع 81010 
أليات السكان البيولوجية5عتصممإ12 دهتنهانامه5 [دماعه8101 
- الحركية السكانية الحيوية 
عملية/ سيرورة بيولوجية 


ووعع220 [1وع1ع81010 


مستقبلالات حيوية 5 1أ1نناع 81010 
أنظمة بيولوجية 5ع [دعاع 81010 
درجة الحرارة عتناوقع21 للث 2116 1ء مدع 1" الدعاع 81010 
والضغط الحيويان 

أبراج بيولوجيّة 5 1و16ع21010 


اختبار السمية البيولوجية ع سناع زأأعلده1' لدعاع ه8101 


معالحة بيولوجية - حيوية أتاع مصاوع 1" امعاع ه8101 
المستوحاة بيولوجياً 


مواد محفزة حيوية - مواد 2216171215 لعتاقم1 نإالدءاعه8101 


عالاختاكم] امتتعند1ة لععاممم1] '7المعزع ه8101 


مستوحاة حيوياً 

مقاو م حيو أمماكاوع] (الدعاع 81010 
أحياء - علم الحياة - علم الأحياء لاعه8101 
تضخيم حيوي 2110111 
كتلة حيوية 295 
تحويل الكتلة الحيوية 1 110111255 
معامل تحلل الكتلة الحيوية أطعاءع ]ع0 نلوعع10آ 55هستاماظ 
مواد حيوية ا 


مواد حيوية علاجية عتتناعم و تاعط!' وامتمعامسماظ 
تحاليل القياس الحيوية 

يرف الببولوجيا الاستصائية 
محاكاة الحيوية - مقايسة حيوية 


تقليد العمليات الحيويّة 


15 تناع مم81 

1ع اخمعك1 علماأعسماظ 
8 
اح 1 / اع نم81 
حيو جزيئية - جزيئي حيوي تنه اناءعع01 81012 
تجمع هجين 
ثنائي الجزيئنات لاعضوي 


جزيئات حيوية 


نم0151 عتصدع :مم1 - علناعع[مسرم1اظ 


12001 


طاعون أنسوة طنوء17 عاعواظ 


ثقب أسوة عام عاعماظ 
رئة متفحمة عطنرآ عاعماظ 
فقد الو عي 010 عاعحاظ 
مرتبة حاسبية سوداء ألع01آ المعصسعء5 عاعماظ 
مثانة 20 
شفرة - توربينية 8120 


مصر اع 23 [طامزمئععاء 1 عطاك مسد 1021 لمتفاظ 
محطة بلاند فورد كامب البرقي 

فراغ - عقيم - خالي من أي تركيز/ محتوى مادة معينة علصهاظ 
- بيخ تينب حارو راع خخ 


لوحة فارغة 4 عالصما8 
قطع بلورات أحادية وعلصما8 
بالاستيسيدين ا 
سفع نم81 
كيسة أريمية أله 821350 
حجسيمات: أرومية 5 202000ظ 
غالاف جرثومي - حامل الأرومة عتعطامه 8135 
أجهزة المزج وع 261 لمعاظ 
غشاء مخلوط سلاط 4علمعاظ 
توليف قوس كهربائي عتث صخ عسنتلمعا8 
مز ائج 265 
بليومايسين ماع تإسرمع 181 


منظومة الهبوط الآلي تطعا 1320125 عناهامانة تاطاظ 
81510 الوحدة التجريبية للهبوط الأعمى 

نظام الوحدة التجريبية للهبوط الأعمى 
قرص عنفة متكامل مع الشفرات 
وظيفة بلوك 

لبنة - كتلة - كتتلى عاء 1810 
بوليمر مشترك تعاقبي 
بوليميرات مشتركة تكثلية البنية 
رسوم تخطيطية للمراحل 
حساب طليق الفاصلة علاعستطاقضة غصتهط عصنتدماط عاعماظ 
طافرات موقفة/ معطلة 


تسعاوزة لاطا 
عأ5أ0آ 81200 - عاونا 
متده2 اعماظ 


ع تاعماظ 


أعطنزاممه00) عاعما8 
5 81001 
5 81001 


5 ]1 عاءه81 
ايزوسيانات معترضة 005 لعاء810 


عوامل معترضة - محبطة قأمععى عستاءه81 


ترانزستور الوصلة 


8117 - 1121515]01 2ه 1أاع نال تد[مماظ 


ثنائي القطب - ذات الوصلة ثنائية القطب - الترانزيستور 


ذو الوصل الثنائى الأقطاب 


أغشية ذات طبقات بشحنات متضادة 5عصةءةطصء]3 عتداممنظ 


صفيحة مزدوجة القطبية 
ترانزستورات ثنائية القطب 
ثنائية القطبية مقابل 
أصناف ال 601/105 
انكسار مضاعف 

ثنائية الانكسار 

معدل الولادات 


مركبات ثنائي أميدرازون - مركبات 


اثناني الأميدرازون 
تنصيف زاوية 


عخداط 1د[مماظ 


8100121 +75 


وعللتطة] 2605نت كناوئع؟1 21[مماظ 


0 
ع 8111111 
5 طاماظ 


815 - 5 


عاعمذ مذ عمستاءءو1ظ8 


1ماعع 815 


مركبات ثنائي اللاكتام - مركبات اثناني اللاكتام كستهاعهلوزظ 


بزموت - عنصر فلزي 


1 - ع10 اع 1ه سسواظ 


مس81 


بوليمير ثنائى الفينول - أ 5عاقصوطتوعنزآهط ى - اممعطمكز8 


متعدد الكربونات 


هزاز متعدد ثنائي الاستقرار 


معدل الخظاء الث 

معدل البت 

مولد معدل بتات 

معدل انتقال البت 

فاصلة طليقة ذات 32 بت 
بات 

قار - الحمر - بيتومين 
خُمري/ قاري - من السقار 
فحم قاري 

ثنائية التكافق 

طائر أسود 

جسم أسود 

إشعاع الجسم الأسود 


11101 عاطماواظ 
8 

ألع01آ لاتتفساظ - غال8 
881 - عنهكآ بمغعط أااظ 
عاه] أاظ 

06101 غع1لقخ] أاظ 
امآ تعأقصة 1 أذظ 
1ه 15تلة110 816-32 
1815 

120001 

12010103010115 
001 8111111110115 
ل 

81 عاعحاظ 

ل86 عاعداظ 
110 80097 عاعداظ 
5 2<وظ عاعواظ 


مكعب مركزي الجسم - عع - عزطن0 لع تعامع© - نولوم8 
نحل 

مكعب متمركز - مركزي (8©0) عأطنت لعتعامعن - نيله86 
الجسم 

شبكة مكعبة مركزية ععنااهآ عنطنة لعتعامع0 - لم8 
0 باعي اضلاع مركزي 866 - 22[1ه280غاء1 0عتعامعن - لإلومظ 
الجسم 

خلية رباعية متمركزة (8)01) 221معهماء1' لعتعامعن - نيلم 
تحاور الجسم 


بنية تكعيبية مركز الجسم عتنااءعناتتا5 عأطنان لعتعاصع0 /رلو8 


وععدى 8003 


قوة جسمية عع 1ه نزللو8ظ 
مكافئ برميل نفطي 80 
بويلغ 0 
بحيرات سبخية وعكلة.] عه80 
مغنيطرون بور 18011 
نمو ذج بور اع2100 عتامظ 


نموذج بور الخاص بالذرة مرمخة عط 07 1ع38]00 تطامظ 


نصف قطر بور 015 تتداه8 
مرجل تعلزم8 
نقطة الغليان هزه عصتلته18 
مفاعل ماء مغلي 8111 - #مأعمع] م11 عمتلامظ8 
مقياس الطاقة الإشعاعية الحرارية - بولوميتر ‏ اعاءضزه1ه8 
برغي / مسمار 801 
بواسطة برغي 801 
وصلات بالمسمار او بالبرغي ع0 801160 
مقياس الحريرات القنبلي ل 1 
ربط - رابطة 5 
وصلة الرابطة - مفصل الرابطة - وصلة غصذه1 صم 
بالالتصاق 

استطالة الرابطة ع لم8 
استقامة الرابطة عتتطء اع 5121 لم8 


عداد السلك العاري القابل للثني علا عتوظ عاطمكصمظ 
عداد بشكل رقاقة معدنية قابلة للثني لذه© لماء]8 عاطقلمه8 
235 تاعمد 01 125116 05 لعأتبده]8 عئ1/1ا عاطمكصمظ 
عداد سلكي مركب على قاعدة بلاستيكية أو ورقية 
بالالتصاق 
بالالتصاق والبرغي 


580 
80060 - 201 
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مذبذبات الصد 5 مناه ه181 


فولتيّة الصد ع1 عمسلاء ه81 
مجاميع 810 
نظم التدوين 15 ج810 
دم 2100 


حاجز دماغى دموي 88 - متعتتتدظ متواظ 810001 
توافقية فى التماس الدم - توافقية مع (1ئااط تله متده0 81000 
الدم 

يطيخ 
قولبة بالتفخ 


نافخات الهواء: أداة لخلق تيار هواء هدف تجفيف/ 18101766 


اده 810 


81011 115 


تسخين مادة ما 

نفخ الز جاج 81 
عوامل نفخ 5أناعع ث 81011108 
قلابات نفخ 125 نتندمل8 
ليف ضوئي منفوخ تعطلط لدعتام0 محماظ 
طحالب زرقاء مخضرة عدعلك دعه01 - عناظ 
غين اثائقة ت:عمناء 8 
أنف مدبب 4 - اانااظ 
عدم وضوح 8 
ألواح - صورة وخطط ةمع 2 مأمطط - 802105 
ملف بكرة از صتططم8 
كتلة تمثيل خطع اع قط 80 
نسبة احتياج بيوكيميائي للأكسيجين/ هناه: 7 /]2/ 8010 
نتر وجين/ فوسفور 

حمولة السكان المكافئة 1.020 0105ة1نامزه2 أمعلهاتبانو8 م80 
لل اكحك 

كفاءة إزالة الاحتياج البيوكيميائي لإعمعاع لاه 1امصمع ملاظ 
للاوكسيجين 


اختبار الاحتياج البوكيميائي 
أنشطة «<مناوء2ع16 أعمخده© - 800 - دولا لمح - لم8 


أ5ع] 80010 


01 ا للأطهاك و'عله8 


الماء 

ب سي سي : نموذج لشبكة 800) 11ع0 0عنع امع - لم80 
فراغية بللورية ذات خلايا مككبة تتوضع الذرات في قممها 
وفي مراكزها. 


برش: حساء روسي خطاء15ه0 18 
ليف بورسيك - ليف بور مغلف بكربيد 116612 801510 
السيليسيوم 

بوزون اللقاة ا 
اختناقات كاععطع ]ه86 
قوارير دوع 8011 


قاع -- أعلى - صعودي ملا - مم8 
حرف الدفة بجهة الجناح المنخفض فى 
حالة دوران الطائرة بزاوية ثابتة - استخدام الدفة لتخفيض 


م1100 مم8 


الدحرجة دون زيادة زاوية الدحرجة 
جلمود 801 
إلكترون مقيّد 


حالالات حدودية 


ناه 8 

5 1 تناه8 
سرعة حدية لإأأءماء7 لسصنوظ 
حدود 851 
شرط حدّي - شرط المتخامة نام 8 


تغطية حلقة الحدود عع0017652© ززهه.آ 1015اعام1 لإتهلطناه18 


الداخلية 

طبقة حدية/ محاددة 12 ه80 
يقة للتحكم بسلوك طبقات ‏ 0021201 لعنزهآ لإتهلصنه8 

جريان السوائل 

أثر/ تأثيرالطبقة الحدوديّة أعه 811 تعنزمآ لإتملصناه18 

طبقات متاحمة نم8 


تقنيات التحديد - تقنيات حذيّة 
مقياس بوردون: جهاز لقياس ضغط 
السوائل في مختلف الأوساط / نسبة للفرنسي بوردون 


ع 186ل تناه 8 


80111001 5 


"851 - 15م0اع12آ لتتازع5ك مك80 


عوامل مصل البقر 

هوائي الأربة الفراشية 
ترميز سهمي 

قانون بويل 

حاصرة 

مياه قليلة الملوحة - اجاج 
براديكينين 

محزوز براغ 

مرآة براغ 

عاكسات براغ 


قانون براغ 


116 و8 
03 801175 
37[ 5اعانزه80 

أععاع 810 

اع121 اماع81 
صسنصك1 و8120 
28125 
111101 عع2812 
5 2821255 
2177[ 2812585 


ترابُط - التصاق 
تميّزات الترابط/ الالتصاق 


2118 


85020115 


مدار الترابط 011 عصنلصه8 
رفادات متآصرة - لبادات ربط 5 ع طنلمه8 
حالة الترابط ع5 عمنلصم8 
روابط - قوى تماسك 205 
جاف تماما 01[ عصمظ 
نخاع عظمي 10377 عدم8 
عظم 8 
تقنيات بوك هام 5 ت2تو]] عامه8 
جبر بوليانٍ عع 1ك مدعاهه80 


معادلات بولنيان 8011211025 تعاه5/80د10هناو8 مستدعاهه8 


منطق بولياني عاع مآ سدعامه8 
عمليّات بوليانية 18001622 
منطق يؤليان لجمع عاع0.آ أله 01 متناد تدعامه8 
حاص خريه ادل 


ذراع تطويل: أداة معدنية قابلة للربط مع مقبض / <دهه8 
مع مفتاح آلة للتمكن من إدارته / فكه بسهولة 

مضخات معززة مضخات احتياطية جاهزة 75صتاط رعاوه80 
لوضعها فوراً بالخدمة عند الضرورة 

ثقب حفر - حفرة السبر - تجويف حفرة البئر ع1مطءرهم8 


محوربصري لهوائي الرادار اع زوعءه8 
تجويف 2011 
احتمالية بورن - فكر/ رؤية 71177 ع1او11أطدط 0م ومعرمظ 
بورن الاحتمالي 

بورون 82010 


10) 12011113 201 - 1112© - اتنا[ د[ة - 1م80 
البورون - والالمنيوم كح والغاليوم - (152ل0صة - 68 - آم - 
والانديوم 

بورون - ألمنيوم 
بطاقة وسائط متعددة بورون - 1126 011التستنااث - مم8 


ألمنيوم - مادة مركبة إم إم سي ذات رابط معدن 


1م - 801011 


بورون - إيبوكسي /01م8 مم8 
انسجة بورونية - ألياف بورون وتعط11 مم8 
نتريد البورون 817 - ملالا ممعرمظ 
زجاج بوروسيليكات ادع 8015111 


801051112216 55 


زجاج سيليكات البورون 


نظام بريتوند وودز مع و5 110005 ممغاعر8 


شبكات بريفيه هآ كتولاع181 
زاوية بروستر عاعمة ذتعاو ع8 
عملية تصنيع الطوب 95 1118ماع ةل نتطة ]8 عاعتظ 


دارات القنطرة 

جسر التقويم - المقوم الجسري/ القنطري 
قناطر 

ال ساطة 


0115 عع81210 
تع 1ناعع 3 م8110 
ك1 210/ 

أاطاعتمظ 


أكثر سطو 5 أمظ 
سطوع 210 
رويان ناه 8211 
منطقة بريوان عطه/ صتنده 1 لم8 


ماء شديد الملوحة منبوذ - محلول ملحي/ شديد الملوحةعمتدظ 


عدد برينيل للقساوة 81132 - ءطصتنل<8 5وعصلمد]ط ااعصتظ 
أعداد قساوة برينيل 5 بالط ووعمل112 ااعسمتظ 
اختبار برينيل للقساوة أوع1 5وعصلضمقط الاعمقظ 
قولبة بالكبس 8 

21 


بريتانيوم 
مؤسسة بريطانية للإرسال '7812دم00 عصتامدء82020 تاكتامظ 
صلاحية الطيران المدني 
البريطانٍ 

جمعية بريطانية للحاسوب 805 - لإاعزهءه5 عام مهن طامتاق8 


5 1 اوخاترظ 


كبلات كالندر 81000 - وعاطهن هلمعل لمعنه لناكم] بامتاتمظ 
المعزولة البريطانية 18310000 


دائرة بريد بريطانيا 017 أوهط لامتام8 


اتصال بريطاني مامعه1ء 1 امتامظ 
وحدة حرارية بريطانية ختصتا لممصعط]' امتامظ 
هش - قصف لم8 
كسر قَصف ناعرط علأخترظ 
مادة قَصفة 1ع ملاظ 
قصافة 2000 
عملية التقوير ووعع0 عطتباعة ه810 
نطاق عريض 210 


هوائيات النطاق العريض 5 ل تتدط 81020 
ثنائيات القطب ذات النطاق العريض 5ع016م101 50ه81020 
كسب عرض النطاق 


100 1121511 020115تطاعتنزوخ لخ 151011 لمدط 81020 


طتهة © لوط 81030 


3158 


أقمشة مضفورة وعتاطة 1 8121060 
حبل قصير من معدن مجدول 
جدل - تضفير 


فعَالية الفرملة إنكفاءة مكبحية 


هم [هاع11 812100 

21 

ععل8 

ع طعا 8111 ععلد8 

ثاقب بريل 721015اعدء2 2020د1ئنآ امدعتصمت - عتعطامة علدعظ 

الماسي الكروي - المخروطي 
مكبس براما 


وو 81001 


متفرّعة عع م8 
متفرّعة البنية م5 لعاعصومظ 
بوليميرات ذات بنية 5 و16 لاع ماقا لعطعصدعظ 
متفرعة 

علامة تجارية عصتدلط لصموعظ 


رقم براندت 1 - وهى حاصل قسمة 1آعءطصتنالظ الصوءظ 
التشارية قوة الدفع على الانتشارية الحرارية 
شّبَه - نحاس أصفر - خليطة النحاس والتوتياء 


512201 
125 
دورة برايتون عع مج181 
تقسية - وصل باللحام 
اتصال - تقسية/ وصلة باللحام 


220 


أطله[ - عطاجهة81 


طاقة التعادل للع تعصظ معلا8 - علدعرظ 
كسر - الوضلة دعصي - علوعر8 
أقطع قبل العمل ععله1١‏ عنتماءظ علدعرظ 
تردد الانكسار ا 7عناوء 21 علمعرظ 


عاطةن) غ00 علدعع8 


كبل الفصل 
خزان تفتيت الضغط 

اغبيار 

فولتية/ توتر التعطيل/ الانبيار 
إدمصاص نقطة الإنكسار 
كلورة الحدّ الفاصل 


م01 علوعمظ 

عله 1 عتناووععط علمعرظ 
221 
7125 ختكاملعالدع81 
1ك أماممعالدء81 


111 أطاممعلدء81 


اختراقات جا 1 لدع 251 
سرطان الثدي معط أموع 81 
قفل المغلاق عاءم.آ اعععم8 


مفاعلات تكاثرية / ولودة - مفاعلاات 
بريدر- مفاعلاات القدرة 
تربية وتأصيل 


615 تعلع6 81 


ا 


انبعاج طبقات الصفائح - و1265 0ع 21 صتحسم[ 01 عستاعاعيظ 
انبعاج الصفائح متعددة الطبقات 

جزيء بكمينسترفوللرين علناءعاه]8 عمععء انمع اممتصاعي8 
جزيء يحتوي 60 ذرة كربون 


حفظة بكي عاناوصة© تإعاعناظ 
أنبوب بكي طنط لإعاعياظ 
كرة بَكي ال 
فولارينات كرة باكي < كرات عل الدطنزعاعناظ 
بلياردو الفلورين 

جزيء بكيبول علناءعه16ه]1 الدطنزعاعنظ 
تبرعم 81 
صاد - حائل: في الإلكترونيات / مضخمات اع 1نا8 


العمليات - صوان: في الحاسوب والنظم الرقمية - دارىء 


سق الكيمياء 

مضخم الصد تع كتامسط مس8 
مرحلة المضخم الصاد ع8 52 تعلتاسط عع كنظ 
طلاء صاد خخ 00 مع ]كناظ 
ذاكرة صادة 1ع ]ا نع كنظ 
مرحلة صادة 11 


أنبوب عن للضيدمة ت أنبوب صاد طن تع كنظ 


ألأنبوب الحاجز في تصميم 2ؤأوء12 عأطهن) م[ عطنا1 معاتناظ 


الكبل 

الياف مخففة للصدمة ماعط 11 لعنع ]كنظ 
تخزين وسيط - درىء لطت 181 
تجميع / خزن البيانات 01 عمصترة تنظ 
صادات - مداخل/ حواجز 5ع 8 
اهتزاز انقطاع الجريان - اهتزاز الطائرة في بداية أع كنا 
الانهواء 

قوة ناظميه - قوة ناحمة عن التسارع الناظمي غ101 أع كنظ 
خطة البناء مداط للنن8 
نظام أمتة المباني كذ - تيعأة:ز5 702105مأندخ عمتل 81 
عناصر بناء - لَبَنات البناء الأساسيّة و0 عمتللنن8 
عناصر البناء 2216131215 18/0110 عط1' 05 وعاءه1ا8 عمتلاتناظ 
الأساسيّة لمواد العالم 

تعمير المباني عاق 00 عمتللنن8 
تعزيز انظ 
موجه الموجة المدمج علتناعء 717201 م1 - لتنا 
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ونمط إرسال لاتزامني 151011 نطاق عريض 1521 8 - 
إرسال 

معرف مجموعة خدمات البث 
عريضة الحبهة - كامل السطح 
مصفوفة ذات جانب عريض 

مصفوفة مسطحة عريضة الجانب 4112 تقطواط 810205106 


5102025 
55110 أقدء81020 
521010 


وى 810205106 


وسيط ع1 1810 
قُصيبة هوائية تلاعص مم8 
فرع القُصيبة 2 قُصَيبات كلق 
قصبة هوائية ا 
عصر البرونز ععذ ععدمع8 
برونز 12105 
مرق لم8 
طحالب بنية عدعاى ه181 
متصفح 1210 


مهويات ذات فراشى 5 ف 81 


ترتيبات الفرشاة - فحمة المولد/ لاع عع ىم تامتاحظ 


المحرك الكهربائي 
فرشاتي م1 امنظ 
فراشى - فحمات 811 


فرشاة - فولاذ مقاوم للصداً 
محرّكات التيّار المستمرٌ الغير فرجونيّة 210601 100 ووء[طقنة8 


اععا5 و5وع1نتة)5 - وعط كنظ 
مولد عديم الفحمات/ فراشى 101 811511655 
مستبينات غير فرجونية 5 وو16 81151 


بحث بأسلوب فسري إجباري طاعتوع5 ععنه - عامامرظ 


نظرية الحقل ا حرج - والحرارة النوعيّة لا1معط 856 
تسبيل الكتل الحيوية 81 
أعمدة الفقاعات 015 عاططياظ 


مولد فقاعات جهاز يمكنه تقديم الهواء إلى الحمأة #هاطناظ 
بشكل فقاعات لزيادة انتشار الهواء فيها تأمين / سع أكسدة 

صخر ولك للفقاعات ذو بنية ونسيج فراغي 56026 2وااطناظ 
ما يمكنه من تقديم الهواء بشكل فقاعات لزيادة انتشار 


الهواء 

حذَّي - شدقي - وجني - فموي - فمي لوععناظ 
ينبعج عاعاعنظ8 
انبعاج ملاع م8 


انبعاج - حرج/ حدّيٌ لدعناتت - عمناءاعسظ 


بنية مدفونة وغير متجانسة - علا ع نماك منرعاع]] لعتعياظ 
التركيب غير المتجانس المدفون 
تركيب غير 12010065 2561[ 01 معنأ عناما5 مجعاعاط لعامناظ 


اختبار الحرق غ165 12 - تناه 
مضرم لهب : أداة في آلة تؤمن إشعال اللهب 18 
حرق 28111101 
تفجيرات 121115 
نبضة انفجارية عونا 15]5نا8 
ناقل/ معبر - ناقل بيانات كنا 
موصل ال معبر 0101 قناه 
ضبط المعبر 101مه00 كناظ 
متحكم بمعبر نقل المعلومات ع1 1ه كنظ 
معبر معماري قياسي علااعع! أدان1.ىم 1 120115117 كناظ 
صناعى 


شبكة التوصيل - شبكة ناقل البيانات 
هيكليّة المعابر / بنية المواصلات العمومية 


811177011 كلاه 


511 كناظ 


جلبة - وصلة - رابطة 18 
بطانات 18 
بشمان 18 
علاقة عمل - «طتطقصه126[ع3] 5ووعصاويا8 - 10 - ووعصاكياظ 
عمل 

تغيير في الأعمال طن ذوعصتقنا8 


وقع الأعمال التجارية 
مكائن العمل 


8512655 1122021 


851155 5 


خطة الأعمال ضماط د55عصتقنا8 
محافظ الأعمال 5 8105111659 
سيرورة الأعمال 9 8115111655 
لغة تنفيذ .8211 عع128اع228آ 02 لاأناءعئاظ ووعه0 220 و5وع2أكنا8 
سيرورة الأعمال 

إشارة مشغول اقمع 51 لإذنا8 
بوتاديين عصطع نل مم8 
بوتانول 81121201 
حمض البيوتاريك نك عع اماه 
وصلة تقابلية زه أأناظ 


جموعة تحكم دعنفية لإأاتتعءودة عطد7 [مخادهن) الع نظ 


فراشة 


مستقبلات التلفاز تحتوي على 25ع"ااعءع1 عاتلاعلة5 مآ اننظ 


مستقبل ضمني للساتل 
أضواء فيديو ضمنية كاطع نآ معل1ل؟ مآ الننظ 
مجهر قدرة /ا[مطناك 1ع:2011 عصتطع 1ك 21760ع12آ علياظ 
بالتحويل ومشتق بالقفز 
حملة - سائب - جسيم علاند8 
كيميائيات جسيمة 5 ناسعن علاندظ 


إكساء / تغطية جسيمة كتلية عسنل0120/عصتتدهن علاسظ 


كثافة حجمية 117كء(] علاياظ 
وصلة متغايرة جسيمية 

نقل مادي جَسِيم 

مواد كتليّة/ جَسيمة 

تشغيل مكني ميكروي جسيمي 
معامل الحجم - معامل الانبعاج 
مركب قولبة كتليّة - 82/10 - 0صناهمدده0) عمئل1ه21 علادظ 


0 1ع علاناظ 
تعأقطة 1 امتتعأاد/ة علاباظ 
5 عااياظ 
ا عااناظ 


1115 علاناظ 


5 1 علاناظ 
7 1اتاقاوع] علاناظ 
1501و علاناظ 


حجم الكتلة عصتناه؟؟ علايظ 
وصلة الحاجز الموصل - وصلة 1مأءعصمه© لمعطاءلان81 
الفاصل 

تكتل: إنجذاب الجزيئات في محلول وتجمعها في 8صلاانا8 
كتل 

جَسِيم انظ 
سترات واقية من الرصاص دأععاعة[ 2001ماء 11م 
نتوء - وسادة - انتفاخ مرسصيظ 
رامي و لاقط تعطع 02 لصخ تعطعسسظ 
فجوة الر امي 0140 اعطعصياظ 
رَمِي طباظ 
ربطة 80 
تجميع ع لم8 
طافية لإمنا18 
دافعة أرحميدس - طفوية لإعطه نما 
طافي 80 
بقبقة عاطعن8 


سجيل يورغيس - طين بورغيس علقطد ذدعع ناه 


كمبيوتر موصول بكبل 
إنشاء الكبل 
قنوات الكبل 


اعنام مم00 لعأعع ممه عاطة 
1 عاطة0) 


وأعناج[ عاطو0) 


وعاطةن) ع1 1دم1)م0 01 18010158 - ع مج180 عاطد 
تسليك الكبل - تسليك كبلات الألياف البصرية 


اختيار الكبل 


4[ )2 محادثة الكبل 


كبل تلفزيون 


دمناععاء5 عاطة0) 
خآ نجاط عللة1 عااة) 


دم نو 1رعاء 1" عاطة0) 


تلفزة كبلية بالإشارات (1774600'خن) لكك دماأكتوعاء1 عاطه0 


السلكيّة لكر 
اداة الحفر بالدق 
أنواع الكبل 
ذاكرة وسيطة 
ذاكرة وسيطة 


51 غده1 عاطة) 
وعم/1 عاطة0) 
عطعة) 


لاتامططع 11 عطاعة 


8 طعا الذاكرة الوسيطة ذات ع1 128 /زتمصدعء38 عطعه 


ا 


عتاععطع 0 


الوسيطة 1016/4/4[ ذاكرة (0128413/15) 284115 لعطعده 


تخزين مؤقت 
كادميوم 

سلينيد الكادميوم 
كبريتات الكادميوم 
هوائيات قفصية 
وافرات صندوقية 
طريقة كايسون 
لاكتات الكالسيوم 


الألمنيوم والكالسيوم 
كربونات الكالسيوم 
كالسيوم مغنيزيوم الخل 
حساب الوزن الجزيئي 
للبوليميرات 

حساب كميّات 


عطتطاعة 0 

مل 0 

005 - علتمعاع5 اسباتسل ةع 
5 - عته اناك استاتصلة 
5 066 

ل 1ه 

4 عطتطده155 0 
عأهاعة.]-0 

عستلمعلاى - عله 
هق 

عاءمطءع 1ه 

الوك 2161© 

م01 


051111 - 0اامتنااث د01 
اله 
عأداعع ةك تتناأوعمع 112 معاد 


5 ه10 ع متخ انعا 


25 علخ 1م021 


صمامات مروحية 
مرشحات البتروورث 


7 انظ 
لسسع يظ 

ع1 اا1ه تتاعااياظ 
[اءعن) تمغاياظ 
5ع الإأناظ 

عط ط نا اننظ 
ع8 

ع ع نونظ 

011 205560 - و8 


وفق قنوات صنعية من طراز عصتن!1 5ا8016 - تتقسلوط نر 


بالملر - باولز 


وفق قنوات صنعية من طراز بارشال 


عمر تحويلٍ 


عصساط الماوموط نر 


12101001535 


دايود الإمرار الجزئى - صمام ثنائى تحويل ع2100[ 5دهمنرظ 


محرك نفاث توربوفان يأخذ جزء من 


عماعصظ اعل وقومز81 


نواتج ثانوية 
وحدة قياس البايت 


ل) ترددات الحزمة 

ل) عارضة 

سكريات متفرعة الكربون 
روابط كربونية في 
تحول حيوي 
ميثيل كربونٍ 

بعد الميلاد 
سترات الكالسيوم 
لاكتات الكالسيوم 


الكابين 

علب / كابينة 
كبل 

تجميع كبلي 

شعاع التواء الكبل 
خواص الكبل 


أعلال 10ر8 
عالا8 


ع ومع اموق - 0 
و8 - 0 


5 لعطعم ه81 - 0 


0 80015 20 


الإطاع ا - 0 
دهن ماك 60 
658 

ع0 - و 
عأهاعة] - ون 


عاععطن) عتناووعءط منتطة0) 


أعصاط هت 

عاطه 

/[امتعوقى عاطة 0 
0115 لتعظ عاطه) 


1 عغعأاطة0) 


منظمة كنديّة للمعايير 


020131 5121101214 2 


كنار 600004 
سرطان ع0 
سرطان و تعرض عتناده 8 لمعتسعغعطن لمم تععصةه 
كيميائي 


شمعة - وحدة شدة الإضاءة 60 


مفاعل كادنو ا اه 


تعليب - أغذية - معلبة قصتصصة 6 
ناتىء - كابول - عارضة بارزة تع تلطه 
ييل 0 
قبعة مهت 
ختم الغطاء عمتلةء5 مره 
تقنيات ختم الغلااف 5 تقاءة 1 عستلوء5 ميد 


مقدرة: كفاءة أداء آلة / جهاز واتلتطومة © 


نمو ذج نضج القدرة 01/1234 - [عله7810 واتتدطد]8 باللتطدمة0 


سعة كهربائية ل) - ععصمااعدمة 0 
سعة المجهرية 1116105601 ععطم اع دمة 0 
سعة مستقرّة اتللطةا5ك ععصم اع همه 
مطيافية السعة 705601أعءم5 الاعاقصة]1 ععصم ا عدم 0 
العابرة 

سعوية 1ه 
تأثير ات كفاءة السعة م811 عالكنا عدم 0 
قزحية سعوية 5 عالااعومة0) 
مبجسات الضغط السعوية 75 عتلاووع 21 مكنعو م0 
مُفاعَلة سِعّوية ععطماعدع 8 علتاأعومة© 


مواد سعوية - تقبلية سعوية ععصماوطنك علتاأعومة0 


قيمة سعة علاله/ عكتااعدم 00 
متسعة - مُكنّف سَعَوي 

مكبر الصوت الالكلتروستاتيكي / 
المتسعي 

متسعات كهربائيّة - مكثفات كهربائية 


001 
عأناه اتكاع1 01 ]1ع م0 


أععلدعءم5 1101ع همه 


)0 15 


شيعه 
عامل الاستطاعة / السعة 
يجتاز - يجابه - يتصدى 


م0 

1ماعة (إااعدمة 0 
1/1 عمد 
شعرية - شعري 1ه 
تجاذب شعري / التصاق 2هأوعطل4 02 دمتاعهماكى ندالامهه 


352 


حسابات التكامل والتفاضل كنا نعل 6 
تغطية - إكساء عمت6104 
عير - معيّرة عاط 1ه 
سرعة جوية معيّرة لععموتتخ لع1ةطتاه 0 
علاقة بسرعة هوائية 7تطقصهاه1ع]آ لععمويتى عند ط تله 
مغيرة 

تفر يفا الكترو ا معير ا 1015218 لدعتتأاعماظ لعند عط له 
تعيير - معايرة 0011 
كماشة نعم لد اعم 011 


إشارات التحكم بالنداء لمع :5 [متاههك2 - اله 
من مستقبل إلى آخر 

إعداد النداء 

أرقام المتصل والأرقام 
المتصل مها 

كاشف هوية المتصل 

هاتف مُتصل 


0211 101210 

وؤوعتع 210 0311 
ملآ اعد 11د 

5 لالط عسنللهن) لصدى 021160 


0[ معاله0 


عدمطمعاء 1 عسصتلله 6 


خشسأة -الكالوس كناللة © 
كالومل: كلور زئبقي أعسرملاة 6 
سيّال حراري - الحريرة عتمله6 
ب حراري 01011 


مطيافية تبادل حراري م05 تتاعهم5 عتتاعستملة 0 


قياس كمية الحرارة - علم تبادل الحرارة لإتتاعستدم له © 
حدبة اله 
تَذُب/ احديداب تع طمطة © 


طبقة كامبيوم -نسيج خلوي نباتي لين تعلاهآ سستطصدت 
كامبري 


كاميرات الفيديو 


نط0 
105 02) 
نطاق رؤية الكاميرا بسع 01 لاعن 5متعمدة0 
أدينوزين حلقي أحادي الفوسفات 
قنطرة كامبل 
قنطرة كامبل - كولبيت 
1 نامج نار المخيّم 


و0 
5105 [اعطمسة) 
520 15غأام1ه0) [اعط مه 


تفاع 210 11:6 ]ةن 


تسليك الحرم الجامعى عستاطة0 قبامصة© 
تسليك الليف الضوئى105ام0 1ء116 +101 عصتاطةن كمهت 
بطريقة كامبس 

عمود الحديات المطقصسسة6 


معامل تحويل الكربون ‏ تمع ]00 ماوع كد00 «مطهوت 
تصحيح بالكربون امناءعء 0011 تامطعرة 0 
تصحيح بالكربون/ تلاط مهن - تامتاءع0011) حامطا و0 


كرينة 
دورة الكربون 
ثاني أكسيد الكربون 


اع طامط عد 


101010 طوطاتة 0 


ليزرات ثاني أكسيد 5 (002) ع1010:210 حامطاحة © 
الكربون 

قماش من الياف كربونيّة - نسيج ‏ علعطة© توطاط وجوت 
من ألياف كربونية 

مواد طن - وعتأمواط لمعم أصاعخ] ععطا11 ماوت 
اسيك سسؤره بالباك كريرة 

الياف كربونيّة وعلط تمطعو0 
مقاومات الغشاء الكربوني 5 ملاظ تامطية0 
مادة كربونية رابطة لمعنه عتتتة ا امطاجة 0 
أغشية كربونية 1 طء ]1 جاه ص01 
ميكروفونات كربونية م111 هط و0 
ليزرات اول أكسيد 5 00 - عللدمده]1 مطعيدت 
الكربون 


أحادي أكسيد الكربون 00 عل «مصمم دحامو 


11817 للن) - 5امأناقصة]1' أعع811 11611 عطنأمصدلط امحاجهه 
ترانزستورات تأثير المجال من أنابيب نانوية كربونية 

أنابيب الكربون النانوية 01 - وعط نام طول ميو 
مقياس فرق الجهد الكربوني 
فولاذ كربوني - اععا5 1/11104 يدن صتماط - اععاك امطاجهه 
فولاذ مطاوع بسيط الكربون 

رابطة مزدوجة كربون 8050 ع1اطناه12 وطعدن 10 ممطعو0 


اع لمعه نمطاقة0) 


- كربون 
أنبوب كربون نانوي عطنا1 امط د 
كربون مقابل الغرافيت عأنطمة0 .175 مطا و0 
مواد غنّية بالكربون 2115 5نامععة ه001 
كربونات عه 01 
يقة الكربونات لمطاء 11 عتمصمطمة 0 
كربنة - نتردة 1 هط 0 
يتفحم هط 0 
أنزيم البعداز الكربوكسيلٍ ع1025مء2 رهط 01 


مجموعات كربو كسيلية نهائية 5نا 0ع 820 الإءزهطا 01 


جسم الشّعَيرة الدموية 
هجرة كهربائية شعرية 


6 1317 امه 


1113117مة 0 


ع ة دموية اعووء"1 17ة11امة 0 
رأس المال الا يه 
شحنة ثابتة استهلالية ععتقط0 لععاط اماتمة0 
سوق المال/ سوق رأس الملل أع 11211 لقاتمة6 
نظام رأس مالي عوك أدتلة م0 
عوامل تغطية وأمععى ع ماممه0 
كابرو لاكتام ماع 01 ص60 
كابستانات - رخويات 0221 
حفظة علناومة 0 
إمساك: أسر مادة ما لأيون عنصر بالامتزاز/ تتا 
بالامتصاص مثلاً 

زمن الالتقاف عمنة]' مامه 
تصميم السيارة باستخدام وعنام0 ع1 عطاونآ معنزوعد[ 1د 
الألياف البصرية 

كاريامات ه01 
كربيد علاط 01 
كربيك الألمنيو م نال تسطبالخ علنط 01 
طلاء كربيديٌ 1 طتامعال! عسناده2 علنط جوت 
كربيد السيليكون 51 علاطعوه 
كربيدات 01 
مرككبات كربوثنائي الإيميدات - مركبات ‏ 5ع تصتهةنخلهطامه) 
كربواثناني الإيميدات 

كربوهيدرات ع1 تاه ص01 
كربون حو ط 01 
كربون - كربون هط 1 - تامطجة 6 
كربون - بوليمير ‏ لعتةئ(201 عنصوع01/عتستونع) - تامطعجو0 
سير اميكي / عضوي 

مقاومات المركب 75 00120511011 - تاوطا 1ه 


الكربوني 
هباب الفحم 


مجموعات عنقودية كربونية 


5 ملاظ - طامطاقة0) 
عاعحاظ نميه 


ع1 مايه 


مركبات كربونيّةاومواد مركبة كربونية 00122031665 01001 


مقاومات المركب الكربونى 1851560155 2هتازوه م00 ممطامه0 


نواقل كربون 


001011) 75 


غاز حامل 


حركية الحامل - حركة الحامل 


021111 05 


لاطا ميد 


تحسس الناقل 051314 - ووعععك عامتالن/ةا عممعد تع تيد 


المتعدد الإرسال 


-ععاء0آ 001115102 طكتى ووعععكة عامكلد81 عممعد متعاسة0 


تحسس الناقل المتعدد الإرسال ذات 


كاشف للتصادم 
حاملات/ حوامل 
تردّد الموجة الحاملة 
مُرحَل 

كارتيل 

إحداثيات ديكارتية 
غضروف / غضاريف 
زوق + بتر كلوقه 
مرشحات لفائفية / 
قرصية 
بنية متلاحقة 


قشرة - غلاف - علبة 


ذو غلاف خارجى مقس 


تقسية الغلاف الخارجى 


طع/خلدى - دمن 


01 

لاعتعناوع1 - ولع 1و0 

ادويق 

عه 

02151901 2115 
021138 / 15 


0110 


عاط عاؤ01[ عع 21[ 01 عع110 د 


عاك عل دع 005 
© 
عع عو0 


لطع م05 


أدوات هندسة البرمجيات بمساعدة الحاسوب 2 10015 عقه© 


كازئين - جبنين 
تدفق النقد 


ماع00 
10177" طاقة0) 


+015[ /ااعطقة0) 


بطانة - تدعيم - ستر / تغطية - إكساء: طبقة ‏ وصاقه) 
تترسب على جدار بئر وتغلفه وتكون غالباً من البنتونيت - 


المكون الرئيسي لسائل الحفر 


تغليف الحفر 

انبوب تغليف/ تدعيم 
هوائي كاسيغران 
كاسيتات 

صبٌ 

سبائك - خلائط صبّ 


خرسانة مصبوبة 


1111 عساقه 6 
عماط عساقه 0 
لتقاعء0355 
ع0 

0235 

056 01 


عاع 1ع 20من) 6أقه0) 


حديد صب - حديد الزهر - حديد مصبوب << 1208 03916 


نظام عجلة قابل للتوجيه 


صب 


عاطوععع 5 عستعاوة 0 


عطتاوه 0 


كرب وكسيلاز 


إضافة جموعة الكريوكسيل 


أحماض الك رب وكسيل 
مجموعات الكربوكسيل 
مكربن 


كر سينوترونات 

بطاقة 

حافة البطاقة 

توضيع صندوق بطاقة 
أقفاص البطاقات 
حيط البطاقة 
موصلات حافة البطاقة 
ا 

شلل القلب 

بطاقات الكترونية 
مناورة «لامبالية © 
تعاقب مهني 

قنطرة كاري - فوستر 
ثقافات كاريبية 
ليزرات اول أكسيد 
الكربون 

قاعدة كرام 

جامعة كارنيغي 
ميلون 

فعالية دورة كارنو 
دورة كارنو 
شريان سباتي 


طرق لرسم الخرائط التخطيطية 


كاراجينان 


0210 :/135 
001 

5ك عامط 01 
0105 علاللا:هط031) 
0ع لاط 1ه 
تلاط 01 

عع 001110 

1ع 1اعع 001100 
0115 1) 

60104 

ع0 - 02310 
1نا 10 عع 03 0310 
5ع 0310 


00104 2105 


0310 120186 15 


أو 11ى 0010132 
2 0) 
0005 


11 مم11 ع1 


017 001661 
81108 تعاوه] ع1 


لمات نوعط ط يه 


55 00) :11020 - مط ته 


علناكا 5 تع مس0 


0141 - لإاأؤتاع كتطنآ دهم1اع/ةا عاأععصعد0 


لطع 8111 ماعن - امعد 


اع امعد 
0040 
غ10 أعم 0312 


2) 


حامل - حامل شحنة - حاملة طائرات 01 


أنزيمات الإرتباط بالحامل 


825 لمناحظ - عرد 


تأثيرات زمن إنتقال هاعء8]1 عصة1 اتقصةء] عوتمطن معتمد0 


حامل الشحنة 
تردد الحامل 


لاع عنوع 11 لم01 


شاشة أنبوب 5 - 011 - عطنط' 1833 - علمطاة 
الشعاع الكاثودي 

أنابيب أشعة المهبط - مرقاب01815 - ووطنال زه علمطلده 
أشعة مهبط - صمام لأشعة المهبط - أشعة الأنابيب 


الكاثودية 
مهابط دعل م طنة 60 
حماية مهبطيّة دمناءعع ه60 عنلمطتة 6 


أيون موجب/ كاتيون سمتاو6 
تخفيف التبادل الكاتيوني 
الأيوني الموجب 

مقدرة على مبادلة الأيونات 
الموجبة 

مبادلات كاتيونية - إيجابية الشحنة 


عطتطع 501 عع ممطاعحظ - 0ه 1د 
لاأأعومةن) عع تمعد وماد 


86 علمه اد 
بادىء كاتيوني - مبادر كاتيوني 12112601 علطم اه 
بلمرة كاتبونية 
فيروسات التوائم 
مادة مالئة وكاتمة وعازلة للماء تستخدم عمتللن 22 - عللنحة© 
في أعمال البناء والإصلاحات 
يسد الشقوق - يمنع التسرّب 
علاقة السبب صرتطقطه ماع13 اأمعع]81 - مخ - عدندد0 
والتأثير: علاقة تربط مابين نوع العامل المسبب وشدته 
واستجابة الوسط الخاضع للمسبب ومدئ. تأثره 


0 عنطه اه 


15 1120ا م0 


لابح 


بناء موجه 005111 عقن 
لاذعة عتأكنة 6 
على عاتق المشتري 01 أمظ دع ك0 
تكقيف هخ 011 
ثغرات 01 
تجويف - ثغرة ك0 
ثغرة الفجوة 6 لكايه 

/ا02 


ميثان طبقة الفحم 
كاشف جهاز القرن بالشحنة عع 0001 
112 0010 


0066 


جهاز قرن شحني تصويري 
التقاط وتخزين الفحم 

سي 2013طع11 نزلم© - 20ع5] - ء015آ أعومدده02 تام8 - 001 
دي روم ذاكرة القراءة فقط للقرص المضغوط 

سي دي قرص مضغوط 1015 اعد م مك 010 


مشغْلات القرص المدمج حٍِ مشخ[ الموسيقى 212/625 (01© 


[مزمء 


سبيكة مصبوبة 
خليطة/ سبيكة خلائط/ سباتك صتت ولإ10[ى/لاهالى عستاقده 
111 - 11 - 1 فئات الرؤية 


10لى عستاود)) 


لإخنلتط نوالا 1نآ لمك 11 - 1 .001 
مسارات أبضية 5 عامط مله 0 
كبح أيضي 
أيض 

أيض و طاقة 


1 علناهط ه01 
011 

812181 لمث سمتامط ه01 
بروتين مفغل للناتج الأيضي طاع 810 01د كتاعى عاتاهطمته 0 


كبح دمي 


نه أطنطم] عننامط ه00 


كبح الناتج الأيضي مهودع 1م ] عالامطهاة 0 
كاتالاز عم لم60 
بحفز 00015 
عامل مساعد - حفاز - مادة تضاف إلى تفاعل ‏ ]5لإ00181 
كيميائي لتسريعه 

محفز ات 0000 
و سيطي - حفاز عنا لماه 
ترسيب لبخار 173701 لدع تسعط0 عنانز[ماة 0 
محوّل تحفيزي تع تع كط0© عنالإلماة © 
تقطير هدام تحفيزي عسناعه 2 عنارزلماه0 
أغشية محفزة عط طا ص ]1 عنانرلهخه0 
أكسدة تحفيزية ده 020 عنانر[منه 0 
منجنيق النامة 01 
كارثى عنام ه151 


فشل كارثى - انهيار كارثئئ عتلالتة 1 عتطدزه مهاه 


تلف بصري كار ثي 0010 - ع228تة0آ 1دع1ام0 عتطممخاقة21 0 
مستجمع الامطار 

مياه مجمعة من السطوح 
مطلق : غير مقيّد /) مشروط - صريح 


و1 الاعمتطاع ته 0 
1001 حدم1 اماع سطاع ته 0 


ع0 


أصئاف مر الزجاج 55 01 5ع11مع غ01 
ذائة ذ 17معع021) 
8 فئة 8 لامع ع1 
1 ظ عاز / طريق الفئة إة#وطلدط 11لى 8 لزتمععاو 
ل) فئة ل 0216801 
كايثبسين ع0 
أو ب أجوف - القسطرة ماعطا 
قطب سالب - مهبط - كاثود علمطتة 6 


أنظمة أجهزة الهاتف صنعاةز5 عدمطمعاء1 علتطاه]/1 مهلناطاء© 


الخلوي المتحرّك 

هواتف خلوية وعصمطط تنه 1نطاءع 6 
مواد صلبة خلوية 1 هملاع 
سيللولوز ع5ه تنلاع 
سيللولوز بلاستيكي وعتامةاط وعده1نا لاع 
أعلاف سيللولوزية مكاءماكلعء1 عزوه 1ن ااء© 
ألياف سيللولوزية وزعط11 عزوه 1ن ااء© 


سُلَّم/ تدريج سلزيوس - مقياس سلسيّوس - 50316 ونااواء© 
المقياس المئوي لدرجات الحرارة 

اسمنت و خرسانة 
ملاط السمنت 

عملية إنتاج الأسمنت 
كربيد إسمنتي - كربيد ملتصق 


كربيد الحديد - سيمينتيت 


عاعتعطه) لمك التاعصرع 0 
:1101101 امعمطع 0 

5 101اع 2001 اتاعصرع 0 
ع10ط 1ن لع تمع مع 
عا معممع 0 


شبيه بالإسمنت - إسمنتى الصفات 0ن ماع مع © 


قنوات مركزية 5ا[عط طمن 20ناه5 20ناهم تناك لمك تعامعت 
وقنوات الصوت المحيطي 

مركزي التغذية ع لماع 
تردد طول الموجة المركزية طاعدعاء:17/21 إعمعدوءءط معامعء0 
معاوقة مركزية عم لماع 
مركز التقوس/ الانحناء لله كلت 01 عاط 
مركز الثقل لإخخنئة 01 01 تعامع0) 
مركز الصدم أوكناءمء2 01 تعامع 0 
مركز الضغط عتناووع 21 01 ماع 


طاحونة غير مركزية لم0 ووع 1ع امع 
سانتى - جزء من مئة تلمع 
سنتى بواز- وحدة قياس اللزوجة م0 - عوزهمتامع 0 


خفي 570 0 بواز) وحدة عوزه2 10-2 > عؤوزوم تامع 


قياس اللزوجة 

كمبيوتر م ركزي عاطم لاوتخمع) 
عضو مركزي تع طصدع ك8 امختمعت 
مكتب البريد المركزي ع011 لمعتامع0 
وحدة المعالجة المركزية ‏ []آ02 - أتصتآ عصتووعممءط لمعامع0 
مركز التخزين 01 دوعا لامع 
متمركز ع0 
مفهوم المركزية أمرعع د20 لعقتله امع 
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مشغلات القرص المدمج 0 وك 5ل رهاق 
التقليدية 
قرص مدمج ذو ذاكرة قرائية فقط 01 مه 


سواقات قرص مضغوط لذاكرة القراءة 2:05 801/4 602 


فقط 
مؤشر اتجاه الرحلة 601 
متمم 4لا[ ماده 
ملاحة نجومية 15 لزه ناودع 1كدل8 اهتاوعاء) 
خليّة - خجيرة ضغط اه 
خليوية - محاكية عتأعستكة - ااعنم 
تمايز الخلايا له مع رع 1ل اعنم 


تفريغ الشحنات - تفريغ الخلية عع تقطء 5و1 1اع0 


خلخلة الخلايا م151 1[ع0 
طرائق تخريب الخلايا 5 11110[ 0611 
أطباق حضانة الخلايا وعطوندآ صمتندطباعم1 لاع 
غشاء الخلية عمةءطصء ]32 1اءعم 
نواة الخلية قناعاع 8 1اء0 
هاتف خلوي/ خليوي عصمطط 1اع0 
موقع الخلية عازد اعم 
جدار الخلية االعين ااه 
غلة الخلايا والابقاء عليها - ععمهمعاصنة]31 لصخ لاعلا 1اعه 
الحفاظ عليها 

قبو التخمير - مرحلة التعتيق قلاع 
أنزيم حلمهة السيلوبيوز 15 نتطه1طه1]ء 0 
سكر السيلوبيوز وهو سكر ناتج عن السيللولوز 61056ه1اء0 
دراسة الخلايا وعتصره1اء © 
خلايا /, خانات ولاع0 
خلوي تلمالاء0 
علم الأحياء الخلوي ع 1م80 عمواسطاءع6 
مادة رغوية/ خلوية مقلّدة ‏ لمنمعله]1 عتاعستصواظ عقلنالاء© 
العجليات اطيوية 


خليوي رغوي/ اسفنجي ده عتماسطاء6 
موادد سينك خلرنة رفوي 
اندماج / انصهار خلوي 
أجهزة الاتصال الخلوي 
روابط أجهزة الاتصال وعلصنآ عدمطمعاء1 عاطه]3 عملسطاء6 


الخلوي المتحرك 


15 تنوه هل نطاع0) 
1 ةلطاع 


عدمطمعاع 1 عالتطه]8 مان لاع 


حاملات الرقاقة خزفية 
الطرف 


1ن نط لعلمعآ عتستوعع 


مغانط سيراميكية وأعمصع 2 عتمتونع 0 
مواد خزفية - سيراميكية - 5228156 - 19[15ع]2/12 عنصةمء0 
لاذعة / ذكية 

مواد مركبة ذات 011005 - 5عالة 001260 8121122 علسوعع0 


رابط سيراميكي 
مادة سيراميكية رابطة 


ميكروفون خزفي/ سيراميكي 


11 عالطا عتمسدعع 0 


عطمطام م1112 عتستوعع) 


مساحيق سيراميكيّة ع0 علمطونع 0 
تصنيع المواد السيراميكية عطلووعء2]0 علمتونع 0 
معالحة امدنع لمعته كل ة4 عصتووعءمء2 عتمتومع 0 


لسيراميك المتطور 

أمنيوم مقوّىٌّ بالسيراميك 112 تتحتنااث 4عع101طاعاآ عتصسوعع0 
مادة مركبة من 1/11/1005 1012 تناخ لع1076طاعآ علمته جع 
لأمنيوم المقوى بالسيراميك م 
تشكيل دوراني للسيراميك 
ارات سظيحة لويم 
لسيراميك - طلاءات سطحية سيراميكية 


متاتطتو ع0 


5 510111266 عتمتو نع 


متسعات أنبوبية خزفية/ 5 121ناطانا"1 عتسوحعع0) 


سير اميكية 

سير اميكي / مواد سير اميكية وعتسةمء © 
مواد سير اميكيّة 5ع وعتسومع0 
دراسة البنية المجهرية للمواد السيراميكية ‏ لإتاطتة رع مسةءء0) 
سرمت - سبيكة خزفية أعمع 0 


مادة سيراميكية معدنية 1ن نمم 0 - أعممع0 
مركز تنسيق فريق الاستجابة عاطع0) 81105م01ل0601© 02811 
للطوارىء المتعلقة بالحاسوب 


شهادة إعفاء من الخدمةععتتارء5 10 عمدعاع] 015 عاأدع تاي 


شهادة - اقرار - وثيقة عع 
مصادقون ع0 
تصديق عطا رع 


5 مجموعة الوحدات 
بلمرة حية بالتكائف 2352]105ع20مع199ه20 1015© - ستقطت 
عمددات السلسلة 
أطوال السلسلة 


دأتطل]ا 01 بمعاوزك 005 


0 لتق 
عع تقطن 


قطاعدع سآ ستقط 
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عتتاووع 21 01 تامع 


مركز الضغط 
طرق الرجة بلكو 


طاعمعاء عه 117 عتامع 


مفاتيح السنترال وعطع 511 عرع امع 
نابذة مركزية لدع د تتامع0 
إرذاذ / تقسيم لذرات نابيذ  -‏ صملامعتصرماك لمعدتضامع0 
0007 

قوة نبذ مركزية ععده1 لدعد تامع 
مضخات نابذة 5 1521 تامع 
نبل ده امع امع 0 
أجهزة النبذ المركزي تامع 
سنتريولاات و0 تامع 0 
تسارع جاذب مركزي عع عع لماعم تامع 
قوة جاذبة مركزية عه1]01 لقاعم امع 
بصريات عاكسة 5ع07]1 عللتاءعع1!ع]1 1[دع7أعستطلزة - مجامع0ت 
متناظرة مركزياً 

مركز سطح ع0 
سيفالوسبورين مهمو امع 0 
سيقيم ومتعطمع) 
سيراميك عتصسسةعع 0 


إكساء/ تغطية بحاجز خزفي/ 
سيراميكي - طلاء سيراميكي - واقٍ خزفي 
متسعات خزفية / سيراميكية 
مقاومات الرقاقة السيراميكيّة 
مواد مركبة سيراميكية 


ناه 0) 8212212 علممومع0 


5 اهلع 0 
5 وتلطن عتسمتوعع 0 
15 06131011 


مركّبات خزفية - سيراميكية علمطة ع0 


أجهزة خزفية/ سيراميكية - عناصر وععانء 1 عتسورع 0 
سيراميكية 

متسعات ذات أقراص خزفية / 15مأعدمةك0 عاقلط عنسهمع0 
سير اميكية 

ررم خزفية ثنائية 5ء128ء22 (1012) عصاآ هآ 1[هنادآ عتستممع0 
الخط 


محرّك سيراميكي 
ألياف خزفية - سيراميكية 


عطاع مط علمستومع 0 
واع 11 عتصسومع0 
وقود خزفي - سير اميكي اعنا1 عتستوعع0 
صفائح/ لوحات سيراميكية واعصدة2 طتدمءنزعده]] عنتسومعء0 
بشكل عش الفحل 


عوازل خزفية - سيراميكية 15 عتمته © 


دارة لموازنة الشحنة 
جهاز إقران الشحنة - «(001) - ووذنع2آ 0م1منه0© - عوتهطت 
جهاز القرن الشحني 


5 117 - 1ن - عماناء0آ 1601مناه) - عع نتق ا 


ألناء11) علاعمفلوظ - عونتم 


00046 - دواع متهن لعكخ عماتاعء0[ 160مناه0) - عع نتق ا 


كاميرات جهاز القرن الشّحني 


كاميرات ‏ 00آ0)) - 72عمتمن ماع12 1640مناه) - عوتقطات 
الجهاز المقترن بالشحنة 

نقل محدود بالشحنة 501 لع اطاط - عنتقا 
موازن - الشحنة 015 - عو تمت 
حامللات الشحنة 00186 
جهاز التحكم بالشحن لاه مه عع نم0 
توزع الشحنة ده نط1 عع عمط 
حجب شحنة م131 
بلمرة بانتقال الشحنة 2 22110تتعصتزاه2 تعأقصمء1' عوتقط0 
مشحون !هق 


جسيمات مشحونة وعاعتاحةط 0121860 


مشحون لاسطوانة دوارة موصلة للضوء 
شحن 0000 


1 ماع نلمءم0]م0طظ ع طتتة 1301 لعع 121 


قانون شارل 541 ازكاللك :اه 
اختبارات الاصطدام 5 أعدمحص1 1200 لصخ تزمتقت 
لتشاربي وإيزود 


اختبار تشاربي للصدم : اختبار مشابه ]و16 أعومممط] (إمتقطا0 
لاختبار إيزود باستثناء أن العينة المثلومة توضع في وضعية 


تفحخم سمط 
خرائط - محططات 1ق 
مرشحات تشبيشيف وع 11 تاعطاوزإطعط0) 
فحص - تحقق عاعع © 
رمز المعاينة اع 1م عاععط0 
قاطع عائم مع طعا غدماط عاععطت 
صمامات الاختبار وله عاععطات 


تدقيق - فحص -- تققحتو فق امن وتقبيذ كستكاءععط 0 
تحقق من 
مخلب 


طوعط عمتكاع عا 
عتواعط) 
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سلسلة أحداث دع 01 لتق 


بوليميرات ذات سلاسل تتقط0) 
تفاعل بلمرة تسلسي 7 انق 
تفاعلت متسلسلة ع متم 
قصّ السلسلة اللا اله 


سلاسل 


لاع010تاعع1' لصخ ععمعك5 11315ع 85121 ص1[ وععمع ]الفط 
تحدذيات علم المواد وتقانتها 


كه زه لكك الاتناواه 
نط1 


تسلق مفاجئ وحاد مااع ص61 
تغيّر القيمة (0017) عبطة/؟ - 2ه - ععصقط0 
تقارن التغيير عسنامنا0 © عع سق 
مفتاح عكس الحركة طع 511 ع ممع مقت 
قناة اعمسقطات 


عرض نطاق تردد القناة طخل مدة اعمصقطا 


تشكيلة القناة نط0 أعمصفطت 
طافيات تأشير القناة 5 ع ننعاتة/1 اعمصقط0 
قناة نوع سالب م1 81 اعمصقط 
بروتينات قنوية قطاع 0 أعمصقطات 
مقاومة القناة ععطماوزوع18 اعمصقطت 
تحويل القنوات عصنطء 511 اعمصقطكت 
مخطط مادة الأساس 5ن - تعصماط عندءأوطناك لعاعمصقطات 
المقنونة 

اختلال - شواش كاه 
مرافق ولق 
فحم - فحمي 1 
حرف عع 01 
عرض الحرف 1317م1015 ماع ه01 


حدود خانة بت الحرف 


مميز - الصفة المميزة - سخاصية 


عمنلصناه8 1اعن) خا و”تعامع م 1م 
خاو تعاع ه0151 
معادلة مميزة 
منحنيات خاصة بالمرشحات ‏ 765اتنان) 11162 عتاكتتعاعه هط 


ع نأ و تتعاء 01212 


ممانعة مميّزة/ طابعيّة ععصملءمحم] عتامتتعاعه مط 
حروف ان راق 
أحرف بالثانية 4جمع56 نع واعاع 2 0121 
فحم ح- فحمي 00101 
شحنة اه 


معالحة كيميائية قصتووعءه22 امعتسعط6 


وع اعم ه26 نوع امعط 


غراس كربيادة 
جودة كيميائية لياه 11/211 عسمتلصةد[ا 01 نوانلهن0 لمعتسعطك 


شرب 

جذور كيميائية كلدع له امعتسعطات 
تفاعل كيميائي ده أعدع8] المعتسعط0 
تفاعالات كيميائية كه ناعوعم ادعتصسعطان 
مقاومة كيميائية ععطمأاواوع ]1 لدعتسعط0 
مجسات كيميائية 795 61 1ع 01 
انز ياح كيميائي اأكتطد امعتسعطت 
تخصص كيميائي /[القاععم5 لدع امعط 
كر شيح الأبخر 0 0/1 - 12110 كص] عودرهة؟؟ امعتسعغطات 
الكيميائية 


تحضير الأبخرة كيميائياً 0/5 - وزوعطاصرة عومه؟؟ لمءتسعط) 
تقنية الترسيب عناوتصطاءء1' 5ه61زوهمء2آ عناهحيدل؟ لمعتسعطك 
ببخار الكيميائيات 

طرح الفضلات الكيميائية - 1150581 - عاقة/1آ لمءتسعط0) 


التخلّص من الكيميائيات الفائضة 


تجوية كيميائية ع تع طاوء 17 امعتسعط6 
مرتبط كيميائياً مه «رالمعتسعططت 
مواد سيراميكية ‏ 08)05) - وعنصومعن0) 0علصه8 (رالمعتصسعط6 
مرتبطة كيميائياً 

ليزر مضخ كيميائياً اعقةآ لأومصاط :زالمعتسعط6 
زجاج مُقَوَّى 1255© لعمعطاعدع مك5 لعمعطعنده1 رالمعتسعطاكت 
كيميائياً 

مواد كيميائية دوع سعط 
تناضح أيوني 11م مده ممع ات 
مواد كيميائية ممتزة 1 لطاع 01 
امتزاز كيميائي 3 12) 
انتشاف كيميائي م01 5ع 01 
كيمياء 5117 معط 
ذاتي التغذية الكيميائية عنطم 110 هه معطت 


كائنات حية كيميائية التغذية ومجبرة عليها 11[مه]هط)نام سعط 


تحطيم جدار الخلية كيميائياً 5 ع6 
محيط كيميائى معطم ذه ع6 
مفاعل حيوي منظم كميائياً 01 


وسط زراعة أحد مكوناته فقط محدد للنمو ععن16نا© 06]أومستعط©) 


ببتيدات مستخلبة وعلتنامعء2 عند اع 
عوامل مخلبية أصععى عسمتتداعط1 0 
حزمة التقيّل الكيميائية 081 - لإلتقاام متدءظ [مأعسعطت 
كيميائى امعتسعط 6 
إزالة 671 15نامامزدهطط لامعاع81010 - امعتسعط 


كيميائية - بيولوجية للفوسفور 

توضيع بالأبخرة (آ/ا) - جه 1اأزوموع2آ تممه - امعتسعطات 

الكيماوية 

إدمصاص كيميائي 

حامضية التحليل الكيميائي 
5 - علأاءعسصاعمظ ععد تناك لعأوزومكى امعتسعطا 

هندسة السطوح الُساعدة كيميائيا - سي أي إس إيٍّ 


مم نع اطع طن 


1ع ث 5زةنزلدمكخ امعتسطعط 


ارتباط كيميائى عمنتلصهظ امعتسعطكت 
روابط كيميائية 5 اأدعتسعطت 
تِ ولع كنظ امعتسعطت 


5 نع 1ع 


خثر كيميائي 1 لمع تصسعطت 
عناصر كيميائية دامع سعا8 امعتسعط0 
هندسة كيميائية عط المعتسعط0 
معادلة كيميائية ده 5 لمعتسعطات 
توازنات كيميائية نظ لمعتسعط0 
نقش - حفر كيميائي - تنميش عستاعاظ لمعتسعطت 
استخلاص كيميائي ماع عاد ادعتسعطان 
مغذيات كيميائية وتعلعع" لدع تسعط0 


عمتسده] امعتسعطا 
عه" لمع امعط 


مركبات كيميائية عضوية 001222011203 عتصدع 1202 1دعتسعطات 


حركيّة كيميائية عل امعتسعط0 
ليزرات كيميائية ع1 لدعتسعطت 
عملية كيميائية ان - ووعءمع لوعتصفباءء81 امعتسعغطت 
كاي 

تغيير كيميائي 11ل امعتسعط0) 


مركبات كيميائية عضوية 00122011205 علصدع02 ادعتسعطات 
فوق الكمون الكيميائي - جهد 


تامع نه2 لدع امعط 


نماعع 2 لوع امعط 


5 1621ماع 0 


لقمة الازميل خزظ اعمتط 
بو حر شفي نك لف كاف 35 لاه 
كلورامين وع هه 6011 
كلورامفينيكول مع تمع طم موه 611 
و ع1 
هيدروكربونات 011 - قدهطاتدءع ه1170 لعأمصترملطات 
مكلورة 

كلورة 011011 
منتجات جانبية للكلورة 5أعلل6ه - نز8 هم اأمساتءه 1ط 
مكلور 601101 
كلور عمتره 61 
تحليل كلور 15 مخ عسترده 11 
ثاني أكسيد الكلور 1110 عمترملاطكت 
مغذيات الكلور وجعلعع" عستره 61 
كلور من الملح أل52 سوعط عسمترم اكت 
نترات الكلور عاأمعالط عسترماطك 
كلوروبنزوفوران 211 112) 
كلوروفلوروكربونات و) 1ن - قوط جدء 11012011100 
كلوروفيل - يخضور [اتتطمه ه61 
صانعة يخضورية - كلورويبلاست +125طزه02 611 
كلوروكوينون 0ط ننه 010 1ط 
خلايا مبيض الهامستر الصيني مته 
إختيار إحداثيات 010102165 - 0ن هلدع 01[ 01 عمامط0 
الملاحة 

طور متوسط كوليستري عققطامه5ع21 عترعاوع اه 0 
أنزيم أكسيداز الكوليستيرول 02025 أمععاوع ام 
خلايا غضروفية وعازء 6002010 


عزيواظ غولاولة بمقطعة 


تقطيع عصاممه 0 


ف انفكا زه زفاواه 


وتر الدائرة 0004 
اتجاه وتر الجناح 6010115 
مصمم لع طمماع مع1ه 01 
تصميم لاقع مع:1ه 1 
زغابة مشيمائية عتطم مط 
حمض الكوريزميك لأعى عتسستءمطك6 
كرومل الولف اق 


لون عتأمسسمع6 


كيموستاتين 

كيميائية التغذية 

ذوات التغذية الكيميائية 
معاملالات جينشوف 
حادثة تشيرنوبيل 
مفاعل تشرنوبيل 

ثلمة- حز شيفرون 
نموذج شيفرون 

اتفاقية شيكاغو 


01 

2) 15 

ممه عط 

5م10 0ع 

دع ع ]ع0 01ساأمعط 
خطع عع الإطا همعط 
0اعوعم الإطاه معطت 
8317 ععلدء مز دوع 
طعأاهل8 جام عط 
لع جم عط 


0112280 


موظف أمن 0150) - تتع011 7ا1تتاعع5 1ه لأممتام كص[ اعلا 


المعلومات الرئيسة 
قانون تشايلد 


تدويم صهارة كتلية بالبرودة 
رين فرغل درينة صبرارة بتخفضة 


قط 011005 


عتتصسامك5 غاءع21 عاعماظ التطا 


ممع التطا 
07 اسك عتاع مستا 


أجزاءه مُشَكلةٌ - من أكثر من كائن باستخدام تقانة الدي أن 


كيميرية - خليطة 


جذاذة - رقاقة - دارة - متكاملة 


حاملات الرقاقة 
رقاقة طرف الإطار 
لصق الرقاقة 
حجم الرقاقة 
سرعة الرقاقة 
رقاقات من خشب 
لاانطباقي - كيرال 


مااع خط 

5 )2 
عده[مصتط 
متا 

1ن ولط 
عمتنة1 ل0مع.آ مرتحا 
متطا) 
512 لط 
عم مإتطا 
وملطا 
لمختطت 


زاوية الالتفاف/ الحلزنة - الزاوية الكيرالية فاعصك لضمنط 


مركبات وسيطة كيرالية 


جريء مراوان - كيرال 


أطوار كيراليّة - أطوار لا انطباقية 


لولبيات فائقة كيرالية 
لا انطباقية 


0 


معام لمختطات 
علنعع[ه14 امخخطات 
ااه 

نكف لكا قلح الث لواه 
اكاك راق 

موقط 


5 50 الات 011 


محوّلات دارات لوحات 


التحكم 


قاطعات الدورة وععلدع 81 ننه 
بطاقة الدارة 4 أانناء 01 
كثافة الدارة اأأقصءجآ تدعت 
عزل الدارة أنناء 01 
خدمة البيانات ذات نمط ععاتادء5 10210[ عل210 اتداء 1ت 
الدارة 


نمط ‏ و5ععلادء5 لصوظ ععزه1؟ لصخ باعععم5 ع5100 أتنع كت 
دارة لخدمات النطاق الصوتي والخطابي 


أجهز ة حماية الدارة و عللاءع ]20 اللا 11 
حاميات الدارات 5ماءع 0 انناء1 0 
ابتدال بالدارات عصتطع 511 الداع رك 
نظرية الدارات لمع ط1 تدعت 
دارات 015 


وصلة متعددة دائرية 6]01ع2م00) ماع كدهع 1ن/8 تانهكت 
- وصلة مشبك الموصل المتعدد الدائري 

مخطط الموقع الدائري 
موجة مستقطبة دائرية 


اصة01 10و20 صماط تقلناء ع 


ع1 201211260 تهنا 11 


يدور - يندفع - يسَيّر 6111 


مسجلات دوارة 5ع لاع ع نخد 1ناء 011 
جهاز الدوران ال 1ه 
محيط دائرة عع 1ع متلا 01 
راديوات نطاق المواطنين 695 لصحدظ ممعجتاكت 
حمض الليمون لاع عتساكت 
حلقة حمض الستريك عا لاعى عسات 
إنتاج حمض الستريك ع6 لأعخى عتنتك 
طائرة مدنية اه الاك 
سَلطة الطيران المدني لإالتمطتساى ممتامتحخ لأحكك 
شاشات الرأس المرتفع المدنية و8111 لذحته 
حضارة 601 
خط زمني للحضارة عصنآ عصكة ممتتمعتلتو 
مواد الغلااف قتع 0120 
معادن غالاف دهاع 0120 
فولاذ مغلف واععا5 0120064 
إكساء - تغليف - تلبيس - تصفيح عمئت1500 6 
طبقات تغطية مآ عم:00ة1 0 


زيغ لون ع عناأمصدم ع 
عرض الحزمة اللوني طخل لمح عتامسمخطكت 
تشتت لونى 6 16 مط 


كروماتين - وهي المادة التي تتكون منها 011 
صبغيات/ كروموزومات حقيقيات النوى وهي مؤلفة من 
الدي أن أي والبروتين 
فصل استشرابي 
كوبلت كرومي 
تلييس - طلي بالكروم 


امهنع 210 امعط 
لط 00 عمامعطا 


8 مطامط 


تلبيس بالكر وم ل مم01 
تلون عع لمستصه خط 
إشارات التلوؤن أهمع51 ععممستسمعطك 
كر وم م0110 
تلبيس - طلي بالكروم نتن تمم 1 
تلبيبس بالكروم 011 
كر وموبيبتيد 001 
حامل لوني 0010 


مض نووي صبغي خا 0آ 221ه5م معطت 
صبغي - كروموسوم 2 1122) 


كر وموسفير - مشمس عأعطام5 110120 


رام حبيبى مزمن 15 011011 


تراتب زمني لليف البصري 5عتام0 مءط115 01 نزإعه1مصمعطه 


كريسو لامينارين مم1 115 
كيغرومايسين 601 
أنزيم الكيموسين 601 
كيموسين 01101 
أنزيم الكيموتربسين م0 
شراب التفاح 60 
هدبية نلك 
أهداب و سياط ملاععدا لصخ منلك 
عائلة الهدبيات م 6 
والسيبروفلوكساسين ماع ه1011 م0 
دائرة عاع 01 
دارة مغنطيسية - دارة اه 
لوحة الدارة 1 
لوح الدارة / البطاقة ممم 08 لعده8 اتنام ع 


حجب ضوئى للوحة دارة 28هك1ئهمدمه]مطط 8020 أتدامئن0 


فيزياء كلاسيكية - تقليدية وعتوتتطط لمعتوقة61 


نظام تقليدي عسنععظ لمعلوقةاكت 
نظام نقل تقليدي عطتاوع ]1 011 مقطة]:' ادعلوقة1 0 
سرعة كلاسيكية لإأتعماء17 لوعنوقة61 
تصنيف 01 
تصنيف 7125ع]5/إ5 11012اع2عظ1]6 علطدع 01 01 105أو 0125512 
أنظمة التفاعل العضوية 

جدول التصنيفات عاطه1”' قده ادع للومة1ت0 
قَقَصي - فشك عاخدخط 61 
حمض الكلافولانيك عنصة[نكما6 
صلصال/ غضار كاه 
محتوي طيني أمعام مك 013 
سدود طينية قطتةط[1 ه61 
قانون الهواء النظيف - مرسوم حذ2 - أاعى عتكى صدعات 
الهواء النقي 

طاقة نظيفة لاع عط ممع01 
قانون الماء النظيف ه01 - أعى ععنهة1ا مدعات 
مسح - تصفير توعا0 


ذو حواف محدّدة تماماً عطتا ين - مدعات 
تخزين المياه المرشحة: جمع وتخزين 
الماء المرشح فى اوعية تحت المرشحات 


قوانين الهواء النظيف 


005 ه11 - توعان 


115 تالخ نوع01) 


خلوص كله 
مقاصة - تنقية - ترويق ولق 
وتد - مربط كاله 
انفصام 1 فصم - فلق/ انشقاق اه 
قواطع الألياف البصرية وعتام0 ععط11 101 وترع توعان 
عميل خمع نات 
خادم - تابع اعلالع5 - المعنات 
مناخ خسنا 
تغيير مناخي ع8 قطن عنم سنا 
ضبط المناخ 5ه عتمستاكت 
طيران التسلق خماع نا عسمتط متكت 
1 مرحلة سريريه [ عققطط لمعتمتاك 
دراسات سريرية ناك امعنستات 
مُشْذّب اله 


اقتضاب - تشديب مام م611 


مواد كاسية 


نمط التصفيح 


إكساء الليف البصري 
تصفيح - إكساء 


تلبيس المعادن - التصنيف التفرعي الحيوي 
بطلينوس : حيوانات رخوية غلصمية تعيش ضم: 


رمال المياه البحرية الضحلة 


فولتية التثبيت 
تركيب من دفة ودفع اتجاهي 


تصفية - تكرير - تنقية - توضيح - إزالة 


عكارة 


15 01200158 
عل210 1500158 


تتعطاط [دعنام0 صخ 01 ع 0150015 


015 
015 
متت 


ةا 

هله 
01 

أنناء11) ع لامصطة 1 
5 013101115 
ع1 ع اأططة 1 
100 ااعطامصسةات 
5 6ر013 


ع0 


ترويق: فصل الشوائب من محلول ه01 - ممتادع تهات 


صراع الحضارات 


فئة - صنف - منزلة - نوع 


له فئة - صنف - طراز 


اك مركبات صلبة حيويّة من الصف 


معيار خاصية النوع 


8 مركبات صلبة حيويّة من الصف 


01 طاقة1) 
01 

خ 1255 

5 ككل 013355 
0015 علاط 11خ 01355 
1 عأناط 1 اخ 01255 


01355 [7 5 


خطط تدفق تحكم 0010 - طاصهره 16 [معاصه0 وقدات 


اين 

مخططات النوع 

مركز الفئة 

فئة العملية 

عرض الصف 

نظام القذائف التقليدي 
وصف تقليدي 
الكتروديناميكا التقليدية 
طاقة كلاسيكية - تقليدية 
نظرية التصفيح التقليدية 


ميكانيكا كلاسيكية - تقليدية 


0012559 5 

خصاهم 1110 01255 
1 01 01355 

11 ذ5قه1ت 

عسطاعع ]1 عناونالدظ اوعلوكة1 0 
2 2012118 
ع 1هع 012551 


لاع تعصظ ادعنوقة1 0 


116017 21101 امآ ادعلوقة1 0 


5ع لط طاعع 1 لدع 1ر015 


نظام التحكم مع 55 002101 مم زوه 0عم00.آ 0ء0105 


قولّبة مغلقة 01012 0105604 
مسامية مسدودة/ مغلقة /إأزوهه2 10560© 
منظومة مغلقة مسطعاوزك 1560© 
بكتيريا - البكتيريا المنتجة ‏ <طناكء1انإأنااماعع4 سدنلتوه610 
للأسيتون 

مرشحات قماشية 5ع" متلء21 - امات 
نسيج أو حصيرة 124 01 طام1ات 
كسوة - إكساء/تلبيس عسنطغه61 
عنقوده - تجمع 61 
متحكمات عنقودية / جميعيّة 5 مه معاون61 
قابض - جهاز تعشيق التروس طعت 
تشويش - اختلاط - بعثرة ع1 
ميثيل كربوني اتتطاء 0-11 
تكامل نموذج (011111) مومع ع1 0111/1 
نضج القدرة 

5 دارات كاخدء 1 01105 
للنفي 01/105 بوابة عله 7106 01105 
تحليل كهربائي مشترك 1 - 60 
عوامل مساعدة 5ع - 206 
أيض مشترك مكتاهط م - 6060 
نظام احداثيات مشترك «معاذلا5 عأهمنل0001 عصتوه31 - 06 
متحرك 

انعطاف إحداثي تنظ" 4ع1همتل02 - 606 
محاور إحداثية عل - 606 
نفقية مشاركة ل" - 606 
و00) انبعاثات 00-75 
لك إنزيم مشارك ده 
طيار 1201ل لتقسطعده © 
مساعدات تخثر 5ك أغطقالناعد 0 © 
مخثرات ماع00 
ملق متخثر 51117 لعنله1ناعة 00 
عامل التجلط 01 ناه لاناعه 00 
0 انجذاب جزيئات صغيرة الحجم في 02ا12ناق0028) 
محلول وتخثرها على شكل كدرات 

فحم حجري / نباتي الفه 


2363 


دارة قص أخلناء 11 عطامم 11 
ساعة عآء ه10 
تحكم الساعة اله اله 
دورة الساعة عاع0 عاعه01 
تردد الساعة لإع 0ع نوعء2 عاع01© 
نبض الساعة عقلناط عاءع10 © 
معدلات الساعة وعندج عاع10 © 
إشارات الساعة تمدع 5 عاءه01 
شبكة توجيه ساعة عآنةه نتتاعل1 عسترععا5 عاهعه01 


اتجاه دوران عقارب الساعة 
حركة باتجاه عقارب الساعة 
محتشي - مسدود 

انسداد: توقف الانسياب في الأنابيب/ انسداد 
فتحات المرشحات نتيجة تجمع وتراكم الشوائب/ الفضالات 
إعداد خرائط متجاورة النسيلة 


ع5 1نتكاء 6010 

أتاعحده 11 عدا كاء ه10 
2060 
عماعع 01 


عطامم 212 ع نم00 عده1) 


تبصيم النسيلة اط عده01 
تضخم كلونات جد وعطه1© 
كلونة عصتط1 © 
استنساخ مكتبات الدي أن أي و5ععةءطنآ (خلا) عسندهك0 
نواقل الاستنساخ 15 601011115 


تنضيد سداسي متراص (طم0) 22[1مع 12 0ععامةط - عوه1ان0 
مستويات ذات تنضيد متراص وعصواط 0ععاعدط - عوه01) 
بوليميرات ذات خلية مغلقة 
أجهزة التلفازمقفلة الدارة 
دورة مغلقة 

ربح التوتر في الحلقة المغلقة طنه© عع012؟ مزهم.آ - 1050© 
أنشوطة مغلقة - حلقة مغلقة 
أنظمة التحكم بالحلقة 
المغلقة 
دائرة مغلقة 


واع ماه [اعن) - 010560 
17 الناء عات - م0105 
اع - 6010560 


مه0ه.آ 0م6105 


5 00121101 ززهم.آ 0م0105 


[منتادهن) أطاعتاط عاعدطالععء1 «زهم.آ 0010560 
أنشوطية وذات تغذية راجعة 
منظمات الحلقة المغلقة 
خدمة أداة تحكم مؤازر دائرة 0011101 100ء5 م0ه.آ 010560 
مغلقة - نظام سيرفو الحلقة المغلقة / الأنشوطات المغلقة 
لاليّات المؤازرة 
نظام التحكم 


بالسرعة فى الحلقة المغلقة 


5 م([ه0ه.آ 6010560 


حطع 515 001101 لإأاعماء17 «مزوم.آ 010560 


معالجة حرارية مشتركة / متزامنة تلك 0 
تحليل احتياج أكسجين كيميائي 
دليل 


اختبار محدد بشيفرة بر مجية 


15 001 
عل 00 
05 - عل000) 


دارة بطاقة تحويل الكود ‏ 020 تناه دتماو كصه© 0006 
دخول متعدد 0101]4) - 5وعوعك عامصتالن841 ماوت كتحآ ع0ه0 
بتقسيم الكود 


0 بالتقسيم 1 - عستدعام 811 مهنوكل[ عله 
الرمازي / باقتسام الرماز 


مولدات مشفرة ع 0006 
قارئة التشفير عع غ000 
مر م / مفكك ترميز عع0ل 00 
رقعة الكود اللاصقة [ءعطهآ لع00 © 
توضع ترك 0و0 مع0 00 
مر 0 000 


عتمعطعءد5 عمتله )© 


نظام الع لتشمير 


وحدة التكويد الوراثي / الكودون 60060 
انحياز وحدة التكويد الوراثي 5 ه00 © 
شيفرات 00005 
مُعامِل المرونة لامها 01 أمعنع ]ع0 
مُعامِل الاحتكاك مم21 014 اأمعاع ]م0 
مُعامل الرفع كنآ 01 أسمعنعقاءه© 
عامل/ معامل التمدد 2مأقطوصدظ تدعصنآ 01 أسمعاعقلاءم0 


الطولي / الخطي 
مُعامل 
الخطي / الطولي بالحرارة 


لتمدد 2ه1قمدصد لمسمتضعط] متدعصن[ 04 أمعاعق]ءم0 


معامل لتأثير المتبادل ععطعن1كصآ لقنخدك]3 +0 امعنمقءمه 
مُعامل لأداء ععتطق مس2 01 امعاعل]ء 00 
معامل ارتداد هم ادع ]1 01 اأمعاع ]ع0 


1510117 01 أمعاع ]ع 00 


معامل الصلابة : معامل اللدونة 


تجاه قوة قص 
معامل تركيز 10 تامع عط 00 ووع1ا5 01 المعاع عه 
الإجهادات الحدي 

001 01 0118) - امامطدصحط امستعط 1" 1ه أمعنعل]ء 00 
مُعامِل التمدّد الحراري 
معامالات انتثار 3 ]1/1015 01 دأصعاع اع ه00 
الرطوبة 


2304 


رغوة/ زبدة كربونية أساسها «تصهه1 2هوطتة© 83560 - 21ه© 
فحمي 

وقود صنعي مُشتق من الفحم 
تقطير فحم - قطران/ قار 
ميثان طبقة الفحم 

خريل الفسير ال خاق نن خترير الحم 
الحجري 

عمليات تحويل الفحم الى غاز وءووءعه210 2منلدع اكه © 0021© 
مبيع الفحم 

منجم. الفحم الجري 


5أعن ك5 0ع1217ع10 - 0021© 
13 - 0031 
عمقطاء 1 80 0021 


0031 111 


6001 1 


0 اله 


مرسوم/ تشريع اعك لإأعلد5 لصخ طخلدء] عمذ31 6021 
الصحة و السلامة في مناجم الفحم 

ميتان منجم الفحم عصقطاء]8 عسصنكة [ده6 
مصادر/ مناجم الفحم 1 0021 
بلاطة الفحم - عرق فحم حجري مننوء5 0231© 
تجارة الفحم ع0 لده© 


ميثان الطبقة الفحمية 
اندماج - التحام - تكثّل 


عمقطاءع 84 002150 

ععوع 0021© 

ععطعءوع 0021 

5 لعطنهة01 - ع15ةه0 0 


معادن ذات حبيبات خشنة 5غ لعطتنهة1© - ء215 00 


تقريب خشن طاعده1ممظ م0015 
آلية تقريب خشنة تاع 02 1ممظ غ215 00 
إكساء/ تغطية - طلي/ طلاء عستلة 0 
متحد المحور لمتجة ه60 


هوائيات متحدة المحور 5 أقنتة 60 


عاطةت لدتحة 00 


03 ++ 1ط 1قلكنة 00 


الخو 
كاثود متحد المحور عل ماك امتجةه © 
وصلات التردد الراديوي 1عناوع21 - 12016 01 1[دلتة ه00 
/ متحدة المحور 

متحد المحور م امتجةه © 
كوبالت ألهدطه © 
شريط مغطى بسبيكة من عمة1' 4ع1د20 نز10[اى غلةد1ه0) 
كربات 

مكورات 0001 


معالجة حرارية 


للتشكيل على البارد 


عمليات التشكيل على البارد 28141025ءم0 ع صعلده'17 - 6014© 


أتاء متاوع: 1 عستامعصصخ ع1ه11 - 60104 


أنبوب تفريغ كاثودي بارد ء1'5 ع218اء15آ علمطنهك 60010 


تبلور بارد 0 0114© 
ميكروسكوب باعث ذا ع7زمء5م2ه2/]1 دمإوقتسيط 11عتط 0014© 
حقل بارد 

إغباء بارد عستامتصط8 0010 
سيلان/ تدفق بارد 110 14م 
جبهة باردة غم" 00104 
اندماج بارد دماكن 0010 


بخ غازي حركي بارد 5121/1 علمته م01[ 025 0101© 
كبس بارد متساوي الضغط 017 - قصلووءء عتلهاده15 0010 
لحام بارد ع نقطة اتصال باردة 


لحام قصدير على البارد 


عن[ 0010© 


00104 5010 


بخ بارد 1337م 0101© 
حرب باردة 17 600104 
لحام على البارد عصتلاء17 6010© 
قابلية التشكيل على البارد “تلطه :ه177 0104© 
مشكل على البارد 70114 0014© 
تطريق/ تشغيل بارد عسناءه177 6010© 
انبعاج 6061 
بكتريا القولون ممعاعد8 مره ]تاه 
عد البكتيريا القولونية أنا00 متتعاعد8 هتاه © 
معايير القولونيات ل ه111 © 
قولونيات 600111 
متسامت - موازي كلق 
كوليسترين متساكتاه 6 
مخططات التشارك 15 0011360121101 
تعاوني 217) 
نظام العلامات التشاركية 5(/5]6505 28اع128' عاكتلة1هط113ه © 
كو لاجين طععة 60011 
خيوط كولاجين 45 تطعع 0112© 


تغطية التحصيل 0011 امناءه 011 © 
نقاط توزيع / استلام الماء 


جمع 
قاعدة المجمع 


5ه نمناءع0011) 
00111 


عقة8 - اماعع0011) 


3265 


معاملات تمدد 231 ]1/1015 01 ماأجاعاء ]ع 00 
الرطوبة 

معاملاات تأثير ععتعنااكه] عتساوئزه81 01 ماصع اع ]عه 
الرطوبة - معاملات التآثير المشترك 

حال قهري 71 ملع 00 
حقل قسري - قوة ععنوط - 10عا1 عكاع نعم 
قهرية لخ كمع 1ع 00 
بثق مشترك - انبثاق معا قاد 00 
عامل مساعد 1ماعهة 00-1 
توليد مشترك للطاقة - إفادة من طاقة ضائعة 105]ه1عمععوه© 
كونياك عممع ه © 
تماسك ععطع نعط 
بوابات الترابط وعلة0 ععمعنعطاه 0 


طول الترابط - طول التماسك 
مترابطة - متماسك - متلازمة 


ب مترابط 


طاعدعآ ععمع هاه 

أجاع عط 
حك نمع نع ط 0 
خطع انآ أمععطه 0 

ضوء / موجات ضوئية 5ع0ة]آ أطعانآ 02 أغطعنآ أمعمعطم0 


مترابطة الذبذبة 

نبضة مترابطة عقلناط امع تتعطه©6 
تراكب متماسك 0 اأنتاع عط 
تنفيق ترابطى - عبور نفقى مترابط - 28فاعصصناآ ادع تعباهم 
كني #اباكية ْ 

أمواج مترابطة وعكة/1 امعتعطه © 
تماسك حدم زوع © 
تماسكي - متلاحم - مُلجم عاأوعط 00 
قوى تماسك وعع 1 1 ع لاأوعط هم 
لاصقات مسماة بالكوز عللد علاأوعطاه 6 
ملك - واقديغة [زهم) 
دارات الملف المتسعة 5]نناء01 عله 1مأعدمك لمك 11ه©6 
الخازنة 

ملف بكرة صنطه8 6011© 
سك النقود نط1 
تكرير عم1 © 
عمليات أسفلت الخلط البارد ووعهءهم؟2 ا[قطمدة 3112 - 6010© 
درفلة على البارد 1ه - 6010© 
فولاذ مشكل على البارد ك0 - اععا5 8501160 - 0104© 


مجلس أبحاث 8080 دمنامع نادم كصآ امعلاءعة متطسس[مت 
الحوادث في جامعة كولومبيا 
المكوك كولومبيا 

كارثة المكوك الفضائي كولومبيا تعاقةة15[ علاأتااك5 دتطسسام6 


عاخخنطك ص1تط ص21 


كو لومبيوم 5 الاسم القديم لعنصر النيوبيوم مسناتطمن 1ه 
عمود 01 
مقود القوى 5ع 101 ان1 0 


بوليميرات مشطية الشكل 
توفيقات - اتحادات 
منطق تسلسلي و علعهآ [هتأسعنوع5 لصخ اهمده نمستط مده 6 


إندماجي 

تحفيز حيوي توافقي 
تصنيع حيوي اندماجي 
مكتبات تركيبية/ توافقية 


115 لعمقطة - طحده © 


نط 00 


0111 مه 
15 001112601121 
6615 001112601121 


15 201131 7 اط مه 


منطق نجميعي عاع هآ 101ام تم ستط مده »6 
دورة مشتركة عا لعصتطصده © 
ترشيح وتهوية عم لامخ هه 1ط لعستطصطه 0 
مشت ركان 


حركة الدحرجة210605 ورناوع510 - هلا - 1011 لعستط سه 
- الانعراج - الانزلاق الجانبي الجلعة 

مياه الصرف الصحي المجمعة 
موحدات - مجمعات 


2 


جمغات حسمة 


ع1 لع اط ده 

ولع اط حط ه00 

عتطامقتع 11010 - وتتعستط تمه 

5216 ناآ طغا/الا لدع تتعطمك صنط]' - وتتعستطممه 6 
مجمّعات رقيقة كروية بطلية روجيت 


تشكيلاات مشطية عتناع نماك عانآ-طمده © 


قابلية للاحتراق: مقياس لسهولة احتراق ‏ 1141أطتاقناطصه0 
مادة بالنار في مكان مفتوح/ في فرن الحرق 

احتراق 1 2) 
تحكم بالاحتراق 1ه تامتأقناط مده 
اسمنت سائل 6101 الع م001 
أنظمة القيادة المتزايدة 5[/5]6725 121102تعتمع ناث 0مقستدده 0 
تجاريٌ 6121 1ع صتصده © 
خواص تجارية 01 و5عتامعمه - لهاع تعستصطهه 
عمليات حيوية على وؤهووعه0]م810 علدءذ - 1ه 7عصتصره0 
نطاق تجاري 


366 


أعم م00 1ماعع1 001 


تلامس المجمع 
طرف المجمّع 
شاشات مُسددة 
انكسار الضوع المسدة 
تجميع - تسديد 


متسامتة فى استقامة واحدة 


لقصتصسع ]' +ماعع011 0 

60011113164 15 

أطاعاآ لمعأتمستلاه © 
م6011 

نوعط 6111 

متسامتة - مصفوفة لادنتلث نتدعط 1[ 
مصفوفة متسامتة ثنائية القطب الث عاممتدآ تتمعصتا1ا © 


حركة بدون تصادم هه ووع لم 111510 © 


اصطدامات 6011151 
كولودون - دانيال اعنصدحآ - مه3ه11ه 6 
غَرَوان 0664 
غْرَو يِ 21 
كيمياء الغرويات لتاق تمطعطك 601101021 
مادة غروية 1ع 6001101051 


استعمار وسياسة (2011 2121ع تتطه1حكمظ لمك دسكتلقتده001) 


وحدة تشكيل مستعمرة [آ01) - قالطلا 8متصه2 - لإدماهم6 
عامل محفز لتشكل ‏ "051 - #ماعة1 عصتنه سناد - تإدمام6 
مستعمرة 

لون 

تحليل لوني 

تشفير باللون للألياف 
لقي 

مهايئ الرسوم الملونة ذن0)0 - تعامملك عنطامة1© 00101 
طابعات ملوّنة 

0 إنفجار اللّون المتزامن 
مُرسلات التلفزيون الملون 
ملوّنات - فى المواد البلاستيكية 
جهاز تحليل لوني - مقياس لوني 
كثافة اللون 

مقاومة مغنطيسية جبارة 
رموز لونية للمقاومات 


600101 
15 600101 
وعط 1 ادعام 0 01 ع00015 0016© 


5ع" 00101 

لعكث أذدتناظ عطنزذ 0101© 
ع طم 177 0101© 
00001125 

001013215 - ]15< 55 
001012515 - ]1< 15 


: جهاز لقياس 57عاعد601011© 


ععطماأذاوع:1م]اعمع 112 00105531 
000 010111 


تشفير لوق عمتل 0 تكتنامآه 6 


مذبذبات كولبت 1101 5م601 


التواصل المتعاقبة - عمليات الاتصال المتسلسلة 
شبكة طرق - شبكة تلفونية 


- اتصالاات ‏ 1216211052 اطتصطةه©) 


شبكات الاتصال اق 
منافذ التواصل 5 1216211011 مطتحط 20 
منظومات الاتصال 5 001111211011 
حركة الاتصالاات عتأكة1 ممتاهء اص تمده 
قنوات الاتصال 5ع صفطن كه ناهء 1 تاستمده © 


متحكمات بالاتصالات 0 قله نخد 1ن تمده 
وسائل / مسهلات الاتصالات وعناتلاعة1 قدصم هعتم ناستصره0 
خطوط الاتصالاات 


رابطة الاتصالاات 


00111111211015 5 


لامآ 111621025 لتتمطط0 2 


خدمة 17خن) - 2ه71510ع1ء1 2اتاعاسخ 11 امتتصده 0 


المحطات الفضائية / تلفزيون الكبل 


أخطاء التبديل 15 11210113 تتح 0 
حوسبة 11621101م012ن) ع10ا ناخ - 1815015 112101 صصدم 0 
وضع أخطاء التبديل 

فولتية توحيد 170128 1211012 تمده 
تبديلٍ - تبادلٍ 001 
قانون التبادل لوآ عاكنخة نا تدده 


0001201 


عاكس تيار 
(15014] - (مآ0) لامممعكل8ة لم0 - 120 - عدادآ أعدمصده 0 
سي دي روم - ذاكرة القراءة فقط للقرص المضغوط- 
سواقات قرص مدمج لذاكرة قراءة فقط 
قرص مضغوط ((201) عنن»آ أعدممده0) 
مشغلات الأسطوانات المضغوطة 
مشغلاات الأسطوانات المضغوطة - 25ه:(212 10151 اعد طصده © 
مشغلات القرص المدمج 


أقراص مضغوطة/ مدبجة 


5 0151[ اأعدمتطه 0 


(010)) تكاوامآ اأعدممده 0 


نظام مدمج الكترون لطع ]55 عتطمنتاءعع81 أعد ممه 
طين ملبد / مكتنز جك لعاعوصرمره © 
رص )2 


أداة رص ودمج - مدحلة: أداة تستعمل لرص 0186105© 
مكونات مادة بتطبيق قوة عليها 

سلوك الشركات 
وتوجهاتها/ ثقافتها 
جدول 
الخواصٌ الكيميائية المقارنة 


عتنالنان) / 5ع 1أتاخخ دعتطدمصطه 0 


عاطة]' - وعتاتءعمه] امعتسع طن ع كته همده 


367 


تطبيقات تجارية 5 مف [هاءتعسصصطه 0 
بث تجاري امع م00 
طاقة تجارية تفص لمك تعصتمده © 
خشب خام تجاري عط تطنرآ لهاع صتصده © 
بريجيات جاهزة (0015)) [[عطد - عط - 011 1مك 7عصصدمه0 
تجارية 

خشب تجاري 04 21أ 1ع ستصده © 


-م220 [معتصقباءء14 لصخ لمعاوجطاط - 117000 1[ماء تعستصده 6 
خشب تجاري - خواصٌ فيزيائية وميكانيكية وعلامء 


يام نوع من البطاطا ممزوج 


مصحلا لماع صتصصده 6 


طحن - تفتيت - سحق 001 
مناط به ع نم6 
سلعة - بضاعة 01م تمده 6 
كيميائيات سلعية ولمع تستعطنت) انل م ستصده © 
وحدة سلعية ع1 للم تمده © 
شائعة 21) 
فشل النمط الاعتيادي وعتنالتة ع1/100 - مده 


عاطة1' 55ه10ادع اممف [دعام:15' ع دع لأوعط لك ام سصتحده 0 
لواصق شائعة وجدول التطبيقات النموذجى 


قاعدة مشتركة 5 00131201 
حوامل مشتركة 0012110115 
جامع مشكرك 001101 تاه سطتصطه © 
مصرف مشترك نة10 باممتصده © 
ناث مشفرك عا نص بامستصده © 
بوابة مشتركة 021 11012جطه 0 


واجهة البوابة المشتركة 1ع0) - عع 112عاه1 (0291139 تاممصتصده 0 


غول. متيدرك 5 01 تطتحط 0 
كبل العزل المشترك عاطةن) 102ة1ناكه1 جام تمده 6 
نمط مشترّك 100 نام ستصةه © 


5 م1100 1ه تمه 


حالات فشل النمط المشترّك 
نسبة رفض ‏ 0105ل - 2110ظ1 دمناءءزع] ع1100 بمستصده6 
التمظ. المشتركه 

001847 - عتناءءالاءتة زعاه:8 اوعباوع] أعء زط 0 م ستصام©) 


مصدر مشترك 010115 


قو اسم مشتر 01211 ته 


نقطة توزيع مياه مشتركة أنه تلعه/11 221 تمده 


عمليات 


55ن) - ووووعءه0] 121 عناوع5 ه111 تاه 


0ممعهة5 نع عستدوط عاعامحده 0 


إطار تام في الثانية 

قالب ذو انتشار مزدوج عامآ 4ع5ن ]011[ عاطباهجآ لماع امه 

كامل 

رسالة تعلن إتمام العملية 1655235 دمناء[ممده © 
دع 1 مده 

عم عرعامصده 0 


عأدع نا ندم عرعامحطه) 


مفهوم مجاميع 015 - امرععدمه0) أع5 مناع امس1] عرعامصمه © 


المعلومات المعقّدة 

مواد معدلة 1 وررع ا مده 
خوارزميات رياضيّة 415015152035 21221 عطاد/ة عرعا مم0 
معقّدة 

أعداد مركبة و ا تلط عع[ ممه 


عبر المطابقة بتابع ذي متغيّر/ عقأمصه1ة عاطفقعه/؟ ععامساه0 
متحوّل عقدي 
شعاع/ متجه مركت ماعه؟ عع [مصده © 


موجة مركبة 11/30 عا مم0 


تعقيد لع مده - نه انمدع[ مده 
مطاوعة - إلترام : امتثال بالقوانين والتشريعات 12206اصتده© 
الناظمة وبالمعايير ومستويات التلوث المحددة وعدم تجاوزها 

مصفوفة المطاوعة نم11 ععسمنامصده © 
معاملات المطاوعة عط اده © 
65 - كاتتة]0005) ع لالاععصاعصظ - وعع صم تاممده 0 


معاملات المطاوعة - ثوابت هندسية - معاملات الجساءة 


مصفوفة متوافقة 111 طم تامحصده 0 
مكوّنة - مكوّن تع 0 0 © 
عنصر و رابط )ن) - 1مأععطدهن) ع العده مم0 


حماية المكون والدارة 2متاعه0]6؟2 انناء من لمث الاعمهطصده© 


عطلٍ في تكوين النظام 


عكنالته 1 اتاعحده مه 


مركبة أفقية لقوة غ101 2 01 الاعاهم مم0 
مواصفات 5 - نملندعأاععم5 عمدعاع]آ امعده مده 
إصدار المكوّنات 

مكوّنات 60015 
مادة م ركبة 001051 
نسيج مادّة مركبة عتوطة1 عاتوهم مده © 


أغشية مركبة - تضم عدة طبقات 5عهة+طصطع]/! عأأوهم مده © 
ذات بنى متغايرة/ تركيب كيميائي متغاير 
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مُقارن 

بالمقارنة مع المعادن 
مقارنة بين 
المقاس والمتوقّع 
بالمتارقة 


0001201 


5 15 0ع:1ة تاه 


لع امصخ لع 1تامدء11 01 211501 ته 


71 ه115 همده 


مقارنة مع منظومات 5]622ز5 003121 11/115 امك تمده 


متحدة المحور 
مقارئة مع الكبل 


عاطةن) تعمم هن خالا ه15 1د مده 


النحاسي 

مقارنة بالليزر سآ طغز/]ا هك تمده 
مقارنة أنواع الألياف عط 11 01 وعم15 01 2115005 ماه 
جدول مقارنات عاطة!' فدهك تةصصده © 
حجيرة: مقصورة تمثل جزءاً من آلة ا 6 
بوصلة 00) 
تدريج البوصلة 15 0010255 
إبرة بوصلة عللععل] وموطصده © 
توافقية خط م00 
جهاز الفاكس المو ائم عستطعد]8 عجدط علطتا وصصده © 
طرف متوافق لقصتصدع1]' عاطتتومسده©6 


موافقات - محققات التوافق 


شلال تفاعلات البروتينات المتممة 


00001 
00 
05 أمعاء م ته 
0 

0 عللاتاعم مده‎ 511218١ 
0 تدع[ 1طحمطه‎ 

0520 اتعصدع مده 
5 اأ1ع تع 1 مه 


الع ماع [محطده) 


مناطق 010165) - قدماعع18 عمتستصمعاءح0آ اوتنه امعصسع [صمسده 6 
محددة للتتام - مناطق تحديد المتمم 
قاعدة التتامية - مبدأ التكامل عامتعصصط ترما سعسعا ممصم 


مكمل - متمم - تكميلٍ 


نصقية 


متممه 


1221م تع [مطحطةه 0 


عع 111 للها معصوع مده 


5 - :1201101 مع نططعد م010 ل1هاع81 تتم أسعصع مده 


نصف موصل متمم من أكسيد معدن / نصف موصل 


وأكسد معدني متتام 


وه 


يسمم 


عع 00 


انضغاطية اللخ ناودع :مم0 
يضغط )2 
انضغاط 01 )2 
وصلات انضغاطية أطذه1 اماووع :ممه © 


قولبة بالكبس 118 جماووعء 1 ممه © 
معدّل الانضغاط/ نسبة الانضغاط 


اختبار الضغط 


210 اماووع 1 ممه 0 
أو 1 7155101مطه 0 
خشب مضغوط 00101551017 
مُعامل المرونة بالضغط '(1أع6ا1125 01 5ن1نه28]04 عاكلووع مزه 
مقاؤمة الأنضقاط > متاومة -قادة 
للكسر نتيجة تطبيق قوة ضاغطة 
إجهاد ضغط - إجهاد الانضغاط - 


طاع ص 51 عتحزووع :1م تاه 


001001351176 5 


إجهاد انضغاطي 
ضاغطات 015 م 101) 
حسات 0) 


توموغرافية كمبيوترية 01 - لإتأزوع 0 2ه 1 لع امه 


معالحة مؤتمتة خاضعة عطلووعءه:2 002101160 - تع اهمده © 


للتحكم الكمبيوتري 


متحكمات أجهز 08 5 0001201160 - نلعا ممه 
الكمبيوتر الموجودة في الروبوت 
نشاطات بمساعدة ‏ كلك - دعن كتاعث 0علنى عا ناططده © 


الكمبيوتر 
تصميم بمساعدة الكمبيوتر 0410 صعاوءدآ على مع اصصمده 0 
هندسة بمساعدة 


الكمبيوتر 


لخن - عسترععم تاعصظ لعل1خ ناعأ مده 


تصنيع لشن - ع8 اناعد كنصد ةا مناخ ناع ا مده 
بمساعدة الكمبيوتر 
ترسيم طبى معضد 1228125[ 1دعتلء/2 0ع10ى عا اطزصره © 


بالكمبيوتر 

طرائق تجري بمساعدة 
الكمبيزتر 

هندسة 51ش4ن) - عطاتاعع اعمط عننه 5015 0عل1خ نتع ا مده 
الرعيات بمتاغلة الكميزئر 

تحليل كومبيوتري 0115اكاء]8 عماط 01 15ولالهصى نتعا مومه 
لشبكة الأنابيب 

نماذج كمبيوترية معدّة 165نال210 املاع[ - 803134 مده © 


5 علخ ناع نمه 
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عينة مركبة عامصصدك عأاوه ممه 
اعتيان مركب : جمع عينة من مواقع 8 1ام ته 5 عاو همده © 
مختلفة للوصول إلى تمثيل أفضل للمادة المراد تحليلها 

كلفة الهياكل المخلوطة - كلفة 0056 5ع17اأعناتا5 عالوهم[ مده 
البنى/ الإنشاءات المركبة 
وزن الهياكل المخلوطة - 
وزن البنى/ لإنشاءات المركبة 


خطعاء117 5ع اأع ماد عأزوه ممه 


خشب 50 7 غع نو 0م00 
مادة مركبة/ مواد مركبة 5 جح 0 0) 001120511 
مواد مركبة 15 222) 


001005116 


معالجة/ تصنيع المواد المركبة 


تدوير اع 01 ع طتاء زع ]1 دع زوه مه 
إعادة تصنيع المواد المركبة / تصنيع أخضرصديق للبيئة/ إعادة 
تصنيع المركبات 


تركيب/ بنية - تكوين 60010 


طريقة تركيب لوامس 5أع002]8) أناصان01 01 منالوهمطه0) 
اخرج 

تدرج تركيبي 
منهجية عائلة جاعة10ممك تزلنسسهة1 أع له 521ه16أوهصصطده © 


المنتج التركيبية 


م1201 221ه10زة همده 


سماد عضوي 600105 
إعداد سماد من الروث و أوراق الشجر - قصتادهمصته© 
تحويل الى سماد 

مر ع 00014 
مقياس المواد اماع11 اناه مده © 
جهر مركت 1111050 01110 تاه 
نواس مركب 6 011110 ته 
ماذة م ركبة نصف 1121611215 2011601معتتء5 0110 طم 
موصلة 


أنصاف الموصلاات المركبة  -‏ 512160011616015 1120 هتاه 
أنصاف نواقل مركبة - مركبات أنصاف موصلة 


مركب اللّف ه17١‏ تناه مه © 
مر كّبات 15 ) 
خشب كومبرج - مم1 ته 


-0012261158) 2356 زوع ]1 12121ع طتدام ءا كمظ عالامطعطع 1م مده 
قانون الإستجابة البيئية <011) اعىة 5ع ]1[ زطدنآ ممه - دمنا 


أنظمة رؤية الكمبيوتر 
محطات العمل الكمبيوترية 


تصوير حراري لإتأطفطعهتتعط!' - لمعتدس]ا لعمتعا ممه 


5 17151015 ع1 ماه 0 


117 مامه 


بالأشعة تحت الحمراء محوسّب 
قراءة كمبيوترية للخرائط 
حواسيب - كمبيوترات 


حوسبة 


61 ج112 0ع12اع اماه 
عمط ه00 
مامه 0 

-51622 0230132 01 هشاع هومخ 5م5111 158 ناماه 

جمعية الخدمات الكمبيوترية - 

جمعية المقاييس الكندية 

تسلسل 

تسلسل الكبللات 


ذذن) - 0م 1اداءوودة 02105 


2) 1 


وعاطةن) 01 هدمع نوعطم ه00 


مقعر 0001 
عدسة مقعرة 5ع[ عالأوع د00 
مر 1 مقعرة 01101 ماع00 


تسخين موضعى مر كر عستادع لع112دعم.آ لعله ا مععم م0 


ركازة: الجزء المركز من المادة - الجزء 001 
المترسب بتركيز عال من محلول 

تركيز 11 ) 
مُرَكُزِ 101 عع 0 
متحد المركز: أشكال هندسية كالدوائر عتتاأمعع م00 


والأقواس وما شابهها لها نفس المركز 
نموذج الاسطوانات متطابق ‏ 1أعل2]0 تعلصنان عتتامععمده© 


متحدة المركز 

نموذج الكرات متطابقة المركز [ع7100 5عتعام5 عتتامععده0 
تصميم المفاهيم معلاو أمرعع م00 
مفهوم الثقب 101 01 امرععم ه00 
مفاهيم 0015 
استنتاج 11 2) 
وفاق 6000210 
خرسانة - بيتون عاع عط 00 
أنبو ب بيتوني عماط عاع عد ه00 
تزامن 11:12 ماعط 00 


هندسة معاصرة - هندسة مُتَّمْق عليها قصتمءءصاقص8] امع ممه 


هندسة متزامنة 182812661128 15ا0ع1]22لالطاك 01 امع نع مه 


ع اس 
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تقانة/ الجذاذات الرقاقات 
الكمبيوترية 
تحكم الكمبيوتر 


متحكمات أجهزة الكمبيوتر قأهطاه18 1164هغاصه© نما مده 


لاع 10مقطعع 1 مرتطن نتع ا امه 


02101 امنا تاه 


الموجودة في الروبوت 
جرائم الكمبيوتر 
مركز 01111) - طتوء 1 ء25مرو5ع]آ (عمعع تعصاط اع انام مده 
تنسيق فريق الاستجابة للطوارىء المتعلقة بالكمبيوتر 


قتاع 11010 0ع21 1عدع اع اماه 


5ن علا ماه 0 


تصويرات تجسيدية 
مولدة بالكمبيوتر 
متكامل بواسطة الكمبيوتر 
ألو اح مفاتيح الكمبيوتر 


1 - 1115تااعة كتتطة]/8 لعأمطعع 121 تع اا مده 


5 ا 001 


مواد كمبيوترية 5 اع نا م001 
ذاكرة الكمبيوتر 1/101 نلعا مم01 
نموذج كمبيوتري [عل7/10 عا مم0 


شاشات الكمبيوتر 
شبكات: الكمبيوثر 
أنظمة تشغيل الكمبيوتر 
نظليم: الكسبيرقر 

أجهز ة 20612]5 ماناو لمث دعءاه2آ [وتعطمصعط معأ اماه 
ومعدات الكمبيوتر الطرفية المعاونة الخارجية 

طرفيات الكمبيوتر 

أجهزة التوجيه الكمبيوترية 
منافذ الكمبيوتر 

طابعات كمبيوترية 

برمحة الكمبيوتر 501]5/216 420 ع تلتستسوئع ه22 نرع ا اده 


015 ا 1 مه 0 
01:15 'تكاء ل نلعا مده 
5 0121115 اعمط ه00 


0011 2 


5ع اماهء2 نلعن ممه 
25 20121115 عل ممه 0 
15 ع1 ماه 0 


1 لك لله اوزاف 


والبرامج 

مصادر/ موارد كمبيوترية 
خادمات الكمبيوتر 

محاكاة كمبيوترية 

أشرطة مغنطيسية كمبيوترية 
تكنولوجيا الكومبيوتر 
فضلات الكمبيوتر السامة 
رؤية الكمبيوتر 

أنظمة تفتيش رؤية 5]625لإ5 102أعءمكص1 ماوا/؟ رعا نا مصده0 


الكمبيوتر 


5 تلطه 0 
ةك وك لله نوراه 
ا عطق0 
ا ااه 0 
لاع7010جاعع 1" ناعأ مده 
عاقه171 علده 1 زع اماه 0 


1 تلع 1 ممه 0 


سرية 


117 عل 1ه 


- 212125 612211015م0 لإعتعع مانام ه00 21111 اصع 0 11م ه60 


خطط عميات الطوارىء 
بنية - تحديد وضع 
إدارة التهيئة 

اختيار التشكيلة 
حتجزة 

مكمن مائي محصور 
إرغاء بتمدد حر 
إرغاء بصعود حر مقيّد 
حمر - اعمال 
كمون الحصر/ قدرته 
طبقة حاجزة 

تضارب المصالح 

مبائرة - متحدة البؤر 
إجهارية متحدة البؤر 


ضبط التثبيت - ضبط الانطباق 


0007 


2) 11 


01 - ]اع طاعع 11252 هاش تناع كمه 


2 0011111211015 
لعصكط ه60 


اع ناوخ لع مكمه 


عتتحطده 1 امامصويح8 معط لع مكمه 


أده عنل] ععلط لع مكمه 


لاع ع ص كط ه00 

لقتاصع ه25 اع سعس كمه 
سآ له 

لحك أدع عاص[ 01 أعناكده 0 
00111 

111105601 0021021 
001201) عع تق صتاه كط ه00 


) 1 


تأثيرات البنية الفراغية قاء1116 عتء]5 كصى لهده تأ حمهمئده© 


للجزيئات 

مجانس - من نفس الجنس 
تبذلات الطور التوافقي 
بوق مخروطي 

هوائي عاكس ببوق 
مخروطي 

غبيرة - كونيديا 

أبواغ غبيرية 

حركة مخروطية 
اختبارات الحركة المخروطية 


بوليميرات مشتركة مترافقة 
روابط اقترانية مزدوجة 


ات مترافقة/ مقترنة 
بوليمر مسر / مقتر 


"أعمعع 002 
عتنالتة'1 عالتأاوعع د00 
5 عققطط ا ماعتتتعمه 0 


معو ادمعتم م0 


5م :1ماءه1]11 متم امعتد ه00 


0012 

2) 

عطتط ه00 

5ع عطتطه 0 

ع 001 

ع 001 

6001 

0011152161 15 


5 عم 1طناه0آ مدع زمه 


5ع 1521601 زه 
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بريد برق كوندي أ205 طاموئععاء1' عله 0 


ناتج التكثيف عخ كع 000 
مضخة تكثيف متصراط عتدممعلمه 6 
تكثيكت 001 


بادىء تكثيف - مبادر تكثيف 51112601 نه لأدممعلم ه00 
تفاعل مرحلي بالتكثيف 
بلمرة 


2 معاد 1م 1لوقمع020 0 


6 02 1أعمع] رغاد م 1لدممع20ه 0 


مكثف 0020 
عدسات مُكثفة 55 00201251115 
تغطية الحالة م0011 1110ل ده © 


خطوط خاصة 210216 201100281 معمتآ لصخ لهده3ئلمه6 
مشروطة وغير مشروطة 

ناقلية 

نقل 

حزام/ نطاق الناقلية - حزمة التوصيل 
ناقلية/ نقل عن طريق الثقوب/ 
إلكترون نطاق النقل 

ناقلية في الأجسام الصلبة 
توصيل الحرارة 

حاويات توصيل 


001 
00011 
ا 00 


دعا زه نمع 0ه 


اه تاعع 1 امتاع تلطه 

5 * 125 م ناع مده 

الع ضتاعه 81 01 ماع 0ه 
خدع 01 مناع تلطه 
5 6لا 001011 


5 م نا 00201 


وصلة تغذية موصلة امناءعصم ه20 لمع عكناء ممه © 
بوليميرات ناقلة - موصّلة اع ماتزاه2 عتتناع له © 
ناقلية - موصّلية تناع نط6 


يحالات الناقلية/ الموصّلية 
ناقلية موصّلية سيغما 
موصّل 


اناع 0001 


0 لجاااع 0ه 


0000110 


مسارات ناقلة ماع11 ماع مده © 
قناة / أنبوب © 
مخروط عده © 
ذو شكل مخروطي عمقط5 - عده©6 
حال الثقة تع ص1 ععسصعل لم00 
مستويات الثقة وأعاع.آ ععصع ل ده 


00110211 


معلومات سرية 


علاقات بنيوية - علاقات اساسية 161860825 196امالاكمه6 © 


قيد 00251121 
قيود حرجة لدع تن) - كاصته اقم ه00 
تقلص - انقباض - تخصر نا 600511 
بناء/ بنية م0601 
بناء ودي بيئى لاالطع امع ماعن امم م0 


صنف/ درجة خشب الإنشاء 0120 م تعن تاقد © 
نموذج لحساب 00000110 - [ع2100 00516 عالتاعلتاقمه0 
تكلفة البرمجيات 

تداخل بثاء 

تصويات المنشىء التصويرية 


ععطاع اع اع م1 مكنع لتاقم 00 


قنع 11010 1م عن امه 


مستهلك 0015 
موافقة المستهلك ععطة امععع ةق اعستتاقده 0 
الكترونيّات المستهلك وعتطمتاءعع 81 اعستاقده © 
منتجات الكترونيّة 5 وع ند منتاعع 81 انكمم 
استهلاكيّة 

بضائع استهلاكيّة كبيرة 05 00005 تاعستاقده © 
مجموعة حماية المستهلك 0101 101اعع 2801 اعمتناكداه00) 
مجموعات المستهلكين 15 001510111615 
اتصال - تلامس - تماس أع م600 
اصطفاف توصيلٍ لاع متمع ناث أعماد0 © 


مقاومة الوصل والتلامس معءصهاؤلوع8 0دعآ لص اأعماصدم 0 
زاوية التماس- زاوية عاعمك عصتناء /الاعاعمذ أعمخم 0 
الترطيب - زاوية التبلل 
تنذ تنظيم التلامس 


كلاليب وصللات التماس 


1ع 12ع5 1213 1ك أع2 01 


5 أعة ه00 


إنباء التللامس عتنات010 أعماطه © 
مكثف التماس أعقطع لم00 أعقاط ه66 
قوة تماسية عع 101 م001 
تيّار الحمل للملامس أاع 01 030.آ أعماده © 
قولبة بالتماس عصتل1ه]72 أعماده 60 
كمون التماس / قدرته لمتاصع غ50 أعماده © 
طبع بالتلامس علتاملوط أعمامه 6 
مقاومة الملامس ععطفأكلوع] أعماده © 
إجهاد بالتماس 5 060120 


معدل نمو حجمى عخهك]1 غ010 عتتأعسياه؟! أعمخده 


ثابت 


312 


عيوب فى الترافق قاع ع1 زه ادع نا ز00) 
تبيئة جهاز 
موصول 

توصيل مع ليف بصري 1168 [دعتام0 صخ 10 ع متاءعصدم0 


010 - 10د تناع 11د ه00 عم1ع0آ لعأءعص ده 


ربط - رابط - وصللات 26) 
وصلة غير مكرّسة 001 
نسيجح ضام عناة115' عاكتاءععصده 6 
مأخل 1م عع طط ه62 
موصلات للإلكترونيات قعتطهناءع81 102 5زاماأءعصطه © 
كونور 00201 
تسلسلات إجماعية 5 00115115115 


انحفاظ - مصونية - حفظ 
مصونية - حفظ الطاقة - 


000 


لاع عط 01 ماله اتلع وه 


انخفاض الطاقة 

محافظة على المياه 17 01 امنه تع 005 
صيانة الحياة البرية 1717111 01 مناه كتعقمه © 
برامج الصيانة 5 00125117211011 


عقيدة المحافظة على مصادر الطبيعة ةم 1 ه0015 
حقل محافظ 
قوة محافظة - قوة ثابتة الاتجاه قوة باقيةعع1ه ”1 عاكلاه لاع كمه 
كمون منحفظ - جهد باق 
اعتبار في التصميم 
كوول 


طبقة مديحة / مُدعمة 


1 ع تناه الع و00 


لامع 20 ع تكناه الع 0005 
طعاوء10 10 هخم جع510مه )© 
002501 


52 0ع25016021 00 


توحيد 1110) 
توحيد الْمخرجات 05 عامتالد/ة1 01 2ه1غه110هقمه © 
المتعددة 


ثابت العزل الكهربائى مك60 
تحجيم المجال الثابت 


شفاطة الرأس الثابت 


عطتلةء5 10ع1ط - أسماقمه )© 


101 تع مقة ل0مع1] اأصداقده 0 


سرعة ثابتة 4ع506 اهماقم 00 
كونستنتان 00211 
ثوابت 001115 
أنظمة سواتل / أبراج مناطق محدّدة في 00 
السماء 

تراكيب - مقومات 1115 2) 


رسوم بيانية للتكوين الأساسى 5 001251111110121 


0011 


متصل 
ميكانيك الاوساط المستمرة 


ل 80 


مُغلف ام 001 
محيط القرص ع0151آ 1نام امه 
قياس رسم المحيط ع مكتناقدء]1 101]ط تنام اده 


7 1سخطة مه 


قابلية التحكم 


بروتوكول الشبكة التعاقدي 0117- 1مء2]060 ع1 أع مادم 


رموز الاختصار هخ لعاعه م00 
تقلص 0 ) 
تجانس 0115© 
مقارنة بين 0511653م002) لعصث ذلماء/ا بسع حاعظ أمدجاده 60 


المعادن و المضغوطات 
عي ع تك 

التحكم و إدخال البيانات 
وظائف التحكم 
والتوقيت 

قود مدقي 2< عل موه القيادة 
لوحة تحكم - أدوات التحكم: لوحة 
تحكم بعملية من عمليات محطة معالجة / مصنع / أية منشأة 
ا التفاضليّة 

0013110 1]8316 طعااط تعااعاط عالزعخ 201 تكله[ 1مغامه 0 
قانون التحكم الخاص بدائرة أمر الإنحدار/ التسلق 
لطائرة حربية مرنة 
قوانين التحكم 

برنامج التحكم المنطقي 
حلقات سيطرة 

طرائق التحكم 

ضبط العمليات الحيوية 
كم ارقن 

ضبط مرحلة النمو 
الأسي - اللوغاريتمي 
فتحات تحكم : فُوّهة يتم التأثير من خلالها ع010 1[مماده0 
بسير عملية من عمليات محطة المعالجة 
الرلع كم 

مستقبل سيطرة 

قضيب/ عصا التحكم - راع التحكم 


6001101 
لاتتخطاظ 10212 لصخ امعغامه 0 


35 11111 مث 1مغامه 0 


©0056 


02501 [1متاد م0 


0101 - وتاعمت1ماقصة11: امخصعمء0111آ 1معاد م0 


م100 


00121101 5 

210 عاع هآ 101اه 0 
95 00121101 

5 001211-01 
15 01 0011101 
ع5د1156 01 1[مخاخطه) 


020 [ملأمعمه د 01 [ ماده 


وأعصة2 01خ1اد ه00 
تامع ]1 1 مم00 


4 101ا 0 


313 


مفتاح التلامس - قاطع تلقائي 01 001 
ملامسات - نقاط التلامس - وصلات تماس كع 001 
حاويات 00 
عبوات/ حاويات - شكل عتناع 11 - وتعستماده © 
مبنى الإحتواء 1ن ا اعستطتهة م00 


فشل الاحتواء - فشل انتشار العقيدة عتناانه"1 ]عستصتماده© 


إدراك حسب السياق عته اتلك - الع ا0 © 


لتماس - تجاور تناع امه 
معامل التلامس - معامل التجاوز ماعة" تناع تاد © 
ستمرار 0011121117 
معادلة 15 12101/01211111 011137 


لاستمرار - المتواصلية / معادلات الاستمرارية 


ع 


نظمة زراعة مستمرة 35 ]نان 0115 1الخ 0 


مزرعة مستمرة 1م نان 015 تاه 
حزمة إلكترونية مستمرة تطوع8 امنتاعع81 015 تتام 
حزمة الكترونية 721015ءاعععة متدء8 دمناءء81 دناه ناستتده 0 
مستمرة مسرّع 

مواد 0)0)طن) - ع1زوهممهن) عتسدععن) ععط11 5نم لاستاد م0 


مركبة سيراميكية ذات ألياف مستمرة 


ألياف مستمرة 5ع 01112110115 
حركة المسار المشمو 0 طنه2 دناه نتستاده © 
إرغاء فيزيائى مستمر نه" لدع اقوط 5ناه ص00 


بلمرة مستمرّة 1 0011111101155 


إجرائية/ عملية مستمرة 95 00121121101155 
مفاعاللات مستمرة 75 0013111110115 
تعزيز مستمر 3ع ططعه 112101 0115 لتحم 
قولبة بنقل 011141 - عصلل1[مطط عأقصهعا ماوع كناه ناستاصممك 
الر اتنج المستمر 

غزل - تدويم - دوران لولبي 


0013112110115 511662111 5 


001211110115 5 


حركات كنس مستمرّة 
موجة مستمرة 0177 - م1171 0115 تادهم 
رادارات الموجة 1620215 عاممه172 (09)) ع1ه7]آ كلام تاه 
المستمرة الدوبلرية 
مغنيترونات الموجة 
المستمرة 

سونارات الموجة المستمرة 
مرسلات الموجة المستمرة 


001112110115 11727 5 


001111110115 171731 15 


001111110115 11731 +15 


تيار كهربائي توافقي/ اعتيادي مع نات [همتامعء تدده 


خط التزويل 


عطاآ عدمطمعاء1' منآ 0121[ لهم تامع تدهم 


التليفون الاعتيادي 
مواد هندسية تقليدية 1121611215 ع 0اتععصاعص8 لدممتامع كمه 
جريان اصطلاحى 1107 0231 اماع كه 


5 تاأمطء 1 لمك لاعصعن0) - خدعآط لمم تامع كمه 
معاجّات التسخين والإسقاء والتلدين التقليدية 


استخدام الماكينات الاعتيادية ‏ 8تخصتطعد]/8 221متامعء كمه 


نفط و غاز تقليديان 5 لصث 011 ل[قدمتاصء كمه 
مصادر الطاقة التقليدية لإع1عم8 01 5عع1ناه5 لهمنامع كمه 
تقارب - التقاء عع عع 1ه 20107 
تحويل - قلب 0011 


كفاءة التحويل 
عامل تحويل 


لإعطعاع 811 ماوع كه 


وأتطنا عع1ه0ظ 101 اماعة 1 1م 1ؤواء 1ه 


وحدات القوة 

معدل التحول ]1 هاون 6011 
مفاعللات تحويل 5 قلع 01 
قسم تحويل امناءع 5 جام زوك 0105© 
تحويلاات م 0011 
محولاات داع 001 


جناح دوار قابل للاستبدال مم1 1م1801 عاطتاع كده©6 
تحو يل الضوء لإع#عص8 لدمعتتاععا مأمآ اطعنآ عصتاق حممك0 
الى طاقة كهربائية 

عاكس ثانوي قطع 1ماعع11ع1طانا5 101021هطامعم :1813 عع ته 


زائد محدب 

عدسة محدبة وطاع] ه01 
مرآة محدبة 11101 ه0010 
سيّر النقل - حزام ناقل ع8 001301 
التواء 1ه 201 
كعكة - بصمة عكاهه 6 
مادة مبرّدة غخصهاهه © 
تبريد يعمتاه 0 
سلوك التبريد 1 1كقطء8 عصتاهمه © 
منحنيات التبريد وعلاتناك عسصتاهمه©6 


معدّلات سرعات التبريد 
طريقة برج التبريد 
تقييم كوبر-هاربر 


5ع 001135 
نم10 عصطتاهه © 
1ك اعم 831 - اعم ه000 


لمنجده0 - القطد 1معام م0 


عمود التحكم المحوري 

إشارة التحكم 

عصا القيادة للطيران بواسطة 
الأسلاك 

17 عصا التحكم 

سطح التحكم 

جموعة - منظومة - حملة محكومة 
تقنيات تحكم 
محوّلات السيطرة 
مرسل السيطرة 
مُرسلاات 
ومستقبلات السيطرة 
تحكمية - ضبوطية - إمكاتية الفحكم 
تفاعللات 711) - 2ه 1أعوع] توعاع نادم ع1 0ع11 ممم 
نووية حرارية متحكم بها 

متحكم 61011 
عنم وليل 


تحكم بموارد محليّة 


لممعاك 1مغامه »© 
28117 - عاعناك 1مغخمه0) 


17/ا8ط عاعتناة 1معخده 
عع ةنك [مختخطه) 

ع و5 0101© 

عع ماءء 1 101امه )© 
0011101-15 
لعا لستقطة 1 [معخده 6 


ونع عع لحك ذتع ]ا لستاقطة 1 101اد ه00 


60010111117 


تتععمعناوع5 1162م امه 


15 31ع0آ 11011125ه0 )© 


ضوابط/ شواهد لقف 
معالجة سيرورة المكالمة والتحكم عستووععمعط 1لهك 5امعامه©6 
بها 

انتقال بالحمل ع 001 


0 10156615105 - ام1اعع 0017 


معادلة ال حمل - 
حمل-حراري 
مقاييس تسارع الحمل الحراري 55عاءضاهنءاأعءظ عحتاءه تم 


اممستعط]' - امتاعع مم00 


طرف مصرفى قريب اقصتصطمع 1" عستلصد8 اماعتمع كمه 
المتنا ول 


8022514 نا ع1120 521ه116ه تعاس[ زه امتامع كمه 


اتفاقية التجارة الدولية للأصناف الحيوية 0111585 - وعءءم5 


تقليديّ تفده تامع ته 6 
تبوية تقليدية 0221 1ع 001 
مرخل الملف 112 اأعدخده0) لصخ 011 ل1هده امع كمه 
والملامس التقليدي 


5ع 1 281012171171115 اا مره 021 اع ته 


تقنيّات برمجة الكمبيوتر التقليدية 


قلب/ لب 
جسيمات نانوية من النمط نواة1]10165هممصدلط [اعطاد - عدهم0 


6001 


قطر اللب أعاعمتة 101 ع1ه 0 
حادثة خلل في اللب م0 - أسعلاءعى ممتامدتكاج[ عدوت 
- حادث تمزق قلب المفاعل 
اختلاف مركزية اللب : وهو مقياس 
إزاحة مركز اللب بالنسبة إلى مركز التصفيح. 
قساوة اللب 

مادة لب الكبل 

قلب/ جوف الليف البصري 
مرجع / مصدر اساس 

حفر - استخلاص - اللبّ 


اجأط ع1 أمععء8 غ001 


0016 95 

لع غ001 

ع1 1دعنام0 مخ 01 001 
ععمع تع ]ع ]1 ع01 


0110 


تسارع كوريوليس عع ف 001160115 
قوى كوريوليس وععنه2 5نامتةه © 
حمر الذرة الحاد 1101 جزوع 5 01 


هوائيات عاكسة من الزوايا 
عاكس ركني 

حجر الزاوية 

قري الجلد 

منظومات كبللات كورنينغ ططحد0 ومتعاوتزك عاطه) عصتصره» 
أعمال كورنينغ الزجاجية 


لازمة 


5 قتطتاعع الع ]1 تمده 
ماعم 1ع ]1 1م0010 
م5 1م01 


0011 


15 012355 مده 
6001011217 


مشتركة 
شبكات التغذية المشتركة 
إدارة الشركات 


قاطع المؤسسة: أداة قطع زائنسة تتحكم ه50 حامتلته 01 م001 


ع1 0م001 
11 تتا[ عع 1 م011 م001 


60111222 012166 م001 


بها منشأة التجهيز بالمياه 

تسلسل الزمن الصحيح 1و5 عمنة1 أعع 1م00 
نشاط تصحيحي امنتاعه عكتاءء 001 
إشارات تصحيحية 5ع عتكتاءعء :0011 
مرتبطة ببعضها لعتماء :6011 
ارتباط متبادل ده نخماء 6001 
معابر متناسبة 5 0101115 جزوع 0011 
تآكل - أكسدة - حت 1 11) 
فولاذ مقاوم للتاكل أععا5 ععصهاواوع]] - 00105160 


سبيكة مقاومة للتآكل لإولآلث أقدن) أسهاواوع] - 00105160 


315 


إحداثية / إحداثيات 01 / علهمتل01 00 


نظام الإحداثيات مطعاولزا5 علهم000105© 
تحويل إحداثي 000101316 
مذيب تنسيق خطاع:5011 عستاهم 000105 
تنسيق 000121111 
قدرة على التنسيق /ااتلتطه مدن هته صتله 00 
رقم الانّساق [011- عط كك امت خهصتل001 © 


6000101121105 
1ع 112ء م00 


0013131 112115111551011 15 


المستوي 


بوليمر مفشترك اع 01م © 
نحاس كاه ره زه 
غلاف نحاسى 40 - تممه © 


مركبات ذات مطرق - 0115 ) 1121112 - تعمم ه00 
قالب أساسي نحاسي 


حديد مغلف بنحاس 


اععا5 لع00171 تعمم ه00 


ألياف النحاس عط 11 تاعمم © 
لوحة مصفحة بغشاء ل7316تتصمآ 1ئه2] تعممه 0 
نحاسي 

نحاس في مياه الشرب 12 ع كلامآ م[ متعممه © 
إيون النحاس مم1 ناعم © 


علستقاظ 2160 استمآ تعممه )© 


غُفَلى نحاسي التصفيح 
مفاقيد/ خسارة النحاس 5 تلع مم0 © 
رفيدات النحاس 

كبريتات النحاس 

عروات / ألسنة نحاسيّة 

أزواج سلكيّة نحاسيّة 

مكائن الاستساخ / أجهزة التصوير 
فولاذ كور - تين 

علامتان تجاريتان 


5 تعم م00 

علنة اناك تعمم ه00 
و تتعمم 00 

5 11711 ترعمم ه00 
5 لطع ع نازم 00 
أععاذ مع'1 - 001 
1حطنا لصخ ه0010 


لشركة 0310115 861262]1 7/1322 أعء[ 0 في الولايات 


المتحدة الأميركية 

وتر 0010 
كوردايت 00101 
لاسلكية 00155 
هواتف لاسلكية وعصمطمعاء1 و5و00101© 


جهاز كلفة ذو جدوى - فال التكلفة عاكتاع 811 16و00 


ريادة في الكلفة متطةةعلوع.آ أوه 6 
تكلفة/ تكاليف 051/0055 © 
مقارنة التكلفة بالوزن اأتاع نا 005/177 
تكاليف - مواد لوطه لمك امتعتة81 - كاوه 
وتصنيع 

قريشة عععطن عع 00112 
قطن عضوي عتصوع :0 - 00110 
كولوم - كولون - أمبير في الثانية طسرملنه6 
حصار كولوم علممعاءه81 طحم انه © 
تضاؤل كولوم 1ه طجده1ن1 00 
احتكاك مقاوم للحركة جانبية ممتناء 2 طسملناه © 
جهد كولو م لمعه طحدهلنه © 
قانون كولوم 1237 5و”طصهلناه © 


كولوم - وحدة قياس كمية الكهرباء 60010 


عداد كولتر لحساب عدد الدقائق والخلايا #عاضناه© معالنه 


في وحدة زمن 

عداد 1م00 
موازن عكسياً: قوة / تأثير مكافئ تع مناه © 
ومعاكس 

ثقل موازن خطعاء 1717 تعاصناه 0 
عكس اتجاه دوران عقارب الساعة ع5 كاء0 1ع أ طند 0 
أيون مضاد ع 60 
إجراءات الرد 000001 
ثورة مضادة عن © 
تعداد 00 
عد تنازلي 0011© 
عَدْ النبضات 155 ع تتأطناه © 


نظام المقايسة مزدوجة ‏ <تعاولا5 لإددقة علأ ه82 لعاصدده 0 


الانزيم 

مقرن - وصلة ع1 صن0 © 
مزدوجات - أزواج كال تزفق 
تقارن - وصل تقارني - جمع - وصلات قرنث ‏ 8طنتام60© 


عامل اقتران أمععة ع صتامناه © 
كفاءة الإقران 2م8111 عستامنده © 
فقد الإقران 565 1128من1 00 


طرائق ربط الأعمدة الدوارة 5 ع ننامن1 © 


306 


فولاذ مقاوم للتاكل 5 اععاذ اأماواوع]آ - 001105161 


كريس 

تآكل وتفسشخ دحتت 1ك 0011051011 
وانحلال 

ضبط التآكل 00201 0011:0516 
دورة التآكل كه ركيميائية لوه 1طةعداءه جاءع81 عاءنان0) 5161ه01 0 
مثبطات التآكل ]طم 11ه51ه011 0 
تآكل حديد أنابيب مياه عماط 1عاه117 هآ 01 جزم1وه:11ه © 
مقاومة التاآكل/ الحت عه أذ51ع 1 001105101 
كيميائبات أكالة ولمع تسع طن ع كزوه:15ه0 0 
مادة حاتة 25 0011051076 


0011011 


التآكل- الاكلون - اتتكالية : قابلية مادة على 
التفاعل مع الأماض و القواعد وتشكيلها مركبات ذوابة 


تاركة فجوات 

كور تيكو ستيريد 00111 
إنتاج الكورتيزول مه عله 00111501 
جيب التمام عطاو م6 
دالّة جيب التمام اط عطلوه © 


نسبة جيب التمام مها عسصلوهم 6 


قانون/ قاعدة جيب التمام عاناظ عصلوه© 
كثافة كونية لإأأقطء10 علموم0) 
أشعة كونية 10 ع امور 
كوزميد - وهو بلازميد يحتوي على نسخة من موقع 5210© 
5 ذي النهايات اللاصقة الذي عادة ما يوجد في الفاج 


لامدا 

نواقل الكوزميد 765 ل اموه 
ثابت كوني ]05 لوعاع010 جوم 
نموذج كوني [ع1100 1دعاع 010 موه 
معامل كوني - باراميتر كوني - لعاع ده 1دعنع10مصتدمه 
ثابتة كوزمولوجية 

مبدأ كوني/ كوزمولوجي - قاعدة عأ[ماعص 0ط 1دعاع52010وه 0 
كونية 

علم الكونيات /اع 0052010 
كلفة 0051© 
تحليل لمقارنة الكلفة بالمنفعة(013.4) 5لةلالهصك اتأعصمءظ - 0056 
كلفة - مؤثرة عالناعء ]81 - 51و00 
منحنيات الكلفة 0 00316 


قاعدة كرامر - قانون كارمر علندا وتعصسمة0 


محور قللاب اكقطاذ علصةت0 
إنبعاث علبة المرافق قلط عمدععلاصهة 0 
عمود مرفق الم طامعلصة 01 
زحف 01 


طلاءات مقاومة للتشققات 
تمرّع - تصدع في المواد البلاستيكيّة 


5 15156312 ع0122) 


01 


كرياتين كيناز عتق طلا عصمتادء 0 
إبداعية الدع 01 
موثوقية تلط تلع 01 
جداول عع 01 
سلة عع 0 
زحف زوك نه 


انسلال / شدة الانسلال - قوة 
الزحف 

منحنى الانسلال - منحنى الزحف 
تشكل الزحف - الانسلال 


معدّل الانسلال - معدّل الزحف 


طاعمع 51 «رعه )م «رعع 01 


علا ورعع 01 
116 جرعهع 01 


4( وك نه 


مقاومة الزحف عع طماقزوع ]1 عع 01 
مقاومة الانسلال في المواد 5عناوة1[ط صآ ععسصماكزوع.] «روعع 0 
البلاستيكية 

تمزّق بالانسلال - كسر انهبيار زحف علاط 1 جرعع 01 
إرهاق بالانسلال نهاك ع0 
عصر طباشيري 5نامع 013 
حفيرة 01 
تآكل خفيريٌ 001010 م011 
صرصار الليل - الجدجد ع1 01 
قمط نجعيدي - تغضين - تضييق - عقص اطسو 


تجعد/ تموج الألياف ودءط 11 01 عسامسضمت 
أزمة مزوتتت 
معايير من 5122021505 طالدع]1 لسك لإاعلدة جه هتين 


أجل قواعد الأمان و الصحة 
مقياس - ضابط - معيار 
معيار ذبذبة الليزر - 
معيار اهتزازات الليزر 
استرجاع حمض الستريك 
حرج 


011 


5 أع25[ 101 01 1ع 011 


م107 1خ 1112 


اله 


37 


نسنة القرة معدل القرن 
عزقات جماعة 

تساهمي 

رابطة تشاركيّة/ تكافؤية/ تساهمية 
رابطة مشتركة/ تساهمية 


82116 ع صتامناه © 
وأنالط دع ستامناه © 

مع 0011© 
ه85 أمعلة01© 


5 انع 0011© 


مركبات تساهمية 5 متهن أسعلة001 
اقتران الأنزيمات 5 015 111215منا00 أمعلة01 © 
التشاركي/ التساهمي 

تشازك الالكترون المشترك عممقطاك ممعاءعاظ أمعلة1ه © 
تغاير 60011 
مصفوفة التغاير 11513 ععصمتهة01 0 
كوفيليت عانااء0601) 
ازارة / حافة الغطاء طهاك ععرده©6 


معايير التغطية - الشمول 

واقيات الدارات المطبوعة 

قماش - نسيج محبوك بشكل مشترك 
بنية تنضيد سداسي متراص 


011 ععو 00110 
15 0) 
عتاطة 1 00010111 
51 ام 
خلية عنصرية تنضيد سداسي متراص أاءن انمتا حامك 
- ل) مرشح إمرار الترددات العالية #عالة1 وقهم - 11185 خ0-1 


4 

ل) مرشح إمرار الترددات المنخفضة 11162 وقوم - «0.آ 0-11 
1 - 

1 - 0) شبكة ال 01:16 اتتات 11 ج0-1 
1 - © دارة التوالي/ دارة سلسلة خنع وعت 5 0-1 
نحراف الطائرة بسبب الريح معط ط 601 
صدع يون عاعة 01 
أنماط/ طرائق استطالة/ انّساع ننه اممعا8 عاعة 0 
متداد سريان التشقق - تقدم الشق - دمتلدعدمهءط عامم0 
نتشار الكسر 


تصدع الماع 01 
مخترق على شبكة الإنترنت ماع01 
تقطير هدام 2 تصدّع مصاع 0 


خصحاط ع طتاعة 0 
5ع 5 لاع 013 
0101 

0101 ه15 01201 


ربط تصالبى علصتنآ 55و60 


وصلات تقاطع عاللاعتهد5 10 عا ااعاد5 مصوعط معلصانآ 5ووه0 
مشتركة من ساتل إلى ساتل 
معبر - خط تحويل - تصالب 


01055 0171 


تردد التصالب لاع عنتوع11 ج01 و0203 
اسناد ترافقي ععطاء تع]ع ]1 01055 
روابط متصالبة 11 5و0 
خطأ في مسار 81101 عاعة11' 01055 


عمارة العارضة المتصالبة 


ع ناعم ] لطع دخ تقطووه01) 


أنابيب مستعر ضة وعط نا 1110 0105560 
أغشية مشيكة عه 1 طحوع 1 لععامتاووه01) 
عامل تشبيك أمعع4 عصتعلستاووه 1 


تشبيك الايزوسيانات 


المعترضة 
تشبيك عوامل التغطية 


لعاء810 عمل كلاستاووه 01 


5أعع ث عنام مهن عسصتعلستاووه 0 


حمازات التشبيك 0355 عستعلصتاووه0) 
تشبيك بالاسنعانة بثنائيات الكحول 105 عستعلصتاووه 02 
تشويه الانتقال جه 1501 010355011 
كلام جانبي عللة )01055 
شبكة كروبار ع01:1 نتكا 11 هط 0101 
وتقة عاط اعد 
هرس -سحق ع صتط ك0 
شدة الهرس/ السحق - قوة الهرس طاأعدعن)5 عصنطئنم 
قشرة لالوق 
قشريات مع 01 


- ملاءمة غير 09كريوفيت 1111885 عاط هتهم<[ - ©نتامن 
كامدة 

1/1 -0ناكك [ممه 111205 امتاعع1 55101 1لاقطة]1' - 6 
مجهرية انتقال الإلكترون المبرد 

كريوفيت - ملاعمة قابلة 1111285 عاط ه همعد[ - خآ[1ه 0 


لإزالة القرين 
شديد البرودة عتطعع 0 01 
فصل الهواء بدرجات حرارة ‏ 121105همء5 تنظ عنصعع ه01 


معالجحة بالبرودة الشديدة 
جراحة بالبرودة الشديدة 
معالجات بالبرودة الشديدة 


1ع ملتاعع 01570 
ع5 511 علماعع 01370 


5ع ماوع عتطاعع 0 015 


315 


زاوية حرجة عاعصخ لهع 011 
تقدير حرج مع مخ ل1دع 011 
كثافة حرجة اأكاناءك9! النم اق اوه 


مراجعة نقدية للتصميم 0101 - ع1ع]1 مواوعدآ لدع1اتت 
لآ طول حرج 
طول حرج لليف تعطاط ى 01 طأعدعآ لدعناتكت 
طريقة تحديد المسار الحرج 0211 - 4هطاء/2 طنط لمعتاتين 


عآ طأاعمعآ لمعن 


مسارات حرجة مله لدع 011 
نقطة حرجة خصنه لوع المت 
تفاعل حرج مه تاعدع ]1 لدع 011 
درجة الحرارة الحرجة اله 
إحماد خرج لأ محصهح] الدع 
داء كراون 015 5نططاه 1 
تقاطع - تصالب 0155 
تقاطع / اختبار الجائز المتصالب أوع1: تنوء8 - 55و10 
ضبط الربط العرضاني 0021101 «امتاععصطه0 - ووه02 
بلمرة تكائف وفق 521105طء0مم201(6 عصتامن00 - 5ووه01) 


سيرورة التقارن المتصالب 
تغذية عرضية عع" - ووم01 
ارتباط متقاطع - متصالب 
شبكة متصالبة الروابط 


لععاماآ - ووه01) 
عه اع[ 0ع101آ - 01055 


أوليفين متعدد تصالبى ستاعاه:ز1ه2 لععلصنآ - ووم 
متصالبة عستعلصلا - ووه 
ربط 5اتععدع1 [2دمتأاعصلط - 81 طنتالآ عمتلمنا - ووميكت 


تقاطعي بواسطة كيماويات ثنائية الوظيفة 

رقيقة متعاكسة - قاطع التصفح - ذات رقاقات 219 - و3م0) 
صفيحة طبقية ذات رقاقات متصالبة 16ا2ضندطهآ (إآط - ووه0) 
نسبة سماكات الرقاقات المتصالبة - نسبة 18110 (9]ط - 601055 
التقاطع 

سلالات مقاومة تصالبيا 
فحص مقطعي بالمجهر ذي الأثر 51846 لهصمتاءه؟ - ووم 
منظر مقطع - منظر مقطع عرضيّ 169لا [29دمتاءء5 - 5وه02 
مسلك - تقاطع 

والترشيح بالجريان التصالبي - 
المستعرض - 


أمماأواوع ]1 - 01055 


عاعة]1]' - و0105 


01055 1107 1 


جملة المحاور المكعبة 
نتريد البورون المكمّب 


ماع51 واعرجى عأطن 
8ن - 8111106 و8 عاطنن 


بنية مكعبة علا ع ناك علطنت 
تمائل / تناظر مكعب لإتاعستصطزك عتطنك 
خلية عنصرية مكعّبة لاء0 غنصتآ عتطنك 
كيوبيتات 5ط 
صنف 61 
استراتيجيات الز رع 51218 1م011 
تخثث مولد هنوع تطم هن لمعسكلنت 
موارد ثقافية 121 
استنبات: زرع البكتريا / الأنسجة الحية للدراسة #عناآن© 
العلمية 

اوساط استنبات عتسخلنت 
حفظ المزرعة ع1 


مجرور مياه قذرة تحت الطريق م1 


إنفاق الطاقة المتراكمة عقع مد نإ اعمط 12160 لاسن 


ترا كمي 1 سنا 
جريان داخلي جْمَع 177 121176 اط 
جريان خارجي جمَع 177 01116 1211076 امن 
إنتاج ثرا كمي 121176 ناسنا 


شكل الفنجان عمقط5 - من 
سداد احكام نصف كروي - محبس - ختم حلقى 1[دء5 منت 


مم مم1 من 


1خ 6م15 - من 


محاور حركة نصف كروية 


قبيبة من الحديد الطروق 


601 
ده[ عاطوع11211 12ممن 


مصد - حاجز - حافة الطريق ك6 
قاطع كابح مم5 طعت 
إبراء -إصلاح - تنشيف - تقديد 6 
ايبوكسي مُعالج اوم لمعك 
ايبوكسي الربط المعالج نه 101 لإلامم8 0م016 
كوري - وحدة قياس النشاط الإشعاعي ع 
نقطة كيوري أنه عت 


ضوع ممم 1 11ل 
ل160 عتل ضوع ممم 1 عتل 
اق 

أمععخ ع1 


تبريد شديد لع تعلق وق 
كريوليف - ملاءمة وعطن11 لم8 عاطهمتهصمع©ة - © ع ختام من 
نبائية قابلة لإزالة القرين - ملاءمة نهائية غير كامدة 
كريوليف - ملاءمة 85 ]11 لظ عاطهأهصع7ة حل ءختام وت 
نبائية قابلة لإزالة القرين 


ترسيب بالبرودة عع 1م 01 
جراحة بالبرودة الشديدة 0511181 001 
كتابة سرية عتحاصةاع مم01 
ا يبتوسبوريديوم ا كل لوق 
بلور الكل وق 
مُذبزب سيطرة بلوري ‏ 050118608 4علامخاصهك - لماورت 
عائلة كريستالية لالتصسة2 1هخد 0 
معايير التردد البلوريٌ 5 زعمعنوع 2 05121 
نمو البلورة - نمو بلوري طاروحه 6 1هاة 0 
شبكة بلورية ع2 سآ 1هأة 0 
ميكروفونات بلورية وه امه 1111 1هاة 0 
شبكات بلورية عانه تاء 11 015121 
مذبذب بلوري 5101 015121 
ساحبة البلورة علدا 051 
بنية يلو رية عاك 0115121 
خزيفات بللورية وعتطتونعن) عستللة5 01 
بنى بلي رية حبيبية 012 عستللة 015 
كمون بلوري لمتامعاه عمتللماد م0 
إجرائية/ عملية بللورية ووعه0 عسصتللة015 
جسم صلب 0 ري 14 عستطللهار 0 
بللورية لاأتستلاماة م0 
يلير 08 1م01 
بلورة 01 
بولي إستر متبلور 02181 - مرعاوع :1ه 0155111260 
متعلق بدراسة البللورات عنطم ونع ه11ة )05 
عيوب بلورية واعع1ء10 علط مومع 01552110 
علم البلّو رات اقمع 01562110 
مادة شبه بلورية - مادة بلورانية 600104 
بلق رات 01115 


المفراس الماسح / التوموغرافى و5 601 


تسييل الفحم اكه 


مكعب مقفل التوضيب لععاعةط - 01056 - علطت 


معلومات العميل المتوفرة 151015281101 272011060 تاعماه اوت 
إدارة 11 - اتعماعع م1 متطمده اهاعك] اعصدم اك 
علاقات العملاء 
علاقة عميل - 
عمل 


صوت أو و وجه العميل ع0ة*1 00/01لى ععذه؟؟ 5*تعماماونت 
مفاتيح مصطلحات / رموز ١إلازع؟!1‏ 0معوعآ لع2تصاماكن© 


ممرتطقطه0ه1اع]1 ووعصاكراظ - 16 تتعمدم اك 


متخصصة 

قطع التردد لليف تعط1ط 01 تإعمعنوعع2 017 - غ01 
موجة الانقطاع عكة 117 011 - غلا 
بز مس1[ انان 
تردد القطع 1ع ضوع 1 1011 
طول موجة القطع لاع معاء كه 1717 01011 
قطع 0 


قص الحزيئات وعلناعع01] عستاا6 


أداة القطع 
بلمرة بطريقة التوضع الكيميائي 


1001 6خ 
31 00110 


للبخار 

نظام الإصدارات المتزامنة 05 
معالحة بالسيانيد نل مه 6 
لاصق الأكيليت السيانيدي علاأوعط لك عنه انز عدم مه 0 
سيانو أكر يللات- صمو عاك 012 112165 002ة 0 
فائقة 


لاصق السيانوأكريليك عالأوع طلخ عن الإ عدم مه 0 


هجوم عل الانترنت اع اك تعطا 0 


دورة عاع0 
زمن الدورة عمست عاءره 
شروط حدودية حلقيّة 
تحميل دوري 

ببتيدات حلقية : باسيتراسين 
بوليمير حلقي 

شكل رياعي دائري 
بوليميرات حلقية ذات 


115 80012117 عنآء 0 
لمآ عناء 0 
اع هن أعدظ :وعلتامعط عناء 0 
اع ممز[ه5 عناء 0 
ع0 عناء 0 
5 عنأقه[دزه نعط ]1 عناء 0 
تلدن حراري 
مقياس الفولتية الحلقي -طريقة 
ألكتر وكيميائية 
تفاعل تحلّق - تشكيل حلقة 


لتتاع متم 1ه عناء 0 


60 


2300 


معالجة لٍ 

معالحة 07 2 تصليب - شى راتئجات 
تيار كهربائي 

مقاوم مساق بالتيار 


16 01 

0115 5 

اع ان 

66515101 1اع10117آ - لطع يان 
موجة تيار محتث عل نناعء 1131 0عع1لم1 - اعسات 
عداد سرعة انسياب / تيار 
استخدامات جارية ومحتملة 


تتعاء 11 (جااعماء17) خمع سم 
5 121اطع 201 مخ معت 
سعة التيار ف اه 
اكع اع ةن معنن 


صفة مميزة ثابتة للتيار 


منحنى توزيع التيار ان 1م0151[ اميت 


مفرّع تيار 110 أخطع سيت 
سوق تيار 0117[ معت 
انسياب التيار التوافقي 11017 امع سنت 
كسب الثيّار صنة0 اأمع سنت 
تيار في مستوي 7آن) - عصقاط صا خمعسيت 
كسب التيار / الفولتية صنه© عع2غ1ه17 ع0 أمعسنكت 
تيار ممن) - وعصماط ع1 10 نند1ناع1لمعءمعءط امع سي 


عمودياً على المستويات 
عكس التيار 


اع 


فوران التيار 1ه 
معدل إنتقال التيار متاهكا تعأقصمة]1 المعسيت 
منزلقة 6001 
تحكم بحركة فتح الستائر 001 نه 
متحسسات مقوسة 75 11 1ن 
متحسسات وعلام0 تعطاط عطاونا 525015 مناه 1لا 


مرآة منحنية ولمواككا لننة ده 


منحنيات خططات إس-إن ع 8 - 5 وعاكتلت 


منحنى عا 
حجرة استنادية ذات حشوة تمكن من عط تقطن دمناكد0 
فقن ادر 

حسب الطلب 10 12 مدماكيكت 


تقانة إجرائية 'ا108مططءه'1 ووعءه22 عصكلد 2101 مامت 
صنع قالب بناءً على طلب زبون 


برمجيات عادية 95 210 01015160111 
قاعدة العملاء 825 مم5 
مقاضاة العملاء ع لآ امام 


هيكل خلوي ع ع0 اضافة حلقية 0 
محد النمو الخلوي 010 لق مع نزع الماء 4 
طرائق 5 !غ010 1ه غ015 (07) لاولهخماء ه02 عدد سيكلوماتي ناء متنا لا عنأهصطماء و0 
زوتشرالسكي لإنماء البلورات جامع الزوابع 15 عطده ك0 
فارز / فاصل عبر حركة إعصارية 0م56 عدم 6 
00 حلزونية 
0[ غلوكوز - 0105 - دآ مركبات السيكلوفان وع طق طم م1 0 
مآ مزدوج التوازن طراز عاطماوا8 عمن1 - مآ السايكلوسيرين > السيرين الحلقي عسترعوماء 0 
معدل تردد قلاب من 1216 عاوع10 مم11 - منا1 عمناظ1 - مآ الود المسرع - سيكلوتروني لع نوع 1 جامعام1ء و0 
نوع مآ[ اإسطوانة تع لصتاو 
مآ قلاب التأخير مم1 متاط دآ ثني اسطواني عستلمع8 لدعتستلستاوه 
حركة عداد أرسنوفال اتعممء2109 معاء1/1 15020121ى :12 وصلات أسطوانية 05 ءعصطه2 لمع عستا 
تسلسل زهري/ دايزي عستستمك لإقتهطا مضخة رقية اسطوانية مصتناط ممع دعط مدآ لمععملستاك 
دالتونات 111 صهاريج الوقود العاملة عند معلصة!' اعنا عتمعع م016 
سد ةن[ درجات حرارة منخفضة 
ضرر 1010 معالجات بالبرودة الشديدة 0 علطاعع 010 
مقاومة الأذية ععطة أذ زوع 10212286 كييس : كيس صغير يكون عادة ضمن أنسحة الجسم 6 
ذبذبة متضائلة خخ لمم تنه د10 وقد ينفصل عنه ليتحرك بحرية. ويحوي الكييس عل نواتج 


منحنى تذبذب إحماد 


ا 05112102 لأءم ود[ تحلل غير اعتيادية / بكتيريا /) منتجات ميكروبية 


إحماد 111110 تليف مثاني "01 - وأومعطلط عناو0 
مقدرة تخميدية /211م 03 1125م تطتة 10 سيستيين ع0 
نسبة التخميد 185ام ةد[ جسور سيستين عمناو 0 
نسبة التضاؤل «تعاولز5 1ع010 - 0م566 - 116هخآ عصام سود[ حويصلات 01 
لنظام من الدرجة الثانية كيمياء الخلية لإتتأستستعطء م0 
توقيف الترنّح 0111 ه10 سيتوكروم عه نتطاء 0 0 
روابط متدلية 65 مع نناعصددآ1 عامل تنكرز/ نخر 0ع 1 15وم10عع81 1ممتناط عمكام 0 
دابتومايسين 111010 الورم 

برمجيّات استحواذ البيانات 0117/1 كك»[ سيت وكيتات وطن[ 0 
دارسي فايسباخ طعدطاواء/1؟ نإعتددآ سيتوكينينات -من ‏ عتنا[نان 1اء0 أصقاط عه كستمكاماو0 
معادلة دارسي فيسباخ لتاعدطوع 111 إعنهد[ أجل مزارع نبات خلوية 

قانون دارسي 2177[ 10215 سيتوبلازم حطوة 1م00 
قانون دارسي د تعويف ماع10 هآ 5لإع031آ1 بلازما خلوية - سايتوبلازم 9) 
مصرف مياه 11 عقم ذكري 51 - تاللتتعاك عل8112 عتسطسة[ام م0 
تيار متبقي اه لاه سيتوبلازمي 

ضوضعء التيّار الغامق 81015 امع كنات عانتودآ1 سيتوبلاست 1251م 610 
طاقة مظلمة لاع ع8 عاتهدآ سياتوزين عطأو م0 
مادة مظلمة/ داكنة 11 نهدا عصارة خلوية 0501© 


3681 


البيانات/ المعطيات 
ذاكرة البيانات 

شبكة البيانات 

إرسال متوازي للبيانات 
بدالات تفرع مخطوظ الهاتقف اليبائية 


102162 112017 
10312 11170116 
103162 161101 


103162 21 


تبطين أنبوبي للبيانات 15[ عماط 102169 
معالحة البيانات 1 102184 
نظام معالجة البيانات 5 - 621 51ز5 ع3أووءعء20 10218 
معدل البيانات غ121 10212 
مسجل البيانات إعاواععه 12318 
إرسال متسلسل للبيانات الك 9121| 
نشرة مواصفات أععطة5 10210 
إشارات البيانات 15 10212 
مَلّفْ بيانات فردي علاط عاعمنة 10262 
تباعد المعلومات 5 10212 


حجم البيانات المحفوظة - حفظ البيانات ‏ 5605286 102168 
تدفقات المعطيات/ البيانات 


102165 5 


10212 112115111551011 121 


مرسلة بيانات اع تستقصة1 1 10212 
مستودع بيانات 1015 10212 
كلمة البيانات 10212 


مودم البيانات/ الفاكس مطعله]1 عجه10218/1 


قاعدة المعطيات - البيانات 100 


إعداد قاعدة البيانات 102121525 


معبر البيانات ا 11 
شركة الحسابات المحدودة 14 تامعة ه10 
جريان البيانات 120011017 
ترابط مجرور عمنلمم8 عتتلندد[ 
مُعطى وحيد - بيان 110 
بطاقات أو دوائر 02105) #عأطاع نهآ +0 802105 #عاطع دود[ 
إبنة 

لوحة بنت 104 
لوحات بنوية 10 
دونومايسين 11011101 
استجرار 111101 
ديود الرنين النفقي متدلي الوابط متعقم 


محولات تيار مباشر إلى تيار مباشر ‏ 0025616015 0ل - 100 


تيار متبقي / متسرب أطاع1 نان عع معلدع.[] 01 عاتودآ 
مقاومة الخلية الضوئية فى الظلام 


ترانزستور دارلنغتون المزدوج 


51522 10011 
كته ماع 1021115 
ترازيستور دارلينغ 1515601 1ماع 102111 
ترانزستور دارلنغتون المزدوج ذتته2 «ماؤاكسة:1 دماعصناتدط 


نظرية التطوّر الدارويني 10111101311 
لوحة القيادة 1211001 
جهاز محمد 10251201 
معطيات - بيانات 10 


تسجيل المعطيات والبيانات 
نظام تَلَقٍ بيانات - نظام اكتساب 5151612 511102 تناوعى 10212 
البيانات - نظام استحواذ البيانات 
قاعدة البيانات 


102132 - 5 


108 - ع825 10265 
نظام إدارة 

قاعدة البيانات 
معلومات بيانات البت 


65 - :5]621لا5 121ع12ع 112228 825 102162 


10312 216 1 


مسرى بيانات 85 10262 
ناقل البيانات الحلّقى عالي عصنظ ل0ءءم5 طعنظ - حباظ مندجا 
السرعة 


ناقل 4ء6م5 اعاط عسنتومدط دععاه :1 1دع10[آ - كناظ 10212 


البيانات العالي السرعة ذو التمرير الخطي للإشارات الرمزية 
5110 .1111 ناقل البيانات15538 (511 .2/111 - وناظ مندط 


1258 

أنظمة نقل البيانات 5 وناظ 10212 
بيانات وسيطة وعطعة0 10210 
قنوات البيانات وأعطصطقطك 10262 
قنوات تواصل البيانات 5أعصه0) 21020005 ناستصصه0 ]هجا 
مشاركة بخط 8 16آ 001331321111621015) 103162 
اتصالات البيانات 

تشفير البيانات 10212 
لوحات دخول البيانات وأعاطة1' لإتتخمظ 1212 
تدفق/ استمرارية البيانات 1217 - 1101 28ج1 
اندماج البيانات 10312 
دارة عاكس البيانات 015 103132 
رابطة البيانات علصاآ 10212 
طبقة وصلة البيانات هآ علصنآ منهج[ 


مناورة بالبيانات/ بالمعطيات - معالحة 02غ0مه[ناصنصة]8 1<268 


عامل تسر يع 1 - مامه ع تت 1عاعععءى تزوءءد[ 
الإضمحلال 

مقاومة التفكك/ التفشخ - الانحلال ‏ منصهاوزوء2 بإدعود 
بارامتر التباطؤ أعاعصتمته2 ده ننج زعاءءء 12 


دسيبل - وحدة شدة الصوت اما - اعطزءود[1 
دسيبل في الكيلومتر 2عا/ظل - عتاعصرمانف]ا رهم واءطاءءد1 
الواحد 

81 - أعناعط 201 01315 كا 2 10 عتلنداعك]آ واعطاءءدآ[ 
دسيبل بالنسبة إلى مستوى معين من القدرة 


مده 1قتاءء د[ 


أر قام عشرية 5 ا1لتطاءء 10 
نقطة الفارزة غدزه2 لقططاءءد[1 
فناء/ التعشير - هلاك م10 


أحاعاء]1 دمزواءء2آ1 


منحنى متناقص/ انحدار نك عسصتاءءج[1 


طور النمو المتراجع ع5 1015© عمتستاءءدآ1 
فك الترميز / الشفرة علمع126 
حال شيفرة 12 
منطق فك تشفير عاع0آ مناععاء2آ 8116 لصخ معلمءءد[1 
وكشف 


/ فك الترميز )1 سواقة 
مزيل التشفير/ المقشم 


1 011071[ ابتعلمءء2آ1 


اع 1م11 اصع دآ /جعلمعء10 


الكترونيات فك 15 1011711 0ى 155لمءه10 
تشفير وسؤق 

عدم تماسك ععدع 17عطمءء 10 
نازعات اللون 1115 12120 
محلّلة 05 هع 106 
مفكك - محلل : مادة تتسبب بتحلل 10601051 
العضويات 

تفكك 10601 
إزالة الضغط 12101011 
إزالة تلوث 110 ظ1ظ1 
ديكورات باستخدام ليف 105ام0 ءعط11 ع طاولا قدمللة1مءه2آ1 
بصري 

فض الاقتران / الفصل 11 منامعع12 


ترددات مخصصة 
خطوط الإعداد المخصصة 


5الوع 1" ل0ع1دءنلع10 


طنااء5 وعطاآ 0ع1دعنلء10 


كسب التيار المباشر 

دقة كسب التيار المباشر 
مولد التيار المستمر 

حقل تيار مباشر مغنطيسي 
قناطر قياس التيار المباشر 
- محرك التيار المستمر 1000 محخرك 


11ت 1000 
م3 1ناععة نه 02[ 
12]01عمعع 100 
14 علتاأعمعة11 0ج[ 


5 عطاك 1 تاقوع11 100 


100110 


120 أميترات الملف المتحرك 5تعاعسصتسة [ازهه عصتوه31 122 


فولتية التيار المباشر 

إزالة إشابة 

انحلال إثارة 

فارز 

طول موجة دوبروغلي 
طرق مندودت طريق غير ثاقذ 
بحر ميت 

حيز ميت - مجال تمتنع 
منطقة ميتة 

نطاق.هافل ج الطرق. الي 
حمّازات نزع الألكلة 

إزالة الرابط 

عدم الارتباط 

طبقة مانعة للانشاء 


ركام - تخلفات - طلل - بقايا 
دين 

ف 

نزع وظيفة البوتيل - نزع البوتيل 
عداد عقدي 

عوامل نزع الكلس 


يصعىق 


10011 
106 - 1 
106 - 2 


ع دع1م1 81 - عدا 


طاع معاعنه 117 عناعم:8 عدا 


م8 - 1020 

10620 5 

ععوم5 30ء10 
عدهت 10620 

مط 1 
غ10 
1100111[ 
عمتلممطء10 

مآ عصتلصمء 10 
ع1 

ماع10 

10 
عع ع ناطاء10 
11001010131[ 
1م001 علوءءجآ1 
وأسعع خف م515 أعلدءء10آ1 


أطوءء10 


إبانة : سكب السائل الطافى من فوق الراسب 106022680105 


مصفقات 

إزالة الكربون/ النزكرة - لاكربنة 
ديكاربوكسيلاز 

نزع وظيفة الكربوكسيلات - نزع 
الكربوكسيللات 

نزع الكربون 

لد سو قاد 


110 
[12001 
110115 


012[ 1ظ1 


110 


لإهع106 


إزالة غابات - إزالة الحليد/ الزحرجة 11 12100 
تشوه 11010110001 
مُزيل الثلج 10 
نزع الغاز 1210 


انحلال / انحراف الحالات - حالة 5علة)5 07 (إعممعمعوءعط 


مترديه 

منحل عأ 1ع معع 10 
بادئات منحلة 15 عأ 1ع مععوء10 
حالة متردية ع5 عله معمععء 2[ 


تراجع في الأداء/ الكفاءة - تفكك المادة إلى 805ه0همعوء12 
مكوناتها - تراجع في النوعية - تفسّخ / انحلال 


مثبتات إزاء التفكك تع نط5 ممتلهلهئ2عء126 
هدام 10 
تعويق ع1 
درجة ععل1ع10 
درجة الدقة اع 72تاععة 01 ععنروء2[ 


درجة تراص المكونات الرئيسية 01ناعةم2ه0 01 ععروءدطآ[ 
لمادة 

درجة تبلور البوليميرات 
درجة البلمّرة 


'تاتطتللة اواك 1ه عمعزوعل 


02آ - مناه اعمط :019 ]0 ععنوءن[ 


درجات الحرية املعع 11 01 وععزعوء2آ1 
نزع الهلجنة 2 2ط2ظ21ظ1 
بلمرة تكائف بنزع الماء 1ه1لدقمع0ممه:2019 ع متاخل نتطاء 0[ 
تجفيف عبر نزع الماء من مادة - ما يعيق 10 
النشاط العضوي المجهري وإنقاص حجمها 

ديبادروجيناز - نازعة الهيدروجين - لطاع 10 
نزع الهدروجين 10 
تطبئق 0م1000 


مقاومة إزاء النزع الصفيحي : 152 211011 تستماء 10 
تعبّر عن ممانعة تشكل خط أبيض نتيجة طيّ الغشاء 

مفهوم احماد انفصال 6+مع0006) 21655102م511 21102 تسمتواء0آ1 
الطبقات - مفهوم تعطيل عدم التصفح/ مفهوم التخلص من 
انفصال الطبقات 

تعوق نه 
تشوه التأخير 02 1061233 
خط تعويق / تأخير عصنآ بإقاعط 
تأخير ات 0ه 


تسامح - العيب 
اونعه والحلية غيو معاية 


ونع ه20 0ع1دء 1001 
110005 

011 تتاع1 2515 مصوءء د[ 
ع6 7171 - معو[ 
وعكلة] اأممعاعصكى مرعود[ 
مءه106 

م ها 

71 «عءن[1 

ممسصناط 1اء117 مرعءد[ 
خطومع 101 - أمع1ء12 


5ع ]عام عع11 أوع]ء د[ 


عيب الخلاليّة : عيب ناجم عن وجود 15161500081 أءه]ودا 
ذرّات إضافية واقعة ما بين المواضع الطبيعية للشبكة 


نموذج إزالة العيوب 
خلل - معيوب 
عيوب 

إزالة الخفقان 


11 - 1ع1100 70721ع8] أمع]ءن[1 


ع اكناعع 1061 
واعع 101 


11200010111 


نقص فى أحد المكونات / الاحتياج إليه - خلل إعمعنهءدآ1 


في أداء أحد المهام 
عجز 

مُعرّف من أجل جائز 
تكامل محدد/ محدود 


قطر الإنحراف 


10 

ستوعظ ىن :ه20 لعصلءد[1 
61 عالطلاء د[ 
10102[ 
12100101 
10 


اماع تتة1طآ ع سنتاعع1]ء د[ 


عزم الفتل الحرف/ المسبب للانحراف ه10 عصتاءعالء1 


قطر الانحراف للكيللات 
انحناء 

دارات الانعكاس 

ملفات الانعكاس 

قطر الإنحراف للكيللات 
عامل الانعكاس 
انحراف الصفائح المعدنية 
انحرافات - عيوب 
حارف 

إزالة الفلورة 


وعنام0 زعط1ط عناونآ ع طتاعع1]ءدآ[ 


ع 110 
كأنلا 011 2مناءة 1011 


115 2م1اءة 1011 


5ط 01 ماع متة1دآ مهاعم 1لء12 


ماع مهناعع11ء0آ1 
و1 01 نهناعع11ء0آ1 
5 101 

عع 10 


[110120222 


11001101 


مقام الكسر 

أغشية ككيفة 5 م1065 

تقسيم طول الموجة الكثيف 101015105 طاعدعاء1139 عومعد[1 
- ع تالدع 1م11 ه0119151آ طاع معاءحه'11 عدمعد[ 

مضاعفة التقسيم المكثف لطول الموجة 

تكثيف بالانضغاط 

مُكنّف بجسيمات 6و2 - وعاءنامةط المصدد طغ1ا لعلتممعطم 


11011 


صغيرة 
كثافة 105117 
كثافة الحاللات 5ع ]5 01 لإألقمءد[ 
كثافة التوزيع 151 عط1' 01 «اأقمعد[1 
نسبة الكثافة 0نم (إاأقمعد[ 
صب سني نات [دامءد[ 
صفيحات سنية 13011 لهأخدءدآ1 
نتؤات 105 
إزالة الرائحة الكريهة 1600011 
منزوع الاكسجين ”4.1/11 للم ودمعط 


دنا - الحمض النووي 
المتقوص الأكسجين 
قسم التجارة 1211 - /115]5لم1 220 ع120 1ه امعسامومءد[1 
و الصناعة 
قسم النقل 
متحول تابع -غير مستقل 
طول تغيّر الطور 


ترانسيستور مستنفد الركيزة 122515601 عنهخاوطناد 1عاعامءدآ1 


ذاا0آ لاعى عنعءاعناصهط 1 تزمء10 


01 - 25500116ة11' 01 اتاعصسسانومء دآ[ 
عاط مه أصعلمعمء د[ 
طاعدع.]آ عمامقطمءدآ1 


نضوب/ نفاذ ع 1م10 
طبقة الاستنفاذ 12/61 م1اأعامء2آ1 
كاشف منطقة 1م0أععاء0آ م اأعطنال معنزهآ دم 1اأعامءدآ[ 
النضوب 

دايود ع01]00100اط تعتعدظ 11أمطاء5 معلزهآ مماعامءدآ1 


ضوئي ذو طبقة نضوب وحاجز شوتكي لتفريغ الشحنة 
-06آ أع00212) أصتوط تع و8 1[ أمطع5 معنز2آ متأعامءعد[ 
كاشف ملامسة لمنطقة نضوب وحاجز شوتكي لتفريغ ماع 


الشحنة 

نمط الاستنفاذ 2100 رم ناأعامء2آ1 
نمط الاستنفاذ لترانزستور 210517181 ع2100 دمتاعامءجآ1 
111011 


2305 


تشويش تعمدي ل عنونرءطناء0آ1 
نزع خطية عألدعصناء 10 
إطلاق اكه 
انبوب/ صمام تفريغ عطن] ذه علكلة17 زع نتلاء0[ 
ذلا - مكلف 12 
حمل موضول مثلثياً 4 لعاععصده0 - هخاءعد[1 
هوائي ولا 10615 
عدد سطور شيفرة البرمحة 121.000 - 0006 01 وعطنآ 18اء12 
-المضافة / المعدلة 

هوائيات دلتا المتطابقة 5ك لعطاعنة81 مخاءدآ1 
مُزال المغنطة 1 
تدبير جانيب (12514) التاعديعع حصة11 ع510 - مسد[ 
الاحتياج 

احتياج طاقة لاع 8261 تمعد[ 
نظام ذاكرة التصحيف 5ت<تتعاؤلا5 '01تاء]/2 2280 320 ءدآ1 
حسب الطلب 

إزالة التمعدنات والأملاح 8 
فك تضمين عه 1001 
موجة مُزالة التضمين 7 1264نم مآ 
إزالة التضمين - فك التضمين 1 
مزيل التضمين 11 
فاصل البيانات ج111 نامرع د[ 
قسمة التردد عد 1م 1نامع مآ 
عشري ااه 
تعديل الخواص الطبيعية 10 
تغيير خواص 1101010000 
دندريميرات - مكوثرات متغصّنة 1101 
بنية شبه شجرية/ تغصّنات 1 (آ/ع 11ل مع دآ 
تغصنات م10 


فصل البللورات التغصّنية ده تادععمعء5 15مادلض عناملصعط 
فصل 
البلورات التغصّنية أو استخلاص اللبّ 


011 01 ملأدعععء5 0135015 عنانتلمءد[1 


بوليميرات شجيرية 5 116 لم10 


رفض الخدمة (1205) ععاامعد 01 لمتمعءد[1 
دنير ماع10 
إزالة النترتة م10 
إزالة النترتة ع1 


مراحل تحليل التصميم 95 2217515خ4 - تنئزوء0آ1 
غليل التضميم 

تصميم و خواص 

تصميم و تعب 

مؤثرات التصميم 

عناصر التصميم 

عوامل التصميم 

قواعد / معابير فشل التصميم 
تصميم من أجل التجميع 
تصميم قابل ومعد للتغيير 
تصميم من أجل التفكيك 
تصميم من أجل قابلية 
التصنيع 
تصميم من أجل الاستخدام 
تكرارات التصميم 

حدٌ حمولة التصميم 

فترة التشغيل التصميمية 
تعديلات التصميم/ تحوير التصميم 
اهداف التصميم 
تصميم منظومة 
الليف البصري 
متغيرات التصميم - معاييرالتصميم 
نمط التصميم 

فلسفة التصميم 

تصميم أولي - النموذج الأولي 
إعادة تشكيل التصميم 
متطلبيات التصميم 

قاعدة التصميم 

فضاء التصميم 

مراحل التصميم 

إجهاد التصميم 


مصفوفة هيكلية التصميم 1051/1 - 1121 عتنااع نماك معزوعد[ 


فترة التصميم 


5 تناع زو10 
1115 انث لنوزوء1]0 
عناع ناه تنخ مئزوءعد[ 
59 105181 

1065181 15 

10651511 75 

011 عتنالتة1 مئزوءع د[ 
لاأطصطووقى4 101 مئزوءع0آ[ 

101 نوزوء0آ1 
/(1طتاء1015355 101 مو زوء0آ1 


1211117 اع ة لناصة ]1 +101 موزوءع د[ 


511 1"01 لزواوء10 
595 10651511 
ألمتاآ 020آ مئزوءعد[ 
عكنارآ مئزوء دآ[ 

تع 1و 10 
وع لاع زط 0 رع زوء0آ[ 
ماع51 ع1 1ع11م0 تبرخ 01 دوئزوءعد[ 


759 10651511 
1 1م1051 
117م211050 تع زوءع0آ1 
0010 1م1051 
231 1065151 
5 10651511 
عاناآ مئزوءد[ 

م5 2ع 51و10 

106518121 65 


10651511 5 


1 معاوء10 


تصميم أقصى حمل 100 عأق سانا موئزوعد[ 
متغيرات التصميم و7121 معزوء12 
تسمية - ترميز 2 121 
مخطط دلالة 021 نه تأ همع زوء0آ1 


منطقة استنفاذ /) نضوب دماعع 1 دم اعامء12 


منطقة منضبة ده دم ناعامء2آ1 
نشر تع مانزه1مء0آ1 
إزالة استقطاب 1221001012 
تفكيك البلمرة 1م10 
غشاء معدني رقيق حصلاط اماع14 صنطط1' 0غ 1زوممءجآ1 
ترسيب 0 10 


بيئة الترسيب - محيط تنظيمي ه811 هدم تازوهممء12 
110015 
أدوية تبعث على الكابة - مُتبّطات/ محُمّداتَ 
اللزوجة 

اكتوياد 10110111031 
نطاظ طبيعي غير 122111 “اوططناخآ1 [متبخدا8 4عمنصاع م معد[ 


15 11013171ظ1ظ1 


حيواني 5 د.ب.ن.ر 
إزالة بروتون 1 100ظ1ظ1 
رسن نينكيك 0نامع مومع 10 


كاشف العمق - محددات الأعماق علص طامعج[1 


عمق التفريغ 01 طامءجآ1 
سابرات الأعماق 5 طامء0آ1 
إزالة القيود 100 
اشتقاق 106 
رموز المشتق 70 عالنهكلك12 
مشتقات اه 
لاشتقاق 10 
إشتق 1011 
دالّةَ مشتقة 101160 


0 6ه 


إصابات جلدية فطرية 61121011115 10 
أَدَمَةَ 10 
إزالة الملوحة 10 
تنازلي 1 1020ظ1ظ1 
وصف 0 101ظ1 
بحيرات الصحراء المالحة 1ه 
تصحر 100000 
تصميم معزوء12 


5 22317515م - نئزوء0آ[ 


تكرارات تحليل التصميم 


لإحام11050ط 7515[دمم - مئزوء د[ 


مكتب البريد الفدرالي الألماني 81120652051 علاءساناء0آ[ 


منماة 11 
لوح ا - غشاء تطهير صلاط لعمماءنء2آ1 
مساهمة المطور اط 011 اعمم1ء1068 
بلدان نامية 15 عنام ه1ء 107 
عالم في طور التطوّر - الدول النامية 9870214 ع2امه1ءنء12 
تطوير لاع مامه 1ع ناء 10 
مساعدة التطوّر 1ش دعصم م1ء:ء10 
حفر تمهيدي 011[ أمعصامماءنرء10آ1 
تطور الأنماط الانسانية 5م2296)68 مقصن11 02 امعصمماء ع2 
تطور الكيمياء أ ةتممعطن عتصدعء0 01 اأمعسرمماءن2آ1 


العضوية 
خطة البريجحة والتطوير 


أاتاعمامم1ءناء10 


عمليات التطوير 9 1ع ام 1067610 
جدار التطوّر 11 أتعمامه1ء :10 
جدار قيد التطوير 1ل 21 عطمماءناع 10 
انحراف 1111102[ 
نسبة الانحراف 216 ماع12 
جهاز خطي 10 
أجهز 0 نه 
إزالة الصفات الزجاجية ع 10 
إزالة الترجج 10 
نزح - تفر يغ 110 


نزع الماء بالتجفيف بالهواء / بالفرن / بعملياتعساعاهه12 


28 


يميائية 
إزالة التبلل 
اتتقال الطاقة وفق دكستر 


1100 


1132511 لاع تعطظ وتعاعرء 0[ 


ديكستران 10 
ديكسترين 10 
دكستروز 1005 
مكافئ الديكستروز عله اتناو8 عومناء 12 
نزع الزنك 12111002[ 


داء السكري 15ل ودعاءطة01آ1 
ثنائي الأسيتيل 
قطر 101021 


1012801131 1-15 


1011 


1222225ظ1 


مواد مُصمّمة 15 [لعمونزوء10 
تصميم 10110 
بيبتيدات ديبسيبي 5 0 1ظ1 
جدارة / كفاءة: مجمل المحاسن والمزايا التي [إمللزطهئزوء1 


تتمتع بها مادة / عملية 
هاتف منضدي عدم طامعاء 1 عمنز1 عاوعد[ 
منضدي ممكاوء0آ1 
كمبيوترات شخصيّة منضدية 1]61ام0012) 26250221 «منكاوء2آ1 
نشر المكتبي 

حوامل منضدية 

رشح - انتزاز/ عكس امتزاز 
قلقلة / زعزعة استقرار مادة / نظام - 


ان" مزمغكاوء10 

5 ممغكاوء10 
2 10301ظ1ظ1 
10 

موجودان في حالة توازن 

مراكز تحويل 

المقصد 

معالحة حتمية - علاج محجي 


تداخل مدمر 


056 - واعاخدعن) عطنطء ]5111 م 1اأمسضتاوءع دآ[ 


1ة1عط 1 هلاق طناأوءع 10[ 


عله 1 1م101 عالاع اوعد[ 


انزيم نازع الكبريت المائى ع1110125ناوء 10 
ضمة نازع كبريت اي انلها 
نزع الكبريت 11 


معزوء10 10121160 


وثيقة التصم 101010 - أاعصسصبهءه2آ صعنزوء»دآ 0ع1نهاءدآ 
التفصيلية 

تكرارات تفاصيل التصميم 1ع مواوء10 0ع1لماء0آ1 
زمن الكشف عذةا' دمناءعاء12 
كشّاف 1001 


تركيب الكاشف طاع 7عاء:17/21 لحى متازوه مهن +مامعاءد[1 
وطول الموجة 

زمن الاحتفاظ : الفترة الزمنية التى تبقى 11526 102اجعاء12 
فيها المادة محتفظة بالماء / بمخلول / بأيونات / ماشامبها 


أنزيمات التنظيف 5 اتاعع اعاء 10 
تعيين 01 32 تمطممعاء2آ1 
حتمي 10 
تصميم حتمي 106161121111516 
ثقة قائمة على الردع أكناة1 8350 - عمعمع نمعاء 2[ 
إزالة السمية ع1 

10 


ديوتيريوم 


إيثان ثلائى كلور ثنائى عتهطاءه102طع تا !معطم :له لطاعتط 
تفرع ثنائي 
مرشح للون ما تحت الأحمر - الفلتر الثنلوي11162 عذممطعقط 


10110101221 


ينوكليوتيدات منقوصه الاكسجين ع 101 
الثنائية 

قالب عط 
تحضير القالب والرقاقة نط انث عن»ر 
لصق القالب طعه1اكى عدا 
تحضير الحزء الخلفي من القالب «متتهتومءءط علزياعد8 عط 
ربط القالب لم8 عندطا 
صب في قالب انه 
تفحص القالب 1016 


وصل القالب أو الرقاقة 
التقاط قالب وتوسيده ك2 مكانه 
فصل القالب 


اع خخخ منط) +0 عند[ 
ععداط لمث عاعاط عزدم[ 


1016 


عازل كهربائي عتماءعاع1د[1 
عامل الضياع الكهربائي 1ماعة2 وومرآ - عتتاءعاعاد[ 
هوائى القضيب - العازل مع امك 100 - عتتاءءاءزد[ 
كهريايا 

سلوك عازل للكهرباء 8101 عتتاعءا ءادا 
مُعامِل العزل الكهربائي أخصعنع1ء00© عتناءءاعتط 


ثابت العزل الكهربائى خطه مده عتناءعاعند[ 


ثابت العزل 9 1كتاختصعءط عللنداعا - أسماقص00 عتناءءاءعزط 
الكهربائي -السماحية الكهرباتية النسبية 


لب عازل كهربائى 001 عتتاءءاءزدطا 
عامل الضياع الحراري 1ماعة2 و55م.آ - أدعلط عتماءءاعادط 
الكهربائي 


تسخين باستخدام عازل للكهرباء 
فصل بالعزل الكهربائي 
مواد عازلة للكهرباء 
خصائص العزل الكهربائية 
خصائص العزل الكهربائية 


تلدع عتتاععاءادا 

01[ - 15012165 عاتاععاءزدا 
عاتاععاء 1د[ 
وعتامعمه*] علراععاءزدا 


عاطة]' وعتاوعمه:]ط علناععاءزدا 


جدول 

هوائي القضيب العازل كهربائياً مك 100 عتناءعاعادطا 
غلاف عازل لم516 عتتاءء اعد[ 
شدة العزل الكهربائي طاعصع ناك عتناءواعادا 


355 


نظام الشطر القطري م515 نامك 'المسمعة01آ1 
مخطط 1 111ظ1 
مواصفات بيانية 1 16 تدمع 1013 
رنة تزويل عده1 10131 
خطوط النداء الآلي وعصنآ ملآ لمنط 
تزويل 11101 
غسيل الكلى 121115 
سائل غسيل الكلى 101 
آلة غسيل الكلى 1211 
ذو مغنطة مغايرة عتأعمع ه سند[ 
مواد بمغنطيسيّة مغايرة لمتع 1/121 عتأعمعه سداد[ 
مغنطيسية عكسية 12111110[ 
قطر ماع مط 101 


فقدان عدم تطابق القطر  -‏ 535ه.آ طعاهصر5ز/ا - تعاعصسيواد[ 
فقد عدم انسجام القُطر 
قطر الموصل 

حمض البيملك ثنائي الأمين 


ع 


0021 عام ته 1د[ 


1ع عاأع ام 20 1 نمزم[ 


ألماس 11014 
تنظيم ماسي /112 م 0110 ته 1د[ 
موصل الماسي :601 1013120114 
إكساءات وأغلفة رقيقة/ 5عصناده© لصى صسلذطا ل«مصسةتط 
أفلام ألماسية 

شبكة ماسيّة - ألماسية الشكل 121 00م سداد[ 
حجاب / حاجب تمع لخطاصة 101 


تحول النشاء إلى سكر عبر نشاط أنزيمات ألفا وبيتا 1135]886 
وغاما التي تفكك الكربوهيدرات وتحولها إلى سكر 

البساطي - طور انبساط القلب 
ضغط انبساطى 

نمو المتعضى باستخدام مادتين على التتالي 0101515 0111510[ 
كمصدر للكربون 
إيثان ثنائى كلور ثنائى عتهطاءه1020طء1ل1لإصعطم تله لعزا 


فينيل ثنائي الكلور 


و لع ]111 تع نتطامهة01آ[ 
مله 1 تع خنتطاصهة01آ[ 
متنا تع خختطمهة 01[ 


عناه]10135 
عناؤوع 1013560116 


111316] 


عاء10ط01آ 


طبقات منتشرة لوق ١!‏ انف زنازه| 


نافثات - ناشرات 10111 
انتشار - تغلغل: عملية انتقال مادة من منطقة 
تركيز أعلى الى منطقة تركيز أقل 

ارتباط بالانتشار/ بالانتثار - ربط 128 - عصتلهه8 دمأكد نط 
طلاء نع تغلغل 

معامل الانتثار/ الانتشار/ التغلغل 


3 م صضصحة انتشاق 


آثار الحجم التقليدي 


111111 


101111151018 
اع 20111 1نم 1قنا] 11د[ 
ع1 1زه51نا ]011[ 


قاع ]81 عاك 012551621 106أونا] 11د[ 


الانتشاري 

قابلية التغلغل كافك 11زازه| 
شبكية الحيود عطنلة 01 امناعه ادا 
هضم 2 1ظ1ظ1 
هضم الحمأة هوائياً عتطاماعى عع51010 - امتاوعع01آ 
مرتبة 11 
ر قمي 101 
محولاات (وعخ'”«آ) 5تعامء0007) ع0[حصك - 10 - [ماك01آ 
الرقمية إلى تهائلية 

تحليل رقمي 5ش [1ماع 101 
كاميرات رقمية تف الادازها 
حوامل رقمية 1 1012121 
دارات رقمية اله تازه 
كمبيوترات رقمية 0 1011121 
تحكم رقمي اه 1012| 
تحويل رقمي 1 10121181 


خدمات المعطيات الرقميّة 6115 1228 10121181 


أجهزة رقمية و1 1012181 
ليف رقمي بصري عنام0 معطلط لماع 1د[ 
0 شيح ر قمي ل تازه 
ضبط البوابات الرقميّة و01 [مانع1اد[ 
دخل/ خرج رقمي وموّقت لتعدصة1” لصخ 1/0 امنخع ا[ 
تنفيذ رقمي را امطآ لماع 1د[ 
معلومات رقميّة 10121 
أجهز ة رقمية 0 10151131 
دارة رقمية متكاملة أنناه 01 ممع عاه1 لماك 1د[ 
مستويات رقمية اق ك؟! الادازها 


نافذة عزل كهربائى 0م71 عتناءءاعادا 
قياس العزل الكهربائى لإتتأع مده نتاءء 1ع 1د[ 
ثنائى الهجرة الكهربائية 15 امه 1اء6 10161 


المباشرة 1"12 مرسلاات 5 تطتقصة 1 111 أمعرعزطط 


رك ديزيل عمتعصظ اعوعزد[ 
فارق دع 10111 
ذمامات مختلفة 5 أاع نع ]11م[ 
ترددات مختلفة 5 ع1" أاعنته ]اما 
تقنيات توجيه مختلفة ع 1 0101585 ك]آ أمععع ]ادا 
تفاضي الا انه 
دفة الدحرجة التفاضلية دمع لتك امتاصءع عدا 
مضخم تفاضي 11 1امسحخ امتامعىع ]ادا 
حساب التفاضل اماع01 [قتامعء ]زد[ 
نبذ مركزي تفاضي ع [1ص اعت ]اما 


نظام 5 - اع ]515 2051610115 21ط10©) [1ناأتاع1ع] ]اما 
تحديد الموقع الجغرافى الدولي التفاضى 


5 تنفاضي 5 لفتاصع يع نط 
نمط تفاضلي عله امتامع ادا 
إزاحات طورية تفاضلية قاقتطك عققطط امتامعي ]زد[ 
عدادات ضغط تفاضي 021186 عتناووع1 21لأتاع نع ]11م[ 
محطة مرجعية تفاضلية 5 عممعععاع] امتامعمع ]اما 
مقاومات تفاضليّة ععطماكاوع] امتأمعمع ]اما 


عمليات القطع والوصل التفاضلية 
تحليل حراري ذ1(آ - 5أولإ[دمكث لمستعغط! امتخمعىع ]ادا 
كسب تفاضل 
تفاضل - مفاضلة - إجراء عملية التفاضل 1116621121105[ 


عساعتامد امتامعع ]ادا 


111 لاقتاطع نع ]11م[ 


نه عاأصتامعنع] اما 


أداة التفاضل 2101 ناماع 101111 
صعب العثور/ متعذّر 00 
انعر اج 81 
شبكة انعراج نلة 01 امناعة :]11د[ 
أنماط الحيود ع امناعة 11د[ 
حيود 10110 
شاشات الرأس المرتفع الحيودية 115 علتاعة تلط 
تهوية منتشرة 1ع ف 1560 ]امآ 


10ت تتناتاله 0115م[ 


غاليوم زرنيخت المنصهر 


مشغل الفيديو 
الرقمي السريع 
تصوير حجمي رقمي 


رقمنة 


0107[] - ؤمع:2133 ووع ارط معل71؟ 1م1اع01آ 


585 6 اع 1ه 1م1اع 01[ 


[1111 


خرائط لونيّة بالتوليد 2275 0010012 160ةتعدء0 إالم ج11 


الرقمي 


بركجمن 
صوت مرقمن 


إشارة صوتيّة رقميّة/ مرقّمنة 


سك التموش الرتين 


مصادر معتمة 
تحليل بعدي 
تحكم بعدي 


استقرار الأبعاد 


دايمر/ دايمرات - جزيئات ثنائية 


وحدات ديمرية 


ثنائية الانقلاب في الربيع والخريف 


إزدواجية الشكل 


داي و لايزري ضعيف 

دّيود 

قاعدة الدايود 

صمامات الحقن الليزري 
ليزر ثنائي الصمام/ دايودي 
مصفوفة الديود 

منطق صمام ثنائي - 


ترانزيستور 


:221 ع10دصخ ع2زنااع 01[ 
101 

ع12ه0 101211260 

لمصعاك ععزه/ 11260ع01آ 
عتللة11' ععاه/ 1260اع1مآ 
1011 

اانه 

0 1ظ1ظ1 

101 

عاعصذ 121لعطادا 
10112101 

ااانه 

ال اانه 

01111[ 
10111315 
165 101116115101131 
002101 12510281ع طامط 
521117 510021ع ادا 
15 111110601ظ1 

15 مااع مانا 
8 

1112101201 

عع 101101 

عخطط 2ع5ةآ 10100 
10100 

835 ع10100 

1515 ماعن 1 ع0100آ 
7ع35] عل010آ1 

12111 عل010آ 


1211 - عاع مآ امأقاقصة11' ع0100آ 


إسقاط ضوئى رقمى (طآدآ) #ماعوزه] خطاعنآ 1مأاع1دآ 
منطق رقمي 9 
دوائر متكاملة 
خواصٌ المنطق الرقمي 
سرعة منطقية رقمية 
حامل الأنشوطة الرقميّة 


5 ماع11 0ع21جعع 121 لمث عنع هآ 1مااع1نآ 


علع0آ 101181 
ععم5 عنع هآ ل[مااع انآ 
021111 مهه.آ 121لع01آ 


عدادات رقمية متعددة (211115آ) وتعاع سن نكا 1مخنع1ادا 


رقمي أو نظيري 8ك 01 01511231[ 
صور فوتوغرافية رقمية/ 20605 0ع26ئلمائع1(1 02 1ماتع1ط 
مر قمنة 

أوسيلوسكوبات رقمية 1155 1015181 
تبادل الر زم الر قمي قصتطء 51 أععاعدط 1هاك1دآ 
مقياس اللوحة الرقمية تعاء11 اعصوط [مخنعاد[ا 
مزيح طور رقمي تعاقتطذ عمقطاط ل[ماع زد[ 


يجحسات الوضعيّة الرقميّة 15 1101زو20 10121101 


نبض رقمي ع15نا 10121121 
قراءات خرج رقميّة 115 10121121 
نظام السواتل الرقميّة قططع 55 عا لااعاد5 1ماع01آ1 
نظم الآلية المؤازرة الرقمية ]5611055 101821 
شارة رقميّة لقمع 51 1121ع01آ1 


معالحة الإشارة الرقمية 1252[ - عضزووعءه:؟2 [هسعنك لمانعند1 


شارات رقميّة 5 101121 


ع 


وساطة خزن رقميّة سداتلء]8 عع2:هغ5 012121[ 


وسيلوسكوبات ‏ 12580 - 5عمم0511050 م50:28 10121121 
الخزن الرقمي 

خط المشترك الرقمى 1251 - عصنآ معطتوءوطناك 121ع01آ 
طر حُ التلوين 1254 - لإتأمدمعمنعصة دمناعةةاطناد اماعط 
الر قمي 

تلفاز رقمى النا نف ياك1» الادازها 


مَيدّل رقمي ائْلٍ / ©ك7آ - معاتع تدم عملهصة م1 لماع تل 
محول رقمي إلى - تائلي 
إرسال رقمي 

تشكبلات اليث 
التلفزيونيٍ الرقمي 


قرص رقمى متعدّد الاستخدامات 1151 عاتتددمء؟! 1مانونط 


1011 21 2 2 


115 "1 عتتاقدء81020 157 1011121[ 


مسجلات كاميرا الفيديو الرقمية 15ع00ءعتتةن م1106 121نع 11 


قرص فيديو رقمى 10/امآ - عاو1آ معل1لا 1مك01آ 


تناسب طردي 
مستقبلات التلفاز عن طريق 7655أععع1 159 عا [اعاة5 أمعتزط 
لساتل المباشر 

تحويل شمسي مباشر 


شعاع شمسي مباشر 


101160 23 


1011601 50131) 


11110 50131 أعع 11د[ 


نفعال مباشر نهاك أععنادا 
سواتل بث التلفاز المباشرة 5ع]ذ[اعاة5 أقدء82020 10 اععرزط 
دخال مباشر للصوت نامآ ععذه7؟ أعع ناد[ 
ترشيح مباشر للمياه 1 معنه117 أععناد[ 
موجات مباشرة و أع10116[ 
اسلوب الكتابة المباشرة ع100 1116 أمعنادطا 
كتابة مباشرة 1 أءع ادا 


نقش مباشر 1211/1581[ - متدءظ مماءعا8 لإا عصنات178 أععنادا 
بواسطة حزمة الالكترونات 
أشعة مباشرة/ انتشارية 
تطور موجه 

ديموكس -134 عرمست»[ - ووعهم2م ممع زه لماعم لعاء عت[ 
علامة تجارية مسجلة 
تطفير موجه 


إحداثيات جيب 847110-01010265 +0 عصلومء ممناءع ادا 


0 ج115 11مآ /اععء ادا 


20 لعاءع 11د[ 


5 ا0عاءه 011[ 


تمام الاتجاه 

تجيب الاتجاه 015 امناءء زد[ 
تجيبات الزوايا التي يصنعها الشعاع 0" 5عمزو 00 امناءء زد[ 
مع اتجاهات المحاور 

اتجاه في الفضاء م5 ص[ ومتاءع زد[ 
إتجاهي لقممتاءع 111 
هوائيات اتجاهية 5 101160110131 
قرن/ مزدوج ا تجاهي عام 00 لمممناءع زد[ 
انفر اج اتجاهي ععمعع 10171 1هدم1اءع ادا 
خواص اتجاهية 5ع م0 0231 1اء11دآ 


101110 


استقرار اتجاهى لخخلتطهغ5 لمممتاءعنزدم 
كيدة اتجاهية لأعمع 5 اهدهم ن1اءء ادا 
اتجاهية اهمه عع[ 


مو جه باتجاه محدّد ع0 «المسمتاععناططا 
هوائى توجيهم اعت ازها 


اتجاهيّة اإاتكتاءعع اط 


0 835 - تاملظ 1010065 


رابط القاعدة للباعث 


الدايودي 
صمامات ثنائية 1210 
ثنانى كسيد عنمن 


دايوكسين / ديوكسينات - مركبات سامة وطل<ه101 / طتاه121 
اوكسيجيناز ثنائي 101 
رزمة ثنائيّة التراصف مط 
طلاء بالتغطيس/ الغمس 
ليثوغرافيا القلم المخمس 
طبع نانوي ضوئي كغمس (1م1]150822[مصدل< دعم - زط 


قلم 


- رازه 
110512513[ ضع - مادا 


خانوق غامد[ 
ثنائية الصيغة الصبغية - مزدوجة الكلروموسوم ‏ لأهامنط 
ثنائي القطب 8 
عزم ثنائي القطب اع ه11 عاممادا 
استقطاب ثنائي القطبية 1 عألوم1دآ1 
ثنائي القطبية و1101 


تغطيس مم11 
سونار مغموس :01> 115مم1دآ 
مباشّر عت انها 
هوائيات الفتحة المباشرة لل عتنااتعمك - أععتادطا 
نصف ناقل ذو فجوة 02غعنالصمعتصاء5 مردعلصدظ8 - أعععزط 
نطاقيّة مباشرة 

احتراق اللهب المباشر 
تطبيق الاستخدام المباشر 
شغل مباشر 

هوائيات الفتحة المباشرة 


2 113126 - امع ادا 
ولا - أعع ادا 
كل أعع ارا 

تلاط امتاعة أءع ناد[ 


16 اعم أعع نار[ 


ملامس مباشر 00301 أععنزدط 
تحويل مباشر 01 1011601 
اقران مباشر نام 0011 أعع زد[ 
تيار مباشر اوعواته تع ازها 
المباشرة 11/1 مرسلاات 5 ا أتستكصة 1 11/1 أععتزط 
تواصل مباشر ع 1ع اس أععنادا 
تصنيع مباشر 11 1 انم انآ 


وصول مباشر للذاكرة 9ل ااه 1/1 أعع ادا 


خلايا وقود ولاع) اعناط [متتقطاء8 أععنادا 


ترانزستور الإشارة 75 5182121 1[قنتد عاعنهءوادآا 


الصغيرة المنفصل 


ترانئزستورات منفصلة 759+ 10150161 
انفصال 1232 
تميز - مفرق 1111601001 
أمراض 132605 
هوائى شبيه بالصحن مادا 
تعقيم 21 115ظ1 

تجات جانبية مطهرة قعل - نز8 متاءه 1م أوادآ 


1 1 1اعه ]0151[ 


تظبيى اناد اقرف 
نسبة مطدآ/ دآ - أعدله2 لإا جامناعءع 1ط ذاو امآ /طمتاعع 1م زوادما 
التعقيم إإلى النواتج الجائبية للتعقيم 
محور حركة قرصي 

خرطوش أقراص 

معايير التربيط التبادلي للأقراص 02505صة]5 عع 1رعام1 عامط 


12122308312 
ا تخ عمنز1' - عأواما 
4لازه| 


محور حركة قر صي ا مخ عم:15]: عاواما 
محرّكات التيار المباشر القرصي 5 م12[ عملا1 عاوادآ 
قريصة/ قرص المرن عااععاو 11 
سواقات القريصات و1117 عنااععاوزد[ 


انفصام - انزياح - خلع 8 
حركة خلع 


مقاومات أكسدة من فوسفات ثنائية 2816طم2105 123ن1ل0150آ1 
الصوديوم 


أتاعصطع 1/1017 املاخدء101510 


1015102105 2 


قوصويه 11101 
محول اطع خة م1015 
قابلية التوزيع 1ط وممء موزد[1 
توزيع كمية من مادة ما إلى حخصص - على عدد ع6256م1015 
تحدد 

يزيل - يستغني عن - يعطل 71 عممعمو1د[ 
موزع لورد لو ع1 010.] - عق معءمةو1دآ 


5101 62515م015آ1 


فتحة سحب المال 


مشتت اوتنك انها 


1 ه511 - لعو1ءم015آ 


محطات توليد في مواقع 


101506151118 5 


202 


مديرية سياسة المجال 
الجوي 

وحل 

إلغاء التفعيل 

سكريدات ثنائية 

عيوب 

تعافي من كوارث 

خطة التعافي من الكوارث 
مثفلة ذات اقراص مكدسة 
تفريغ - اخلاء 

متسعة الأفراغ 

تفريغ التيار 

تفريغ الشحنة 

عيب تناظر دوراني 

فقدان اللون 

هوائي قرصي مخروطي 
ربط و فصل 

انقطاع - عدم استمرار 
غير مستمر - منقطع 
بلورات سائلة ذات جزيئات 
قرصية الشكل 
مكتشف غير مثبت 
اكتشافات - تراكمية 
اكتشاف 


حاويات الأجهزة المنفصلة 
أجهزة منفصلة 


2011 ععدموتتى 01 عله 1ماءع انا 


[111 0 

1011 

101521 

065 12ظ1 
11320102 

ازه| 

(0171ع6 1 101535161 
قاط لاع امعع] 1ع 1اوة015[ 
4< 4ازه| 
11151 

023101 عع 1قطاء015[ 
1:2 1نان) عع 1ق ه015[ 
11605 
1611121 
لاقت نلق 0ازه| 

م عنامن1015 
م001 رامع م015[ 
/10150011121011 
5 0 1003ط1 


5 وآ عنامءو1نآ 


"12)01] - 17ه1ط طاودن) 0ع]2نامء15د[ 


71 121220ظ1ظ 


1217 تلن - و5ع11ع 10150017 


1015000717 

عاع 101501 

تأعاع دمع اععع ىم عاوىنو1د[ 
5مك عاء نواد[ 
5 عن 1ناء0آ1 عاع 01501[ 


10150161 25 


مقاربات العناصر المنفصلة 5عطع102ممرىة ادعسيعاظ عاعنيووادطا 


مستويات طاقة منفصلة 
اقسام طاقة منفصلة 
طيف طاقة منفصلة 
مستويات متقطعة 


وأءلاعآ لاع تعطظ عاعرهوواد[ 


5 ([(8 8161 عاع 101501 


82618 عاأع 01501[ 


5اعلع.] عاأعىنو1د[ 


تعويم بالهواء المذاب/ المنحل ‏ 1101802 عنة - 1964[هدعزط 
مواد غير عضوية ذائبة 
أكسيجين منحل 
تحليل الأكسجين المنحل 
جهاز الاكسيجين المذاب 
جهاز قياس الاكسيجين المذاب 7عاه2 2ءع 0 017601ووزط 
إزال الأملاح الذائبة 
أقصى الكنانها 
عسمتكاعهةط 201 15خ عتم نتاعع81 15 1تاقدء11 ععطتهأوادا 


مساعدات قياس المسافة الالكترونية لركن السيارة 


مع 1015501164 

عع :023 10155011760 

15 تاعع :073 1015501160 
15 تامع :073 1015501160 


10155011760 5215 620171 


أجهز ة قياس 121115[ - 80101512116 عتتناقدء]2 ععصهماوادطآ 
المسافة 

قطارّة: ناتج التقطير عبر التسخين والتبخير ثم 1150111816 
تكثيف البخار 

تقطير 1211001 
جهاز التقطير 115 1015111121101 
عوج 1015601 
تحريف - تشويه 10101 


ليزرات موزع براغ 1281 - #ماعع1زع ]1 عع8:2 عاط 1أوادا 
العاكس 

نموذج 1 - أع15100 أعءزط0 اتعصومحطهن) لع اباط 3أوزدا 
لتواصل البرمجيات المورّعة على شبكة 
مفهوم التوزيع 


تغذية ارتجاعية موزعة 


أمععطه00) لع نا ط11أوزد[ 
1218 - عاعحظلءء1 لعا طت1اوادا 
لايزر مذبذب دوري - ليزر 3562.آ عاعةطلعء1 اعباط تاودا 
التوزيع الاسترجاعي 
توليد مورّع للطاق 
حل المشاكل الموزعة 12285[ - 5019128 تمعاطمعط لعاناحاتؤوزط 


1015111164 22 


معبر مزدوج 8 - وناظ [إعنادآ عباعن0) نوزم[ 
موزّع - بالطابور 

منظومة التوزيع ع 51 للعلا ط1أوزد[ 
توزيع ال لزه 
إطارات التوزيع وعم" م ناناط أو زد[ 


وأاعطة2 عند - د5عتام0) تعطازط 101 وعطةط حزه1أناط11أوزدا 
إطارات التوزيع للالياف البصريّة -جداول الرزم 

دالة التوزيع/ التوزع 
خزن التوزيع 


1015111101 0 


10151111101 05 


نثر/ منثور/ تشتيت نك 180 


تشتت ليف - مزاح ع1 لعاقتطد - ماو موزدط 
مادة مركبة 212165131 عأزوه دطهن) لعطعء5111 - 2ه51معم015آ1 
مقواة بالترسيب 

خليطة مقواة بالتبعثر لإوآلى لعصعطاعمعنا5 - دسمنوموءمقتط 


سبائتك 5051665جم5/)00/ز10[ى لعمعطاع مع ناد - ده1وزءم5زدآ1[ 
مقواة بالتبعثر / مواد مركبة 

مركبات/ 4[110[5/001-15خ قتتطاع ماع51 - 15101ءم015[ 
خلائط ممُثّنة/ مَقَوَاة بالتبعثر/ التشتيت 


قوى التشتيث وع 101 15102ء م1015 
فقدان بالتشتتت في الألياف ةط هآ وءودم.آ مملوةمقلط 
نماذج التققت 5 1ه 1و1 م015[ 
بلمرة بالتشتيت 2 101506151015 
علاقة التشتت زم 1و1 م1015 
ليف بصري مزاح "1051 - تعط1ط لعاقتطد دماونعء موادا 
بالتشت 

تقوية بالبعثرة/ بالتبعثر 5 - ع تاتطمعطاع ماع51 ماوع م1015 
عزل عه 1م115 
إزاحة لاع تتاعع 1015012 


مردود التشريد - فعالية الازاحة 'إعدعاء8]1 امعسعءعداموادط 


- كفاءة الإزاحة 

ازاحة الناس وعامزمء< 5نام30ع15018 01 اع طمععد[مو1د[ 
الفطرين 

انزياحات 5 ماع13 م1015 
عرض اوالوزازها 


ع ماده /لإتدامواد[ 


رأس التحكم العارض 
تخلص من 


1110521 


تكرار غير مشترك لإعطهلصنلع ]1 عماتسزووزد[ 
إسراف - تبديد الزماقانه ازنانه/ 
عامل التبديد 1ع 1م خوط 101551 


عامل 2001" 055.] - عتتاععاع01[ - 1ماعد1 1م1ألومأوواد[ 
القدوك والضياع -عامل فقدان العزل الكهربائي 


مفرّق 11115000[ 
تفاعل الافتراق ده اعدع 6 عسناد1ء01550آ1 
تفكك ا زه 
تفاعل الافتراق 2 1015500121101 


ذائب 1132204 


1214 أنزيم ربط ليغاز ال 
أنزيمات الوصل في الدي أن أي 
أنزيم بلمرة الدي أن أي 

4ل 2آإصلاح ال 

خلط الدي أن أي 


15 خذاار[ 
5 كااد[ 
5 كرا[ 
1م خذاار[ 
نااك خذلار[ 


- حمض ريبي نووي منزوع ذاا([ جديلة ل0مدئد خلاط 


الاوكسجين 

تقانة الدي أن أي 

21456 أنزيم 
قائمة عدم الاتصال 
تنقيص - التحام 


لاع 12010طع16 خاار[ 
ع1[4235 0[ 
+15[ - 1ل غ80 ود[ 


عمكاءه100آ1 


حمض دوكوساهيكسينويك - وهو 400 5365016 5م1200 


عبارة عن حمض دهني 


مجداف كاشط: صفائح معدنية تكشط الحمأة 81206 +مغهءه12 


في وحدات المعالجة 
تقانات شفرة الطبيب 
مرقمنات وثائقية 
وزارة الطاقة الأميركية 
معركة جوية 

تشفير دولبي 

رقمي دولبي 

إشارات 
دولبي صوتيّة رقميّة 
دولبي برو المنطق 
بالدولار لكلّ رطل 
دولوميت 

نطاق 

حدود المنطقة 

زمن الانتقال الموقعي 


إشابة/ وضع الشوائب في المعطي 


5 تتاءع' »8120 1م1هء100آ1 


100611111611 75 
1001 

12100001 

عله إ16هد[آ 
21 100163 


5 501111 51111011110 3 عث 1121ع1012 ناهد[ 


عاع0آ ه0خاط 01د[ 
0114 ع2 1001131 
ه110 

1111101 

115 100111211 
11 11ق0ة11 انتقصطه نآ[ 
ع5] ع1أوعدطه دآ[ 
757 م 1أوعدده 10 
100 212 تدده 10 

أع ه2811 م تدده نآ[ 
11110101115[ظ 
01+مععع م 100201 
ماماكث 100201 


100201 12 


324 


نظام التوزيع لاع و51 هم لاطأو زد[ 
تقويم نظام التوزيع 


قتاع طن لمك نامتاععم نم10 متعاوتزك نه باط 13أوزد[ 


لاع و5 1015111012 


فحص وصيانة نظام التوزيع 


اختبار نظام التوزيع نوع متعاولزك مناناط1زأوزد[ 
توزيعي خا 101 
عدالة توزيع ععتأكناك علاط تراوزدل 
قانون توزيعي انمآ عالاناط1ة1أو1م[ 
موزّعات نه 


جسر ثنائبى الكبريتيت 82108 ع110 نواد[ 


مدر للبول 
إختلاف الإنسياب النهاري 


1011 


[1011011121 110177 


ابتعاد عن أصل / تشعب منه 11 
سواقات 111115 
تنويع 1110000[ 
منهجية فرّق تسد لع702مملك تعناتوده0) - لصخ - علتحادآ 
دارة إقسم على ستة عشر أنناه 011 - 16 نز8 ع110زم[ 
دارة إقسم على ثمانية الساععك - 8 نر ممتحلط 
مقياس عينية مقسوم علناع 01221 1011060 
حصة - المقسو م 121114 
مُقَسم 18 
انتقضاض خطع 111 عمتلادا 
قسم 1101 
تقسيم الكسور 01 101و ادا 
قاسم - مقسوم عليه 121101 
إطار عمل تطبيقات الويب معطةزدآ[ 


عدّاد القدرة الكهربائية عع اعنتده 12113000 


0 1 
وظيفة تداول مباشرة للذاكرة 15 ]11 
جهان قنامن المسافة 2111 
حمض نووي ريبوزي منقوص الأوكسجين خلاا 
ذلا[ - مصفوفات 4ا]101 صفيفات اله 


5 كلاد[ 


نواقل الدنا -الحمض الريبي النووي 
المتزوع الاوكسجين: دي إن أي 


أنزيم بوليميراز 56ة7عدمنز1[ه2 - خلل] اأمعلمءمء<آ خلا»آ 
الكدا]] المعتمد على الذ 101 
بصمة الدي أن أي ال 


ديود ذو 101006 128اعصصنا!' - أممصمدع] متعتعدظ - عاأطنرودآ1 
حاجزمضاعف و أثر نفقي متجاوب 

281 تجآ) #مأناقصهة]1' أمع]81 110 عند - عاطناهد[ 
ترانزستور تأثير المجال ذو البوابة المزدوجة 
تقنية المسح علتاقستاعصط - 1111560 تاعمناك 27/62[ - عاطناهدآ 
المزدوج / الطبقة المزدوج 
حامل الستيريو 
الجزني 
ألواح الوجهِين / الجهتين (10855) 8025345 51064 - ءاطنهط 
ع0151آ 5100 - عاطناه دآ 


عطاك معلنتعا5 لمداعل51 - عاطناهد[ 


قرص مزدوج الجانب 
زجاج ذو متانة/ قوّة مضاعفة2 1255© طاعدع5 - عاطناه12 


522064 - عاطناهد[ 


وحدات مزدوجة التحويل 5نم تاامغط1' - عاطتدهد[1 
ثنائي الفاعلية عتناءة عاطتاهدآ1 
قنطرة مزدوجة 8108 عاطندهد[1 
صمام قطع مزدوج ماله" عاععط© عاطتدهج[ 


مجمع صمامات الفخصض (إطتوءوق4 ١7196‏ عاععتان عاطنامط 


المزدوج 
كرة تنس مضاعفة القلب 1ل قتصمع1' 001 عاطندهدآ1 


انتشان مزدوج/ ثنائى 1156 عاطندهج[1 


حلز وني مزدوج تناع عاطناهد[ 


بنية غير متجانسة مزدوجة 5 مرعاع8 عاطناود[ 


انكسار مضاعف ع واطندود[ 
قَصضٍَ مُزدوج خوع؟ عاطندهج[1 
بجال جانبي مضاعف لوطع ل1؟ واطنرود[1 
مضاعف طوري ع528 عاطناه 12 
سحب مزدوج ع أ1طناه ]1 
ثنائي التحويل 1077 عاطاناه دآ 
وحدات مزدوجة التحويل وأخطن] تاامقط1' عاطندهدآ1 
وصلة نفقية مزدوجة أعصصنا] عاطتدوج[ 
مُضاعف 1001 
مضاعف الحديلة - مزدوج الشريط 1201116-20 
ثنائيات غأع1 100 
هوائيات مزدوجة 5م نء1طناه0آ1 
مركٌبات القولّبة العجينية كلصناهمصم6© عصنل1ه]2 اعنهر[ 
عجائن ج10 


خلايا إبنة داع تعاطاعنهدآ1 


شائبة وهب 1111117 100201 
مستوى المعطى أعلاعآ مود[ 
مواد المعطى 5 1001101 


دوبامين - مرسل مثبت عصبى 1101 


تركيز الإشابة /. تزكيز متعم 


10001) 21 


شوائب المذمم 50111 أغمومه 12 
اشابة/ تذميم - شوائب 1001/1115 
مادة مذممة عم100 
ركيزة زرنيخيد الغاليوم المنشطة غنهخأ]وطنا5 0225 0عمه2آ1 
سليكون مذمم م5111 لعمه120 
تنشيط/ تذميم 10 
طرائق المعالحة بالذمام 5 عطنطامه12 
تلويث/ وضع شوائب في 5 01 1001118 
أنصاف الموصلاات 

تحول - الأزرق الدوبلري تأثير دوبلر غقنط5 - عتنناظ عاممه2 
الأزرق 

تأثير دوبلر أعع 811 معاممهد[ 
تأثير دوبلر في الألياف دعنام0 ءوءطزا مآ غمم8 موامممط 
البصرية 

مر جعية اتجاه دو بلر ععمعنء 1ع ]1 عصتلدعط تعاممهد[آ 
ملاحة دوبلرية 81 معاممه2آ1 
رادارات دوبلرية 15 تعاممه120 
انحراف دوبلري اكنطك ععاممهجآ1 
خلط عطلي دوبلري عن امنامعم] /ععاممهجآ1 


هاجعة: لا تبدي أعراضاً راهنة لكنها قادرة على 1001122116 
النشاط فى ظروف مناسبة 


زعنفة ظهرية صلط 521هد[1 
شرطة دورسيت : رابط علطاآ عتام0 #عطاط - عمناهط مء5:هد[1 
الليف البصري 

جرعة 100528 
جرعة - إستجابة 26015 - 10056 


تقييم الجرعة - الإستجابة 89210211082 عقصهموع - ءوه12 
جرعة مكافئة ع2 اأناو8 12056 
ماتريكس نقطي - مصفوفة نقط 
طريقة مصفوفة النقاط 

ثغرة النقطة 

نقاط 12015 


1006 2111 
1001 1121112 115 


عاط أمد[ 


انسياب تيّار الصرف 11017 ه101 
حفرة التصريف ع1اه110 منود[ 
معدلاات نضوب ع2 منهءد[ 
منطقة التصريف 6 نهد[ 
تصريف 8 
منطقة الصرف 1ك 0286ن1012 
حوض الصرف ماحد عع 02طنه01آ1 


معدل التصريف: 
الزمن 

معادلة دريك 
ذاكرة حركية ذات ولوج عشوائي-ذاكرة 24131/141315 
حية/ ذاكرات الدخول العشوائي المتحركة 


كمية التصريف فى واحدةع1ة1 101210286 


101216 


ستار زه 
يجر يتقدم تدريجيا 1011 
خفض المنسوب 1010197 
عائق عا ة 10121 
سحب 1111 


10131115 [0111125 111 


إنسياق - انجراف - انزياح 0 
معدلات انجراف 11د[ 
منطقة الإنزياح 


فضاء الإنجراف 


لع 11د[ 

ععدم5 116ادم[ا 
سرعة الانجراف لاأءماء/ أكتادا 
لقمة الحفر / ريشة الحفر: قطعة تقوم بالحفر انا اللوزها 
مصنوعة من الفولاذ لولبية ذات أشكال مختلفة - تركب في 


تثقيب - حمر 8 
عمنااتدما 
عمنااتدم[ 

]1 عمتااتدا 
دعاك عستلاتدا 
ع1 مادم[ 
مستوي 1211/81 - اماعط أمعله "تلوط تعند'11 عمكام ةرد[ 
مكافئ مياه الشرب 
مقاييس مياه الشرب 
مواد كيميائية قياسية71621ع[ان) 512202105 117212 عمتعام همد[ 


مياه الشرب 


5 171216 1116نم[ 


2326 


قضبان دسارية - وتدية 15 100161 
جناح أيمن صاعد - دوران يساري 0 - 1001911 
عداد تنازلي 001 1001113 
عد تنازلي 00 1001111 
مُنحدر 81 متنوهج[1 
عملية - ع1 لمث 21101 21جء5 1ه ناته 0آ1 


فصل وإعادة الحقن داخل الحفرة 


انبوب التصريف عماط خانتزه 10 
مطرقة داخل الثقب (12111) #عصتصدآط غ1ه]ط - عطا هط 
دَفْقَةَ هوائية 101 
وصلة الهبوط - الوصل السفلٍ عل ه10 
إشارة ربط سفلية أقمع 1ك عاصتلصزهدآ1 
إنزال 121010104 
ميازيب - ممرات انسياب ها 
أسفل السلسلة الإنتاجية 12110110511 


1001151162111 10011 


معالجة أسفل المجرى 


آليات مهناعن0ه+2 مصد نلا كتمع ص1 ترم نلمعع 1 ممع عاكم روط 


لاسترجاع خلال مراحل إنتاج البنسلين 


زمن التوقف عن العمل ع0 10 
نحراف الجريان نحو الأسفل اق 101 
دوكسوروبيسين ع 10001 


ملاحة التخمين باستخدام الآلات فقط 1015 
ملاحة بتقدير الموقع 4 22]28] خنخث - جمتأدع21311 101 


حسابيًا مستئدة على البيانات الحوية 


ملاحة ‏ ععمعتع1ع]1 عمنلدعء1/11عامم20آ - مه تادع8]501 01آ 
بتقدير الموقع حسابيًا مستندة على دوبلر/ المرجعية الاتجاهية 
كبح - مقاومة الدفع 1 


أطعاء 0011 ع12د[ 

عع1]01 10128 
مخفضات قوى الكبح 
جرافة سلكية: آلة ضخمة تنقل ناتج الحفر بواسطة عمناعة:1 
حاوية كبيرة تتحرك معلقة بسلك 


5ل 10128 


مصرف 101 
تخفيض (م0181آ) عتتاء:م.]آ ناعتتتدظ لع12016 - متددا 
الحاجز المستحث بالمصرف 
تلامس الصرف 

تيار الصرف / التيار الجاف 


101211 002121 


1012111 1111 


بطاريات الخلية الجافة 


دارات جافة 
مفتاح قصبي جاف 
كبسولة مفتاح قصبي جافة 
نخر جاففٌ 
غزل جاف 

يقة البرج الجاف 
مسطات التجفيف 


تجفيف/ تلبيد/ تسخين/ شوي 
رزم خطية مزدوجة 
رزم ثنائي القياسي في خط 


مستقيم 


لكات | اه الوزها 

الف 1ه روزها 

طع51 ع1 دآ 
علناوصةن) م51 لعع1]8 زد[ 
4خ وده 

101770 0 

ل 1 ! وها 
1011 

5 عنان1ن[ 
11-1 وزه| 
15 عماآ - 12 - 1أهنادم[ 


8 116[ - 12 - 1قنادم[ 


15 716013 - اهبام[ 


مولّد إشارة ذو تردد 2726015عدء0 [همع51 لإعمعنوءءط [هناجآ 


مردوج 


قطبية مزدوجة كارهة (2 - 11]) 20191 - عنامطامه111:0 اناد[ 


للماء 

حُرّم ثنائية الخط 
نمط مزدوج 
مزدوجة - الغرض 


25 - وعع2 221 عدنآ 0[ 1أقنادم[ 


ع2100 1هنام[ 


101131 05 


- 1م015[ 00101 اعصوط غ121 0123:5621 101110آ توعد 1قناد[ 
شاشة ملونة من لوح البلور السائل المسطحة (1051.022001 


ثنائية المسح 


125111 - /ه1م015آ عتأمدمعء لك 71560انءمناك تتدعد 1هناد[ 


عرض المسح المزدوج الخيطي الشديد الالتواء 


محولات ثنائية الميل 
المتكاملة 


15 0177ن) 1218121118 عمزه51 1ذناد[ 


إشارة "011011آ[ - 21128مع51 لإعمعنوع1 8111 عده1 1أدنادآ 
مفتاح التردّد متعدّد النغمات المزدوجة 


وحدة ثنائية الموجة 
دبلجة 
كبل قنوي 


لون - لين - مرن - انثنائي 


مادة قابلة للسحب - هشّة 


4ن الازها 
10 

عاطة0) 0عاعنادآ 
عاتاعناد[1 


ع1 مالظ - عاتاعنادل 


مواد مُطاوعة/ قابلة للسحب 2121671215 812616 لصخ عاتاعياط 


وليه 


نافثات قطرات الماء بمعدل يمكن التحكم به 5لع] ]لصا مإتودط 


- تستخدم على نطاق واسع في أنظمة الري الحديثة 

مستقطر غسل الرمل : الماء الناتج عن غسيل 0 امآ 
الرمل في وحدات معالحة المياه 

سَوق 10111 
مضخم سوّاق 111 تامسن عتنرر[ 
مجموعة التشغيل / إدارة التشغيل اأطاصطءووى عتحتردا 
جنزير تحريك في آلية ثقيلة ستقط2 عتحتدطا 
تيار سوق تاف وائه نزوزه/ 
ماسورة الحفر عماط عتكتزدا 
نبضات السوق وه عرد[ 
عمود إدارة - المحور / العمود القائد نك ها 
مصفوفات مساقة زه 
عناصر مساقة عع جاع 0111[ 
قطب ثنائي مساق ع1همندآ طاع معاء ه11 11211 ع ترد[ 
ضيف طيل الوجا 

وأس سوق ع1 0111[ 
بئر انبوبي محقون / مساق 1[ عطن1 معحتيط 
سوّاق/ سواقات 1 


115111 [0 مخ ع211 ناهأ سخ لمك ع متادع 1ط أدعد5 و5مء 01117[ 
تحكم بحرارة كرسي السائق وتحكم بالتعديل الآلي امنادده© 


ار المدير 1601م نط عطا1' 1115م[ 
معابر فرعية 111/5 
نموذج إسقاط [ع8100 مهد[ 
تخفيف 011 زمدآ 
بنية تتلقى الصرف الساقط عبر مرشح/ عتنأءناما5 مهدا 
غربال 

انحدار عاع ةط م1010 
روث 5 امم 1010 
صيغة درود 1ه" 1010106 
مسار اكتشاف دواء طلغة” 101500761 عنتامآ 
تحرير الدواء عند[ 
طبلة 111 
جاف عنس 


نقش كيميائى جاف و 28تلطاعاظ ادع تستعطن غء/11 لمك دآ 
رطب 


خلية جافة ادف أوزها 


مواد صباغة الاك ذه 
ديناميكي - فعال - متميز بفاعلية مستمرة - عتطتم مد[ 
متحرك - مفعم بالحيوية 

انحشار حر كي 01/1131111آ1 
سَوق دينامي 1117 0101016[ 


21102آ - 1م2100 211011 1ناع 0011 11056 عاستقط زد[ 
بروتوكول تكوين المضيف 
مكتبات الربط الديناميكية .آ.آ12 - لإقةةطنآ علصننآ عنستقطزدطا 
استقرار ديناميكى طولى 1]79آزط5]2 16001221ع2ه.آ عتستقصزدطا 


ضغط ديناميكي / تحريكي ا ملقة 101 
ذاكرات 12141415 - 217701165 ووعوعة ه1220 عتسمصزدآ1 
الدخول العشوائي المتحركة 

يجال ديناميكي عاطق 100 
تبعثر ديناميكي 16لقة 101 


مسجلات حركية إزاحية وتعاذاعع] النطد عنتنسمصزدآا 


1 - 00طاء11 امعصامماء1ه10 ولتعاولا5 عاستمم زد[ 
أسلوب تطوير النظم الديناميكية 
اختبار ديناميكي 
نوع ديناميكي من 
لزوجة تحريكية/ ديناميكية 
رسوم بيانية ديناميكية - الخرائط 
الديناميكية 
محاكاة دينامية 
أداة تحديد الاتجاه المضبوطة 
ديناميكياً - جايرو موالف ميكانيكياً 
ديناميكا - علم التحريك - حركيات 
داينودات 12111005 


5 101131316 
01 مم1 عاستم زد[ 
11500511 101131216 


101/11311116231 15 


10111311116211 


010 لعتنط1 الدع 1استموزد[ 


121272271215 


1 


أعمال األكترونيّة 5 - 582 
حقل الكتروني 4 - 185 
زجاج-إي 55 - 158 
15 تصفيح/ صفائح - 0 - 15 
بريد اكتروني آنه - 8 
مواد الكترونية ع1 - 8 


مرو عمصماط - 8 


ععمعاعة - 8 


حديد صب مطاوع 
أنبوب حديد مطاوع 
مواد قابلة للسحب 
مطاوعة - قابلية السحب 
معامل السحب 

تمديدات 

قنوات 
دليل متكرّر/ وهمي 
إغراق - إهمال 
كبل مزدوج 

ارسال المزدوج 


ديمومة - قدرة على التحمّل/ الصمود 


متين - ثابت 


دوراليومين - مزيج ألمنيوم نحاس 


ديورانيكل 


مدة - استمرارية - بقاء 
فترة الحريان / الانسياب 
اهتراء بالتغيّر 


دوران هولندي - دحرجة/ التفاف 


حركة اهتزازية عرضية سريعة/ 


دحرجة هولندية 
نسبة الدحرجة الهولندية 
دورة التشغيا 


قرص الفيديو الرقمي - السمعي 
مشعّْلات أقراص الفيديو الرقميّة 


قرص فيديو رقمي قابل للمسح 


02 0356 عاتأعنادآ 
عماط م1 عاتاعنادا 
1ع عانتاعناد[ 
8 

أصعاء ]ع0 1 1اناعناد[ا 
10 

اه 

120 انام[ 
81 

عاطةن) عتعامناد[ا 
231 1011016 
0111117[ 

عاطة ناد[ 

11000 
|8111 

[11011 

[011121101 01110177 
1011511118 0101 

هولندي 011 اعاند[ 
01] طعانادآ[ 


6خ 11ه0]آ طعانادآ 
اك 4 اانه 
لسك دآلادآ 
15 «<10171 
710اآ1 


سوّاقات أقراص الفيديو الرقميّة ذات 1211065 24174 1217/2 


ذاكرة التداول العشوائي 

ذاكرة القراءة فقط لقرص فيديو رقمي 171[ 
ثنائي 101 
إشابة بوليمير بالصباغ عازه علادآ 
جزيئات صباغية 5 ناءعع101 عنزدآ 


صبغيات - أصبغة : مركبات عضوية كثيفة تستخدم وعلا[ 


لإضفاء ألوان على مواد مختلفة 


صباغات - عضوية 


عتطوع 01 - وعلادا 


صباغات - عضوية فى المواد 605ا5ة21 15 عتصدع02 - وعزد[ 


البلاستيكية 


قابل للاسترداد بشكل 
اقتصادي 

اقتصاديات - علم الاقتصاد 
اقتصاد - نظام 

اقتصاد التدريجات/ المقاييس 
سياحة بيئية 

تيار تحريضي دوامي 

فقد التيّار الدوامي الحثيٌ 
فقد بتأثير التيار الدوامي 


تيّارات دوارة 


استسقاء -تجمُّع سائل أصفر في البطن 


عاطوعء مع8] 7الدعتصسمممعء8 


101165[ 
1800110127 
علمدء5 01 زمامممعء8 
5 10101[ 
1101| 


اك 5ه الزفافة| 


95 1501161101 امع نت ج800 


95 أطع1 نت 158003 
5ع 1ت 158003 


5 


محدّد الحواف - نمو 2051© 160 مسلط - لعسقوط - ععو8 


تشكيلة الحافة المصدرة 
تثبيت الطرف السالب 


ُزازات/ قُصاصات الطرف السالب 


حافة الوصلة 


خلع الحافة 


دايود باعث الحافة 


ملاع 1م00 عمتاختساط - عع180 


01 عع180 
عقامم لنت عع180 
1مأععطده0) عع180 


110 م1018 


ماظا8 - عل010آ عستاختساظط ععل80 


صمام ثنائى باعث (آ8.آ8 - 01006[ عمناانسظ أطعنآ عع80 


للضوء من الحافة 
بطارية إديسون 
تعديل 

تصحيح - تحرير 
ثقافة - تربية 

أثر دوراني 

بناء التأثير 

آثار انحراف الجيرو 
لسمتي 

تاثير الأوساخ 


أثر درجة الحرارة 


لامع اخد8 جه15ل8 
ك8 

متتل 8 
| 

أعه 1811 


اع ل و00 أاعع 1811 


0111[ 10 لسعم 01 أاعع811 


كارا 01 اعع111 
11 ططماء 1" 01 أعع1811 


تأثير على معامل انعكاس 1100101015 11823596156 01 اع1281]16 


باع فعال/ مجاز - مجال فعال 


حرارة فعليّة 
قيمة فعالة 


متدمد عكتاعه ]181 

نع ططصاء 1" عاكتاعه ]181 
عنالة'؟ عتكتاءع] 181 
1 عحتاءه ]181 


23539 


فضلات كهربائية و إلكترونية عام - 18 


التئام منطقى عنعه.آ ع2100 «متاعامء2آ أمعمرعءعصمقطص8 دارط 
لنمطى التعزيز والاستنفاذ 


استنفاذ وتعزيز (20108عع1 28/10 102أعطناآ مرعاء]1 را/8 
للوصلة المتغايرة 

متبنون / 1 ملاع 010تتاءء 1" 15 وتعامملى اند 
مَقَرّون باكرون خلال انتشار التقنية 

ألو اح 5 مالع ]1 عدمطمعاء 1" معاع 51 #مندععم0 لإاتوظ 


مفاتيح تلفون التشغيل - التحويل البدائيّة 


خشب الر بيع 51 
سمّاعات الأذن م8 
تنصت عام م 18215010 
سد ترابي ته طاموظ 


بندول شعاع الأر ض انلمع 115ل2] تمد 


مؤرض لعط م18 
يجال مغنطيسي للأرض 1 علأعمع د81 ونطموع 
عاصمة الأر ض الطبيعية 1نم 1نتنخوا8 وبلطصمتدظ 
حدود تصحيح سرعة قط 1 ه1اعع0011) عنه] ولطاموظط 
الأرض 

تخفيف - تسهيل و إراحة ماع صاء 18235 
شرق +1505 
محاور سفلى وشرقية وععدك 120170 - 18251 
مُشِعَات ماصّة ل 5 821 


صفائح وأوعية 5[اعط5 لمك دعنداط 4عمع ناد «وللمعصامعءء8 


مقواة باختلاف 

مركزية لم1 أمععع8 
ع5م1اء18 نظام عومتاء8 
مستوى مدار الشمس عصماط عتامتاءظ 


تعريف المسار - المستوى كسوفى 260]ء12 عصداط عتامتاءظ 
إيكو - سابقة تعني البيئة - 


صطلايق للبكة 


مع8 


إسمنت صديق للبيئة العمرع0 - مع8 
أخلاقيات مناصرة للبيئة 
غلم البينة - أيكولوجيا 


قتصادي 


وعتطاظ عأ مععمع8 


لاع 150010 


مده مع8 
مؤشرات اقتصادية 5 1860110111 


مجموعة القواعد الاقتصادية 010105 005ه1باعع]1 عتستمسمعء8 


صدم مرن 11510 18125116 
ثابت المرونة أتقاقطه0 عتأمدا1 
تشوّه مرن 158135116 
حد المرونة اتسنا عتأمد[8 
مُركبات مرنة - وحدات مرنة تان204 عتامما8 
بعافل المرونة 5م04 عنامة181 
مجال/ منطقة المرونة ماع عنتامما18 
إرهاق مرن نة 5 عتامد181 
مرونة العامة 181 
مقاربة للمرونة ع0 مرخ تا عنامه181 
وصول لمرونة عع لطاع ده مرخ (إاعتامه181 
ميكر وميكانيك 

طريقة المرونة ل 16 طاعده ةموك (تاأعتامه181 


معامل مرونة: مزية جسم عانى من علنل810 إانعنامة181 
تشوه بالعودة إلى شكله الأولي بعد زوال القوة المسببة لتشوهه 


حل المرونة 1ه (اأعنامة181 
إلاستين - بروتين الألياف المرنة 181 
إلاستينال لمصتام ه81 
مطاط 0 181 
بو لي 81/12 - عمعامه:امنزاه2 1400160 تعسسمامداظ1 
بروبيلين مُعدَّل بالمطاط الصنعي 

مطاطيّ عه 181 
لواصق مطاطية وع زوع ط لل عتتعصدمامه181 
جادل الأيلاستو مري اععنام5 عتتعصدم م1812 
مطاط لذ 
مقياس المرونة ماع اه 1815 
لواصق من المطاط الصنعي معط كك عتتأعصم ه81 
مر كب مطاطي 020 م00 عتتاعمدمأمة1 18 
بلاستيك مطاطي مرن 2101 
توضيع كهربائي اك اسه كاف كاله 
توصيل كهر بائي كاعد مهن لمععتاعما8 
مكوثرات - بوليميرات حفط - وتعمتز[ه< علتأعوماءه 181 
فعَالة كهربائياً 

إلكتريت : جسم عازل ذو قطبين كهربائيين مختلفين كاعتاءءا18 
و دائمين 

بخ قوس كهربائية م5 عنتخ - عتتاععا8 


قوس كهربائى عتذ عتتاءععا18 


مردود نوعى عل عحتاعع ]ا 


بفاعلية لاع اكتاءعع ]181 
وظائف الاستجابة المناعية 
أنظمة الاستجابة المناعية 


مؤثرات - عومل فاعلة 


5 اماع ه1811 
ع ماع ]181 


5 


تأثير الحرارة مامه 1ع مم 1' 01 ماعه 1811 
تأثيرات على صحة طتادع8 05 جامعع 811 
فعالية - كفاءة لإعمع ع1 
مستوى الكفاءة أعلاعآ لإعمع 811 
بكفاءة - بمردودية لالخصع 8111 

أختاعن 18111 


تدفق خارج - صبيب فائض 


اختبار السمية قطتاوء 1 لإأأعلده1' [دعاع 81010 أمعن11اظ1 
البيولوجية للدفق 
نوعية الدفق /1لقن0 أخصعن 1لا 


حدود جودة التدفق كأتساآ لإأتلهن0 أمعن لاط 


معيار متدفق / الدفق أمع 811 


نظام جهاز الرحلة الإلكترونية ك8 
بويضة عالاء00/عع8آ1 
شاشة مؤشر المحرّك والرسائل التنبيهية للطاقم هنذا 
خاصة - ايجن معع 181 
معامل ايجن - دالة مسموحة لم181 
قيم إيجن عع أ[ 
موجات تناسبية اه 
كلمة من 8 بتات 816 اطعاط 
نظام الثمانية ميلمتر 5 101113 ااع 181 
أيتتقاينخ اع 
اصطلاح أينشتايق )5111211011 1810516115 


معادلة أيتشتاين - الطاقة - (2عم- 1) دم نأهنانو8 و'ستعامملع 


تعريف 10114 نه 1اطع 0015 2101 تناك 5 ماعأامساظط 
معامل اختزال اينشتاين - اصطلاح مجموع اينشتاين 
مضخة نافورية 


إل نينو منصتلة - اا 


ماع18 


زمن مستغرق لأداء عملية ما - وقت منصرم عصنة]' 4هوم1810 
اليستاز/ انزيم 
مرن عنام181 


ات 15 


مقاومة كهربائية ععطمأاقاوع ]1 لدعتاءععا8 
محسات كهربائية 

أطراف كهربية 

محؤلات التيّار الكهربائي 
جسيمات مشحونة كهر بائياً وعاعنامة2 لعع تقطن :«(الدعضاععا8 


15 ا 181111 
0 1 امع تاعم 181 


1910 العو تال 


مواد مركبة ناقلة / 65غ]51هم 002 عصناع لم00 (رالمعضاءعاع 
موصّلة للكهرباء 

ألياف ناقلة كهربائيا 
قابلة للإزالة كهربائياً 


ونع 1 ع اتأعدلطهن) 7الدعتاعما18 

عاطدموع8 الدع ماعما18 
لم0 - 1620 ع1طة تسسوعع هط عاطددوء8 الدع 1ناعه181 
ذاكرة القراءة فقط القابلة للمسح (881014]) ممع كا 
والبرمجة كهربائياً 


أجهز 08 (05[طآ8) وععانء2آ عاطامستصسدععممعط الدع تاءععا18 
قابلة للبرمجة كهربائياً 

هوائيات صغيرة كهر بائياً 5 القددك ن«رالدعضاعما8 
كهرباء اماع18 


معدّلات الكهرباء - تسعيرة الكهرباء 
مواد سيراميكية ضوئية - كهربائية عنمتةمع0) عنام0 - متاعواظ 


بلمرة كهربائية / الكتروكيميائية 


دعاك الع تاءععا1 


وناعه 181 


غزل كهر بائي لم5 مناع م181 
مجس كهر وسمعي 6501 ع1 قنامعة20اء» 181 
فعالة كهربائياً عاكتاعه ماع81 
بوليمر مفعل كهربائيا اع ممطز[ه5 عتتاعومناءع 181 
بوليمرات فعالة كهربائيا ولع م201 عتاتاعهمناءع 181 
مخطط كهرباء القلب 0 - تفضع ه01 مع متاعع 81 
تصوير القلب الالكتروني امع 1010هءمناعه 181 
مواد سيراميكية كهربائية عتستونعء ناعم 181 
تحليل كه ركيميائي لدعتسعطء مجاعم 181 


خليّة كه ركيميائية لاعت لمعتسعطءمناععا8 
تآكل (أكسدة كه ركيميائى 212101 [لوعتتمعطاء مجاءه 181 
توازن كه ركيميائى نط8 لمعتصمعراءمناععا8 


عطتلنةا لمعتطاعماءمغاعءم1 18 


بلمرة الكتروكيميائية 


ع 1ه لودع لمعك م ناعم 181 


كهرو كيميائي الدع تصمعطاء مجاعم 181 
كيمياء كهربائية ا ستططعطاء مجاءه 181 
تلوّن كهربائيا 11 متاءه 181 
صعق كهر بائي اع 181 


401 


شحنة كهربائية 8 عتاعم 81 
دارة كهربائية ألناء من عتاععا8 
مقايس كهربائية 75 م نتاعم 181 
معيار التيار الكهر بائي 4 أمع مدت عتمأاععاظ 
ثنائي قطبية كهربائي عاهمن»دآ عتمأاععاظ 


حقل كهربائي 14 عتاععا8 
خطوط الحقل الكهر بائي 


شدة المجال الكهربائي 


وعصنآ 1110 عتاععاظ 


طأاعمعهد ل1عتط عتأععاظ 


قوى كهربائية ع101 عتتاععا8 
فحص بمجهر قوة كهربائية - '(مء1110205 ع0ه*1 عتتاععاظ 
مجهر مسبار ماسح 


-111210 عط210 ع ا1تصدء5 - [ممء1112205 عع 1ه عاتاعع ]18 
فحص مجهري بالقوة الكهربائية - الفحص المجهري (5008 
بمسبار التفرّس والمسح 

سوّاقة مرك ترس كهربائي 
مضمن ال محرّك الالكترون 
محركات كهربائية 

مقبس كهربائي 

قدرة كهربائية/ طاقة الكهربائية 
توزيع الطاقة / القدرة 
الكهربائية 

معهد أبحاث 85121 - عالكتاقمآ طاعموءدع1 معبووط عتراعو11 
القدرة الكهربائية 
نقل القدرة الكهربائية 


01157[ 110101 ندع عتأععاظ 
:110601 عتأاععاظ 
15 عتتاعع 11 

0112 عتأععاظ 

ع0 عتتاععا1 


20171 عتتاعم 81 


21+ 2017761 عتتاعم 81 


سولينو يد كهربائي 5 عتتناءعما 
موتورات تدرج كهربائيّة 5 111مزررعا5 عتأععاظ1 
نفاذية كهربائية نط تامعءقن5 عتساععا8 
متجه كهر بائي 1ماعة"؟ عتتاععا8 
كهر بائي عع 181 
محور كهر بائي كحك لادعتاءء181 
توصيل النو عي الكهر بائي - ناقلية ا أكناء م ص00 لدعضاءها 
موصلية كهربائية 


استمرارية كهربائية /ااتلاصتامهن) لدع مأععا1 


طاقة كهربائية لاعتعصظ لدعتاععاظ 
عزل كهربائي لم1 لدعتاءعا8 
ضوضاء كهربائية عقذه]8 ادع ماءععاظ 
خواص كهربائية وعتاعمهع2 [دعتاءعا18 


معلناعدع ةدامناءه 181 


رؤوس لودع م111 لدع] عتأعمع هسامناءع ا 
كهرومغنطيسية للكتابة/ القراءة 
مُرحل كهر ومغنطيسي 

أمو اج ععوم5 عع21 10 وع:كة1آ علأعمع م طامجاءع 181 
لكتر ومعنطسيّة في الخلاء 


7هاع] عتاأعدع م مطامناءع 181 


علأعداع همامعاءه 181 


ع 


811 01 وع1ة1آ علأعمع م طدامماءع 181 


مواج 

مغنطيسية - إشعاع كهرمغنطيسي 
لكترومغنطيسيّة - كهر ومغنطيسية سناع مع مه 1ع 181 
مغانط كهربائية - كهرطيسات | 


أنظمة صتعاةنز5 ادناصء© روم.آ لعوهم1© [معتصمطاءعصمئمه81 
لتحكم بالحلقة المغلقة الكهر وميكانيكيّة 

عناص ر/ مكوّنات 

كهر وميكانيكيّة 

مرخلات كهروميكانيكيّة 
مفاتيح كهروميكانيكيّة 
نظم الكتروميكانيكية/ 
كهر وميكانيكية 


15 621 1ق طععططامناعءه 181 


775 1نم 1تقطعع حم ناعءهة 181 
عط 511 لدع 1م طعع مه ناع» 181 


ع5 لمع 1ممطععحمناءع 181 


كهروهجرة تمده ماءع 181 
متسلسلة القوى المحركة 
الكهربائية 

قوة محركة كهربائية 
ألكترون 

قاعدة ارتباط الالكترون 
زوج إلكترون - ثقب 
خصائص ضوئية إلكترونيّة 
ارتباط بزوج إلكتروني 
تفاعلات الانتقال 
الإلكترون 

صمام/ انبوب الكتروني 
قابل للإلكترون 


56215 عع ه10 - عنام مامناعع 181 


ع101 عاكلأم مام ماءع 181 

طمماءع 181 

علنحكا لإاأتسلكى - جمناعما8 
كته ع1م8 - امعاععا1 

وعناناعم 20 [دعنام0 - مناععا18 
لمم عتدط - مناعءع1 18 


5 112125161 - امتاعع 181 


عطنط1" - ومناعع181 


1م أمععع 4 1مناءه 181 


ارتباط الالكترون لاختستككخ ماع81 
ماسح خلفى إلكتروي تعقصةء5 عاعدظ جمناععا8 
نطاق / عصبة/ حزمة 1014© حامنتاءع81 - لمحظ جامناءع 181 


إلكتروني - غمامة إلكترونية 


ليثوغرافية الشعاع الالكتروني لإلاصةءرع هنآ ستدءظ دمناءما8 


002 


ترسيب كهربائى انناف كاف ع كله 
أقطاب كهربائية ع8 
الكتروديناميكى عتسطمم جل م ناعم 181 


مكبرات الصوت 
الالكتروديناميكية 
ضخ كهروحركي 
تيار كهربائي خارجي غير مُستخدم 
ترسيب إلكتروني 

تلبيس بغياب المسرى الكهربائي 
لمعان/ بريق ضوئي 
شاشات إإلكتروتألقية/ 
الإلكهروبصرية - التألق الإلكتروني 
شاشات التألق الإلكترونية 
لوحة متألقة الكترونياً 
فوسفور متألق الكترونياً 


5 ع مقط جل م ناعم 181 


اطاط عتأعصكامماءع 181 
لف ك1 

وو7016اء1816 
عطتاماط و5وعامجاءع181 
18 


/130م015آ (81) أاعءوعط تسد[ مناعع181 


5 11101165061 0 1اع 181 
[عصد أتاعءوعط تسسسامناعع 1181 


01 ازذدم0ط ختاعءوعط تسد[ مماعع 181 


تحليل كهربائي ك5 
محلول كهربائي/ إلكتروليت 5 
أغشية الكتروليتية عه طمطء ]1 عانرامماععاظ 
كهارل 181 
ألكتروليتية ل كاله 
متّسعات ألكتروليتيّة 5ع م00 عتانزامناءعا18 
حديد كهرليتى ده عنانز[امناععا8 


صمام أشعة المهبط 1215© ممناءعااء<1 - عتأعمع هسرمماءء181 
الكهر ومغنطيسية العاكسة 


عتأعمع هحدم ناعم 181 


15 عطتل1أعطك - عتأعدع هطرمناءعا18 


طبقات تدريع من 
الأشعة الالكترومغنطيسية 


ملف كهر ومغنطيسي 
السخام 


0011 عتأعدع م ددمناءع 181 


811 - ان1اط ته مهن عتأعدع م مدمناعءع ا 


حقل كهر مغنطيسي عتأعمع م سامناءع 181 
قوّة الكترومغنطيسيّة 
تحريض ألكتر ومغنطيسي 
تفاعل كهرومغنطيسي 
تداخل 

كهر ومغنطيسي 

نبضة الكتر ومغنطيسي 


عع101 عتأعدع م طدامناءع 181 
عتاأعدع م طامناءع 181 
ع 1ع عتأعدع مطدامناءع 181 


تحاط - ععمعنء أ تعاص] عتأاعدع مطرامنئاءعا1 


عدولا عتأعدع هطدمناءع 181 


إلكتروني عنم متناعع 181 
معدات دخول الكترونية 
مضخحّمات الكترونية 
عدادات 1اطخفط - وتعاء]8 اعصدط ع0 [دصخ عتدمناءعا18 
اللوحة الالكترونية المتماثلة 


615 ووعوعة عتمامناءع 181 


و التامسخ عتدمناءءه 181 


مواد سيراميكيّة وعتطتونعن) علأعمع 112 لصخ عتدمناععا8 
مغنطيسيّة و كهربائية 

بنية النطاق الإلكتروني عاك لمدظ عنتدمناعءعا8 
نطاقات إلكترونية دلمقة عندمناءعا8 
راسمات المخططات 5ع أتتقطن) عتدمناععا8 


الالكترونيات 
دارة إلكترونية 
رَزْم ا[طسسوءودخ لصخ عماعماعد2 أتناء ان عتدمناءعا18 
وتجميع الدارات الالكترونية 

مكونات <مناءعاه]2 اناهن مخ أداعده مرصره0 عتدمعاءوا8 
إلكترونية وحماية دارة 

وحدة التحكم الالكتروني 8001 - أتهتآ [متاصه0 عنمماءماظ 


تناع 1ن علممناعع 181 


إجراءات 1800011 - 116ا1102623ع أ طنامن) عأ طنام0 عتممناءع81 
الكترونية مضادة عكسية 


إجراءات االكترونية 8001/1 - عتناقةعطاعاطناه00) عتمماععاط 


مضادة 

تبادل ألكتر وني 8101 - ععسقطء ةعاط فتاهل عتمم اععاظ 
للبيانات 

معالجة إلكترونية 810 - عساووعءه]2 102128 عتدمجاععا8 
للبيانات 


منظومة 5 - تاعاولاة اطع لتتاقطا خطاع1!؟ عتممئاععاظ1 
جهاز الطيران الالكتروني 
ماديات الكمبيوتر الإلكترونية 
اشتعال الكتروني 

أتحاد الصناعات 814 - ممتاقءودقة وعتعاقنالم1 عنصمئمه81 
الإلكترونية 

دليل الخريطة الالكترونية 
نماذج الكترونية 
منظمات الكترونية 
تعليب الكتروني - علب 
رزم الكتروني 
استقطاب كهربائي 


عنقة 11210 عتمامناعع 181 


هلمع عتدمعاءع181 


010 جرد1/1 عتدمعاءع1ا18 
5ع عتدمماءع 181 
5 18160110111 

95 - معماعة عتدامناءع 181 
عطاع هاعد عتدمعاءع 181 


18111 


أشعة الكترونية ع6 اماع81 
ناقلات الألكترون 

سحابة / غمامة الالكترون 
نقل/ انتقال إلكتروني 
تشكيل إلكتروني للذرّة 5داماة 01 ممننه سدع مم00 «مناءماظ 


001 اوزى كلذ 
014 حمتنتاعم181 


ع0 نامتاعع 181 


مانحات الألكترون 001 امتراء 1816 
حزام طاقة الالكترون لصحظ تزع تعصظ ممناءع 81 
تدفق الالكترونات 110377 متناءما8 
مدفع / مسدس الكترونات نا امعاءع 81 


أزواج فراغات إلكترونية دكته 11016 ومناعماط 
تشعيع/ تعرّض للأشعّة إلكتروني 
عدسة الكترونية 

ميكروسكوب الكتروني 

فحص بمجهر إلكتروني 

حركيّة الالكترون 

تضاعف الإلكترونات 


ع 


11 دامناءعم 181 
قاعآ امماعع181 
1112050 مناعع 181 
11161050 مناععا18 
انط دمناععا18 
دمناءع 181 
ثبو ب ضوئي لمضاعفة 2001 تلع نامخ 1ط مم ععاظ 
لإلكترونات 


خطط المدار الالكترون مقع 1013 21غ1ذ01 جمناععا8 


إقران الإلكترون عسعتة2 مجاعم 81 
مستويات الطاقة 5أء"اع] لاعتعصط عامتعصءط ممعاءعاظ 
لالكترونية الرئيسيّة 

مجسٌ/ مسبار الإلكترون عطاهع5 معاءع 81 


تحليل مجهريق ]ا - ذزولالقصدمضه2/1 عطامءط ممناعماظ 


بالمسبار -المجس الإلكتروني 


مضخة إلكترونات نط جمعاءء 81 
أغلفة الكترونية ولأعطكد دمناعءعا8 
إلكترون مكوكي عستا نط5 ممعاءء 81 
مبادّلة إلكترونية عطأمصة51 امتاءعا18 
تدافع إلكتروني 517 امتاءء 181 
تفاعلات نقل الإلكترون عع تعأقطة: 1 امماععا1 
انتقاللات إلكترونية 5 اع 1816 


أنظمة نقل الالكترون 
واحدة الإلكترون - فولط 


ع5 00116م25ه1' مناءعع181 


715 1امتاعه 181 


إلكترون/ إلكترونات عع 011/1 ماع81 
كهر سلبية الدع عط مجماء6 181 
محايدة كهربائية لله اناعد مناءع 181 


قياس الطيف الكتلى ‏ لاتأعتمتتاءءم5 11055 /إ#2مدمتاءه81 


ألكتر وستاتيكية - كهر وستاتيكية عنتماو ماع81 
5 أنابيب 5 «مناءعالء<1 - عنتماو مناءء 181 


الكهر وستاتيكية - العاكسة 
متسعات كهروستاتيكية 
تفريغ شحنى كهر وستاتيكى (851 - 1015013186 عللهأومناءءا18 
حماية من التفريغ 
الشحني الكهروستاتيكي 
مرسبات كهروستاتيكية - 
مسرّع/ ررض كهربائي ساكن 
مكبرات الصوت الكهر وستاتيكية 


0 عتتهاومناءه 181 


امناءعع ]2 عع نتقاء015آ عتتهاومجاءه 181 


301 1جزاعءع ]5 عتتهاومناءع 181 


واععلدعم5 عتتهاومماءه1 18 


بخ كهر بائي ساكن 1 عللهاومناءه 181 
كهرو ستاتيكي الدع ةرم 1ع 181 
رباط تكافؤي كهربائي -رابطة أيونية 8020 أصعلةمماءه181 
هجرة كهربائية - رحلان كهربائي دزوع مام ناءع 181 

كاله 


عنصر 
أنصاف الموصلات العناصرية 


116111 5 


شحنة أولية 0 فطعم 181 
جسيمة أوليّة عاعتامةط لإتماسمعسمعاط 
كربون عنصريٌ هط لعا معصع اع 
عناصر عع 181 
ار تفاع لكل 
رافع - رافعة - دفة الرفع 8101 
دفة الدحرجة والرفع 81 
استئصال فيزيائي / استئصال كيميائي عبر م1 


تشكيل مادة بسيطة ذات جزيء كبير خلال سير التفاعل 


حكم النخبة ونا 
أصول نخبوية قصنع 0 أمناتا 
مقياس القطع الناقص عتاقدء]1 - عتتاأعمرهوم تلا 
استقطابية الضوء لإتأع مه 5م1811 
متطاولبيضوي/ اهليلجي لمعتام تلا 
نموذج الحقل البعيد البيضوي <تعناد2 11610 ع1 1دهنا متلا 
مرشح إهليلجي عالت لدعنامتلاط 
مستقطب بيضو يّ الدع نا متلا 
دردار: شجرة ظليلة تنمو في الغابات / تربى كشجرة دما 
زينة 


104 


بنية إلكترونية ع5 عتممناععا8 
مفتاح الكتروني لطع 51 عتمم ناعع81 
أنظمة التحويل 5 عتننطاء ]5111 عتممناععا18 
لالكترونٍ 

معدات الفحص الألكتر ونيّة ]2عطامنتناو8 أوع1 عتممناءعا8 
أدوات الفحص الالكتروني ‏ 061215تناتاده1] 1656 عتصمماءعاظ 
أجهزة التنغيم الالكترونية 5ل عتدمماءه 81 
وظائف متحكم ما 5تمتاعصباط لع1[معاصه0 (إالمعتدمجاععاظ 
إلكترونياً 


داع ا اذ عمقطط عصتاعخ 1م12 1160متادهن) 7المعتدمناععا18 


محول طور سريع بسيطرة ألكترونية 


ألكترونيات وعنط ماع81 
الكترونات كله 
نظام إعادة تشغيل سدع و51 عاعوط نجه[ لدعتامهمناعع181 
كه روبصرية 

كهر وتناضحي 12615 
محبة لإلكترونات عتلتطاممماءعا8 
بلمرة الكتروفيلية 3 هع اتام مناعع 181 


رَحلان كهربائي: حركة جسيمات مشحونة 5زوء2هطاممماءها 
كهربائياً في سائل تحت تأثير حقلٍ كهربائي 

توضيع بالتهجير الكهربائي 
شاشات الرحلان الكهربائي 


2 م 1امء01ط1مزمناءعع 181 
175 0111طامزمناءع 181 

الكتروفوتوغرافيا - تصوير ضوئى» “إتأصزهرع0]مطامماءعا8 

كهربائي 

تلبيس كهربائى سيليسيو م - ممعتلتة امعاعتاط لعتهمامممءواظ 

نيكل 

تلبيس كهربائى - طلاء بالكهرياء 


تلبيس كهربائيٌ / عسمتداط لمعتسعاءمنءع11/ عستتهاممنعوا8 


عه امم عع 181 


الكتروبلكس : معقدات مثارة / فى التألق وعاعام مناءه181 
الالكتروضوئي 

تخريم كهربائي 206010000 
كهربائيٌ موجب ناكا لي قلع كاله | 
كهربائى ريولوجى ألدعاع ه1معط1مناعع 81 
ريولوجى كهربائى : متعلّق بالجريان 181 1دمنع10معطعمماءه181 
الكهربائي 

غزل كهربائى علطام ةم اء1816 


مستحلب - مزيج من سائلين / أكثر يتوزع فيه <وأواناصدظ 
أحدها كقطرات مجهرية / تحت مجهرية 


لاا مقاييس اوروبية 5 8 


تفعيل عاطمم8 
سن قانون ع8 
ميناء: طلاء لحماية / تزيين السطوح وأعسقم8] 
مصواغ مرآتي - متبلورات مضادة 1811101 
مغلفات اك اله 11 
يغلف - يحتضن - يحيط -يُعشي ع2 نام وعم8 
ألياف معلبة ولع 1 2160 1ناوممعص8 


وحدة الترزيم العلبي ع1ن100 4ع هناو ممعم 8 
مرخلات قصبيّة مُعلبة 
ليزرات معلبة 

تغليف - تكبسل 

مواقع ذات تسلسل مُعلَّم 


395 لع6 1 112160 نمزوعط 8 
5 181125111211185 
210020 


و51 0م1288 ععم8 


وحدة الترزيم المغلق عأنله]8 لع5ه اعم 
تصميم الملحق 1 ع1ناوهاع م8 
حصر التصميم 5 0121115[ 101 مئزوء2[ عتناوهاعص8 
للالياف الفاصلة 

مضمنات | 
مشفرة 2 
مزمز - مشفر عل مع م8 
ترميز - تشفير عمتلمعم8 


عاء810 عاع هآ عمتلمعص8 


مفتاح الترميز المنطقي 
آلية التشفير 


اناا ا | 


نباية المطاردة عه - 800 
موديولاات مكدسة بالنهايات 5ع لععاعة5 - لم8 
فقدان نهاية غلى نباية 5و9 0ط - 10 - لم8 
تغطية النهايات - أطراف السلاسل عستم م0 0م80 
مستجيب غبائي 01اعء 811 لم 
آثار حدوديّة ماع ]81 لم 
بائي التغذية 6 لم 


مصفوفة نبائية التغذية لإمتتى ل16 لظ 
هوائي القطب الواحد عباتي 8تدعنصى ع1ادمههه]28 160 لم 
التغذية 

بث نبائي - يتم الإرسال من نهاية طرف الهوائي عنذ”1 120 
مصفوفة البث النهائي لإحتتى عناط لم 


00 


استطالة - مطاوعة - قابلية لإأتلناعناد[ - مدع مه181 


السحب 

إستخراج/ شطف 81 
تلفون كهر ومغنطيسي عمنز1” عممطمعاء1” مع 
حظر - حصار 501 
مدغم ع1 
حزام القساوة المحفور ص5 عصنصع] 5 0عللءطصسط 
مدمج 8 
هشاشة عع 1ط مط 


)85 - 1اعن) بتطعاك عتده بلط صرظط 


أجنة 1/05 1 
خطة طوارىء مه زعمعع 1ع مك 
- 25مع2ع86 152010 1025خدء1201 - 11و50 لإعمعع اع مدظ 
بيكونات راديوية محددة للموقع 2215 
اضطرارية 

نباتات ناشئة ع6 اناعم اع ماك 
ناشئات 5 ا 


تأثيرات التداخل الالكترومغنطيسيى ماءعلكء 18311 
مرشح التداخل الكهر ومغنطيسي/ 
الترددات الراديوية المتداخلة 


ع1 1811/1611 


إنبعاث 217312ظ 
اصدار فوتون 10 2 01 551011 لظ 
إصدارية 18155111 
باعث/ مُرسل نع نص 
مضخم باعث مشترك اع تكنامسم عا نظ 
منطق المبعاث المزدوج/ .1آ80 - عنوم.آ لءاصنامك معااتسط 
طن دعاك فر 

باعث تابع ع1 لع مط 


منطقة الباعث / منطقة الإرسال 
دايود/ صمام ثنائي للضوء 
جريبي 


انتفاخ رئوي 


عع عامط 
ع10100 ع طتاختسسظط 
دع اعم كع 
1 


تعاوء10 لدع عامط 


تصميم اختباري / تجريببي 


استقصاء تجر يبي 181 - 5م لادع ناأوع ك1 ادع غأمسدظط 
دراسة تجريبية 5107 لمع تمصع 
مراقبة الموظفين 5 عت زه 1م 
استحلااب 18 


مزود بالطاقة 

ملف مُنشّط بالطاقة 

طاقة 

زراعات محاصيل من أجل 
الطاقة 

صناعة كثيفة الطاقة 
امتصاص الطاقة 

زمن استهلاك ذَيْنَ الطاقة 
توازن الطاقة 

معادلة توازن الطاقة 
حزام الطاقة 

طاقة أنحناء النطاق 


نظرية نطاقات/ عصابات الطاقة 


فجوات حزام الطاقة 
استهلاك الطاقة 
تحويل الطاقة 

كثافة الطاقة 

فعاليّة الطاقة 
إنسياب الطاقة 
فيض الطاقة 

طاقة الفجوة 
فجوات الطاقة 


8 
0011 1260م مم8 
18118١‏ 


5 م010 - ازع اعم 


لم1 علاممعام] - اعمعمظ 


1806181 


5 0111221101 تتث نزم جع 18 


ععمقالدظ رمعم 


23 821326 زع مم8 


لصقة زعمعم8 
عستلمعظ اموظ زعمعمظ8 
لاامعط1' لمحظ زعمعمظ8 
زع مم18 
2 18116181 
امن الع ع1 
/11قطع10 لإع اعم 

اع مع 81111 رمعم 
1077 ازع عم 

نط1 لزاع عم1 

مه© اوناع م8 

18618( 05 


تدرج طاقى: اتجاه شعاع انتشار الحرارة 61201686 تزع تعص8 


في الحقل الحراري 

تأثير الطاقة 

صناعة الطاقة 

دخل الطاقة 

كثافة الطاقة/ شدة الطاقة 
مستوى الطاقة 

فقدان الطاقة 

عزم الطاقة 

زمن استرداد الطاقة 
إنتاج الطاقة 


اختصاصي الطاقة / محترف طاقوي 


اقتسام الطاقة 
طاقة محتزنة 
حزام الطاقة الثانوي 


عمط زع ناعم 
120115117 لزع نعم 
ألامص] لزع اعمط 
اأأقتعاص] لزع ناعم 
أعناعآ لاع اعمط 
565ه (181618 


1816181 1] 


عصةا' عاعدظ - نجوط زعمعم8 


عملم تزع مع م8 
60125510281 تزع ع8 
عمتاكتام5 'زاعمعم8 
1 ع8 
لطقطاطنك زع نعم8 


هوائيات مصفوفة البث النهائي 5 زفتتة عناط لم 
مزدوجات إحماد الحريق 

خلاطات إحماد الحريق 

فصل بين الأطراف - إنهاء الفصل 
معدات من مباية إلى خباية 
بروتوكول النهاية إلى نهاية 
الاستخدام النهائي للتطبيق 

كفاءة الاستخدام النهائي - مردود لإعطع 81 عونا لم 
الاستخدام النهائي - فعالية نهاية الاستعمال 


0015 عناط لمك 
5ع عناط لم 

151104 

2 لم8 10 لم 
1م200 لم8 10 لم 


وولا 0مك 


ماص للطاقة عتطمععع0 80 
ابتلاع - بلعمة - التقام 20100 
دواخل الفوليرينات 5 
داخلي المنشأ 015 201 


21101 ه00 قنامدعع 18200 


كم كان 
نمو باطني 


0101 قلاممعع 18000 


طور النمو الذاقي ضمن 235 0101315 قبامطعع 800 
سلسلة تطور حشرة ما 

دواخل الأوجه 210 
أنزيمات الاقتطاع النووي الداخلية - 5 
الاندونيوكلياز 

شبكة إندوبلازمية متنا ناعتاع ]1 عتسرمدامملم8 
أنزيمات البولي غالاكتويوروناز ع 18200701 
الداخلية 

مصادقات - تظهيرات - مساندات 5 
منظار داخلي - أندوسكوب عمهه005 8 
تنظيري عاممء1802005 
جْسَيم بالع - داخلي عطده وهل ص 
بطانة الأوعية الدموية -الأندوثيليوم سناع طغ هل مك1 
ماص للحرارة عتمضع طم ص8 


تفاعلات ماصة للحرارة 5 عللمتتعط 0م11 


سموم داخلية قطنعاه 0 مك 
مؤشر نقطة النهاية 

تحمّل - قدرة على الاحتمال والبقاء 
نسبة القدرة على الاحتمال 


21101 أخصاهم لم8 
1 


210 ممه لظ 


استطلاع العدو ععطهالائ1111ك لامتعمظ 
طاقوي - علم الطاقة عتاعع ع م8 
علوم الطاقة وعناعع ع8 


تقانة المواد الهندسية - (إع7010طاءع1 212113215 عسمتععم عمط 
تقانة مواد التطبيقات الهندسية 
مواد بلاستيكية هندسية/ للتطبيقات 


15 قتنتاءع طاع م8 


الهندسية 
إصدار هندسى 81 - عمدعاع] عمتوعع م اعمظ 
تقرير هندسى 01مع] عتطااعع ماع اط 


لحنة المراجعة الهندسية 8158 - 80210 الاعالاع1 عسمتععم اعمط 
تشوّه القص الهندسي 
ورش العمل الهندسيّة 
نظرية هندسية للفتل 
محركات 

مجموعة/ حملة/ منظومة الوحدات 5أنهلآ 014 متعادلزذ طامتاعصمظ 
الريظاية (الاتكيرية 
مهايئ الرسوم 

ا مسستحثة 


51 تدعطدذ عطتاءء طاع م8 
15 11/01 عطتاءء طاع م8 
+1715 01 لالتمعط]' واعع متعم 


كو 


ذم - عام دلخ عنطامة:0 لععصقطصظ 


استخراج معزز للنفط 160017617 011 لععمقطمط 


مرباط تبادل 85101 - عمه11عام] ععزنه2آ القصرد لععممطمظ 
للأجهزة الصغيرة المعززة 
أنظمة رؤية محسّنة 

تحسين - تعزيز - استحثاث 
نمط التعزيز لترانزستورات '210517151 11006 21م دوع م قطمظط 
12100111 

مقاومة مغنطيسية هائلة 


ع5 115101 لععصقطصظ 


11ت ملاع 181121 


1811011110115 5 


يورانيوم مخصب سقتناتصة1] لعلاع مط 
طاقم منسجم الأجزاء - مجموعة - موحدة عاطسعقم8 
تشابك اتاعصء اع مم8 
فيروسات معوية 7155 عاتعامظ 
مشروع عمل 15 
هيكلية الشركة عتنااعع انطع ىم عمتام عام 
تخطيط موارد الشركة 1818 - عمتصصهام ععتنامدع؟ عكترم عامط 
منتوجات التسلية 5ل 0 ا تاعسمتطلم عامط 
إنتالبيّ / الإنتالبيّة لاملمطاصظ / عتملمطامع 


أنتالبية البلورة - المحتوى 
الحراري للبلورة 

مجموعة /امر وحلة المعالجة اع5 2منأعنتادس] 01 ممتاخصظ 
المركزيّة التامّة 

مقاول - في عمل تجاري/ صناعي 


01 01 (مالقطاصظ 


اع 1ع 1811 


107 


نتقال الطاقة 1 اام 1ع م8 
تحوّل الطاقة 1ع 
ستعمال الطاقة 15 لامع م8 
وديان الطاقة زع املعم 
إنفاذ وفرض قانون/ تشريع إما بحكم الضرورة71عدمءء101م18 
أو بالقوة 


تأكيد على قوانين 75 01 ا تاعتاعء 80101 
ربط و فصل 51152512121 ع5 11ع12ء8 18152 
محرك عع 1 


أنظمة التحكم بالمحرك 
حمول المحرّك/ وعدم عمله 
منظومة ‏ <تتعاةلز5 عستارعاخ نلعن لصخ عسمتادءنلس] عستعمط 
مؤشر المحرك ومنبه الطاقم 
إدامة تشغيل السيارة 
مهندس مصادق 

هندسي - مُهندس 


ووأذا سي رايكة بعتدبيية 


قاع ]5 00101) عماع مط 


101 عماع مط 


1118116 

181111 

ع مك 

وع مومع 0عناعع ماع مك 

هندسي - مُهندس مُعرّف معصةاءح[ لعنعه ص عمط 

مواد هندسية لع لعتاعع ماع م 

نظام أمان مصمّم / مهندس ممع اة 5 لإأعلد5 لعاعع ماع م 

هندسة 

الهندسية 

نامء81 - 0121101م001) لاع توعوع ]1 لصخ عنتاعع ماع مك 


1] 


11خ ماااعء طاع ماظا 


مواد هندسيّة رغوية - 2112151285 1د1ناااءن) عم1مععص اعمط 
مواد خليوية للتطبيقات الهندسية 
مواد سيراميكية هندسية 5 1ع 1ع ماكلا 


أمر تغيير هندسي 8000 - نمع010 ععصقطن) عتطتاعع ماع مط 
طلب تغيير هندسي +8001 - اأوعناوع3] عع مقط عمتاعع ماع مط 
ثوابت هندسية 5 511611185 ل 
تصميم هندسي - تصميم للتطبيقات 1065182 ع10اءه6 0 اعم 
الهندسية 

معامللات هندسية 115 عع طاع ماظا 
صناعة هندسية 120115117 عمتاعع ماع مك 
مواد هندسية - مواد للتطبيقات 


الهندسية 


1 م اااعع ماع مظا 


لانزيمات - أغشية موظفة بأنزيمات 
مناعة (1518آ8) أخضعط70501تاستصط] لععلص1آ - عمرحصظ 
الامتزاز لأنزيم مرتبط 

(كذآآ8) نتدودك 16نءع10501لاصتدط] لععلص1آ - عمرحصظ 
مقايسة مناعية امتزازية مرتبطة بالأنزيم 
معقد الإنزيم - الركيزة 


اع[ مطدهن) عأهتأاوطاناك - عموحمصظ 


موضع نشط للإنز يم عاك عاتاعى عمالإعمط 
سلسلة من الأنزيمات ع02520) عسارجمظ 
مثبطات الإنزيمات 5ط نطلم] عسترإعمظ 
علم حركية الأنزيمات 5ع ع مه لامك دعتأعصلتكا عمزحمظ 
وخواصها 

مفاعل الأغشية الأنز يمية ممع عصدءطبمع]8 عمسرجمط 
تخصصية الإنر يم لأ لاعءم5 عمارجمط 
عصر فجري عماعء ه18 
دهر اورقا 
استخراج مكف للنفط 5012 


محببات |أيوسينية / حمضية 011105 عللتاممصاوه 8 


ينابيع وجداول ونهيرات سريعة الزوال 5صتةعاد لهتعستعطم8 


معاملاات اليج واعاء هه 5تاع معام 8 
دم خارجية - بشرة ع م18 
صَرَعْ لاقع 1م18 
طبقة عليا من البحيرة تست لم8 
تندؤ فو قي 21 211102101111ظ 
إبينيفرين تامع صام18 
تصنو 3 كولملا ذه (5 1 
تنمية طبقات بلورية منتظمة -إِبُيتاكسي 1 لم8 
طبقة تقيليّة / ترسيبية م8 


قاعدة تقيلية ع8 لقتسم لم8 
قاعدة تقيلية الميزا د 8256 1[قندم1ام8 
نمو تقيلٍ 0201 1م لم18 
طبقة تقيلية 1ع/2آ لمنعسم ام 
ميزا تقيلٍ 1ه لم18 
تنمية طبقة تقيلية سالبة أءلإهآ عم10 81 متعم ام 
سيرورة تقيلية ووعع 0 22121 ]1م18 
سيرورات الترسيب التقيلٍ 102021 1م18 
با رة تقيلية 1م18 
غلاف خارجي لجدار خلية دايتوم م8 


003 


ارتداد انتروبي لأمعع] عاممعامظ 
حجز أنتر وبي 1م8010 
انتروبيا - مقياس لعشوائية نظام 180110 
مدخل لاك 
عد إحصاء عددي للمكون ما / لظاهرة ما 1101100001 
مخطط حدود الطيران للطائرة المعنية 801610 


تأخير الظرف لإقاء10 عمزماع تم 
تشوه تأخر الظرف 10612 عمزماع تم 
بيكة - اك 
بيئي اا 
أحياء بيئية لاع 81010 121 عه اتمظ 
كيمياء بيئية تاو تسعطان) 21 معسصتدم كمع 
مواد م ركبة بيئية هن 21 اعصتطم ع كمع 


مو م/ قضايا مدعاة للقلق بيئيّة 05اععد00) 2121ع طم تكصظ 
شروط بيئيّة 195 11121 تلطه تم 
تأثير ات بيئية ماع ع1 21 تاعصتطم كم 


أثر 1 تأثير بيئى ع2 مط[ 21 تاعصطه: اكمظ 


تقيم التأثير ات شآظ - 1تاعططووعءومة أعومطط] 21 تاعصطه: اكمظ 
البيئية 

تدهور بيئى نتيجة الأنشطة امعمستدمصس1آ 1مأمعصممعتحمظ 
الصناعية والتعدينية والبشرية المختلفة المتزايدة 

قضايا بيئيّة 
قضايا/ 
مشكلات بيئيّة متعلّقة بالنانوتكنولوجيا/ التقانة النانوية 


111110112611621 5 


122011120108 1/111آا 5عندة1 21 ماعصتده اخمظط 


سياسة بيئية /إع1اه20 21 اعصصطم كمع 
وكالة حماية 8 - لإعدعع 4 متاءعاه:2 101 ع مده 1 تكمظ 
البيئة - وكالة الوقاية البيئية 

متطلبات المحيط ا 
علم البيئة ا 
علماء البيئة 5 لمعك 21 عصتطم كمع 
إشراف بيئي متطك0ة/لمع51 121 تع ستطم كمع 
ارهاب بيئي 10 1ع صتطه تم 


علم السموم البيئية 


متغيّر/ متحوّل بيئيٌ 


102160108 1ع ده تمك 


1ط 1ه 2121ع ته تمك 


دفاع عن البيئة م 1 
كر يم 1812 
أغشية حاملة 15 10221126اأعصناط - عمارإعمظط 


توزيع النمط ([81 - 121513102 عل810 مصسةءط تانبو 
المتوازن 

كمون التوازن لقتامعغه2 مسسلوطتاتين 8 
تفاعل متوازن يحصل في الاتجاهين ممع حسنغرطتاشدو8 
متعادل مو ليا 01و18 
معدات 181 
أسهم - ممتلكات - عدالة - مساوة -استقامة 5 
مكافىئ 56 


سرعة جويّة مكافئة لع دلخ أمعله و8 


توهين مكافئ نل أمعاة كتنتو8 
إشارة ثنائية مطابقة لقمع51 لإاتفصاظ أمعاه كنبو 
بوابات مكافئة 05 أمعله كتناو8 
معادلة الأحمال الميكانيكية 0205.آ 1[ةءتصقطاءء]8 أمعلة 8 
مكافئ - مولي :1 أامعله'كتناو 8 
ار ب مكافىء عماط أمعله "ا اناو8ظ 
مقاومة مكافئة ععطمأذاوع ]1 أمعلهالناو8 


قيمة المقاومة المكافئة 
سيناريوهات متماثلة 
مقاومة مكافئة على 851 - ععسمأوزوع] دعتمءد أمعلهاتناو8 


عله ععطدأواوع ]1 أمعلدا ابو 


1800172161 5 


وزن مكاقء خطعاء "171 أمعلهالناو 8 
)ذلا :2 ليزر 35 [] 81:38 
حقبة - عصر 1821 


أقراص مديجة يمكن محو بيانات (8 - ©) و© واطوقة8 

من عليها 

ذاكرة قابلة للمسح 

622017 01 20ع1 م261 تتسونع هط 8125216 

ذاكرة قراءة فقط قابلة للمحي 86101) 
8101140 نع 1 1نامسخ نعطاط عاتتنالاء1' لعمه2آ - سستطاوظ 


1متطع]8 عاطوقهة181 


مضخم ليفي مصنوع من التيلوريت المنشط بالإيربيوم 
مذمم بالأربيوم 0 متتاطمرع 
مضخم الليف 8124 - نع ناميه عط لعمه4 مسستطاوظط 


810114 - تزع نامسد معطا عل تنلاع لعمزمك سساطاوظر 
إرغوستيرول ا 5 


تحات - نحت - انجراف 50 


خلايا ظهارية دلاءن0 [هتاعطاتم8 


عامل النمو الظهاري ماعةط طانوه0 [صتاعطاام8 
يلخص 1 
حو اتم 1105| 
زمن العصر عمنةط' اعمم8 
5 عصر جليدي - مرجع زمن - 025 - عتتنا تاعوم8 
إيبو كسي 1801 
قضبان فولاذية لتقوية توطعظ اعع51 202160 امم 
معاجين إيببوكسي 5ع 18017 


طريقة وصل الايبوكسى بالجدل ع2نالءءهء2 ععنام؟ لإدهم8 
تقاطع 115811[ - عللهة1' 01055 800 نوط أعلاعآ اهنالو 
متساوي المستويات للمكالمات الهاتفية 


تسوية 12 12 
مسوّي 18 
معادلة 5 
معادلة الموجة 7 - 102 2و8 


معادلات الحركة 
معادلات الحركة للطائرة اله5عتنة - دهناه2/1 01 كممنتهنو8 


180112161005 01 


معادلات الحركة الجانبية 12161721 - 2/1002 01 كممناهناو8 
معادلات الحركة 0128[1ائعده.آ - دمناه]/2 01 كممتاهنو8 


الطولية 
معادلات الحالة عأها5 01 كممتاناو8 
متساوي الذرات نمطم غ2 81 
ذو شكلٍ حبيبي/ مسحو قيّ/ بلوري 5 


بأبعاد متساوية 

بلورات متساوية الأطوال المحورية 
حالة مستويات الطاقة 
المتساوية الأبعاد 

مثلث متساوي الأضلاع 


1801013601 115 


ع05) و5أعلاعآ لإعتعصظ ]2م015 ناو 


عاع 11132 لدنعنه و8 


مُوازنة - القوة الُوازنة - مُوازِن غصدءطتلتندو8 
توازن ا 
خططات أطوار التوازن 5صتمععة1 عققطط - مصسطعطتلتتو18 
شروط توازن 5 )1ط 11 1و8 
ثابت التوازن أخطقاقطه00) طتنةءطتاتبو8 
خططات التوازن 5 7 1111113 نم80 
معادلات التوازن 1 م لاوط 11 و18 


فراغ إقليدي 


حقيقي النواة 11 
حقيقيات النوى لبا 
زوايا يولر وعاعمك نعلن8 
معاملات يولر المتناسقة 75عاع هته [دعتتاعصصصرد معلباظ 
أوراسيا - المنطقة الواصلة بين أوروبا وآسيا 5 
منتدى ابتكارات النفط والغاز الأوروبي 0117 81110 
دراسات مسحية لتغيير المزاج م117 أعأاع 1201 وهنا 
الأوروبي 

الوكالة الاوروبية لاعدعع ىل '(أء521 21102 الث تتدعم متنا 
لسلامة الطيران 


هيئة أوروبية 2012112111011 211ع ناكا 


معيار اوروبي نند1 لاعن 011121[ دعم ه با 
للخلوي الرقمي 

اوروبي 1 معيار رقمى 56880254 1018181 81 دءممغنا8 
الاتحاد ذ ]1ط - مم1نأداءوودى ع1120 عع21 دعم هتنا 
الأوروبي للتجارة الحرة 
سوق أوروبي للألياف 
البصرية 


-06آ 0تتقطعتدع5ع]1 101 عمتصصوعع 0ط عاعء 5112 لوعم هتنا 


أعع21211 زعط11 إع1ام0 ندعم متنا 


برنامج استراتيجي أوروبي للبحث و 252111 - أسعصرمماء؟ 
التطوير في مجال تكنولوجيا المعلومات 

اتحاد أوروبي لآ - ومتمنآ دعم باط 
أصهر ي - يو تكتي علأعع اباط 
ربط القالب اللأصهر يِ طاعمااة عدا عتاأععاباط 
درجة حرارة الانصهار 
الأوتكتيكية/ الأصهرية 
طون وريس 

تفاعل سهل الانصهار 
مركب سهل الانصهار: يتشكل عند التبريد 
وتحوّل الطور الصلب للمادّة -وبطريقة عكوسة ومتساوية 
الحرارة - إلى طورّين صلبّين جديدّين مرتبطين بشكل وثيق 
مع بعضهما البعض. 

فولاذ سهل الانصهار: فولاذ حاو على 
كربون بنسبة 70,9 َ 


اة1ء مط 1 عستااع84 عتأعع اباط 


عققطط عتاعع انا 
ناعم لا 


5 


اععا5 10مأعع انا 


مكخثث عتطمزه ايا 


وعكلةآ عتطمه انا 


بحيرات متخئثة 


تآكل - تعرية - تحاتٌ 
مبجحرى مائي - خور 
معدّل الخطأ 

إشارة خطأ 

أخطاء 

كريات الدم الحمراء 
ريثروبويتين 

صمامات إيساكي الثنائية 
يشيريشيا كولي 


أنزيمات الإستيراز 


ع 


سترة 
إسترات/ أسترة : تشكيل الإستر 


11 
لاللنا0 18105105 
دعام 181101 
أقمع 51 181101 
11115 

وضع 1 11 
تناع 01م لطا 11 
05 185211 
0011 قتاع تتعطاعو 


قله | 


25 متتدحخث اأقتاءدو8] 


| 
لات نه | 


8 


851 - واعاوظ 


تقدير اصطياد المركبات الصلبة ععدااصةن 50110 عصتاةستاوط 


تقنية/ أسلوب التقدير 
إستر وجين 

نقش - نمش 
تخريش - حفر 
يثانول 

وقود إيثانولي / كحولي 


نظريات أخلاقية 
أخلاقية 
أخلاقيات 
تمركز عرقي 
إيثيل 


لويتيلين والبروبيلين 
مطاط من الإيتيلين 
والبروبيلين 

منظور تقني طاقوي 
اقليدس 


علاوتصناءة 1 210 ستاو 


عع 185110 

طعا 

تاء 18 
[ممقطا8 

إعباط [مصسقطاظط 
عا 

اع معط ا18 
5ع لدعتطاظ 
| 
وعتطا 

1 ع 0 1 
الإطا1 

مدعا وطا1 


بوليميرات مشتركة من 01(2655م00 عمعانزممع5 - عمءاتإطاظ 


تعطط نكا عمعاوممءط عمعا رطا 


ايه 
4ع 


ععوم5 صمعل1اعناظ 


5010 ووع معد 


نقاط اللحام المتراكمة 


احتكاك زائد ممناع 2 علزووعمر 
نظافة صحية مفرطة عمعاع 1817 علاووععر8 
تبادل حراري 5 | 
تبادل انشقاقي متاغنام5 ععممقطاءعد8 
مقسم هاتفي - بدّالة هاتفية - عقدة عممطمعاء1 ععصقطء»8 
ابتدال 

مبادلاات 0 5١‏ 
ل ر فوق بنفسجي 150 
لايزرات الهيجان 5 اعمستعدط 
معقدات مثارة وععء ماع18 
إثارة ا | 
تردد الإثارة لاع عناوع11 امتتم ع8 
مهيج - مثان عع 
انتقالات حالة مثارة عندا5 0ع اعد 
حالات مثارة و5 لع الع 
لف امرض 5 
إكسيتون/ إلكترون - ثقب ع8 
قاعدة الاستثناء - مبدأ الاستبعاد - فأمتعصةط دماوناءد8 
الاقصاء 

بوابة الاختيار المتعارض / البوابة عأ +02 - ءلاأكتااعد8 
الاستثنائية 

بوابة الاختيار المقصور عند (0[1غ2) 012 عللوبااعدط 
مفرزات/ مخرجات بشرية وحيوانية 5 
انحراف في المفاعلات النووية 10001 
ينقد عأناعع 1 
منفذون ع 15 
إعفاء - مُسامحة - تخلية - استثناء نامرع 
باعث للطاقة عتممع ع8 
إجهاد ع8 
توريق 81 
تقش ا1ة 
استنزاف - استهلاك 501 
مستقطب الخروج 1 ولد 


مواصفات موجودة 5 11511115 
خرج 
قطر بؤبؤ المخرّج 


جه 


م1311 اأصناط اكد 


411 


اترفة / اخضرار مياه آسنة بنمو اشنيات 
أشعة فوق البنفسجية المتطرفة 


أنبوب إخلاء/ مفرَغ 
إخلاء 

تقدير/ تقييم لا تخريبي/ لا 
تهديمي/ لا تدميريٌ 
تقييم/ تقويم المعادللات 


تقييم / تقويم العلاقات/ الصيغ 


تقويم مياه الصرف 
متلاشي 
قرن الموجة المتلاشية 


موجة متلاشية - 


21101011001 
7نا8 
عطناط' - عتم عه 81 


ا | 


عاناع ل اوع 7100 - 1112102لة 181 


181211121105 01 5 


عة عه 01 12102الة81 


18101112110 01 1 


5 


عطتامناه00) عتكه'1]1 امععوعطة 181 


وعنكة1 اأاععوعطهة 81 /ع كه !11 امععوعطهة 181 


موجة سريعة الزوال/ موجات التلاثني 


إنبعاثات تبخرية 


بخر التنفس النباقي 


شجرة/ تفرّع الحوادث 
3 
تطور التركيب 


2 1817220121117 
1111011 
اع 1017 

ا 

عع11 خماع ا 


811 


1817011111011 01 2001-21 


معامل النشوء - باراميترات التطور -آ6اعطتوعقهة2 1102ناآه8 


معالج الحالات الاستثنائية 
حالات استثنائية 

طاقة زائدة 

كلس فائض في إزالة عسرة 
المياه 


18101111101121 
وأععم مك 181011110521 
لقال 206 

716 ع1 

18 ورك 

5 أع 180 
0121 21آ 
11 5 

ا نه | 
ةط ده 1امرعع 8 
5 12[0ظ 

826181 ووع ع8 


تع ]501 01 عمسلا ووععد8 


أصسماعدع] ووعععرط 


نجارب 05م 1 
نظم/ منظومات خبيرة ل 5[ 
مزدوع 5 


821 - مده هنع نتامص] أعالدمدط نزلااء ارط 


حوسبة توجيهيّة متوازية شرطاً 


استغلال 52 
تنقيب - استكشاف 52 
جيوفيزياء الاستكشاف 0121105 1م18 
استقصاء استكشافي 01211076 1د 
تنقيب استكشافي نل( تمه اودع 
مواد متفجرة 1 علأوه اد 
لحام انفجاري عسنلاء”7 عزوم [ ود 
لحام انفجاري رابطة عمنلمه8 عمنلاء”171 عتحزوه اود 
متفجرات 1801 
أس - دليل 1 
نمو مطرد - اسي ع1 


تحلل أسي 3 اضمحل انمره للدع10 21أاعد مود 


انخفاض - انحدار أسي 
طور النمو المطرد -الأسي 


عطنتاءءدآ 2[1أمعم ميد 


ع5 31 اعد م د18 


أسى : تكاثر متسارع وفق أس رياضى لمع مهمد 
أسيين 15 
مصدرون ع 181 


تكشف / تعرض لظروف فيزيائية / كيميائية / 
مناخية قاسية / لمخاطر / لضرر 


»اه ؟ 52 


تقييم درجة التعرض 1+ 1116و 0م18 
مساقات التعرض 15 180111 
مُعَدِلاات العرض 5 لنااء5 عتناووصد18 


تقييم أفضليات مُعبّر عنه همتاقسلهة17 ععمعمعاوءط لعووع رود 
تعبير 0 ]| 
نواقل التعبير 

والبولي أيثلينات البائقة 


5 181655101 
عدعانتطاء 1ه 0ع0 ماد 
تبوية موسعة ده خنع خ 0عل معاد 
مخرج بيانات ممتدة 8100 - غ0 منوجآ لعلمعارط 
ذذآا8 - عتنخطءء] ناءعخ 51250210 تتأمبكص] لعلمع ارط 
تشغيل ممتد 


لغة الترميز الممتدة 23/1 - عع 2ناعطمآ منكاتد81 عاطأممعكاء 


82 - بإماط لعلمع د 


412 


خارجى المنشاً 15 1 


سيطرة خارجية 


021101 5لامماعع م180 


وحتة خارجي ع8 
اكسون | 
أنزيمات البولي غالاكتويوروناز الخارجية 256لائآ عأهاءعءومه<28 
إكسوسفير -غلاف جوي خارجي فوق عتعطموهم8 
إيون و سفير 

ناشر للحرارة معط 10 
باعث للحرارة عتمتمعط م8 


تبعثر - تشتت ناشر للحرارة 0 1ع 1801 


بعثرة سيا -_- شتت 
للحرارة إكس دي 
تفاعل طارد الحرارة - تفاعل مطلق 2هناعهع1 عتمضعطامح8 


ناشرة (آ2 25102ءم015آ عتممعطامعظ 


للحرارة - اكسوثرمي 

إكسبثئداز 1805 
موصل الشعاع المتمدد ماع دهن متحعظ لم0 دج 
توسع الكون عذاء الطلآ عمتل سدور 
وسعة - بسطة - حيز - مدى 185 
تضخم 101110112[ 
بطاقات التوسع ا | 
شقوق التوسّع 15 215102 م18 
شد تُددى 5 18215101121 
وجهة نظر مؤيدة للتوسع 01111001 أقتطهأكم وح 
مذدي 1م18 
قيمة التو قَع عنلة م تاماعع مر 
صبّ/ سكب فى قاب قابل عصناده0 21014 أءاطملصومعح8 
للتمدد 

مصنع التجربة 817 - لإاماعة1 عه مع عور 


220 8 اااعع طأعمظ - ععمعاء5 8121121215 ا اماع سامءمرط 
تجربة في علم مواد وفي هندستها (8215131) نزعه[مصطءء1” 
وتقاناتها 

تجربة/ تجربة متحكم أاعستمع د لع11م امه ا ماعستع ور 
مها 

تحديد القياس التجر يبي 01 21102 متصمعاءطآ [امعستوصحدط 
ل 


ا الا 


أفراد ريسن قأءء زطنك 1ه معسمعم8 


51 


مو اد مُستخلصة 
صيانة استثنائية 1 - عع ةسعاصند/1ا لإتنمم 0101م تاد 
استقراء ا 5031| 
حياة خارج كوكب الأر ضِ عكنآ لامتتادع عله اد 


مواصفات المواد القصوى 5عناةءمه:2 1/12]62121 01 م ستعمادظ 


حدية عطاع ا 
81 بريحة قصوى - عتتستستومع ه20 عممع كت 
محبة للشروط المتطرفة دع انط مم مع د 
خارجئ - دخيل - غير جوهريّ - عرضيّ عاقم هماد 


فقدان خارجى/ عر ضى 695 11111516 


معاملة مينيقاً بالذمام 6 01 عاوم ارط 
مبثوق 5 
بطم باق 

كبل بالق بيطي 
راتنج باثق 

انبثاق: إجبار محلول على المرور عبر سلسلة من 1211051012 
الوحدات لإكسابه خصائصاً معينة / للتخلص من مكونات 
محددة متضمنة فيه 
قولبة النفخ بالبئق 
عين الينبوع 

أنظمة تتبع العين - متتبعات العين 


عدسة عينية 


0م06 11د 
عاطدن) غدا]ط تع ناد 


طزوع] ع لاوط 


1 810 1م 1كنا اد 

عطام5 عط1 01 عوط 

عع عو 

عع 1م181 

أيتوسين و ثيامين مركبان عضويان عصستستجط1' عستوماو8 

يحويان نتروجين و كربون ومجموعة ميثيل يمثل ثيامين أحد 
مكونات أربعة لحمض ذرآا0آ1 


5 | 


فجوة فابري - بيورت 7أكهن) أمععط - تزعنلطة 1 


نسيج علطة1 
قماش من مزائج ألياف بوليميرية 5 عترطة1 
مصافى قماشية - مُرشحات قماشية 5ء5نامطع 1115/8 عترطهآ1 


تصنيع ]1 
خو اص التصنيع 
مُصنّعون 


نسيج وعلغطة 1 
صمام ثنائي ليزري ((1.آ12) ع10100 تعدمآ أمنءط - بإترطةآ1 


عم ام لوطه 1 


115 


نوع فابري - بيروت 


تمديد: إضافة فترة زمنية لعملية ما - إضافة قطع 1 
إضافية لإداة ما لإطالتها/ تكبيرها 

استطالي أقه كمع 
شكل امتدادي 

اختبار المكوّنات الشامل 
معالجة شاملة للبيانات 


عل10 لاهدهاممعاج 
0122001626ن) ع ااممع اد 
1 10213[ ع ااقاع اد 
خاصية توسعية لإأ1ء م20 ع لامع ارط 
مخططات التمدد 
عضلة مُدَّدة 


18] 15 

عاع5 8 :مدمعادط 
خشب رقائقي خارجي 01 عا 
إبادة الحيوانات 
خارجي لمممع اد 
نقاط الدخول الخارجية 


5 01 1221101متتع ار 


5اه ووعوعة لممتعاد 
معبر خارجي كنا [مممعادط 
إشارات الساعة الخارجيّة 
عاكس خارجي موجد 

علب استحواذ البيانات الخارجيّة 


1ك 4 اله الناووك | 
فاه الناووكت24/ 
وع02 ث2[ اممتعادط 
معبر بيانات خارجي كنا 10018 [2 معاد 
خارجيّة معرّفة لعصلاءجآ امسععوط 


سلك مقنون خارجى عاطةن لعاعنادآ امسعارط 


ذاكرة خارجية ع8 اممتعاوط 
طاقة خارجية م0 تعر 
حماية خارجية ممناءع 20 لممتعادط 
عناصر ضبط 5أمع مع عمنتسصد']' عتكتأعوع] لمممعاوط 
خارجية متفاعلة 

عماس خار جي أصعع مه" لمسمتع اج 


ترسيب بالبخار الخارجى 1 173201 1[متاعاد1 


ترسيب 1011515أ1/131211126 12 10620511012 01جزة؟ [ممتعارظ 
بالبخار الخارجي في التصنيع 
عوامل خارجيّة 
ابادة الحيوانات 


طاقة زائدة المرونة 


اع 1_1 
5 01 كماعط نار 


لا اع علأمماظ عاد 


خار جَ خلوي لاع 81 
قابل للاستخراج عاطماعوماح8 
استخر اج ع8 
طرق الإستخلااص عتنالعء210 امتاعة ار 
آبار الإستخلااص دلاء1 دمتاعوماح8 


برك طفيليّة 5 1ه لباعة 1 
نظام رقمي كامل السيطرة لمراقبة المحركات طمع 


بكتريا برازية عاعة8 لمععة1 
تدريج/ مقياس/ سلم فهرنبايت علوء5 اتعطمععطة ]1 
اهيار - عطب - فشل 101 


تحليل العطب 
تحليل العطب - تصوير 'إاطة تع ماعة] - 5زوزلمصة ععنلتهط 
سطح الكسر 

قواعد/ معايير الفشل - خاصيّة الفشل 
مغلفات الفشل 
فئات نمط الفشل 
أنماط فاشلة وتحليل كزةز[قصة داءه1811 لصخ 5م8100 عقتلته1 
تأثيرها 

فشل وفورية البقاء 
انتقالات الفشل 

اهيارات وصللات بالبرغي 


15م عتنالتة 1 


112 عتتلالتة1 
ك8 عتتالتة1 


215 110016 عتتالتة1 


021 نالع 1 21 اتناك عتلالته1 
115 عتنالتة 1 


5أطنه. 80160 12 وعتنلتة1 


فشل في الوصلاات 5أمزم. 0ع0مه8 ص[ وعماتوط 
شكل انسيابي عمعله1 
صدوية مزيفة و50 عله 1 
انطلاق خاطئ عستععع 11 ع1015 
مجموعات و1 
جدول دوريّ - عائلٍ عاطهة1' عتلممءط - (إلتصةط 
عائلة المنحنيات 5ه الف الالنليةا 
عائلة اتجاهات ماع16 01 (لتصصةط1 
عائلة مواد ع 015 اللصة1 
عائلة جدول دوريٌ عاطهة1]' عتلممءط (زلتصتوط 
ثنائي قطب مروحي عأهماما صوط1 
تخر يج ف 1 
ينتشر 01 5نطة1 


تقاطع المكالمات الهاتفية 
فاراد: واحدة السعة الكهربائية 


821" - عللة1 055 800 د11 
51 


مزيحات طور دوار وتعالتطذ عمقطط 10121601 لإملدوعه 1 
فاراداي 

قانون فاراداي 217[ 1312025 
قانون فارادي للتحريض لم 5ه المآ 18020235 
الكهربائي 

مخططات الدقيق م 1 


114 


خلية متمركزة الوجوه (00]) اع لع تعامع0 - ععة1 
مكعب متمركز الوجوه 
شبكة مكعبة مركزية 


(عء) عتطنك 0عتعامعه - ععوط 
ععتااهآ علطنن لع تعامعن) - ععو]1 
الوجوه 
بنية تكعيبية ممركزة الوجه ع7نأعناماد عتطنت لع«عامعء0 ععوط 


خلية عنصرية واحدية مكعبة أانهلآ عتطنت لع«عامعء عموط 


متمركزة الوجوه 
مستوي سطحي / وجهى عصقاط ععو2 
صفيحة مواجهة عتواط ععهةآ1 


وحدة خلية عنصرية مكعّبة متمركزة الوجوه 1[ع0© أنهلآ عمه1 


لوحة وجهية عامامععةآ1 
سُطيح أعع 12 
قولونيات برازية ه0111 لماعوط 
ملامح - سِحنة لكاكانة ا 
وسائل دع ع1 
مُرافقات القاعدة 5 0101110 م تاملظ 5ع 1 لااعه1 
الأرضية الموجودة 

منشأة / مرفق يقوم بتقديم خدمات أساسية انلع 
لاحتياجات يومية ضرورية للمجتمع ورفاهيته 

سطوح خارجية ع1 


وعصتطعة]2 عنوط / علتستلوعةط 


أجهزة الفكسميل - الفاكس 


عامل ماع ]1 
عامل أمان الاعلة5 01 اماعه1]1 
- عامل ثامن 17111 عامل 111 رماعو 
عوملة عماماعة1 
تحويل الخوارزميات إلى عوامل قط تمع لخ عستاماعه] 
تحليل لعوامل 1200 
عوامل 1 


عوامل مؤثرة على النمو 01017 عمتاءء ]لط 15ماعه 1 
مركبة أثناء تصنيع 14 (إ1ماع 10 
مصنعيّة ع0 اماع11 
ذاكرة قراءة فقط مبرمجة ]1 لع متتسمع 0 لاماعة1 
اختياري - كائن قادر على القيام بأكثر من دور 106اهالناعة1 
ما 


5م لضا لناعة1 


كائنات مخيّرة للعيش بمعزل عن 
الهواء(لاهوائية اخياريا) 


مستقبللات القطاع القابل للتبلور 1ع 10 
قطاع قابل للتبلور من الجسم المضاد 


خوف من الإشعاعات 


كالملت !لانن وف هي 
1 01 دوع ]1 


جدوى “تلاط اقوء 1 
ممكن التحقيق - ملائم - مناسب - عمل - عاطتقوع12 
معقول 

حلقة الوفرة والندرة غ001 عستصوط - همك - أقدءع1 
تطور الميزات ملاوع 1 
مواصفات إصدار 115 - 2605ع7اععءم5 عدمعاع] عتلخدء 1 
الخصائص 

قيم شكلية 5 عتتالوع1 
سمات/ ميزات أساسية تمثل جزءاً كبيراً وأساسياً 5ع7ناطهع*1 
من المظهر العام 


طريق برازي فموي: مسار انتقال عأنا0 1 01221 لوعع1 
الممرضات المختلفة من البراز وصولاً إلى الفم فالجهاز 
الهضمي 

مزارع ذات معدل تفاعل مضبوط 
تغذية على دفعات 

نمط الدفعة المغذاة - التغذية بدفعات 220161 )ه82 - ع1 
صلاحية الطيران الاتحادية 
الجنة الاتصالاات 
الفدرالية 


0 تاعتوظ - لع]1 
عستلءء2 اعتدظ - 10 


5 الى لوععلءع]1 


16011 1101) 


لجنة 11180 - 102ووتمتصرهت ندمند انوع" تزع نعم اورعلع 18 
تنظيم الطاقة الفيدرالية 
لحنة التجارة الفيدرالية 
شركات تعمل لقاء رسم 


115206 القعلء 1 


0012221 عع كاعد زمط عع]1 


بوق التغذية محم لعع12 
طرائق التغذية 5 0م16 
نظام التغذية سعاوز5 لعم18 
تغذية ارتجاعية عاعةطلعع 18 
دارة التغذية الراجعة أتناع يت عاعوطلعع1 
سيطرة بالتغذية المرتدة دهن عاعوطلعه1 
حلقات التحكم بالتغذية 5 سآ 1م1اده0 عاعوطلعه1 
الاسترجاعية 

نظام التحكم بالتغذية سعاونز5 [متامهك0 عاعوطلعع1 
الاسترجاعية 


تشبيط رجعى ده اتطتطم] عاعوطلعع12 


مسار راسخ 805 عاعة]' - أق12 
فواصم سريعة 5ع عتتاعك أقه1 
مضاعف المصفوفة السر يع صخل نتمعرك أمو1 
ساعة سريعة عآاع010 أقه1 
شبكة الإيثرنت السريعة أعمتعطاظ أمو1 
انتقال فورير السريع (111) مستماقصة]1 معسسمط أمو1 


ذ] 2 - 5مع2([ممك (111) تدم أآقصدء ]1 تعتسامط أمقه1 
نمط التصفح اليو يع 


مقوّمات الاستعادة السريعة 


- عل1100 عوط أقه1 
ولع لتاعع 1 لاع امعع3] أق10 
مقوّمات سريعة 5ع ناعع 8 أقه1 


نبضات خرج سريعة الارتفاع 5 أنام)نا0 عساكنظا أقه1 


مبدلاات سريعة وعد 51 6أق10 
مثيّتات - ماسكات 1 
عداد القامات عع ده 1 
قامات 105 
إعياء - كلل - تعب عناع 11 
ميزات انبيار/ فشل ع عتنالته1 - عناعتاه1 
التعب 

إجرائية التصميم ضد التعب عتنالع2200 دعزوه2آ عداوناه*1 
قوّة الاعياء طلأعمعناد عناعنةآ1 
عمر التعب عم عناع ه11 
دهون 115 
أنز يم تنشؤ - سيئكثاز - الأماض 515 اعم تإاخة 1 
الدهنية 

أحماض دهنية 5ك نجانه1 
خطأ / عيب اننا 
محدد الخطأً 1021601 الناة 1 
استبانة الخطأ ععصومع101 لبه 1 
نظام التحكم برحلة الطيران 22ع]ةز5 [متاصه0 أناع نا 181017 
بواسطة الأسلاك 

منظومة نحكم الرحلة الجوية قمتعاةئز5 01أهه© غطعنا 128177 
الإلكترون 

مؤازر التحكم الألكتروني بالطيران بواسطة ‏ ««اره؟ 1818 
الأسلاك 

متطلبات منظومات الطيرات 116126115لموع1 تاعاونز5 18177 
الالكتروني 


استقطاب كهربائى لإأعتساععاءه ع1 
مواد ذات كهربائية حديدية وعتتاعع اعم مع ]1 
مغنطيس حديدي أعطع 0102 1ع 1 
حديد مغنطيسى - مادة حديدية ممغنطة علأعطع ق مده مع 1 


مواد فرومغنطيسية - مواد عالية 2/12]6712[15 عتاأعمع فصسممعم] 


الإنفاذية المغنطيسية 

محاور قرن من الحديد المغنطيسي وعكاه لا عتأعدع مطامط ]1 
مغنطيسيّة حديدية 1 
مجهزات قدرة الرنين وناك 2ع201 2121طاموع01 ع1 
الحديدوزي 

حديدية 0 1ع ]1 


معادن حديديّة - حديديّة متضمنة حديدا 20161815 50105ع1 


ثنائي التكافؤ 

كبريتات الحديد عأ ناك منامصمع1 
فيورل - أننوتت مااع ”1 
عناصر صغرية لمع 1 
تسميد الأرض بإضافة الأسمدة الطبيعية هوم تلن ]1 
سماد - مخصب ا 
رسوم/ مخطط فاينمان 1 6(/1111211 17 
حزمة الأيونات المركزة 18 
ليف عط 11 


نسبة وجاهة شكل الليف مخفا أععمقم - توطلط 


قضيب مقَوى بالألياف الزجاجية تتوطع 8 01255 - وطاط 
تفاعل واجهة صفيفة شبكية - 


عع ]طعا[ عتتملا - متعطاط1 
مقوّىّ بالألياف لع6 لطاع - معطاط 
مواد سيراميكيّة مقَوّاة ليفياً عنسوءء© لمعه مكصنعه - موطتط 

5 + 00320516 2160 امآ لعع1م1ساع8 - عط 11 
مواد مركبة مصفحة مقواة بالألياف 


نسبة حجمية للألياف ع7 عصساه7؟ - وعطلط 


دالة حجم - الألياف 2 م عصبلاه7؟ - معطلط 
مضخم ليفي اع تصصخ ععطلط 
تقو ية بالألياف تع ماع01 1طاع خآ عند لاعتامدط لصخ نء 11 


1 مد تعلط 
ارتياط الليف 
انبعاج الألياف 


عطنلصهظ8 رعط1]1 
عطتلاعساظ عتعط1]1 


416 


حلقة تغذية استرجاعية زهم.آ عاعوطلعع]1 


رافد إمداد فرعى بمادة ما تعلعع 1 
مادة تغذية عآءماق0عع 1 
مشعرات دفات الدحرجة ممع نل ععاءء]1 
فلسبار: سليكات الألمونيوم 


مللامسات أنثى 


م11 
5أع 0 عاهصمءع ]1 
فيمتومولار 11 
نبضات فمتوثائية 15 - 10 ثانية 
حاجز يتوضع على السطح العلوي للجناح 
عملية التخمير 


55 010ع056جمع1 
ععمع]1 


و9 111211011ع ماع تزع ”1 


مير 12 100101011آ]1 
توزيع فيرمي - ديراك/ نشر 52هغأناطتهاوزدآ عمعنط - تسصعط 
فيرمي ذيواك 

تابع / دالة توزع فيرمي مانا طختنائ1[ تممعط 
طاقة فيرمي ع8 لممع1 
مستوى فير مي أعناعآ لممعط]1 
إحصاء فيرمي لمترع]1 


| 


سطح فيرمي 


متجهة موجة فيرمى 1701 اماع11 


فيريدوكسين املع مع 1 
كلوريد الحديديك علطن عتترعط 
ذاكرات لب الفرّايت 11 ]1 م001 عامتممط]1 
فرّيت اطع ]1 
محولات اللب الحديدوزي ‏ 5تعتماقصةء1 عزه0 - عاتتعء]1 
تملوء بالحديد لعل - عوط 
حاسبات فريتية 015 عاتتمع 1 
ذاكرات لب الفرّايت 5 م001 م1 
محولات اللب الحديدوزي حت أكطة 1" 001 عالتترع ]1 
لب الحديد وع001 ماع11 
تملوء بالحديد عامعسط 
وحدات الحديد انمتا ماعط 
تطبيقات الأصناف 01 5نم ناوع ارمخ - وع0120 عتاتتعط] 


الفزيتّة 
طروق - قابل للترقق بالطرق - فَرَيتيَ عاطدهعالة/ة عناتمءط 
فولاذ مقاوم للصدأ فَرَيتئٌ واعع5 ووع[متماك ماع11 


فرُود 
فير وكهربائي 


1] 


عتتأاععاعه ع1 


عوامل اختيار الألياف 15ماعة 1 تامتاءععاء5 و11 


مقاومة الليف طاع مع ناك موطلط 
إجهاد الليف انا 
هيكل الليف مأ ع لماك تعطلط1 
محول ليف متعدد ‏ 1260 - أنع مهن 012055 لم511 تعطاط 
القنوات 

ليف إلى مينى 2118 - عمتلانا8ظ عط1 10 عوطاط 
ليف إلى بيوت 21160 - طتتنت عط] 10 عوطاط 
ليف إلى شقق "1" - عسدمط عط] ه'1 عوطاط 
011016 - لا ليف 0111 - تآ عوطلط 
ليف/ ألياف ونع 1 ندع 11 
تقوية المادة الرابطة مع 0 عتتتاه ]/1/ عط 11 
الألياف 

ألياف زجاجية 11 
فيبرينوجين عع مصتعءط 1*1 
مقياس الليف ع1 تاعاع معط 11 
إتصالاات عبر الألياف 5 11100116 
لير 

مادة تركيب أليافية لقاع عأزوهمحدهن) كنامععط 11 
جمس الليف ماوع 122 عطمعطعوط 11 
بوليميرات مشتركة ليفية 0م00 وععط11 
جيرو الليف البصري 00 عنام 0 ععطلط1 
جيروات عملا1 عاتأعم ام نع ]نع 12 - 03105 عنام0 عط 11 


الليف البصري ذو المقياس التداخلي 
جيروات 10 15022101 عصلكا - 03105 عنام0 م111 
الليف البصري ذو الرنين الحلفي 

إرسال لاليفي 
ارسال لاليفي 
للإشارات 
مادة فايبئركس المركبة: أنتجتها شركة أنديرسين ‏ 121 عرهءط11 
1 سنة 1993 - وتتكوّن من بوليميرات مع ألياف 
من الخشب المعالج - وتتميّز بقيم عالية للمقاومة والقدرة 
على التحمّل مع السهولة في التعامل. 


101 م5 1151615 


15 015 155101 لاقطقخ1' 5وعاع 111 


َيف : ليف دقيق - قطره 1 نانومتر نط1 
تليّف - خفقان ا 
شعيرات/ لُيَيْفات غرافيتيّة ولخرطنت] 
فبروين/ فبروينات اط 11 


417 


رزمة ألياف عالصيا8 ععطاط 
مادة مركبة ليفيّة 0051 عاط 
واجهة بينية 01(1آ"1 - ععه]ة1عاه1 10262 لع انا طتتاواد[ عوط11 


لانتشار بيانات الألياف البصرية 
شبكة واجهة ع11ه170اء1[! ععه11عاه1 2212[ لعاناطتتاواد[ ععطاط 
الألياف البيانات الموزعة 
سحب الليف 

زجاج ليفي 

ألياف زجاجية - إيبوكسي 


ألياف بصرية بين المركز 


1 نعط 11 

5 تاع 11 

0م82 - 01355 تزعطا11 
2111 - مزهمآ عطا ص1 عالط 


والمستهلك 

اتحاد صناعة الألياف 114 - «منادءهددكة لإتأمددكم1 عءط11 
تحميل الليف 8ه نءطاط1 
فقد في الليف 95 عط11 


عامل عدم استقامة الالياف/ 
معامل انحراف الألياف 
مضخم الألياف البصرية 
كبل الليف البصري 
موصلات الليف البصري 
جيروات الألياف البصرية 
جايروسكوب الليف الضوئي 
ليف بصري رابط بين علصلآ تعأدءعمعظ8 - رعاه] عنام0 عتعطاط 
مكررات 
رابط الليف البصري 
شركة 1"011300 - 00122212 اع متتو أوع'1' عنام 0 ععطاط 
فحص أجهزة الألياف البصرية للاتصالات 

يقة فحص الليف 1018 - ءتتلعهه2 أوع1' عنام0 تعطاط 


12101 اتاعستمع 1115211 تعطا1ط1 


1111 امصخ عنام تعطااط 
عاطدن) عتام0 تتعطاط 
5 1م00 م11 
5 1م00 لم11 
0110560 علام0 عاط 


علصاآ عتام0 عاط 


البصري 

متابع الليف البصري عع عتام0 عتعطاط 
منظومة 5 - تمع ]5ل[5 55101 امتقطة11' عنام 0 تتعطا1ط1 
الإرسال عبر الألياف البصرية 

دليل الموجة الليفي البصري علتناعء 11721 عنام 0 ععطلط1 
ليف ضوئي/ ألياف ضوئية دعنام0 معط 1 /عتام0 موطلط 
تجاه توجه الليف هتمامع 0 معطتط 
مراحل تحضير الألياف 5 0ه توجرع21 عط 11 
مواد بلاستيكيّة مقوّاة مد - وعتأمماط لعع+ مصاع ]ا عءط11 
بالألياف 


11125 


خيطي 


هياكل خلوية خيطية 5 ]) 1112121210115 
اختبار المبرد/ الخدش أده عملت 
حوض مل وتصريف عع21طه1015 لصخ 1111 
عامل تعبئة 1ماعة" الت1 
أغشية لتعديل الخنواص وعطةطصسء 1 111160 
مادة مالئة ع1 لمعن ععالتط 


80116 عمتلل1ة1 


نسبة الملء 


شريحة التصوير - غشاء مملتع] 


متسعات غشائية 75 101 لحث صسلتط 
عازللات كهربائية غشائية وعماءعاع1دآ صسلتط 
أغشية مسلتط 
مرشح كانه 
سويات قاعدية حصوية للمرشح ترتب وفقاً 5 م1116 
لأحجامها 

خوانق المرشحات وععامط0 علط 
ضبط المرشح الف الها 
تعيينات ا مرشح 01 11161 
ترشيح ذات طبيعة ليفية - وتعطاط كامتتعاد1ة علاط 
مرشحات ليفية 

وسط/ مادة المرشح م2116 
شبكة المرشحات عه تناع ل تزع 111 


مرشحات الصرف الفرعى نه مم11 
مر شح مياه الغسيل 


ترشيح ضغط عتتاووع21 2116012 - خةاناتتة01 - م لخهلع ]111 


ع1 طامه؟11 11161 


وسط جيبي 

وظائف التر شيح تعبط عسمتع ارط 
رُشاحة عامط 
ترشيح 11 
غشاء تر شيح عصطنتط صع ]1/1 مناه 111 
زعنفة ]1 
غبائي لقصا]1 
منقيات نبائية 5ن لهصتط1 
مضخم طاقة الترددات الراديوية #ءعلتاصسكة ععنووط 8 لمستط 
الأخير 

فحص نبائي أوع1 لمصتط1 
لحظة انتهائية عمنة1' لمصتط 


4158 


15 116و 0م201 5نا0 111 


اك 


حقل 


ادوات ذات اثر حقي وععاناء 1 اأعع]81 - 1110 
تأثير حقي للترانزيستورات 75 اناعء 811 - عاط 
إصدار حقل تمك - 10ع11 
مجهر ذو إصدار حقل 11110560 اماومتصاظ - علط 


مجهر ذو شوارد حقليّة 1105602 م1 - 11ع1ط 
ملفات الحقل 
قطر اللجال 

محال تأثير مقاومة 
المضخم 


ترانزستورات التاثير 


1زه) 116101 
اع ةم[ 1م11 


م1 1اصسحكم #مأناقصة]1' أعع ]81 1م11 


85" - 15مأناقمطة ]1 أعع]81 11611 


المجالي/ المفعول المجالي 

إصدار حقلي طماوختصسط 10علط1 
شاشات الانبعاث المجالي 515 ذمأوقتصرظ 1م11 
مُصدر حقلٍ ممع لاعتط 
شاردة حقليّة مم1 10ع1ط 
تأيّن حقلي 1 11611 
عَدَة ادوات ميدانية انك 14ع1ط 
مجال الرؤية الع 1ه ل[علط 


مصفوفة ذ[اط2 - تإمتتخ عأعم.آ عاطة سصوععمءط 11ع1اط1 
منطقية قابلة للبريجة ميدانياً 
أجهزة 
منطقية قابلة للبرمجة ميدانياً 

1 - 2017مع11 019 ع1 عاطهة تسمصدععمءط 11عاط 
ذاكرة القراءة فقط القابلة للبريحة ميدانياً 
قوة الحقل 
محاكي نظام حقل العمل 


11095 - وعه1ناء2آ عاعمآ عاطم سمصسوععمءط 11ع11 


طاع معماد 11ع1ط1 
5 - 1201تاتصاذ جمعاولزك 1م11 


فاحصات المجال وتعاوع1” 10ع11 
فاحصى المجال للألياف ‏ 5عتنام0 +عط1ط ه10 ورعاوع] لاعتط 
البصرية 


شكل - صورة لاع 11 
رقم الاستحقاق - وجه الحدارة ختع]1 01 عسبواط 
فتيل - مكونات خيطية/ عصوية توجد بشكل 
خاص في بنى نباتية و حيوانية 
لف الأسلاك 

خطة 


ع 111 


الاعمطة 111 


11111023012 


حاجز ضد النار 11 م11 


رادارات التحكم بالنار 
انسياب ماء الحريق: كميات المياه المختزنة 
لاحتياجات الحرائق والطوارئ 


15 دهن عنا] 


21017 عا 


اختبار امتداد النار أوع1 81017 عمرط 
صيانة صنابير إطفاء الحرائق 712121622206 غصدعلر8 عمزط 
صنابير إطفاء الحرائق قخصة 1 عاط 
نقطة الاحتراق أخصلمط معنا[ 
وقاية من الحريق ممناءع 016 عرزل 
مقاومة النار معطم زوع متبلط 


مثلّث الشيرانة النموذج الثلاثي لمستلزمات عاأعقصهتا ممزط 
الاحتراق - وهي الحرارة والوقود والأكسجين 

مخبوزة 111 
جدار ناري االنيت1ا 
جدران نارية ورزمة المعبر: أععاعة2 1001612 لصى ذلله عاط 
أسلوب وقائي يطبق منعاً لانتشار ألسنة اللهب ضمن 
الغابات والمناطق السكنية و في عالم الكمبيوتر تعني برمجيات 
الوقاية من الفيروسات 
سلك ناري 

برمجيات مجسدة/ مخزونة 


من يصل اوّلاً يدم اولاً 


11 
1111 


لالع - أوقلط عمدمن) - أوملط 


صادات ذاكرة ‏ 5آه1]ناظ /201ء81 م01 - أوقاط م1[ - أساط 
]زط الداخل أوّلاً يخرج أوَلاً 
صيانة أولية عع ]طن عصنا - اط 


أوّْل فشل بالتحويل 14 عتتااتوط تراط - أوساط 
محطة الاسعافات الأولية 
منطقة بريلوين الاولى 

من يصل أوَلاً يدم أُوَلاً 
معادلة من الدرجة الاولى 
حقل أوّل 

قانون أوّل 

قانون أول للديناميكا 
الحرارية 


حركيات من الدرجة الاولى 


51 لنث 11156 

عه2 طتبده 1 لصظ أس1ط1 
1156 عمامن) 111516 
2 وععلعء10آ 111516 
عاط أصساط 

هآ 111516 


5 01 الآ 111516 


وعناع مت جع010 أرط 


ربع الأوّل 00201 اضر 
شبكة المرنان المنقوشة الاولى 44 21601دهو5ع8] أرط 
فيشر تروبش اعومه1' تعطاءو1ط 


سرعة نهائية اإأاعملء7؟ لمصاط 
سوق مالي اعع71211 [ماءمقسصاط 
نظام مالي ع5 [ماعمقصاط 
تمويل 11 
معدّل الاكتشاف 121 عستلساتط 


مواد ذات حبيبات دقيقة 5ل ع1 لعمصنهة0 - عصلط 


تنغيم دقيق 58 - عملا 
مواد سيراميكيّة متقدمة وعتطتة ع0 عصلط 
شاشة دقيقة الثقوب مععنه5 طاوع]8 عصاط 
جسيمات دقيقة وعاع امه" عصاط 


نسبة المشق - نسبة الدقة - نسبة الرهافة 
مسافات فاصلة صغيرة جداً 


2110 ذ5وع مع 11 
طعغاط تعصاط 
بصمة 6 تامع اط 
محسات طبقة الأصبع الحيوية اع ه81 اأماممععع م11 
-عع81 101مع1ط - لمعواناط /عطامحرة14 1دع1وتطط /عستاصتتمعع سمط 
بصمة - رسم فيزيائي تفصيلٍ - رحلان 
كهربائي ذو حقل كهربائي نبضي 
تصبيغ نبائي - معابفة سطحية حل 
مشكلة عدم الالتصاق 
مياه نهائية : الناتج النهائي لعملية المعالجة 1116 4عطقتصطط 


نانك (4ا ل زوق 


5ه" لاقتصاط 


في محطة المعالحة 

إنهاء تشغيل 1 2 عمتطاواصاط1 
غبائي عالصاط1 
ناقليّة منتهية ععمماعن 0020 عاتصتط 


طريقة الفروقات المحدودة/ 1آع2ه]ممك ععصععع11[ عانصاط 
الصغيرة 

فروقات منتهية 

تحليل العناصر المنتهية 
تحليل التصميم النهائي - طريقة طعههرممة غمعصعاظ عانصطط 
العناصر الصغيرة 


عناصر منتهية كمع مع 81 عالساط 


15 10111 عالساط 


خط2 - 15زز[حمكة أغصعممعاط عالساط 


طاعاممطة7/15 ععنااهآ عاتصاط 


مقاومة متناهية ععمماأواوع] عاتصلطا 
آلة الحالة المنتهية - آلة تحديد الحالة عصنطعة]/7 علهاذ عانصتط 
المحدودة 

حريق ع1 


15 11:01ده) - عاط 


رادارات التحكم بالقوة النارية 


اسواط 5 
سوطية الشكل كك لا 
سوطيات اك ذا 
سوط مستطاءع 110 
قشيرة ععلة11 
رقاقات غرافيتيّة في الحديد الصب مآ 0856 15[ د5ععلد11 
تقسية باللهب عمتصعل122] عستماط 


مُبطّئات/ مُنقصات الاشتعال/ اللهيب 


بخ لهبى - نوع من أنواع البخ الحراري ‏ 1085/إ22م5 عصتها1 
قابلية الاشتعال للمواد وعتاكة 01 انلتق سسماط1 


65 عجتما 1 


البلاستيكية 

مواد قابلة للاشتعال 2115 عاطفصستسماط1 
شفة ع1 
ذي حافة بارزة لوا 
قلاب م11 


موهنات جنيحية 5 م11 


قلابات الدحرجة على دمه11 
ارتفاع الهبوط النهائي غ111 
اضطر ام و1101 
وميض - معان طمه1ط1 
مكونة مقداح مصباح علنصل2]0 تععع111 سمط - طامماط1 
ومضي 


معدن الترميز بالومض لماع عمنله0© اوماط1 


الوميضية 410005 محولات 5طلظل تعانء كمه0 طمقاط 
محولاات وميضية 1ه الوا 
تبخير جزئي 11251 
غرف التبخير السريع يتم فيه قتع صقان 22101 وصوتاظ ناقها1 


رفع درجة الحرارة بشكل مفاجئ ما يتسبب بتبخير سريع 


مكونة مقداح مصباح علن 2100 تععع111 مستمآ حامجا1 
ومضي 

مصابيح ضوئية أتاع نآ طامه11 
ذاكرة ومضية 22017ع11 امه11 
أكسدة/ تأكسد وميضيّة نم0 مم11 
ومضيات ]1 
زوائد ]1 
أنبو ب صاعق عط امه 11 
صفيحة مستوية عتماط - غ11 


010 


محدد موقع الأسماك تعلصاط ولط 


حماية الأسماك و1 
محدد موقع الأسماك عل سقطو 
عدة التقاط 101 عمتطواط 
مادة انشطارية او قابلة للانشطار ممع 2 عازوواط 
انشطارية 1101 
شظايا الانشطار ع1 - 1ام1وك11 
إجرائية/ عمليّة الإنشطار 9و5 1155101 
منتجات الانشطار أ 1م 1ر115 
مصادر وقود قابل للانشطار 5ع120اه50ع] [عن1 عاطهصماوواط 
النووي 

شق - صدع 115 
ساعد 115 


كفاءة أهداف الاستثمار 5 ااعطتتاوع 101 01 و5وع0 11 
توصيلات وتجهيزات تركب على نهايات الأنابيب فى عصنا)11 


المنازل والمكاتب وغيرها للتحكم في الاستخدامات المختلفة 


للمياه 
كود ألوان حماسي - الكود 000 خناه0010 لمد8 - عحلط 
الخماسي لِزْمّر الألوان 

أجهزة طرفية خارجية ‏ 12671065 لهتعطممء5 لمصعاء8 محر 
مساعدة حمس 

نموذج النقاط الخمس ملع أمم5 علط 
إصلاح ع1 
براغي تثيبت العظم 110115 
ثابتة ع1 
موهنات ثابتة 5م ل 11 
ماص الطبقة المثبتة تعطازووطق4 860 لععراط 
شحنات ثابتة عط لم11 


ارياش ناشرة ثابتة عطة"؟ تتعكن دآ لععاط1 
مصفوفات هو أي مسطح 1015ل قتتاعاصة تمسماط لعراط 
ثابت 

نقطة ثابتة أسلمم لععراط 


موهنات بطاقة المقاومة 2]015اتاعااك 0210 ع 'للأقزوع1 لعزط1 


مقاومات ثابتة 5 1161 
ذات القطعة الثابتة الاعصعء 5 لععراط 
طوق تثبيت 0 عسمتحاط 
علام ك1 


مقاومة الانعطاف 

إجهاد الانعطاف 

مقاومة الخضوع بالانعطاف 
صيغة/ علاقة الانعطاف 
اختبار انعطاف/ انثناء 


طاعمعند لمتنعرع 11 
5 121ناعزع1 "1 
طلاعصعند لاعللا امتنععاط 
١‏ 411 ثالوا 


أوع1 ع1نعرع1 1 


جناح خفيف للطائرة الشراعية اليدوية الها 
ترميش ضوئي الها 
طيران لطع 11 
إدارة الرحلة الرباعية الأبعاد 4 امعسععمصدكة طامنا 
أنظمة إدارة الرحلة 5ع ااعتاعع 11222 غخطعنا 1 


إختيار أمثل لمسار رحلة 


15 طلوط خطعناط1 
طلوط خطعنا 1 


تخطيط الرحلة عمتصمماط غخطاعناط 
جودة الطيران 011115 أغطعناط1 
تفتيش جودة الطيران اعتدءدع 1 00211165 غطعناط 
نطاط - قلااب مه1© - منا1 


تغايرات دارة القللاب 5 اأاننا 011 مم21 - ناا 


رقاقة تلحم مباشرة على الدارة - رقاقة قلابة ‏ صنط© مناي] 


رقاقة مقلوبة 8 مورصنا8 معل5010 لصخ مرنطكت جرنا1 
وربط بنتوء لاصق 

رقاقات قلابة ومتطن مرنا1 
دارة القللاب أختداع مك مماط مناط1 
مسجلات القللاب 5ع مم21 منا1 
رؤية أمامية بالأشعة تحت الحمراء ]1 
صمام عائم 71 22160عم0 - غده1]1 
جهد الغمر 10128 11026 
جسم - عائم 800 - عسلخده11 
بوابة عائمة عند عصلخده11 


نبات ذات أوراق طاقيّة نه ]عع ١‏ أوع.آ عسمتنده11 


أجهزة الفاصلة الطليقة 


5 أنه عمتلاده11 


خارطة اولية صاصم ه110 
ثفل 110 
تثفيل ار العاف لوا 
منقي - محخثر 0 - :0ه لناءءه1 1 
مُلبدات لا 
كدرات - ندفات تجمعات ضعيفة التماسك لحزيئات 1105 
وكتل صغيرة مع بعضها 


4121 


كبل الشريط المسطح عاطة0 ومططن] - غماط 
حزمة مستوية لصحظ 1126 
عاط غ112 

1136 

65 تزه 1106 
عاطدن عه سمط غأه11 
وع5) عتأقداط غ112 


عاممنكا غها1 


أجز | مُسطحة عاك غ112 
رزم أجهز ة قدرة 5 عنعاناء0[ معللوط عاعدم 112 
مسطحة 

رزم مسطحة كاعم 11 
تسطيح - تسوية تطع 11 
قمة مسطحة م1116 
أنز يم فلافونٍ 1187012 
بروتينات فلافينية لا 
صدع - تشقق دا 
قاعدة فلمينغ علنا؟ 5ع متمرعاط1 
مرونة لالط تدع 11 
لين عاطتعرء اط 
دارات مرنة دانع - عاطلرعاط1 


خطو ط الأغشية المرنة (1241) وعصنآ عصوءطصسعكل3 - عاطترعاط 
شرائح معدنيّة ليّنةَ من ماذة 5م58 2/621 كنامرء1 عاطنرعاط 


الحديدوز 

رغوات ليّنة قصده] عاطتعرع1اط1 
وجوه 511112065 002121 عمطلممة - لدع[ تعصم] عاطترعاط 
ماس ليفية اللولب مرئة 

غشاء مرن عه ةطصسع 1/1 عاطترعاط1 
انبوب مرن عماط عاطاترع11 


قولبة بنقل الراتنج الليّن 21010558 تعاقصةء] منوعظ1 عاطترعاط 


عمود مرن اماد عاطتعرعاط1 
حبل الهاتف المرن 004 عمصهطمعاء1 عاطترعاط 
طباعة فلكسوغرافية - طباعة مرنة عصتاصلءط عتطم مومع عاط 
تثنى - انعطاف الها 
تشوهات الارتخاء 5 1161101011 
أنماظ الارتخاء و [معناءعرء 11 
معامل الحني قا لمتنعاط1 


تبجين في موقع 11 باد - 10 ععمعموع110101 
مُفْلْوَر 

تقانة المجهر الفلوري - تقانة 
المجهرالمتألق بالفلورة 

إخماد الفلورة 

فرز الخلايا بواسطة 8ع5اده5 011 نإلوطناصة أمعودع م11 
الجسم الضد المفلور 

أصباغ متألقة بالفلورة 
ستار تألقي - شاشة فلورسينية 


11105607 عم مععوع1101 1 


ع ع0 عممععوع 1م1110 


15 اتععوع1101 1 


عع 501 ااعهوع 11101 


فلورة 1 
فلور 110110 
مضخم ليف فلوريدي اع نارسخ «عطاط ع0 1مساط 
نظارات الفلور 155 111012106 
نظارات الفلوريد 25عط1 [دعنام0 ه10 و5ء55ة01 ع110من11 
للألياف البصرية 

00 411 الها 
هيدر وكربون مفلور 1111 11101122160 
مركبات فلوروكربونية من الكربون والفلور 25هطهءه20من11 
مطاط فلوريٌ 15 101101101010200ظ 
قياس قَلْوَري عأتأع 1110101 
فلوروفور - أجسام مفلورة :111010101 
بوليمر فلوريني 111101001 
فلورسين 11010 


تسمم الأسنان بالفلور- تبرقش الأسنان: حالة وزوممن1”1 
مرضية مزمنة تتلون فيها الأسنان بالأصفر إلى البرتقالي نتيجة 


تناول مركبات الفلور لفترة زمنية طويلة 


رحض - غسل م121 
شطف: غسل بكميات كبيرة من المياه فى فترة ‏ 51128نا1"1 
وميا العيرة يعدا تكن ابياناً نطية " 

فشبك مثلم ملط 0م11 
رفرف الها 
تدفق 11 
تحليل الدّفق 5 للك عنا1 
كثافات تدفقية 1*1 
كثافة الدفق لإأتقمعءح[ سا1 


وصلات بوابة الدفق 5 0016 عتل11 


ترابطية السيالة ععقعلصنآ عاط 


جليد طافٍ على مياه البحر 
فيضان 

قرص مرن 

إضاءة فلورية خلفية 

تدفق - جريان 

خانق التدفق 

صفيحتين مساميتان 
انسياب. داخل 

انسياب باتجاه الآبار 

خط السيولة والتدفق 
قياس الانسياب 

قياس الانسياب 

مقياس انسياب مياه الفيضان 
قياس التدفق المسامي 
معدل تدفق/ جريان 

مخطط انسيابي 


متذبذب - متراوح - متموج 


ثنائيات قطب متأرجحة / متغيرة 


اال 

كاله 

ع0151آ لم110 

لطاع اعد اأمععوع 110111 
11017 

051101 11011 
وع1 اعباط 1101 
ص[ 1101 

دلاء1 مغص] ه11 
عصلآ 1101 

الاعطاع 1 1امدء1/1 1101 
ام 110171 
تعاع ]ا 1101 

لاتاع م501 1101 
عنه] 1101 

اتتقطء 11015 
11 


11110111211115 65 


تأرجح : صعود وهبوط غير منتظم لمادة ما - 120102أع 11 


كمّأ وتكراراً - تذبذب 


نزع كبريت غاز مدخن 


تدفق جسيمئ: عدد الجسيمات المارّة فى 


005 - م111 


116 


واحدة السطوح - ويعبّر بشكل خاصٌ عن شدّة حقل 


الإشعاع 
سائل - مائع 

احتراق القعر المسيّل 
ديناميك الموائع 

حركة المائع 

ضغط المائع 

لزوجة المائع 
سوائليات - موائعيات 


مائعية 


قناة صنعية لنقل المياه - مسيل 


1111 

111010 - 860 0 
111111 15 

1111101 1 

ع1ناووع21 1111101 

11110 71560517 

111 

111017 


11 


مركب الفلوراباتيت وصيغته 2)0(:003ر)ر 1 عانخومهمن1ط1 


تألّق 


ةا 


مطيافية الارتباط (هء705اعءم5 00111102 عممعووع 11101 


المتبادل الفلوري 


اعصنه عاعتلاه1 


تعليم ا جريبات 


رادف الفولتية كناد الكةا 
اوعية معدية: اوعية وأدوات يتسبب استخدامها عاتصرم]]1 
بنقل العدوى بالمرض 

نسبة الغذاء الى 210 تامتصطمع 11162001 - 16 - 1000 
المنعضيات المجهرية 

إدارة الغذاء والدواء 15]5201025نصطتكخث عن[ كصى 0ه0ه180 
تطبيقات غذائية 5 158001 
سلسلة غذائية متهدك 18000 
عبوات الطعام 5 10001 
سهل ناتئ عن الفيضانات متقاط 18000 
شبكة غذائية ماع17 12000 
جسر مشاة 810 1006 


صمام سفى لا رجعى 717 10016 


داء الحمى القلاعية 


1156235 20-1310115 خ-امه]1 


طبعة قدم 1800 
لربطات الألياف دع لصنق معطا 1م10 
متوسط مجموعة المعطيات 2 01011064 101 
للكبلات المهجنة وعاطة0 110ط 81 101 
للصفيحة 1 101 
للمصفحة عاقصتطتم] 1م10 


5 عن نآ 101 


من أجل تحليل دورة الحياة 


من أجل مزرعة خلايا نبياتية مانت [اع أصقاط 1ه*]1 


ألياف فردية قمع 11 عاقصاد 101 
تصفح 181[ططتمآ 1012 
منخربات م01 1 
فجوة ثغرة ممنوعة مه مع0ل1ط:1ه1]10 
قوة 101 
قوة كلاسيكية لمعزوق 0 - عمرمط 
محس حيوي مضحم 501 3نم12ع81010 1160امبمتط ععه1]1 
قوة 

محوّلات طاقة الدفع / 5معع250تع1 عتناووعوط لمث عع نم8 
الضغط 


تعريف القوة الكلاسيكية 
خط رئيس مضغوط: خط من الأنابيب تكون هنه/! ع0:ه1 
عادة كبيرة الأقطار تضخ فيها مياه الشرب بضغط عال كاف 
لنقلها إلى مواقع المستهلكين - او تضخ فيها مياه الصرف 


لع ع0 لوعزوقهة01 ععنره ]1 


بوابات الفيض 
طيران بالضوء 
تحكم بالطيران عبر 
الأسلاك 


هباب الفحم 


طيران كهربائيا بوصل سلكي دون وجود 


وصلات ميكانيكية 
دولاب طيار 

مغير الرجوع 
مُغيّرة الرجوع إلى 
موقع البداية أو مقوي القفز 
فترة القفز إلى الخلف 

رأس ماسح طيار 


لذ 
خطعلآ - بره - 11 


[متاهه) خطعتاط علا - بره - راط 


وعطوى 111 
:ا زلا 


اك ذلذا 
عه عاعدط 11 


1101ء0123) ]و8000 عاعناظ +0 عاعدط:ز1]1 


6 عاعةط1]11 


م1 ع5ه810 عساتراط 


جنيج صَرف دون نابض/ نخدم - جنيح موازن 126 عمتراا 


4 أجهزة استقبال 


مستقبلات الستيريو المضمّنة ترددياً 


اك | اا 
1ن معنتعاك مط 


ولع عع معتعاد مك1 


مرسلات الستيريو المضمن ترددياً عا 1 معنع اك بط 


رغوة 

رغوة - مواد خلوية رغوية 
مواد مركبة رغويّة 

ضبط الرغوة 

مواد مطاطيّة رغويّة 

إرغاء 


عوامل الترغيّة - تشكيل الرغوات 


ايزوسيانات رغوية 


هوائيات ثنائية القطب المطوية 
إلتفاف/ ثني - طي 
استقرار الطى 


1111 م1 


10 


0015 1131الاع تتتده1 


15 05116م 0022 تتتده1]1 


0021101 تتوه1]1 

ونع ]ا تنوه1 
1 

5ع ل 0115تتد ه10 
1500115 018تة ه10 
غخمله2 1[دعه]1 

كناء 10 

هن كناعه1]10 
متتمآ كناعه1 
101 

أعدع 112 ع تاكناءه10 
1014 

5 م 1هوم1(آ 0ع1010 
عمتل1ه1 

11اطة]5 عمتل1ه1 


حض التمل 


فورمايكا: وهي رقائق بلاستيكية 


تشكيل - تكوين 

أدوات التشكيل/ التكوين 
أشكال الكربون 

أشكال الحديد 

وزن الصيغة 

علاقات - صيغ 


عه عتتته 1 
1011 

101 
1011011165 5 

و ط 1 01 وتتزه 1 
10 01 5تتزه 1 
101 

أداعاء 117 صالتصاره 1 
01112 1 


5م101 


انتقال الطاقة وفق فورستر: انتقال #عأقصه]!' لإوتعصظ عورم 


قوة هجومية 
نحياز أمامى 
للنظر إل أمام 11 وحدة 


3 


لمرتحلة إلى الأمام 


فولتية توصيلية أمامية 


تكامل تقدمي 

وحدة الاشعة تحت الحمراء 
للنظر إلى أمام 

تيار أمامي مشغل 

مغيّر أمامي / قفزي 
فؤاصلة تباذلية اأمامية 
بيانات الرؤية الأمامية 
فولتية أمامية 

هبوط الفولتية الأمامية 


ممبحم 
الأمامية المستعرضة 

أحفوري / طبيعي 0 أرضي 
اشتعال الوقود الأحفوري 


ع 101 1013721 
5 - 101210 


خ11 عصكاهه.آ - 1013210 


نابيب الموجة 5ءطنا]' عنحه/آلآ - عصتاع ك1 ععدللا - لتمتمط 


112307 ع ط1اء 11217 ع0ة 11 210 اع 82 لمث 1011210 
أنابيب الموجة المرتحلة إلى الأمام وإلى الخلف 


15 


1011210 2020111011 15 


الع 201 1011210 
ع0 101210 
ع1 1011210 

عع01 1 101210 
101172101 


1 ع 115 ه00.آ 1013210 


اع مان ع نداعم 0 1013210 
1ع هن عاعناظ 01 101210 
عع ماعن 0ه0عقطة 1 101210 

ع ططاتنترع 11 10112101 
١170128‏ 10120 


م1010 عع2غ1ه17 101210 


الموجة دعق نارسخ 116101 لء5و5ه00) عنكهآ1ا لمم اره18 


الا 


110 - لاأووه1 


1024 


بضغط كاف لنقلها من محطة ضخ إلى أخرى وإيصالها 
بالنهاية إلى محطة المعالحة 
تهوية مهواء مدفوع بقوة: تموية 2]1126105ء؟ ترنث - 2ع1*01:0 


صناعية بتيار هوائي موجه بقوة 


إهتزازة قسرية 
اهتزاز قسري/ جبري 


دوامية قسرية: صفة لحركة المياه الدورانية 


2 0م1010 
0ع1]010 


م1701 0م1010 


بعكس عقارب الساعة عند اندفاعها نحو الأسفل تحت تأثير 
قوة مفروضة تجبرها على الانسياب للأسفل 


قوّة - قوى 

قوى مؤثرة على الطائرة 
قوى و عزوم 

قوى الطبيعة 

طرف الساعد 

شر الل 

تنبؤ - توفع 


توقعات جيلر 
توقعات هودجسون 
منهجيات التنبق 

تزقدات اترابيرغز 

سطح جسم الطائرة 

طاقة الغابات 

وتدبير الأحراج 
تطريق 

هيئة/ شكل 

كبح الشكل 

عوامل الشكل 

قالب مؤقت 

قابلية التشكيل 

شكلي -«صورىق - سه 
طرق رسمية 

مواصفات نظامية 
فورمالديهبيد 

تركيبة 

تشكل/ تكوين الزجاج 
تفريغ القرص 


إدارة 


101 


ادنع لخ مذ 05 عستاعط وعه1ه10] 


5ع 10 لحك وعع01 1 
عتنطدل8 01 وعع101 
ع 101 

لطع 101 

25ع1]016 

تعلاء0 أموعع1ه0 1 

هدع ]1 أموعع1]101 
وعاع 0010 هطاء1] أمدعع1ه1]1 
تاعع 1ع طص1[ملاء5 أمدعع1ه10 
عضازع 101 

لاع 1ع0ط8 أوع:1]101 

لاع تاعع 1/1212 لتأوع :101 
]1 

1] 01 

101 

10111 1 5 

ع1:1ه0 17لا تمده 1 

اط 101 

1ه ]1 

5 101121 
ع مم لقططنه1]1 
ع 101210 
.10110 

0 11010010101010آ1 


11010 


غرافيت متشكل من السمنتيت غاأنا تعدةن) م1 لعصصمط 


محركات التيار المستمر 21/101015 10 11015600161 [هدمناعة1 
ذات القدرة الحصانيّة الجركية 


ع 


بجزا 1 
تصوير الكسر لالا ممع ماع10 
اكنبير' 2ت فلع - شَعِرُ ع1 
بيو ات 2 1 تلى عتتلصعظ لعساط مم0 - عتباعم11 
تضامن الانعطاف والفتل 

ميكانيك الكسر وعتصمباءع]8 عتتاع 11 


نمط الكسر عل عتناع مط 
عله اكير 
شدة الانكسار 
متانة الكسر 


صخور حتاتية - حتات صخري 


95 1116 اع 110 
طاع مع 51 عتبااعمط1 
نان 1 ناا 110 


عاء180 ماع11 


وصل الشُّدّف طاول اماعطيع ه11 
تشظطي 111111011 
شدفق 111 
إطار 11 
مرخل إطار لإهاع خآ عصتةآ1 
مسح الإطار مم11 
أطر بيانات المستخدم 11562 01 وعصتم1 
أطر عمل تطبيقات الويب 11106110115 
تشكيل هيكلي 11 


5 ااالطة 1 


هوائيات فرانكلين 
معهد فرانكلين 


عانأتاقم] متلعلصةط1 


أعمال الغش والخداع وعستعطء5 نم1 
تشوه نمشي وعلكاعع 11 
تصريف - حر 8 غ116 
إجرائية التدويم المنصهر ذي مم5 أاع71 اع[ - ععرط1 
الدفق النفاث الحرّ 


كلور حر متبقي/ متاح عمتدهلك عاطقلتوحكى ععرط 


منظومات محاور السمت الحر 72عاؤلا5 دتكتث طالاستاعة عورط 
إلكترون حر 

إلكترون حر - 
تطبيق صناعي 
ليزر الالكترون الجر 
نظرية الإلكترون الخر 


طاقة حرة 


اماع81 مم1 


مخ 1ه1تاننلس] - مختاععا8 عمط[ 


251آ متتاعه81 مم1 
17مع1' ممتاععا8 عم11] 


لاع اعط8 مم1 


015 


5 اعناط - [أووهم1 


مصادر وقود أحفوري طبيعي 


طاقة أحفورية لاع اعص8 [زأووهم1 
وقود أحفوري طبيعي في باطن الأرض اعنظ لنووه] 
مصادر أحفوريّة 11ؤوو10 
مستحاثات ]1 
فوسي ديان قاد[ (إووه*1 
أمهات مرضعات وع 10 عستعاوه 1 
فوكولاات ماع10 
كريه - قذر - فاسد - عففن - موحل انلق 


موّسسة وأسعع ك4 [دءا1وتطاط أخداعع 1 [اعخم[] :هط ما أملصندهمط1 
الأدوات المادية الذكية 
مَسُبكة - ورشة السباكة 
كود ألوآن وياغي - الكوذ 
الرباعي لِزْمَر الألوان 

إدارة رباعية أبعاد للرحلة 3+6عطاءعقصة]/8 اطعناط <1 - م1 


1011017 
000 0010111 لظ - تنام 


مجموعة تثبيت احتبار عتناا11 لمتبورعاط اغستمط - عبده1 
الانعطاف ذي النقاط الأربعة 
أربعة مآخذ/ منافذ 2011 - 1م10 
دورة رباعية الأشواط ماع ععامناك - خنام1 
متجه رباعي 1ماعة7 - 1نا10 
دارات ذات أسلاك أربع نل عمللا - سمط 
5 عع12ء23 عدنآ 0[ أهنادآ صاط عزك لصخ نندهمظ1 
حاويات الترزيم الخطية المزدوجة سداسية او رباعية المشبك 
مسجل الإزاحة التسلسلي وتعاواعع م اكتطاك لامترءد أاذظ خنام1 
ذو الأربعة بتات 
دارات الأسلاك الأربعة 


سلسلة فورير- متسلسالات فورييه 


0115 117116 تبده10 


10111161 


تحويل فورييه ١‏ 101111 
الربع الرابع 01 طامناه1 
قلاب فولر ره1ط معاجمط 


5 مجموعة الوحدات 
فراكتال - الكسيري - جزء صغير 
من الدورة 


تحجيم كسوري 
جزء - كسر - قطعة - جذَّة 


دأتطل]ا 01 ممعاوتزك قط[ 


1ماع 1 


عمتلوءد [ماعم1]1 
ع1 
جزء من الدورة كح 01 امنتاعد1 


تحوّل نسبي 


112101121 


تبيين التردد 

استجابة التردد 

طرق تجاوب الترددات 
طرق استجابة التردد 
انحراف الترددات 
ير ازيل 
مفقودات فرنسل 
فقد انعحكاس فرنسل 
إنعكاسات فرسئل 
حات - مُؤاكل 
تآكل احتكاكيّ 


احتكاك 

مواد مركبة احتكاكية 
مواد احتكاكية 
معدّلات الاحتكاك 


نقاط الخلاف/ الاحتكاك 


تحريك احتكاكي 
لخام. تخريكي احتكاكي 


110116101 
05 1160116107 
604 عم75ممزوع3] '(إعمعندوع11 
5 015مزوع] ([عمعناوع11 
اكتطاك (إعمعبسوع1 

اأعع811 اعموعرط] 

5ه أعطوع 11 

95 1012اعع11ع]1 اعموعوط 

كا عع ع اعموعرط[ 

ع1 

11 11115أع11 

عاط ]1 

111 

11101101 001215 

م1 ده ناء11 1 

01 دمناع 1 

11101101 5 

كناك 1م1111 


ع1 غناك م1اع 11 


احتكاك/ اهتراء / علم الاهتراء /إعه1هطت1 عدء لدم ناعقط 


قوة احتكاك 
مفاقيد الاحتكاك 
نظام غير احتكاكي 
فريدل - كرافت 


محفزات فريدل - كرافت 


عع1ه 1 لمهم ناع 1 

111110581 155 
11 

ماله - اعلعصط 
1 15هن) - اعلع 1 


توسّع السلسلة بتفاعل 51025 معاد متقطن فاقومن - املعم 


فريدل - كرافت 
تشبيك بمحفزات فريدل 
كرافت 

بلمرة فريدل - كرافت 
تفاعل فريدل - كرافت 
عامل فريدمان القياسي 
تهذب 

مجال مهدّب 

قرص هوائي 


دفة تدوير نوع فرايز 


عطتلصنار105) 5أكهن - اعلع 1 


م 115 - اعلع 1 
عع كأقكهن) - اعلع 1 
1ماعة2 علدع5 تصمتسصلع ]1 
111 

1 ماع 10 

عع 1115 


مع لخ م15 


فريتة: مخلوط خزفي قابل للصهر ال 


سوق حرة 

جسيم حر 

بلمرة الجذور الحرة 
جذور حرة 

صمّام المتبقيات الحرة 


مذيذب حر الأداء 


محلول خال 
فضاء حر 


نمط المجال الحر للهوائي 


تمدد حراري حر 


مجموعة خْرّة/ طليقة الاهتزاز 


أع11211! عع1]1 

عاعتاموط عم1]1 

7123 مم11 
5م01 عع1]1 

عل 1هنالاو5ع] عع1]1 
51101 لتنا[ مم1 
50110 عع1]1 

ععوم5 مم11 

لع قتتاعامط ععدم5 عم11] 
لة5 لمصتعط]' عع[ 


لاع 515 هلخن 1ط1/ا عمعم1]1 


تحرّر من الإشارات المشغولة 5180815 لاكناظ ددمء1 مدملععم] 


تمدّد الماء المتجمّد 
تواترات - ترددات 
تحويل الترددات 


عدادات التردد 


مقسم تردد 


مضاعفة تقسيم العرودة - 


دخول متعدد 


بتقسيم التردذ 


الكقطا 1[ -عجعع]]1 
11005 
241 ) 116011611017 
15 110116107 


110 زع لعناوع11 


عامتخلدط 0111510[ إعمعتوعم1 


وك عاأمتالدة ه151 كان[ لإعمعتسوعمط1 


تَنْضِيلِ بالتقسيم الترددي عصلءع اط 8/1 صماكةكا»آ إعمعبوعم] 


/ باقتسام التردد 
مجال التردد 
مُضاعفات التردد 
مضاعفة التردد 
تشابك الترددات 
حامل التردد المضمن 
إشارة التردد المضمن 


تضمين التردد 


1 11601161107 
05 زع اعناوع11 
عصتاطناه2آ (إعمعتسوع]1 


6 ع اعناوع 11 


1م001 810112160 زإعمعنوع م1 


لقمع51 8100112160 (اعمعسومع مط 


ع اعناومع 11 


-112151215' علط 1اءعع1[ء10م0 01 81012105 زإعمعنوع 1 


تعديل التردد للإرسال الإلكتروضوئي 50 


توليد تضمين تردد 


5 7100111211015 (إعتعتاوع 11 


تنضيد ترددي لدع م81 إعمعبوعمط1 
مُضاعفات التردد اعنام د81 تإعمعنوعمط 
تردذ علتأعصمن!' دمخاععاظ - عاعساك 01 تزعمعسسوعمط1 


اهتزازات العبور النفقي لالكترون وحيد 


عرض كامل عئك 0 - 8211 أخذث 111015 - النط1 


نصف الحد الأقصى 

جماع كامل ملم النا1 
بوابة الْجمَاع الكامل معاون هلل للب 
منطق الجماع الكامل عاع هآ 00 لالط 


معالحة حرارية كاملة لوعصصكى لالط 


0101 دعندم17اععا8 عسمتعمظ لمااع1دآ الامطانك الن1 


تحكم كلي بالألكترونيات الرقمية 


أنظمة كاملة السيطرة ع 1117م ناخ الن1 
منع كامل للفولتية ع70128 عمصتاءه81 الند1 
قنطرة كاملة عع85210 الند1 


ع6 017[ 11315121551011 ع2اآ 2560ع.] عرع[منادآ 111 

إرسال الخط - المستأجر المزدوج - الكامل ذو 0611020115لا5 

التزامن المنخفض السرعة 

ترسيب خارجي كامل 2670510102[ ع001510 طأعدعنآ لالط 
111 11 051110مع10 ع0101510 لاأعدعآ الن1 

ترسيب خارجي كامل الطول في التصنيع 

عاكس إهليلجي تام - عاكس 8م1ن16/6 عناهط مط [لنا”1 


إهليلجي مقطوع 

قدرات الأداء التامّة عع تمصمماعء2 البا1 
تغطية المسند التام 00128 عاأوعتلءءط الباط 
لوحة القياس علدع5 النظ 
إطار تلفزيوني كامل عمتدعط 10 لبط 


دارة تقو يم لاع نان اعلتاعع ]ا لعمحرهة 1 تعاصعن عتكوللا الن1 
مركزية الأداء لموجة كاملة 
دارة تقويم الموجة الكاملة 
دار ة تقويم الئاه 11ن) اعالتاءعع] عققطط ععقط]' عحوللا لبط 
موجة كاملة ثلاثية المراحل 

نصف أقصى الأتساع الكامل تتناتستحه]/ة 11516 طخكخ”ا الناط 
فُلْرينة/ قُليرينات : صف من الجزيئات عدعنء1لن1/وعصعمء1لنا1 


أتناء 1ن تع1تاعع 8 عحوك1ا النط 


الكربونية ذات شكل كروي 
مض حنطي لك عتكابظ 
حمض الفيوماريك عشم عتتمسسط 
مدخن للع تمسطن 1 
تبخير 11 
وظيفة - دالة 1 
مولدات اختصاصية 111101101175 


جبهة 1101 


جرس أمامى لاعظ غخمسمع] 


وحدة المعالجة - الأماميّة 051 820 م1 


جانب يميني من منحني الدفع المطلوب وال م510 غصمعط 
10 8361 هو الجانب اليساري للمنحني 

منطقة حدية ع1 
نقاط جامدة - نقاط غير داخلة ف حساب 20126 اع2م120 
دول الاتحاد السوفياتي سابقاً 8510 
صبغة الفيوكوزانثين ا 1 
عربة ذات خلايا وقود عاعتطء/ [اعن - اعنط 
أغشية لخلية الوقود وعطةةطصع ]8 اع اعبط 
آلية عمل خليّة الوقود ووعءه2 1ع اعبط 
تقانة خلية الوقود لاع10م0صطعء1' 1اءن اعبط 


خلية توليد الكهرباء بالفعل الكيميائى 06115 [عن1/1اع0 اعنا1 
- خلية الوقود / خلايا الوقود 


دورة الوقود عاع© اعبط 
توفير الوقود /2012مع2 اعباط 
إغناء للوقود الع متاعتتصظ اعبط 
حقن الوقود دمناءء نم1 اعنا1 
سعر النفط ع1 امعط 
مصادر وقود 5 أعنا1 
ضغط مكافىئ لع مع 1 
مهود مسالة كلع لع15ل 1ط 
فيوجكرا قاطع ع جوع01) ع1 رماواءةء؟2 باع 111 ممسعلازن18 
الليف العالي الدقّة 

فوجيتسو 11 
رمز طائرة الميج بالنسبة للناتو نا 11 
مزدوج - كامل عاع1منادآ - الن1 
قناة مزدوجة كاملة اعمصقط0 ععامنجآ - لالط 
حمل كامل 4 - لنت 
طاقة كاملة لسعة حزمة/ عرض 822011005 معنووط - 1ان1 
نطاق ترددي 

بالمقياس الطبيعي علوءك - النظ1 


مقوم قنطري للموجة الكاملةءعتكتاءعا عع80 عننه/ل؟ا - الب 
مصدر طاقة / منبع قدرة 
للموجة الكاملة 

مقوم للموجة - الموجة الكاملة 


/ا[مطناك عرزو 26و11 - انط 


ناعع5م :1130 - الن1 


5خ م1 
5 ”1 
5ع 11116 


عاع10] 1022 


مول - غرامى امم - 6 
دارات زرنيخيد الغاليوم 
التماثلية ذات البنية المتكاملة 
دارارت زرنيخيد الغاليوم المتكاملة الرقمية 
مل عاين بالسكرو 

كسب الالترق 


5 عع د 1اعاس] /عه[حمذن ودخه 


5 1015121 وخهة) 


00115 


ديودات موجهة ليزريًا > - وعلمت]ط نوقمآ لع0نن© - متدن 
بالاكتساب 
كسب 064 1010065 0101060 عزعلن1 لصخ تنه 
وديودات الاسترشاد الدليل 


ع1 امصخ منه 


موجهة بالكسب 010 ته 
كسب لكل قناة أعمصفطن ععط صته كه 
غالاكتوماناناز 010212211565) 
بجرّة الوقالدف4 
طريقة غاليركين مع ملاعلاه 6 
تحويل إحداثي 3 0000121 توعائلة © 


اليل 
منظومة جاليليو 
الملاحية عبر الأقمار الصناعية 
اهتراء المعادن بالاحتكاك 
غاليوم الله 6 
صمامات ثنائية ليزرية من 41562106 تتناصتتصنااة مسنائلله © 
زرنيخيد غاليوم الألمنيوم 
زرنيخيد الغاليوم 


ع5 1م ادع 1تدلظ! عا ااعاد5 معاتله 


عطتللة 


1510م سبانااه 0 
دارات زرنيخيد الغاليوم 
الرقمية المتكاملة 


تصنيع 111 :112251560 ع0 1تاعونثى متنائاله 
ترانزيستور زرنيخيد الغاليوم 


5 112161" عل عو قث متناتالهت 0 


5 121ع012آ عل تمعونثى متنائاله 


دايودات زرنيخيد 


الغاليوم القنوية 


تحليل باستخدام نظام احتساب 12819515 201216 201102 نا 


النقاط 
نظام احتساب النقاط للبرامج 5 11102 
أصبغة وظيفية و1 0221 لأعصنط 


الجينوم الفغال مع 1هدهتأعصنط 
توظيف - زرع زمر وظيفية 


بوليميرات مشتركة حاملة 


11011 


111111101121126 5 


لوظائف 

مونومرات موظفة - مونومرات 15ع2102012 11201102211260 
حاملة لزمر وظيفية 

وظائف 05 


دارات الكتر ونية أساسيّة كانداءم© عنتدمماءء81 لمامعسملصبظط 


تردد أساسى ماوع 11 1د تع صم لط 
أساسيات 115 
نمط أساسى اك الا 


تمويل من أجل الإقلاع 5ل - 5026 ه10 عمتلصنا1 
مراحل التمويل 
فطري - فطوري/ فطريات 


فطريات 111 


11111011 65 
111621 


مبيد فطريات ع1 
مُحد لنمو الفطور عنخماناع مط 
مواد نخالية نط1 
فعالية الفرن لإعمعلء 8111 عمممصسبط 
أفر ان 1 
فاصمة حرارية ل 
روابط فاصمة قعلصلآ عوط 


منطق الفاصمة القابلة للبريجة عنعم.آ عالطا لستصوعومءط2 عنسط 
عظرة عردوج علسم 

كوارتز مصهور/ مادة غير متبلورة 
زجاج السيليس المصهور 

زجاج السيليس 


اندماج/ دمج 101 


001 0م115 
02 لم15 
51 لم115 
95 511162 11560 


وصلة لحام معدنية منصهرة 86ذه1 4[1اء/2 18761064 - مواقن1 


منحنى الانصهار 115101 
وصل انصهاري ععنام5 مماقناط 
واصل انصهاري تع عنام؟ اماقناط1 


عماعنام5 2م1510 


وصل بالجدل الإنصهاري 


009 04 


فصل الغازات 
أغشية فصل الغازات 


005 576121101 15 


طفل غازي صفحي وعلقطكذ ك6 
ذوبانية الغاز لاتلتطناه5 فدهن 
ختم منيع على الغازات لدء5 غطع 11 مه 
تحويل الغاز الى سوائل لتنوخآ 16 مهن 
مشاعل الغاز وعطاءه1 625 
وقود حيوي غازي 015 ونامعقة 0 
غازات 606355 
تغويز - التحويل إلى غاز ده نوع اق ة 60 
معالحة لتحويل إلى غاز 5 35111221101 0 
سدادات محكمة - مانعات تسرب وأعكاقة 6 
بنزين كحولي [مطمكة 0 
بنئزين عستامهقة 6 
تغويز - امرار الغاز طاوكة 6 
جهاز معدي معوي لمطتاوع اط 1م امه 0 


أقطاب كهربائيّة للبوّابة ولع - عل 
أكسيد البوّابة : الطبقة العازلة الفاصلة بين 


البوّابة وبين القناة التحتيّة فى '2/100517111 


0210 - عاه 0 


مصفوفات البوابة ىل عله 
إشارة انحياز البوابة لقصعاك لعمدا8 عنه0 
تقاطع بوابة القناة مناع طنط اعمسفطانت عنه 0 
تلامس البوابة أع مامه عله 
فولتية بوابة القطع ع1 مان عله 
دبوس البوابة صلط عله 
تيار بوابة مصدر التسرب 171626ان) ع128دع.آ ععتناه5 عاه 0 
صمامات البوابة ول عله 6 


بنى متعددة ذات بوابة 1ع ع1 عله 0 


نظم المداخل 
مسارب 00605 
مقياس جهاز يستخدم لتتقدير ما إذا كانت الأبعاد عهناة© 


ع ]55 0211723 


أكبر أو أصغر من قيمة مرجعية 


عامل القياس اع" ععناة 0 
ضغط المقياس 6 
مقاييس الضغط 601 
قانون جاوس 8ط 03115575 


منحنى غاوس 017 0311551211 


دايودات نيتريد 1210065 12ع256.] (لللوه0) ع01110! مسنناله © 
الغاليوم الليزرية 
ترانزستورات زرنيخيد 


الغاليوم 


75 +++ 415611116 متنا لله 0 


غلفاني عتصة كله 0 
سلسلة الفعل اللقاني و5 - امتاعى عنصه كله 6 
خليّة لقانية لاع عتسوكلة © 
تآكل جلفاني 2 0311321 
معالجة حرارية بعد الجحلفنة عمتلوعصصة 601 
عداد الغلفانوميتر عع مامه 1ه 6 
ادارة اللعبة اع تطتاعع 11212 عمته هن 
رفادات الألعاب 05 عصتة 0 
حديد اما 2 3111112 0 
جسيمات اما له دعاعنامد2 مستصسد و 
أشعة اما 15 02111112 
محلول اما الصلب 10 50114 قتصتستة 6 
متيو م تيتانيوم اما علتسمتسنلى سصنائطة 11" مستسة ك6 
فجوة ه60 
عقيق أجمر أعط 1ه 0 


رقم غراشوف - وهي حاصل قسمة قوة 1ءطمتنالا أمطوحهة 0 
الجاذبية على القوة اللزجة 

غاز 05 
أنابيب الإرسال - الإستقبال وأطنا (1) 11160 - قه© 
المملوءة بالغاز 

بوليميرات مولدة للغازات 
اوساط تفاعل غازية الطور 216012 2ه1اعهدع8 عققطط - كه 
غاز - إلى - سائل 

تحليل الغاز 

طلاءات مانعة لتسرّب الغازات 


5 215 1عمء 0 - 0035 


11010 - 16 - 3ه 
5 005 


035 8311161 5 


حواجز للغازات 8 6005 
كربنة غازية اط 01 035 
كروموتوغراف غازي ةع 216 مه طن 5ه 
معادلة مميزة للغاز 0 6025 
ليزرات غازيّة 5 6005 
قانون الغاز /337] 6035 
نفاذيّة الغازات لااتلتطدعصمءط مه 
مبحسات للغازات 15 035 


اعتبارت عامة 25 066101 
مخطط عام نومع 1013 لوتعمء 0 
ديناميكة عامة وعتستمطزجآ لومعمع 0 
نماذج المواد العامة وعم150” امتعنه81 المنتعمء 0 
أن قام عامة ولع تبلط للتعمء 0 
خواص عامة وعتارع ممع لواعمء 0 
غرض/ هدف عام م05 لاط لهتعمع © 
مرخللات 1127 لدعتتقطععصه ناععا8 عومصعختاط لوتعمع 0 


كهروميكانيكيّة للتطبيقات العامة 


معبر أجهز ة 5 1111211121101أق0] عدومغناط للتعصء © 
معبر التربيط التبادل كناظ ععه11عاه1 عومصختلاط لوتعمع 0 
معالج ميكروي ذو 1101065501 عدومغناط ناعم 0 


نواقل بلازميدية ذات ‏ 55م1عع؟ عتصرمداط عوممعناط لمتعمءن 


هدف عام 

نسبية عامة لإااكتاماع] لمنعمء 6 
مثلث حالة عامة عاعصمك! لمتعمعء 0 
نظام إنتاج العربات متعاولز5 أعنلمعط عاعتطء؟؟ لومعمع 0 
العامة 


تغطية التعميم 001 لاملتدختلة جعمع 0 
معيار التعميم 
قانون بيتي المعمّم 


رقاقة ثلاثية المناحى عامة 122طتهآ عزمزمعامط0 زللهمعمء 0 


ا ا 4 
27[ 5تتأااعظ 0م2112 تعمعء 0 


لم5 211260 ممع 


صفيحة عامّة ذات حور 216 0نطتهآ عتمم خامطا02 («المتعمعء © 
متعامد طولي 

-أه[ط ع1طها5 أمعله "اناو زثنزه0آ - مردعاك 01 ملام ز1عمء 0 
إنتاج قخضات مستقرة مساوية لتلك المثبتة 


1011 


زمن التوليد ةط مم تتمععمع 0 
مولد 01 1ع 6 
شامل متعم 60 
.مورثاتي: متعلق بالمورثات والأصل المشعك عتاعمع © 


شذوذ وراثى اعطاق عتاعم 6 


خوارزميّة ورائيّة/ جينيّة تدمع [ى عتاعمعء 0ن 


هندسة وراثية ملاعم 0 


0130 


0211551211 


شكل غاوسي 


عداد غاوس عا 115510 0 
علاقة الناتج المحلي الإجمالي ميتطقصهتلماع؟ تزإعمتعصظ/ 012 
بالطاقة 


آليّات الترس والنابيض 5صقتصفطءء]2 عصتم5 لصخ عمعن 
ضبط حساسية تغير الترس 


مبطئ مسننات السرعة 


01 نوع 


اعم لالع نوع 


سلسلة مسئنات/ معشقة نه نوع 
جنيح موازنة مكيف طهة1' لعنتوء © 
تروس 5و0 
ضبّ - نوع من الحيوانات الزاحفة - أبي بريص 2 هءاءه© 
هلام ع6 
كروماتوغرافيا الهلام 21082228 مغك 1ع 


كروماتوغرافيا تعتمد '110212608121ن) 2ه1أدعصمءط 061 


على نفاذية الهلام 


هلمنة صنامعتسناماء 6 
حلم - جلتنة هلخو 0 
ع سكت الهلام عستاموعاء © 
جيلان سقلاء © 
عامل تهلّم أمععخ عصتلاء 


فيروسات كوليمو - جيمنى 7155 تصتصع © 


حجر كر يم ع ماقم 0 
مورثة - جينة عع 60 
استنساخ الجينات عصتصهمك عمعن 
خلط العناقيد الجينية عصنا كاك وتعاد نك عمعن 
سيرورة التعبير عن المورثة/ لبناء عله 60 
البروتينات 

مدفع جيني طنات عمع 0 
إسكات الحينات عساعمع 51 عمعن 
علاج جيني لامإفتعط]' ممع 
جنس : مرتبة في التصنيف الحيوي تقع تحت العائلة 578عمء© 
وفوق النوع 


0ك - لماعدصء 0 


طيران خاص غير تجاري/ عسكري 
مواد بلاستيكيّة عامة 5 ووممعغتاط - اناعد © 
عداد خدمة عامة 
مركب 


ماع21 ناه مططهن) عع كزع - اوتعمع 0 


عمكاء810 لمنعمعءع 0 


الاتصالات المتزامنة أرضياً - الجيوتزامنية 


سواتل 11212215316 10115 مط عط نزو مع 


جيوسينيكرونس إنمارسات 


مدار جيوتزامني 


011 10115 مط عط نزو مع 


سواتل متزامنة مع دوران أرض 1 10115 مطعط نزو مع 6 
اصطناعي للهندسة المدنية تخليقى/ تأليفئن 2 عناعطام رومع © 


هندسة تقنية مدنية 


طاقة حرارية أرضية/ جيوحرارية 


مضخة حرارية أرضية / 


جيوحرارية 

قدرة جيوحرارية 
جرمانيوم 

خط البذرة 

بروتين مفلوّر أخضر 
شبكات شبحية 
إنعكاسات شبحية 
ضلالاً 


مقاومة عا - مغنطيسية عملاقة 
مقاوم مغنطيسي عملاق 


جيارديا لامبييليا 


التهابات مسببة بالجيارديا 


درجة حرارة تحوّل 
الزجاج 

طاقة جيبس الحرّة 
قاعدة الأطوار ليبس 


غيغا - ألف مليون 


1ع اع م8 - ادعتمططاععا مع 


/اع8261 1ش معط مع 


قصداط أمعط لمسمتعطامع 0 


م01 1ش تطتعطا امع 0 
)2 

عصتلصي 0 

م02 

واعل8 أومط 0 
عع 6 6ومط 0 


0162018 


ادع علأعمع 112 مها 


17أق1وع526]01 112 12121 


0121013 121 


)22 15 


1ه مططاء 1 11212516101 - 01355 


615 

لاع تعط8 عع11 واط1) 
علندا عققطط 165 
عزو ط 601 

م0 

اأطوع1 60 

طم أعدع ]1 011 
لماكو تق 

عآء هآ لقطصة 
مم8 - عالطامهة11 0 
ع عتاععث لماعةا 0 
و06 

عتمتونعن) - 1355 


010م8 - 01355 


مصفوفة الهندسة الوراثية لمث عطتءعماع مط عتأعمء 0 


واسمات وراثية 115 عناعمع 0 
تحو ير جيني حدم نم1001 عنتاعمع 0 
تعديل ‏ 81021210515 ع تلأكلكاظ 01 2م لدع 81001 علاأعمع 0ن 
وراثي للحفازت حيوية موجودة 

تحوير جيني للطعام 43 01 هندع 1ل510 عتاعمع 0 
كائنات مجهرية 5125تطدع 21112007 60نل510 '(المعتاعمء © 
معدلة ورائياً 


كائنات حية معدلة قحطة 1 طدع 1 210015604 7المعتاعمءع 0 


وراثيا 

جينوم ممع 0 
تقنيات الحينوم قعنال تططاءء 1 عتسام مع 0 
دراسات الجينوم 6 
نمط وراثي عم امع 60 
جينتومايسين تا لتم اسع 60 
جنس ع0 
تابع أر ضي مستقر عاللاعاة5 512110021 - مع 
مركز الأرض ع اماع 00 
أكسدة كيميائية أرضية - أمع تمتاعطاء مع 0 
كيمياء الأرض 5137 1متعدك مع 
قباب جيوديسية 05 عزوعل مع 0 
رغوة إنشائية / للهندسة المدنية 60601 
تكوين جيولوجي هخم 1ه عنعه1مء 0 
عزل جيولوجي 10 علنع10مء 0 


مصيدة جيولوجية/ فخ جيولوجى مرة1]” عنعه1امء © 


مسح جيولوجى /إء5115 لوعاع10م0ع 0 
جيولوجيا لاع10مع 6 
تصميم / إنشاء هندسى 12 00121116 


تخفيف هندسى للدقة ‏ 2مأواءعع2 01 ممنان1(آ عتتاأعصرمع 0 
صيغ هندسية /) حجميّة 5ه عتتأعصمع 6 


علم الهندسة لاتأع ممع 6 


اختبار جيوفيزيائي ع طتاوء 1" لدع 1و تطام مع 
جغرافيا سياسية 01115 ممع60 
ارتفاع الجهد الأر ضي مالك لمتأمعامممع © 
متزامن مع الأرض 22-7205 )2 
ساتل ماع52 112121101 متتططده) 20115 مط عط زومع 6 


1022 عمزم1ك 01106 
وكاناالق 


طائرة شراعية دون محرك 


طيران شراعي خطعنا"] عمتةتلك 
تحليل شامل 15 ا1ذط10 © 
حيز تنسيق شامل 520 105أهط1ل0001) لوطه1 © 
مصادر مائية عالمية 20ل( لدطه1 © 
سوق علمي أعع11211 1دمطه1 0 
نظام الملاحة 13018211011 علطم زوه 1[وطه1 © 
لتحديد الموقع 

نظام تعيين الموقع الجغرافي ع5 ع متصطه ]زوه 1021© 
العالمى 


مستقبلاات نظام 75 51/5161 205110111115 010631 


تحديد الموقع الجغرافي العالمي 


أشعة كلية 110 اوطه1 © 
تطوير البريجيات المورّعة 26ءصامهاء ه12 عتهاحاه5 لدطه1ن© 
المراكز 


مشروع الاستديو العالمي أعءزمع 511010 1وطه1 © 
نظام عالمي للهواتف النقالة 
ساتل الهاتف العالمي 

ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضيّة 
دليل الاحتباس الحراري 


ع11طه 1ه10 بتعاوزك 21طه1) 
عا ااءأد5 عدمطامعاء1 1دطه1 © 
عمتصضهة”1؟ 1دطاه1 © 


1قناصعه2 عمتتصعه 11 1دطاه1 


عولة 0020 
معدَّل ترشيح الكبيبة عنه] امتله لاط تدانتتعصه1 © 
كبيبة لمعه 60 
مسرّد كلمات 601055317 
غلوكاناز 685 6 
حمض الغلوكونيك لعى عتدمعن1ت 
غلوكوز: 0-5 العنب 65 
تفكك الغلوكوز 10 و5مع 11 6 
مَغْرّيات 6 
خشب طبقات مُصمّغْ مستمان1 6 
صمغونات/ غليّونات: حوامل القوى النوويّة 0105 


الشديدة والمسؤولة عن اتحاد الكواركات مع بعضها البعض 


لتكوين الباريونات 

تخمة -إغراق السوق بالسلع 611 
حمض الغلوتاميك لأعى عتسسمان 1ت 
غلوتين يه ع1 1م011 


0032 


مواد بلاستيكيّة مقوّاة بالزجاج وعتاقة! لعع ]م أصلعظ - وقه1 © 


درجة حرارة التحوّل 1م أهلء مصماء 1 2متاأقصم]' - وقة1 © 
الزجاجي 

مواد سيراميكيّة زجاجيّة وعتمتةرع0 1355© 
ألياف زجاجية وءع 1 0155© 
مشكلات زجاجية ولع مره" 1355© 
فرن صهر الزجاج مااع 01255 


كريّات جهريّة/ صغيرة جداً من الزجاج165عام2/1005 و6095 


ليف بصري زجاجي تعط1ط لوعتام0 ؤ55ه1 © 


زجاج سلبي 01359 
أداء الزجاج ممرم]عء5 155 
أداء الزجاج بالتصنيع تناع لنتطة]8 مآ مرمطاضعط و55ه1 © 
نقطة الزجاج خصزه 1355 


مواد بلاستيكيّة مقوّاة بالزجاج وعتامقاط لعع ]مصاع وقه1 © 
تقوية الزجاج حراريا عطالء مرصطة 1 1355 © 
درجات الانتقال الزجاجى 184101565ء7 10 ده 1أاقصة]1' 1255© 
للمز ائج 

ع خصنه 01255 01 21165 مأ مصاع 1" 0021 1اأقصة1' 01355 
درجات حرارة الانتقال/ التحوّل الزجاجى - أو نقطة 
لجاع يني وا من ايليا 
حالة زجاجيّة لابلورية 


01355 110 


511 9690 طخاااا 1255 

521 قنامع 11 1559 
زَرَق/ الماء الأزرق 600 
ميناء / ميناءات على زجاج 
مكان الز جاج في نافذة 


25 / 01326 
عع1 01326 


أغصزه2 01326 


مصقول 60224 
تزجيج 6 
“نزول نحو الهبوط - مسار مائل بزاوية 30 6 
طريق انحداري طنوط ع110اه 


أنشوطة إقتران زاوية ه00.آ عستامده0© مه1ك5 01106 
الانحدار/ الزاوية ما بين المدرج من جهة والخط من آخر 
المدرج و الطائرة من جهة أخرى) 


م00آ عصتامناه0) عمم1ك5 01106 


متحوعظ عمم1ك 01106 


عروة ازدواج الانحدار 


الشراعى 


معادللات حاكمة 75 61111115 017 0 


قانون أعةث 2دم]ع8] لإأتتناءء5 12101221102 الاعستطء :01 6 
إصلاح أمن المعلومات الحكومية 

وكاللاات حكومية تاعتوءدع1 لصى وعتعدمععى لماماعستىن ه00 
ومراكز بحوث 

عينة إنتزاعية - عينة عشوائية عامصدد 016 
خط التدرج: خط مقسم إلى وحدات لبيان عصنآ عله1© 
مستوى سائل في وعاء على سبيل المثال 

معامل متدرج 

ألياف الدليل الدرجي 
ليف بصري متدرج معامل 2ءط11 لهعنام0 «علسآ 4ع100 60 
سلك الليف عغ1طه0 عنام0 ععطاط عتاقواط ععلمآ1 4ع01:20 
البصري البلاستيكي المتدرج المعامل 
مقطع الدليل الدرجي 


عزع م1 0ع0120 
واعط21 عرعلم1 01200 


علامءط2 بأاعلم1 01200 
طع 6011 

تدرج خصع 01201 

مطيافية حقل التدرّج لرامان 

فرن تدرّج حراري 

شكل مستدق تدريجي 


تدرجية ل 6 


ممم 1م21 - خدع01201 
عع قطقناط خدع01ل012 


ع 132 01201121 


سحاحة مدرجة أداة تستخدم فى المعايرة عأاءمزط عله 60120 


الذي استُخدم في المعايرة 


8 


طعْم ه601 
بوليميرات مشتركة مطعمة 
بلمرة بالتطعيم 
بلمرة باللعلحي عل 
الألياف 

03 تطعيم ه01 
مادة مكافئة للجلد الحيّ تم تصنيعها وتطويرها صكاقاكة:© 
خلال العقد الاول من القرن الواحد والعشرين 


0101 115 
01216 6 


5 0260 12211011اعططز[ه0 01016 


حدود الحبيبة مل طناه8 ستهن 
تشكل / تكوين الحبيبة 0م01" نه 
نمو حبيبي 01017 طلة1 0 
تنعيم/ تصغير الحبيبات أتاعسمعصتاع8] متهن 
حجم الحبيبة 512 له 
حبيبة/ حبيبات قطنة 01 ته © 


غليسرول القع لق 
غلايسين عصاع 1 © 
غلايكوجين عع م16 © 
دهون سكرية نم ه601 
تحلل الغلوكوز 016215 
ببتيدات غليكوزيدية دعل نامعم ه6011 
رابطة غلايكوزيدية عممعلصنا عنل1اومء:1 © 


مضافاً عليها مجموعة غلايكوزيل 
مسار اصطناع جانبي للغيوكسيللات 


)112 
6011001321 55 


غوانوزين أحادي الفوسفات 01/1 
صخر صوَاني - نايس وسزعم 6 
مقاييس السؤال المستهدف وعتتناءع 1 «منتاأوعن0 6021 
أهداف/ أسئلة/ قياسات ع ء ]/ /5 0 0015/01 
شاشة النظر من أعلى 515 16 عنز8 6003 
غوتيت عاتطاءه 0 
ذهب 60014 


زجاج اورين الذهبئىّ - زجاج ذو 595 عماعتناث 0101© 


زخرفات متقرّحة شافة مذهبة 


سبيكة ذهبيّة وهاجة لإمللث 4عامداط 66010 
جسيمات نانوية من الذهب داع ةم هطو 60104 
ربط السلك الذهبي مه :11711 6010© 
طحالب بنية مذهبة عدعلاخى مم8 معل1ه © 
مساو لثقله ذهباً لإطلاءه :0105 6 
جهاز غو لحي 115 60183 
ضلع ه66 
خصية - غدة تناسلية - منسل 6 
غونادوتروبين 60602200101 
زجاج مصهور اع 600 


تشارلز وديير: عالم أميركي (1800 - وعاممطك© - جوع:و0060 © 
0) اخترع عملية القلكنة 

وصلة منحنية / عنق الاوزة أنبوب منحني له علعع7ء6005 60 
معل8 

نسبة الغاز إلى النفط مو 
اسم ماركة لنسيج مضاد للماء ونفوذ للهواء 


00113113 5 


عع'1” - 0601 


سيرورة غورهام 
تقوير - الحفر بالمظفار 
ختريظ اكه 


0005 


00017111115 5 


مخططات مميزة 


خطاف 
كائنات آمنة بشكل عام 
قبض وتحرير الحمولات 


5اططة601 

1م601 

5ك01 

5 عف5نع11 لمخى روه1 0 


غطاء شبكى: غطاء من الحديد الصب ذو 0962© 160ة1© 
فتحات يوضع على فوهات فتحات المجاري 


مقياس العينية علناعتاة1 0 
شبكة غ601 
مشبكة المشابك نم01 عطتلة1 0 
تربية حصباء 611 أعكه601 
مثقالي : له علاقة بمقياس الأوزان عتتاعساكهة1 6 
يجذب ه0111 
قوة الحاذبية ع1010 تامتلة 01051 
تسارع تثاقلٍ ع عع 01251121021 
تفاعل تجاذبي/ تثاقلٍ 0105121101121 
جرافيتون 01211 
جادبيّة 01011 
جاذبية نيوتن ]1 - 01211 


مشخن حزام الجحاذبيّة 
انسياب جاذبي في الأنابيب 
مصرف جريان بالتثاقل 
مراقبة الحاذبية 

جاذبية نيوتونية 

مثبتات الحاذبية 

مدن بالخاذية 

حديد صب رمادي 
رمز رمادي 

نظام القياس الرمادي 
تحليل الشحوم 

دوائر عظيمة 


أبجدية يونانية 


تعمعءاعتط1' أاعظ 01ه1 0 
وعطاط 10 110 012011 
أع1 0 110 01211 
1 0107/11 
1 2 8 0107/1 
ولع ع5 0120011 
8طتمعءعاعتط 1 01115 
02 0256 0121 

ع000) 0103 

متعاوزة علوء5 0103 
15+ ع5و01 

وعاع 011 أوع1 0 


أعطة طملاك عاعع1 0 


رموز يونانية 1261025ع7ناطه*28 تتعط]' لصخ ذاهطاسصرزد عاءعع1 © 


وكيفية لفظها 

أخضر - صالح بيئيا 
تشكيل الجسم الأخضر 
طحالب خضراء 


عمارة خضراء : 


دراسة كيفيّة زيادة 


ماع01 
عقتصنه 2 - 8003 - عع 01 
عدعاطى داعء1 0 


1نامع لطع قط عع 1 
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جر ام )0 
موجبة الغرام زوه ه01 
غراميسيدين ه601 
نظرية موحّدة كبرى لاامعط1' لعقكنمتآ لمسصهمن 
منّح 60115 
كربون حبيبي وتشظ: 1 لعا تتتاعى تد[ناتطهة1 0 


حبيبات من فحم نبات المنشأ معالج كيميائياً لتحسين 
سطح نوعي يكافئ 500 متر مربع 
شبكة أغشية السائل ‏ تصنلناءناع]1 عتسحدامملصظ متفاناسةق 


الخلوي الخشنة 

مرشح وسط جيبي عالت دتلع81 عتدلاناصه هن 
حبيبات 60111 
خلايا محببة وعالاء01110لة 1 
إشاعات عطالاع م010 
رسم بيانٍ طمة1 © 
غرفتة 2 )2 
غرافين - تفاعل انجذابي ع مع طامة1 6 
غرافين عمعطصة1 6 
مُهايئ الرسوم البيانية عام ةلك عنطمة1 0 


بطاقات غرافيكية رسوم بيانية 5 عنطامة1 0 


شاشة عرض الرسوم البيانية /12م1015 عنطصة1 © 
تداول غرافيكي للرسوم 
واجهة رسومية 
تمثيل بياني لقوة 
واجهة المستخدم الرسومية 
بيانيات 


23 0111 
1ع نحاصة 601 

وعدك ادعتنامة1 0 

ععده80 خ 01 متامامعوءزمع] ادعتنامة1 0 
ععة1اعام] عونا امعتامة01 
وعلاصة 601 

غرافيت عالطمصة1 60 
مواد مركبة ذات رابط 
معدني من الالمنيوم والغرافيت 


5 21111111111111 - عاتحاصة1 0 


إيببوكسي غرافيت 0م28 - عالامة1 0 
لنيز م غرافيت الى عاخطمة1 © 
ألياف الغرافيت وتعطاط عانطاصة1 6 
ألياف غرافيت - أشكال قصعه2 - وتعطاط عتنطامهة1 0 
طلائع الغرافيت 5 ناء 16 عاتطاصة1 0 


0101000 


تشكل الغرافيت في الحديد / الفولاذ 


تجميع قرص الشحذ - دولاب #(اطتووقى اععط'1آ عسصنلمت هن 


المطحنة 
أذرع قابضة - قوابض 


غرف رمل خشز 


مجيب ترانسبوندر أرضي 
الموقع 
رادارات أرضية 


مصفوفة الحالة 


2) 
01150111 
011 

ع1 0111 
010 


0114 


0101110 - 83560 11256001 


15 7ننتلث 3560طاط 83560 0101110 


بج /اترانسيوتدو أرضى الموقع م020 مزقطة11' 8350 10110 


وصلة أرضية / تأريض 
التفاف الأرضي 

عراي ارصن سيط 
سطوح توصيل أرضي 
ضغط جوي في المطار 
تصحيح الضغط الأرضي 
تدحرج أرضي 

حالة البدء 


ع 


محطات أرضية 
محطات التتبّع الأرضيّة 
نطاق الماء الجوفى 

خط التعويق المؤرض 
أحزمة المعاصم المؤرضة 
تأريض 

مياه جوفية 


لياه الجدوفية 


0101111042 
م100 101120 

هم عصقاط 101150 
وعم 101120 

ات 01011110 
11١‏ ع 1ناووع21 01011110 
1ا0آ 0101120 

ع5 0101120 

010111104 5 

05 5 1لعاع 112 0101110 
عاطهة1' تعنة/11 0101120 

عصاآ تإداء0آ 010112060 
5 1171156 010112060 
6010101 

1م6010 
601017 
اه ناعع 15101[ 10112012161 
لاع 11101010 01011101211 
11 01011101211 
012117 010111012161 
عع 01011110112161 
:0101101216 


5601 [اتناواطانآ 010111012161 


0135 


فعالية الأبنية واستهلاكها للطاقة ولمياه والمواد وإنقاص 
تأثيرها السبّئ على صحة الإنسان وعلى البيئة 


جسم طرٍ يي 80037 ماع01 
كيمياء خضراء: كيمياء المركبات الصالحة '(1اأقتصسطعط© جاعع1 0 
كثافة خضراء 10517 جاعع1 0 


1 ناعع1 0 


تصميم أخضر: تصميم صالح بيئيًا 
هندسة خضراء صالحة 3 عمتاعع ماع مق جوع 1 
دفيئة عكناه]] عع 01 
مفعول الدفيئة/ البيت الزجاجي 
تشغيل أخضر/ صالح بيئاً 


مغانط خضراء/ صالحة بيئياً 


امع ]81 عدناهلط عع 0 
عمنتصستطاعة 8 عع 01 
عع 12 ماعع1 0 
تصنيع الزجاج الأخضر 8لتنااعة كناطتة ]1 جاعع 1 0 
سماد أخضر 
حركة خضراء / صالحة بيئيا 


1 راعع 01 


أحاعصطء 1101 جرعع 01 


فولاذ أخضر أععاك معع1 0 
مقاومة فى الحالة الغضة / الطرية طاعمع ناك معء 01 
غريب/ أكثر غرابة 40 


أثر الدفيئة - ظاهرة الاحتباس الحراري 87106 عكنامطمءء 
- ظاهرة الدفيئة 

غازات الذفيئة -غازات البيت 
البلاستيكي للزراعات 


5 156ا م0 ططاعع01) 


هوائي غريغوريان ل تمتامع 601 
مياه قذرة رماديّة عه 17 016 
شبكة متسامتة 6 
أدوات الشبكية وأحعع خى 601101 


قرص عاكس منقوش ع0151آ عستاعع1اع15 0110 
خدمات الشبكية 

هيكلية خدمات الشبكية 
حديد مشبك: هيكل من قضبان معدنية متوازية 
يستخدم لأغراض متنوعة من بينها استخدامه كغربال في 


ع5 0110 
ناعم لطع لخ وعع تلع 5 01101 


6011110 


محطات المعالحة 

بلمرة بمناقلة وأوعطاهاء11 ل ممع 011 
غرينيارد 

مطحنة - رحى طاحنة تستخدم لتجزئة المواد إلى 12067 © 
كسارات محددة الأبعاد 

جلخ - طحن 0 


تدويم 

ديناميك الأجسام الْمُدَوّمة 
تحيد الاتجاهات بالجيرو 
نسبة مغنطسيّة دورانيّة 
جايروسكوب 

حاضن ال حير وسكوب 
انبثاق جيروسكوبي 

رد فعل عزم الدوران 
الجير وسكوبي 

طواف جيروسكوبي 


مسح 11 بوق نوع 
0 


منشار المعادن 


قرضان غل شبكة الإنترنت 


نابض شعري 


60110213 

011 

011001 

55 - 0110 
115 0110 
210] علأعدعة ه011 
0110560 

111121 عمزم 011056 


011056021 


عنا1'01' 102أعدع]1 ع1مم 011050 


خعل مه ع1اممء01105 


201 عصماط - 11 
201 عصماط ]1 
111 

ك5 عاعمآ] 
ماع11 


م5 - تتمكآط1 


عمر نصفير - عمر النصف - منتصف العمر 1116 - 11314 
أنصاف تفاعلات: إمّا الجزء المؤكسد أو 5دمتاعمع< - 4لة11 


الجزء المرجع 

مصدر طاقة/ منبع قدرة 
للنصف موجة 

مقوم نصف الموجة 
جاع نصني 

بوابة الَْمَاع النصفي 
منطق جماع نصفي 
رمز الجمّاع النصفي 


متاك عه ع130ا - الداط 


تعلتاءع3] عحه11 - 1111 
عم لم1 

عند 17ع40خى لم1 

عاع مآ ع0 كلد 
[ططتتزك على لمآ 


جدول الحقيقة للجماع النصفى 1216 لانت جعل4خ4 11216 


نصفية القنطرة 

منظم النصف قنطرة 
نصف مزدوج 

نحاس أصفر مطاوع 
تردد نصف الاستطاعة 
نقاط نصف القدرة 


8210 كلدطآ 

101 لنماعع8] عع8210 ك1لدطآ 
عتعامناد[ا كلدط 

55 ه11 لم11 
11عناوع11 ناموط 1لد1ط1 


5ه 20111 11311 


تبلمر عبر الانتقال تاعآقصة11 - 01011 
الزمريٌ 

رقم الزمرة للعناصر 15 مع 81 ه10 عط تناك ج101 © 
سرعة ا جمع تاماه 1011© 
بيانات مجمعة 2 01011061 
تجميع المواد 5 01 ع طاصن 610 
زمر 0105 


زُمَّر/ مجموعات جدول دوريٌ عاطه1 عتلممء5 و5مناه1 © 


حقن طلاء : مادة عازلة مالئة لمنع التسرب 610101 
حقن بالاسمنت 6010 
نمو 601017 
غرفة النمو تغط قطان 10111 © 
وسط النمو مطحاتلع11 1011© 
تسيل الغانا 011و 
غوانوزين 01 
نطاق حماية 84 10م © 
شجيرات الغوايولة وطناخطاك ع1 لاقن © 
شاش - نسيج معدني 60002 
دار الضيافة 11051 أوعنا © 


نتوء توجيه للإرشاد إلى كيفية تركيب ووصل قطعة 6010 
مع أخرى ضمن آلة 

جلبة دليلية / جلبة ارشاد ك8 علتن © 
قضيب توجيه 4 عل10ن © 


بكرات التوجيه 


5 ع110ا 0 
مخ 0111001 


دليل: خط توجيه للإرشاد إلى كيفية تركيب عصناع 110 © 
ووصل قطعة مع أخرى ضمن آلة 
دليل لل 01 


بندقية كمرة 1ه الللرق 
0 - ديودات 3111212) صمامات ثنائية 1210065 صصدك 
تأثير غان أعع]81 ممصي 
جنيح مستوي صغير يسقط من الحافة الخلفية وصهة11 لاعصننا© 
للجناح بزاوية 90 درجة 

ميزاب - قناة ضيقة على جانب الطريق لتصريف ‏ 682اانا© 
المياه 

ميزاب حوضي على حوامل و 05 طاعناه11' نمع 


حبل تثبيت وتدي م10 إلا 


حلقة الصمام اليدوية : عجلة دائرية معدنية إععط/الا 1120 
لفتح وإغلاق الصمام يدويا في حال انقطاع التيار الكهربائي 
او حدوث عطل 
دليل 

كمبيوترات يدوية 
ماسح ضوئي قلمي محمول باليد “#عصصدءك صوط 1اعطلمة1]1 


كمبيوترات شخصيّة 


عآه 1122010 
5امحط 0 لاعطل مدا 


05 لقطهوونء 10اعطلصداط 


محمولة يدويا 

فيتك مفصي للمقبض عمتمدء8 علل مدآ 
تعامل 11 
متكأ: درابزين مركب على أعيدة او مثبت على 113201811 
جدار للتمسك به والتثبت عند المسير 

سماعة أء205ة11 
تعارف/ تصافح أي تبادل تأكيد الاتصال عملم طقل مه1]1 


.طائرة شراعية بدون محرك تحمل إنسان متدلي 011062 عصما1 


نقطة الاحتراق فى الحظيرة 
محطة الاسعافات الاولية فى 


أخصاه2 عاط لدع صقآط 


اث 11156 تدع مدط1 


الحظيرة 

معيار هانش تفاع مم2 اعمصمكط 
مرض هنسن 5635 11225612 
نوى اولية أحادية الصيغة الصبغية أعاعباصعءط 10م1صه1]1 
ناشبة مع ا ص11 
تصفيح صلب للسيليكا وعتلنك 024 - 11210 


مادة ممغنطة 212161121 (121عضصمعءط +01) عتأعصعهة/1 - 11310 
بشكل قاس (او دائم) - مادة ذات مغنطيسية قاسية (دائمة) 
لوحة شديدة التفرغ 

دارات الأسلاك الصلبة 

مُغطى بطبقة أكسدة مصعدية قاسيّة 


اعمة2 متتاباعة7؟ - 11310 
لداع 1 عا - نم11 
01 113101 


نسخ ورقية وعام 060 11210 
عملة صعبة لإعمع نكت 11210 
توضعات قاسيّة 165 11214 
قرص صلب ع151آ 11210 
سواقه الإسطوانة 221065[ علوز([ 214آ11/ء210آ عاقزدا 11210 


الصلبة/ سواقات القرص الصلب 
ذاكرة سواقة - قرص صلب 
لحام سبيكة على حامل معدني 


0137 لطع ]1 دآ لمداط 
عماعوط لعمدط 


فرّيتات قاسيّة ومع 11310 


1137 


نصف تفاعل مه 1اعوع] كلد11 
قطب ثنائي نصفي الموجة 
عناصر نصف موجية 
المفتوح 

دارة تقويم الموجة النصفية 
أجزاء نصف موجية 

دراة تقويم ألناء 1ن تعلتاعع] عمقاط ععقط]' ع1 لم1 
لنصف الموجة ثلاثية المراحل 
مُشع بطول نصف موجة 


65 م1173 11211 
5 مع عتنه11 11211 
عاهمادآ معم0 عحه1ا لم11 


خلناء 11 1ع ناعع3] 11006 1111 


عع 11306 11211 


2010 لطاع معاءحة11 1111 


هاليد 111 
عملية هول هيرولت في تصنيع الالمنيوم التكدكة ‏ اللناة! 
تأثير هول أع 811 الم11 
عسات تأثير هول 5 21160 11211 
مفاتيح تأثير هول وعطءع 51 غع8116 1لم1] 
محول طاقة تأثير هول 1250 أعع811 1له11 
فولتية هول ع 70128 11211 
أحماض الخل 5ك عتاءععده1121 
بكتيريا ملحاء 111 
كربون هالوجيني 11110010 
هالوجين/ هالوجينات قحاعع 11310 عع 11210 
هلجنة 5 111313ؤظ 
هالون دملة1]1 
معادلات البين نسي 715 1531 - تاملة11 


الذكي 15620 ] غترى أتعادهك أموعنتلاعاه1 لمعاكلة11 
الذهني 2115620 جهد 81101 لمخدع]8 لمعاوله11 
110 صعوبة برنامج (ا[ناءالنط سهمومءط 4معادلة11 
رايبوزومات رأس المطرقة وعطه 02 11 مع نتم سه 11 


معامل هاملتون - نسبة الى هاملتون 


1100 


معادللات هاميلتون 5 1005 نسطة 11 
مبدأ التباين لهاميلتون عأمتعصةء2 دمتامضة؟؟ وندمالتسما]1 
موقوف - معاق 11 


ثقب حفر بمثقاب يدوي عامطعهظ8 لعتععنسخ - لصمكط 


بئر محفور يدوياً أاء17؟ عند[ - لصداط 
تثقيب يدوي عع ناث ل مدآ 
عملية توضع الطبقات ويا تالاه[ 4م11 
مضخة يدوية موصصسط لصمك] 


مخاطر 11105ؤظ 
معادلة هازن ويليامز 

ليزرات الهليوم - النيون الغازية 
علو: الضغط المتولد عن وجود 
معين 

منحنيات تصريف الضاغط 


0 11111 مععدط 


5 005 عآ8 م11 


جسم مائي على ارتفاع 11620 


05) 101502186 - 40و11 


شريط إلى رأس عمة1' - 10 - مم11 
شاشة الرأس المنخفض 15 10015 11620 
طرف رئيس نبائي لظ 0م116 
معادلة رئيسية 5 0م116 


صندوق حركة الرأس ه80 65ه11 11620 


موضع الرأس تتعطه]زوه2 11630 
أنظمة تتبع الر أس 5 11218 11600 
عرض الرأس 15 ملآ 230ع]1 / لإقامواجآ متنا لمع11 
المرفوع / شاشات الرأس المرتفع 

جدار امامى - حائط احتجاز لله 0م116 
اعمال منشأت المنبع 0115 116204 
مقدّمة - الرأس ع1 


زاوية محور المركبة مع الشمال الجغرافي 
طيار آلي للتحكم بالاتجاه 
أنشوطة التحكم بالاتجاه 
مراقبة أفقية 

سمّاعة الهاتف / سماعات الأذن 

نقطة رأسية: النقطة الأبعد من بين نقطتّين 
طرة - نقشة أو كتابة 
مؤسسة الصحة والأمان 
نظم المعلومات الصحية 


عاعصذ عمتلوءعآ] 
1101 مغندخ 00101 عمستلوعط 
ه00آ 1[مخخطه0) عستلوعط] 
1ط عمتلوء ]1 
عدمطملوء 11 
أساهملمء 11 
دلنة1' 01 05دع181 
عالأناعع8 5217 لصخ طاألدء 1 


12101121101 اخلدع 11 


منزل صحيّ عمردهكط بطخلدء11 
جلطة - نوبة قلبية عاعمااخى د11 
منظّم ضربات القلب أعكاةعسععةط انوع 11 
خشب القلب: الخشب القاسي في قلب 11 
الشجرة 

حرارة أوع11 


عامل اضطراب 
الخرارة التوعية 
قضيب موصل للتبديد 
الحراري 


2101 1 011101 كطهن) ((إاأعومة0) - أوع1ط1 


21 دنا 21125م01551[ - أوع11 


0138 


زجاج قاس 55 11210 
سياسات الطريق الصعب وععناه2 طتدط 11210 
زجاج قاس الصورة مأمطط 11310 
لوحة التفريغ الشديدك [عصو© متتتباعة؟؟ 11310 


لوح خشبي قاس وعالي الكثافة يحتوي عادةً على 11320608314 


وحه أملس 


قابلية التقسية - قابليّة زيادة القساوة لاخلخ ط ممع 110 
مُقَسَّيات عع 11 
تقسية ع1 
تقسية بالتلبيس عصاع 112101 
قساوة 5 1ط 
تحليل العسرة 5ك ؤوع م1120 
اختبار القساوة أوع1 5وع م1122 
تحويل القساوة 00056125102) لاأعصعناد - علتقصعء1/ووعصلعة11 
لمقاومة الشد 

معدات 110721 
تطبيقات 1مك 01خ1ادهن) ع "لاوطعام] عند عط 


التحكم الشديد بماديات الكمبيوتر 
خشب الشجر عريض الأوراق 
خشب الشجر عريض الاوراق الخام عط متناءآ 1121015000 


11 


توافقية م11 


مولدات متناغمة 75 1121110116 
مذبذب توافقى / تناغمى 1 عتطامصسة 11 
توافقيات 


نسيج حريري صقيل/ ساتان لأشرطة التثبيت صنلة5 55عصعة11 


11[110115ظ1 
هوائيات قيثارية 5 م113 
مذذبذبات هارتلي 051 م111 
مشروع هارفرد كلهاري اع ز20 اتقطقله1 1121210 
علامة ماركة تجاريّة لخلائط معدنية مقاومة للصدأ نإه1اء)5ة11 
قنطرة هاي 

حساسية لغبار الطلع - الحمّى القرمزية 


5706 نرد] 


ةا 


مادة كيميائية خطرة امعتسعطن 1122210605 
بيئات خطرة 15 113221001159 
بيئات 02165 0عاعنا0آ لمث 5اأتاعصطتطه1اتخطظ 11322100115 
خطرة و كبلات مقنونة 

فضالات خطرة عاقة1 11322100115 


قوع1> عأوه117 113231060115 


جدول الفضلات الخطرة 


تدفئة و 00201]1001285) انث على - 12]105لامء"؟ - عستادعط1 
تبوتة وتكييف الهواء 

منحني التسخين 2م ناه مره 035621 1*0 علاتلان) عسمتادء11 
لتشكيل البلورة 

بالغة التنشيط / التذمم 
مصمادة 
مطرقة 
تدار بمكبس احادي مدفوع بالهواء الثقيل 
قوي الاحتمال 

كبلات الاحتمال الثقيل 
مكونات و أنظمة 
متيئة الصنع 


تناول المواد والأشياء 


علنالة؟ عستاوءع1] 
6م00 قوع 11 
0107ا[ - لالنوع11 


ةط امغأواط عاعماك لع أمناعة - تلخ تاكوعط] 
لإأناما لإالتوع11 
وعاط 0 لإأناد[ لإكوعلط1 


5 001201111155 لإأناما لإالتوع1ط 


لد 15م ه1121 نامآ بتوعاط 


الثقيلة 

ثقب ثقيل 01 لاتوع1ط1 
معادن ثقيلة دهاع د11 
نفط ثقيل 01 بوكمع11 
مفاعل الماء الثقيل 1ع تعنة11 كد11 
هكتار-10000 متر مربع لماع 11 
وشيع - مُرَصَن - معزز ع1 
هيدروكال: مادة حيوية تحرّض على نمو العظام 20021ل»11 
ار تفاع خطاعاء1]1 
ار تفاع فوق مستو عصقاط عممعععاع3] ىن عتمطكة خطاعاء1] 
مر جعي 

أنشوطة التحكم بالارتفاع ههآ 1[معخده2© أخاعاع1]1 
رادارات محددة للارتفاع 5 عقصمنلساط غخطعء1]1 
لولبي - حلزوني لدعناء 11 
هوائيات حلزونية 5 المع ناء 11 
مصباح ضوئي حلزوني / لولبي ميسقتلطمة1 1[ومتاء11 
مسح لو لبي ققتصصةء5 لوعناء11 
مسرى المسح اللو لبي عاعةتاصدء5 لدعناء1]1 
حلزونية لإخلع 111 
هليوغراف طموتع ه1اء11 
هيليو م سناع 11 
لولب - حلزون خناء11 
زاوية حلزونية عاعمى جناء1]1 
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61 ع1100 - أدع1] 


زجاج مقس حرارياً 55 71601مطة1' - أوع11 


منطقة متأثّرة خرارياً عده2 4عاوءع اله أموء1[1 
توازن حراري مله أوع11 
سعة حرارية لاألعوطةن) أوعط1 


سعة حرارية عند عكناو5ع21 002518121) ألى '(أأعوصهن) أدء11 
ضخط ثايت 


سعة حرارية عند 7011226 002518216 الى لإألعدصه0 غوه11 


قضيب موصل للتبديد الحراري 831 قنا8 عهنلهطزة15ط غمء11 


تجفيف حراري عساو[ غخمع11 
محرك حراري عمتعصظ غدء11 
تبادل حراري عقطقطءع:8 غدء11 
مبادل حراري عق طقطء:8 غلدهء11 
تقانة عنالو1قضطاعهع1' ععمصقباط - خصع نل ه01 /اععممباعدط امعط 


الفرن المتدرّج/ المباِل الحراري 


إنهباك حراري و11 
دخل الانسياب / التسرب الحراري أنامه] 8107 غدع11 
مؤشر الحرارة +120 غوء11 
جزر حرارية 5 أنخدهع11 
مرآة حرارية 11101 د11 
حرارة التبخر 01 ه116 
مقاومة حرارية ععطقأقلوع8] ألوع11 


رغويات مقاومة حراريا 5 1 امأقاوع ]1 أدع11 


متقفية للحرارة 
بروتيتات الصدمة الحرارية 


عسكاءء5 أوع11 
اع عاءمطد أوء11 
مصرف حراري علصاك غخوع11 
مثبّتات/ موازنات/ أدوات استقرار حراريّة 112655فطة]5 د11 


ععا ه51 أوع1]1 


ضربة حرارية 
تحويل/ انتقال الحرارة ل أقطه] غموع11 
معامل تحويل الحرارة أحاعك اع 00) تعأقمه ]1 لدع[ 


نقل/ عبور/ تمرير الحرارة م11 
دورة/ حلقة معالجة حرارية للترسيب 00016 عصتادء1 أدعآ1 


فعالة حرارية/ 111231" 01 عقصتادع] 1 أوع1ط1 


عمليات حرارية 
معالحة حرارية لاع ستلدع 1 و11 
دجاج هث قصعط طتدعط 


هر ميتي 11 
هربس كاه وك 19 
فيروس القوباء كناكزا وعم ه11 
هرتز 2ع 11 
هو اي هيرتز م تامع 11 
مخطط هر تزسبر ونغ راسل 101201232[ اأعذقناخآ عصداءمتمامء11 
البيانٍ 

متباين 4ك 15 
وصلة غير متجانسة علق مععاء11 
متغاير أليل عتاع للدم ع1 
حلقة مغايرة عاء نعم عا 11 
دايمرات متخالفة اع مسنل 1ع 111 
مزج ترددي تك 15 
ترسيب فوقي مختلف/ غير متجانس ]1ع 0 عا 11 
عدم التجانس لاأأعمعع مرعاء 11 
متباين الخنواص كنامععع 0 ماه 11 
بلمرة لامتجانسة 0 5ن معطعع م0 زعا 11 
وصلة غير متجانسة نا زه عا 11 


ترانزستور 1121515605 111201101 812011 متأعصنازم2عاء11 
ثنائي القطب ذو وصلة متغايرة 
ترانزستورات ثنائية 1121251560155 8120131 2متاأعطنازم2عاء11 
القطب ذات الوصلة المتغايرة 
وصلة متغايرة معلوء10 تامتاعصنازه2عاء11 
ترائزستور الأثر آمأفاقطة1' أععء]81 - 10ع11 امتاعصنازمععاءع1 
الحقلي المتباين الوصلاات 
صمامات ثنائية ضوئية 
متخالفة الوصل 


5 1105 نا زه 1عاء 11 


تقاطعات غير منتظمة 0 عا 11 
تغاير النوى 111011 
تعبير مختلف الأصل ونامع2010عاء11 


كراهية الغير / العدوانية تجاه الغير 


مادة الاستحلاب عديدة 535اناحصظ 22106 تاءعة019:5ممنعاء11 


السكريات المتباينة 


عتطا مامه ماع11 


تعاظم القدرة 11 
بنية متغايرة ماعن اوه 1عاء 11 
متغايرة البنية 0516 1عاء 11 
متعدد االبنى 11 


هوائي حلزوني مك عنتاء 11 
شاشات مركبة على خوذة 


مشاهد مركبة على خوذة 


5 110111161 أعساع اط 
وأخطعنة لعاصنده]ة اأعساعاط 


هيلمهولتز 2م11 
ديدان معوية طاصنساع 1 
ديدان معوية: كديدان الحرقص والدودة وعطاصتحصاء 11 
الشريطية 

10 مع 11 


خلايا جذعية مشكلة للدم 


5لاعن) طتعاك عناع0م ممع 1 


تسمم في الدم 20161 م11 
أليحمو - مجموعة هيم عمع 1 
سيللولوز نصفيّ/ شفّيّ 1ع 1ص 11 
غسيل الدم 12101111715ؤظ 
هيموغلوبين - خضاب الدم ستط ماع ممع 11 
تفكك كريات الدم الحمراء 110 
ناعور امم ص11 
مصابين بالناعور وعةتلنطمم ص11 
قانون هنري 217[ 5الإ1مع 11 
ثابت قانون هنري 0 هآ والإتمعآط1 
هيبارين مومع 11 
كيد عتتومع 1 


التهاب الكبد: مرض له أنماط وأعراض 
ومسببات مختلفة وطرق عدوى مختلفة من بينها الغذاء الملوث 
بالبراز او الحقن الملوثة 


ع1 


خلية كبدية عالإءملومه 11 
سمية كبدية 101 0م11 
سباعي الأضلاع 11 
مبيك أعشاب عع 1ط 11 


بوليميرات حاوية مبيدات 15عصةنز[20 ع منصتهة م0 علنعنط:ه11 


مقتاتات بالأعشاب: طيف واسع يبدأ من 
الحشرات إلى الحيوانات الثديية تعيش على الأعشاب فقط 
دعامات هرقل : مواد تقوية وقولبة وععلمع2 وعم لاع م11 
محتوية على راتنج اصطناعيّ 
موصل خنثي 

محكم الغلق 


حدوديّة هيرميت 


01 اطع 11 


001 100116 مرمصمع 1 
لوع5 علأعصسمعاط[ 


0121 فاصم 11 


اعلاععع ]1 معتعاد «اتاعواط - عاط 


رأس عالي هع - عاط 
تصميم رفيع المستوى معنوء12 أعنع1آ - طعتكط 
وثيقة التصميم رفيع 1ع تناه 100 مواوء12 أعرعنآ - املك 
المستوى 

نفايات المستوى العالي وعاقة؟ أعناع.1 - طعك[ 
مرشح إمرار الترددات العالية 5ع" وقوط - اع 111 
اسمنت عالي الأداء اع ططعن) (118) ععتمسرماععط - اعااط 


هوائيات 1115ل تإوتتة - لعققط2 12021 جعنهظ - طعتك1 
رادار المصفوفة الطورية عالى الطاقة 


إسقاء / تبريد سريع 005 عتناووع2ط - علاط 
بواسطة غاز ذي ضغطٍ عال 

أكسيجين عالي النقاوة ممع 0 اعباط - عكر 
كبلات فائقة السرعة وعاطة0) لمعم - م111 
تنقل مدني عالي السرعة ‏ 500156صه1 1ك 4عءم5 - طعنا1 


خدمة الانترنت السريع 


5ل 1ع لععم5 - طعتاط 


ووعععث أعتتعاس] لععم5 - عاط 


خطوط السرعة العالية وعصاآ لمعم - لمعك[ 
رقاقة الذاكرة المباشرة العالية نط0 - م9 ممعم - طع 1ك[ 
السرعة 

مقاومة عالية طاعمعماد - امك[ 


فولاذ عالي اءع5 (ك.آ15]) نإهالث - 1.0 طاأعصعنه5 - طعت 
المقاومة منخفض الخلائطية 


فولاذ عالي المقاومة اععا5 طأعمعند - لمعك[ 
لواصق عالية درجة وعلاع نوعط لم ع تنخ هنع م1 - اعك1 
الخرازة الواضق فقاوم لدريحات: اللترارة العالية 

تبلور عالي درجة 116 1ء مم 1" - عاط 
الحرارة 


مواد بلاستيكيّة عالية التحمل 2198]165 عتنلة1ءمصء]' - اعناط 
الحراري / مستقرة حرارياً 


تلبيد: بت درجة حرارة 512161128 علأه1ءم ص1 - م111 


عالية 

متسعة ذات فولتية عالية 0م00 عع 0113 - م111 
نقل بتوتر عال 231+ 70125 - طعااط 
ترددات عالية تقليدية الع" (لمعزوقة01) اع 111 
اتساعات عالية 05 م 1مزمن]1 ع10تامسةى عاط 
للاستجابة المتموجّة 
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غيري التغذية امه 01 1عاء 11 
بكتريا عضوية التغذية 
إستقلاب متغايرات التغذية 


اع عتامه ام عاء 11 


ذاه ط ةع عتامه امن عاء 11 


متغايرة اللواقح 5 1116102 
وصلة غير متجانسة تناع طن زم 11 
حدس مهني باع 11 
هيفيا برازيليانسيس - شجرة مطاط برازيلية دتقصعنازقه:8 وعك11 
مطاط شجرة هيفيا اطاط ناا وعنع11 
ستة ع1 
هيكساديكان عصدءع 1120 
بيت 0 5 لمساعع 1120 
كلو ريد سداسي إيثيل ع102106طن تصنائصتلتصمنع رطعم 
الغوانيديوم 


مسدس - شكل سداسى 11 


تنظيم سداسى 


بنية سداسية متراصة ع115اأ210ا5 0ععاعه2 ء0105) 112080221 


1ك لامدممعدوعء 11 
5ع [2تمعوعء 11 


حملة بلورية سداسيّة ع5 01521 [مممعدع 11 
سكر سداسي/ هيكسوز 1105 
أحماض اليوريا السداسية 5ك عنمع مد 11 
"111 اتصالات ال م2011 1117 
شراب عالي المحتوى من الفركتوز 1 
حرارة مخبأة/ كامنة غخدع1] م11:00 
أطياف اع م5 نام اومتصطظط كل1عالا 5ع 1اعستصصزة مع 11110 


انبعاث متماثلات محاصيل محبأة 
شبكات متوازية تدرجية 00115اء]8 أمالدعهة2 لمعتطعمةض1116 


تسلسل هرمي 


اطع ه1111 


نموذج التسلسل الهرمي اعل10 وا مامه 01 تتطع م111 
الضوايظ 

قنطرة هايدويللر 820 عمللا ل 1116 
1111 أنظمة الستيريو 5 516160 11111 
عالية داع 111 


معامل المرونة ذو قيمة عالية 204115 - عتاقها - اعنا1 


ترانزستورات 15+ لاط ه11 - ومنتاععا8 - عاط 
ذات الكترونات عالية الحركيّة 

مكبرات صوت عالية 
الأداء 


وتععلدعءم5 - 21 - «تاتاعواط - عاط 


أجسام صلبة ذات درجات 5 ننه ع صلااء81 طعا[ 

حرارة انصهار عالية 

تيار خرج مصخ م0 01 1م20 اتام ران الامانا0 طعتاط 

عالي 

تمريراً سريعاً 

مرشح إمرار الترددات العالية 

أداء عالي المستوى 

مواد سيراميكيّة عالية الأداء 5عنتصتهجه© ععصمصسمطوط طعنك] 

أداء عالي 

لوني للسائل 
واعط1 عاتعدزاه2 لع تناع لناطة]8 ممصم تمامعط عاط 

ألياف بوليميريّة مصئّعة عالية الأداء 

ماذة ذات نفاذية عالية 


55 لامآ 
15 و5قوط طعااط 


اع ]1 


22213ع 2310طه 11 101010آ ععتطمصط معط عاط 


ا للأطوع معط لاعت[ 


نغمة الطبقة العالية عده1' عاط طعخك11 
بوليمر متقدم اعمز[ه طع اك[ 
كليسترونات متعددة 11/5]055 /إازللهع1ن/8 ععتنووط اع 111 
الفجوات عالية القدرة 


نظام اندفاع هواء عالي الضغط 
تجانسات ذات ضغط عالي 2655لمعع20ه]1] عتنادوعءط علط 
إشعاع عالي 

منطقة الاستنفاذ ذات المقاومة 
العالية 


+8115 الث عتتاووععط عالط 


ععمة 501 طعتاط 


علللأقاوع 18 طعااط 


سليكون حقيقي ذو ه5111 عامسصتتام] («ااكتلامزوع8 علاط 
مقاومة عالية 

مضخات الخدمة العالية 
فقدان الإشارات العالية 


5 عع الزع5 اما[ 
65 515221 طع اط 


معدل انسلاخ عالي عنم تماد عاك[ 
تمائليات وجه بينى عالية ع2]260عنس] /عملمصخة لعمم5 طعن1 
السرعة 


كبلات فائقة السرعة 

معابر المعلومات ذات السرعة 
لعالية 

إدخال المعلومات بسرعة كبيرة 
لعالي 01/1085) جهاز 0105© عنه0 دمعتلن5 لءءم5 لم111 


وعاطة0 لععم5 عاط 
55 102]3[ لععم5 عاط 


لالتخحاظ 0213[ لععم5 عاط 


لسرعة ذو البوابة السليكونية 
خطوط الاتصال 5عطاآ 025عتطن سسسرمععاء1 4عمم5 طع111 
لفائقة السرعة 
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فولاذ عالي الكربون اعع اك ممطعد0 طاع 1ك[ 
مزارع ذات كثافة خلوية عالية و0101 (زاأقصع12 1اع طم111 
نواقل فائقة تعمل في 5 01111 طعا 
درجة حرارة حرجة عالية 

عاللي درجة التبلور | 
تلفاز ذو نوعية عالية 1ه نانسلاء2آ م111 
للصّورة 

تلفاز التبيين الدقيق / العالي 117 دمتانصقءجآ مك1 
دارات متكاملة عالية 5أتناء011) 0م216 مععاص1 لإأأقصعءجآ طع111 
الكثافة 

بولي إيتيلين عالي الكثافة عمعانتطاء نواه ل«إاتقمعدآ طع1ك[1 
اتجاهية عالية تمده ناءععتد[ اعنك] 


ترانزستورات الحركية 015]نأقطة1' تإانلنطه]7 دمماءععا8 اع 111 


السريعة للالكترونات 

طرف نمائي علوي 4 لاع 111 
مكرّس لتطبيقات 2 035ناهء نامك ع صنانامصده0 لصظ طعتاط1 
حوسبة فائقة 

معدات الشبكات 81 ع مك1 1ه تتاءل8 لم8 عاط 
العالية - الأخيرة 

أنماط حديئثة للكمبيوترات 5ع انامصده© أهدهومء لم8 طعنك1 
الشخصيّة 

ذو طاقة عالية لاع تعص امك[ 
أحماض دهنية عليا كعك خوط طعتك1 
111 سماعات الأذن قاءعىلمع]] تإاناءل21 م111 
111 مكبرات الصوت وتععلدعم5 تإأناعل21 اع 111 
تركيبات عالية التدفق 0010-5 11017 اع 111 
كثافة فيضيّة عالية 12625117 عاط مك1 
تردد عال لاع عناوع21 عاك[ 
ترانزيستورات ثنائية 1121515]015 8100191 لزع معناوع1 اع 111 
القطب عالية التردد 

ضجيج الترددات العالية 81015 لإعمعناوعم2 عاك[ 
استجابة لترددات أعلى 62025 لإعتاعناوء1 لطعت 


تبديلات الترددات العالية 


و7 عطاك لإعمعنوءط عاط 
عصتطء5111 لإعمعبلوءط طعت 


معاوقة دخل عالي لع متس] أنامم] طعتاط 
فقد إدخال عال 5 1ه نارعقم1] اع 111 
لغة عالية المستوى م أعلاعآ لم11 


شدة عالية الاعصعماد غخطع 1ك[ 


استخراج الفحم من مناجم عالية عضنصنة 0021 الواخطع 111 


الجدار 

طرقات سريعة - أتوسترادات 12101011015ظ 
اختطاف ماع11 
هيندينبرغ - منطاد علاط طع لم111 
مقاومات أكسدة أساسها فينولات معاقة 5[مصعطط 4معلصض11 
(فراغيا» 

مفصل 1511 
عزم الملفصل الع ه71 ععمتك[1 
مناطق متمفصلة دماعع 8 ععملل1 
قلابة مفصلية مها لوعمصتك]1 
بطاقة مقاومة مفصلية - 021 عاتاقاوع1 0ع2ءعمة1 0ععم1ل11 
مدببة 

ورك م11 
هيرودين 111 
تخطط دَرَجَى 111510 
هستونات 1510 
تار يخ 11156017 
نا :0 ليزر 1351 6خلآ:110 
صقيع فضي 112051 11031 
إنذار كاذب 1102 
قاعدة هوفمان 011 لتقم1ه1]1 


قاعدة / معيار فشل هوفمان 01162102 عقدالنة”1 محسظاه]ط1 


حذف هوفمان ما ه11 
زمن الإيقاف عصذةط1 منا 11014 
منطقة المنع وك عمنل1ه11 
متسعة التمسك 1ع ه م0 58نل1ه110 
تيار إمساك مع لت عمتل1ه1]1 
دورة مؤحخرة عاعن عمتل1اه1 
مدة الإمساك عمسن عمئنل1ه1]1 
خالية من الثقوب ووع] - ء1ه11 
مادة ناقلة للثقوب 1211131 01115 مقطة11' - عامط 


ثقب / فراغات - ثقوب وع1ه] / ع1ه11 


معترض للثقوب 101 11016 
انتقال الثقب تع أقصة' 1101 
طبقة نقل الثقوب 2/61[ 11م قطة1' 11016 
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مقاومة عالية طلأعمعناد طع1ك[1 
ذيل أفقي مرتفع انه طعخكز 
ناقل فائق ذو درجة حرارة 5100101 ع1 اعااط 
حرجة عالية 

تقانة/ تكنولوجيا حديثة رفيعة/ متقدمة / عالية ‏ «اءء1] طعذآ1 
المستوى 


مواد سيراميكيّة ذات تقانات عالية ‏ 5عنطته2ع ناءه1 طع111 


درجة حرارة عالية ةمع مم 1 طعتك1 


مواد ذات درجة حرارة انتقال زجاجى 216171215 ع1 اع111 


مر تفعة 

عالي الفولتية 701 لطع 111 
متسعة ذات فولتية عالية 0م00 عع 1ه امك[ 
أسلاك الضغط العالي 5ع عع 1012 طعتكر1 
نيون 175 565126115 5113 81601 عع1701]2 ع1[ 


فولتية عالية في شاشات القطع السبعة 


كفاءة حجمية عالية لإعطعنء ]8 عتماعسياهل؟ م111 


جناح علوي م1 لامك[ 
كمبيوترات المستوقى الأرفع ام 0ن أعلاع[ - متعطعاط 
تقديرات تبديل 5 عسصتطعء 511 لإعمعبوءءط معطعاط 
للترددات الأعلى 

فولتيّة انعكاسيّة أكبر ع1 عوناء لم[ تعطع 111 
درجات حرارة وصليّة 240165 1ءصصء1 دملاعصدال معطوتا1 
أكبر 

كمبيوترات المستوى الأرفع 15 اعلاعا اماع11 
سَوق أعلى للخرج 130 اناصأنا0 معطم نط1 


كسب ترانزستور أعلى طنة0 امأقاقطة1: متعطعااط 
إنحراف ترددي أقصى 
مدار جزئى مشغول 011181 1312ناءء2/01 لعتمناءه0 أمعاع 111 


0 1عناوع11 اأوعطع 1ط 


اعلى 

المدارات الجزيئية 0116815 1لباءعاه2 لعتصناءعه0 أوعطعتك1 
الأعلى المأهولة 

تسليط الضوء عطتاراع تاطاع 111 
غاز الالكتر ون عالي 5 تاوتتاء816 عأ 17عمععء2آ الطع 1[ 
الانحلال 

اتصالاات 12126102 تتتطط00) 6م0017 21م عع عام[ لطاع 1ك[ 
مكمنية عالية الاتجاهية 

حلقة السرعة العالية عمنظ لعمم5 غخطع 111 


عملية التجانس - مائّسة - إجرائية زيادة 28660نصععمصهآ1 


التجانس 
وصلات متجانسة 0م110 
محاكاة المجائسة عطناع 100 نزعه1ممده11 
ميل إلى الغير عأطمطمزم ه11 
بوليمر متجانس مع 11012010011 
متجانسة زايجوت - متجانسة اللواقح 5 11012023 


مادة م ركبة ذات بنية قرص العسل 00051 ممع زعمهط 
قلب قرص العسل 
بئية. قرض. العسل 
أقراص العسل 
درجة الشرف 


001 ممع زع هط 
نااك ممع زعمهط 
15 1ك 


ععلعع10 وتنامطهطآ1 


حجيرة 2 حيز عمل 11001 
قانون هوك لمآ 110015 
مفتاح خطاف حاع ]11001511 


سلك التوصيل 


ديدان خطافية : ديدان تعيش في الجهاز المعوي 1100101551 


عا/اا منكا[ممط 


قمع تلقيم اع مم ه11 
أفقي 11 
هوائيات أفقية ثنائية 5ةصصعاصكة لهدمناءه 8101 لمتصمعتره1]1 
الاتجاه 

تشليك أفقي عسناطة0 لمخم ممه 11 


توصيل أفقى وعنام0) “تعطاط 2ه عصتاطةن) 0121ه 1012 
للألياف البصرية في كبلات 
شعاعاً أفقياً شبيه بالمروحة «قنوء8 40ءمقط5 مه 121دمجته11 


مؤشر الحالة الأفقية 110101 21102 غا5 لمخم همه 11 


شريط أفقي عاك 121هه2ه1]1 
مولد الانز ياح الأفقي 2101 عطع0 «رعع51 121هه12 ه11 
نمط عر ضي أفقي ع1100 عواعاقطة11 1مأخدمجاءه 11 
هوائي ذو سلك أفقي اا 
زمور / بوق ه11 
موازن روفي | 
مشعات بوقية 5 ه11 


موازن دفة التحكم بالاتجاه 110062 01 معسفلد8 عسرمكط 
قدرة حصانية : مقياس لقدرة محرك 
وتعادل 760 واط 

بيروكسيداز مستحصل عليه من 00256«مةء2 0ؤلل ه1105 


م8 عوط عورملط] 


حفر / فراغات في الصفائح 15 10[ 110165 


خرمة 1101 
أجوف 1111017 
عمود ليفى يحوف 01]عمع6 1م ععطاط - :110116 


وحدات من الألياف المجوّفة علدكه]8 ععطاط - :و1أه110 


مادة مركبة بقلب/ بلتَ محوّف 


070511 م01 11011011 


أغشية ذات ألياف جوفاء 5 :ع1 1810110177 


ألياف جوفاء واع 1 110110137 


صدفة جوفيّة غير حديدية [اعطاك ذ5وعاده*1 110110 


هولوسين عمعهه1ه11 
إنزيم كامل الإ 2مءع11010 
هولوغرامات 1115| 


تسجيل الهولوغرامات 61 5متوع 11010 
شاشات الرأس الأفقى التجسيدية  -‏ 1111125 عتطمةئعه1ه11 


شاشات التصوير المجسم للرأس المستوي 


5أطعممع 81 [دعنام0 عتطمةع 11010 


عتطمةنع 11010 


عناصر بصرية مسّمة 


عرض مجسم لإاصةزع 11010 
حلقة مقدسة انه© 11011 
أدوات منزليّة ممم عدردهك]1 


مبدّلات الأقراص المدمجة المنزلية 5 (1آ0 عمده11 


مسارح منزليّة 5ع عمره 11 
نُظم فيديوية بيتية 5ع ١/1166‏ عدره11 
توازن بدني 1110101015[ 


155 110105160115 لحم عادزه امع ه11 
اتجاهات متجانسة تتوازى فيها اتجاهات الجزيئات مع تجاه 
الركيزة 
منازل عه 11 
دايود الوصلة الذاتية الباعث للضوء (18[1.آ 2متاعصن1 ممده11 
تطوّر الانسان الحديث 
بيولوجيا 


01 8170111105 - قمعامة5 مطامط 


ثنائي الأجزاء المتجانسة 01 مه 11 
ترسيب تقيلٍ فوقي متجانس ]1101201 
دايمرات متجانسة 11101011211112ؤغظ 
تجانس /أتأعدعع 0ه 11 
متجانس 1 110 
مجانسات 5 1110010ك 


بيتى - منزلي 1ع ه11 


دارات منزلية كأننت 011 101مطعدياه11 
نظام طرح الفضلات المنزلية 2تعاولا5 0581م1015 10م0طاءع5نه11 


عداد ماء مستخدم منزلياً اعاء 1/1 ه117 11مطءدنه1 


لغة ترميز النصوص التشعبية ال 
بروتوكول نقل النصوص التشعبية المحمي 115 
نقطة تجمُع طنط[ 


تقديرات/ تخمينات هيوبيرت 018165ناو8 عه تناموع1 عط طن11 


للمصادر 

هابل علططن1] 
مقراب هَبْل عمزمءوع1ء 1 عاطط نك[ 
مدار هوكل الجزيئى 1 1ص1ناعع1[ه21 أععامن 11 
مجمعات شاشة الرأس ا مرتفع 5 -م-(1آ1لآ1آ1 
شاشة الرأس المرفوع 'إقامقتط طتاكر 
لون 11 
طنين من 11 
عظم إنساني عه مك1 


تقييم بشري استهلالي / عاو 1ه متتم له أمأتصقء تتمستسطكر1 
أي عند انطلاق المشروع للمخاطرة 


مؤشر/ دليل التنمية البشريّة 1206 26ع2م 106610 فصنط1 
خطأ بشري 1101 لالط 
عوامل بشرية / إنسانية 5 11110311 
مشروع الجينوم البشورئ أعء[210 020116 11211ناك1 
حقوق الانسان وأاعن] مم سبكم[ 


قواعد الانحلال/ قابلية 5ع1نك1 بواتلتطنآه5 إتعطاه8 - عمسسك1 


دُبالي 1 
حمض الدُّبال عه عنساك1 
أحماض الهيوميك 95م ص11 
مواد دبالية مك1 
رطوبة ك2 
تدبيل : تحويل المواد العضوية إلى دُبال مانن 11 
ذُبالين 11 
نظام المناعة الظرفي 3 11111116 111110121 
دبال ]1 
أسم علم: إليزابيث هانت 11 
تر نح 11 
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نبات الجرجار/ بيروكسيداز جرجار أو الفجل الحار 
دوامة على شكل حذوه حصان 


عزع 701 عملاوء1]11015 


صينيّة طعام المستشفى /123 2000 1ه1اموه11 
دارات مضيفة ماع01 110916 
كمبيوتر مضيف/ معيل ع ناصمده© 11056 
بيانات نظام اكتساب 51 11151101وع 4 102313 11051 
بيانات العائل 

منتجات عائلة 2205 6و110 


فرن تعقيم بالهواء الساخن 0962 08اجللتعء]5 عنك - 1106 


اثار الالكترون - الحار 7115 ممعاءع 81 - 1101 
ترانئزستورات ذات 95 ماع81 - 1101 
الالكترونات الحارة 

مصهور - ساخن خا - 11016 


لواصق حارّة منصهرة وعازوعطلك غأاء21 - 11016 
عمليات أسفلت الخلط الجار ووعءه:]2 ا[قطوقة نا - 1101 


فولاذ مدرفل على الساخن ك2 اءء51 501160 - 1106 


04 ة! 

تشغيل على الساخن ع0 - 11016 
حاملاات ساخنة 15 1106 
خليّة حارّة ااءت 1106 
الكترونات حارة 165 1106 
كبس حار 110 
بثق حراريٌ 1106 
مظروق عخرازياً لعع 0" 1106 


كبس حارٌ متساوي الضغط 

معالحة او تصنيع ساخنة متساوية 2800655128 1505]911 11016 

الضغط 

لحام الساخن - نقطة الاتصال الساخنة 
بق تسخين - أداة تسخين كهربائية مسطحة - 1866 1106 

تعتبر مكوناً أساسياً في كافة المخابر 

موصلية الصفيحة الساخنة 


11016 15056211 


1106 


غ1ناط 1106 


كبس ساخن 6 1106 
نقطة/ بقعة ساخنة 01م5 1106 
تطريق/ تشغيل ساخن سه 1106 
إدارة التدبير المنزلي 1126612111 عطامءع ]1 - 1101156 
حدود المنزل 14 1101156 
وصلات منزليّة 0 ع5ناه11 


حمض كلور الماء لاعى ع1ه[طءه11101 


هايدروكورتيزون 
تكسير - تقطير هيدر وجيني 
ضوضاء هيدرودينامية 


كهرومائي - هيدروكهربائي 


111115 
11 
015 ]ا عتستقط :11101003 


عتتاععاء 111010 


سعات توليديّة عه 0 ق تناه اعدمعء 0 عتتاععاء 111010 
كهرمائية 

توليد ألكتر ومائي ع0 عتتاععاء 1117010 
تشكيل مائيّ 1111011 
هيدروجل - جل مائي 3 هلام مائي اعع ه1101 
هيدر وجين عع 111010 


قنبلة هدر وجينيّة طسدهظ عع ه11101 
رابطة هيدر وجينيّة - ءع8110 معع ه1170 - 0دهظ8 عع 1117010 
جسر هيدر وجيني 


ترابط هيدر وجينى عمنتلدهظ8 معع 111010 


اقتصاد الهيدروجين 56010127 جرعع 111:10 
عبشّش هدر وجيني اطع ص11 اطصمظ معع 111010 
شاردة/ أيون الهيدروجين م1 معع 111:00 
تركيز أيون الهيدروجين 082ئاةتعءطه© هآ ممع ه1120 
فقدان الهيدروجين 55 عع 117010 
إنتاج الهيدروجين نع له عع 117010 


خصائص الهيدروجين وعنامعم 0 برعع 113010 


كبريتات الهيدروجين فى 5617655 12 عل1طملنا5 دمع 11201 


المجارير 

أنزيم الهيدروجيناز عمقمعع 111010 
الهدرجة 111010 
تفكيك بالهدرجة 1111 
تكس ر/ تصدّع ناجم عن إجهاد ع مكاعة0) 5وع5)1 ممع 117010 
هيدر وجيني 

أنزيمات الهيدرولاز 11111 


دورة هيدرولوجية عله عنعه1ه11:01 


دورة المياه عاعنت لدعاعه1هل181 
علم الهيدرولوجيا - المائيات لاع 11101010 
هيدرولوجيا 65115 لخ دععلة.[ 01 نزع 1101010 
البحيرات والخزانات المائية 


111 


نواتج التحلل 


تحلل 11115 


حمض الهيالويورينيك نعم عندمعالة111 
هجين 11 
كبل هجين عاطهن لطر[ 
تكنولوجيا الدارات الهجينة 'إع10مصطاءعء1 اناهن 0م11 


اه 5 


دارات هجينة 
مواد مركبة هجينة 110ط:111 
دارة مجمّعة هجينة 


معلّق غروي - هلام/ محلول هلامى هجين 061 - 501 119610 


لاع 11 لماوع عاس1 اطاط 


تبجين - إلتحام 111 
مدارات مهجنة 15 1116110126 
خلايا ورمية هجينة 11111 
هايدونتيونات 5 111ظ1ظ1 
هايدانتيوناز 15 111ظ1 
جسم هيدرام 007 نم1 
صنبور 11101 
أنزيم - هيدراز 1110125 
هدرات 11101 
سيطرة وجود الهيدرات 0 ععمعاكلج8 عل111010 
نصف القطر المح كنا نل 112012160 
إماهة 11 
هيدروليكي متحرّك بواسطة الماء عنانطه 110 
كبح / فرملة مائية عمتلوء8 عنابهعل:11 
اسمنت مائي 5ع ع ع1انصه 111 
ناقلية مائية اإاأكناع دده عنتابهل112 
أسطوانات هيدروليكيّة عل سنانون عنلبحهل111 
تدرج هيدروليكي ع 01201 عتلحه 110 
علو هيدروليكي - الارتفاع / الضاغط عنلنه 1120 
الهيدروليكي 


ووع 611116 111:1 


مكبس هيدروليكي - مكبس مائي 


مضخة ضغاط هيدروليكى مسصتناط حتمخا عتاسسه 1120 


صهريج هيدروليكي ع5 عنلناه 1110 
وحدة هيدروليكيّة انمتا عتلتده1]1:0 
علم الهيدروليات 110 
هيدرازين ج1110 
مائي 11 
هيدروكربون / 1 10 / امطعدء 111010 
هيدروكربونات 


فرط البوتاسيوم في الدم 
روابط كثيفة التشعب 
ارتفاع التوتر الشرياني 
لغة تأشير النصوص 
الترابطية 


ك1 لكا 51 
مكلمع م1 
م11 


الدع رع م111 


16 812115 اع مم11 


بروتوكول نقل النص التشعبي 1م200 تعأقصهم 1 المسعامهء م111 


ارتفاع حرارة مفرط 

فرط نشاط الغدة الدرقية 

عالي التوثر 

خيط فطري 

عُصينات - خيوط فطريّة 

تحت - دون 

تحت الكلوريت 

مركبات الهيبوكلوريت 

حمض الهيبوكلوروز 

مزائج دون نقطة الانصهار: إلى 


امعط م1 
1 م111 
علطام امع م11 

قطم] 

عقطم زط 

1 

01 1ع م111 
11011 

1015م 1اعه م11 


15 نامع ا ناءع 0م113 


اليسار من نقطة الانصهار فى مخطط الطور 


فولاذ دون نقطة الانصهار 
نقص سكر الدم 


أععاك 10ماعع ا ناعمم زط 


عع 0م111 


طبقة عميقة باردة لبحيرة متطبقة وتكون داكنة 5ه1أصستاهم112 


وراكدة - طبقة قاعية في بحيرة 
وتر المثلث القائم 

صمام سفلٍ لجدار دياتوم 
هبوط درجة حرارة الجسم 
فرضية 

افتراضية 

منخفض التوثر 
عوز الأكسجين 
بُطاء - تلاكق 

٠. *‏ الء 1 4 
فقد نتيجة التخلفية 
مسا 


-1- 


إستحضار التعليمة لتنفيذها 
تقانة الحقول الذكية 


ع0 م11 
م11 
عط م11 
15 
امعتاعط 0م11 
عتمم 0م11 
1100 
11 

لان و15وعل1ع ]1135 
5و 11135]616515 


عتاع لع 11 


اعاعءم - 1 
4" - 1 


حلمهي 

للتحلل الحيوي المائي 
استقرارٌ بالنسبة لتأثير الماء 
هدرونيوم 

أليف للماء 

وظيفية مؤتلفة مع الماء 
محاليل محبة للماء 

كازة للماء 

قدرات وظيفية لا مائية 
غشاء كاره للماء 
عوائق محبة للماء 
مسماع مائي 

مائي هوائي 

قدرة مائية 

غلاف مائي 

سائلي سكوني 

ضغط هيدروستاتيكي 


تشكيل بواسطة الشد المائي 


حمض الكبريت المائي 

طاقة حرارية - مائية 

حمض الهيدروكساميك 
هدر وكسيد 


011 سابقة تدل على وجود زمرة الهيدروكسيل 


]1 هيدر وكسي أباتيت 


هيدر وكسيل 
مجموعات هيدر وكسيلية 


شاردة/ أيون الهيدروكسيل 
011 شوارد الهيدروكسيل 


إضافة الهيدروكسيل 
عانين للرطرية 

اجهادات مسترطبة 

فوق - مفرط 
بوليميرات فائقة التشعب 


مزائج فوق نقطة الانصهار: إلى 


1111 

ع 11101011 
لامك 1م110 
111ظ1ظ1 

عتلتطم ه1111 

1115 طنط عتلنطم ه111 
5 ع التطم 111010 
عتطمطم 111:10 

2 نا عتطمطم ه1101 
عه طصرع ]8 عتطامطم م11:01 
5 1ط طم 111010 
علطم طم 111010 

ع2 مطتناعصم 111010 
156414 

عامس 111010 

111102 

عتناووع 21 111010512116 
عه 1 طعاع نو 111010 
1110105 

/اع 8261 1 دمسعط 111010 
عم عنصم 111010 

اف 154142 
11110 
ذخآ عاتادمه :11101023 
الود 5 

105 111010131 
ه1 11101031 

5ه 11101031 

11 11110ظ1ظ 
1ممء1205ع111 

65 117810560716 
مم11 

5ع لعطع مه طا ممم 


عناعءعا راع اعم113 


اليمين من نقطة الانصهار في مخطط الطور 


فولاذ فوق نقطة الانصهار 


بنية فوق نقطة الانصهار 


اععاك 10ماعع ا مع نعم 


عخاخ ماك 10مأعع ا اعمط 


المطبقة 4 ]اتفاقية ال 
180 مقاييس/ معايير 
معايير معهد مهندسي الكهرباء 


الع اعم زع ىل 1115اع تاعامس[ نظ[ 
1805 
4 181818 


والإلكترونيات 

11 مضخم 11 1أميسم 11 
معهد النفط الفرنسي م1 
مواصفات التصميم ع" مع1 
ناري 16015[آ1 
صخور نارية وكاع0] 5لا معمع1 
قابلية الإشتعال انط تمع 1 
ملكية فكرية لإأاء ممع لقناءع 1 اع ص11 
حرقفة (عظم رأس الورك) 110 
إِليت 11116 
إليوم: خليطة نيكل - كروم - موليبدينوم - نحاس تصناناا1 
أزرار ضاغطة متوهجة نا ططامن" لعأمصتسن111 
عدّاد الومضات 00 زم تافصتسن111 
أجهزة إضاءة 0001 ]1 
لماعيّة - تألقية 01 طن 111 
يضاح م111 
مسألة توضيحيّة مع امع ع للخو ادن111 
المشت عالسع ص11 
منظومة الحط الآلي ك1 
وصول مقترن بنظام الهبوط اللي طاعدهممة لع 1م02 115 
صورة 111101 
أنابيب تحويل الصور وعطن 1" عات لم00 ع8 2م11 
أنابيب تركيز الصورة 5ع طن 1" تمع1 ]اق معام] عع مس1 
صمام أيزوكون للصور 5 1امء150 120286 
صمامات او أنابيب الصّور وعطن1' امعتطاء0 ععقصس1آ1 
الاورثيكونية 

معالجة الصورة 0 1102864 
تقنيّات سيرورة - الصورة 5عناوتططءع1' عصاووعءه:ط عع 12 
لظ مصور لذ عع 1113 
أغعداد. تخيلية 5ط نل فطاع م1 


سطح بؤري صوري عصماط لدءه1 قتاع قدس]آ1 
غاز التصوير 
سطح مستوي تقديري 


مصفوفة مسجل التصوير 


5 111251115 
عطة1ط 010111101 1112518 


لادتى اعاواعع1 1112818 


دارة دخل/ خرج 

واجهة خرج/ دخل بينية 

وحدة الدخل والخرج 

1/0 رفادات 

مداخل الدخل/ الخرج 

الإحمالي 1/0 أداء دخلها/ خرجها 
17 صفة مميزة 

تيآر - جهد مقسوماً على مقاومة 
اتحاد النقل الجوي الدولي 
دارات متكاملة 

دالات الدارات المتكاملة 
ضوئية 100 طبعة 

الجنة الدولية للملاحة الجوية 
تنمي الجليد الالتحامي 
عية كرف 

مصورة تلفزيونية مخزنة 
عشريني الاوجة 

لواصق مثاليّة 

غاز مثالي 

ثابت الغاز المثالي 

قانون الغاز المثالي 

آلة مثالية 

مادة مثاليّة 

تعرف 

ثقة قائمة على التعريف 
تحديد هوية الصديق من 
العدو 

تعريف الأمد / النطاق 


معرف 

1111 معرّف المصادر الموحد 
سرقة الهوية 

تعريف 

مصفوفة متطابقة 

يمن مالع 

وكالة الطاقة الدولية 


5-ه- -1 
لإاننا 011 1/0 
عع 1ع م[ 1/0 
115 1/0 

1/0 5 

1/0 15 

الاططع ه1110" 1/0 
نأو 1تعاعه عمط 1/17 
1-17 

[14 14 

وعللسطةط 10 

5 01 1 
عاق ةما مطاط 10 
0فن]1 

اماع نعءعم عع1 
[عدمع1] 
12060 

لع 1 
أدع10 

عااوعطلكى لدعل1 
5 [وع10 


أمماقط00) 025 لدع10 


قط 0235 ل[دع10 
عستطعةة ادع10 
لمعه ادعل10 


ماوع 1 نامعل1 


15 82560 - ماده تامعل10 


ع10 012 لطع ام ناد تامعل1 


مم56 01 ام انوع تامعل1 


1ع امعل1 

011 - مع تامعل1 
أأعط 1 التامعل1 
لإأتاصعل1 

عمختاة14 جانامعل1 
عدن" ع1ل1 

0 


ترسيب مناعي 117270031 
تشيط مناعي 1112727013 
كابح مناعي 111111100121 
إنوزين أحادي الفوسفات 111 
صدم 111 
انحطاط تيهور صدم 6 عاعصةل1هتى أعد صوص[ 
صمام زمن ع0100 عمطاةط اأأقصد 1" عطعصو وى أعدصرس] 
انتقال تيهور الصدم 

تأيين بالتصادم 1 أن 2 م1 
معدّلات الصدم 5 اعد مم1 
ضغط التصادم عتناووع 21 اع م1 
علاقة بين تأثير و ضغط. «7تطقط 1612606 عتنووععط اأعو صصص[ 
مقاومة الصدم ععطمأوزوع ]1 اعمس[ 
مقاومة الصدم المتانة 95 تاأاعدع ناد أعد م1 
اختبار الصدم أوع1 أعو ص1 
توربين زخم عطاط 111 أعدصس]1 
الثنائية 11228211 صمامات 05 1112411 
معاوقة - مانعة ك1 
معاوقة صوتية/ سمعية عتأكنامعكة - ععصهلء مم1 
معاوقة دائرة التواللي الناء11ن) 5م51 01).] - عم سملأ مس1 
101 

مواءمة للمعاوقة عصتطء 1126 ععصملء ممصا 
مطيافيّة الممانعة /(10560اع6م5 عع مهلء ص1 
إنباء المعاوقة 0 116012110 


محسّات قياس الممانعة 


5 مداع تله م1 


75 ماع تله م1 


دافع - ضاغط 1 
دقاع : الجزء الدوار في مضخة نابذة او ضاغطة او 16اءصم1 
ما شامبها 

فش بلورية غير مثالية 01541 امع ]نع مس1 
عيوب - نقائص كت كاه 15:1 
صناعات كيميائية ملكية 05]51653ا120 أدعتسسعطن 121ءمآ1 
كلية لاع010تناءع1' لصخ ععمعك5 01 عع00116) ل1متءم[آ1 


ملكية للعلوم والتكنلوجيا 
جدران غير نفاذة 

تكوين كتيم - منيع / غير نفاذ 
يرتطم 


15 عاط دع ته م1 
3 11101710115 


1110101 


149 


مصفوفة متحسس التصوير 113ث 51501 11125118 
طلاءات البولى أميد 


5 11111016 
عتللة11 عادنتلع ]1 


لإأتستعالا عند نالع ص1 


مزائج غير منحلة ه1115 
غير قابل للمزج - غير قابل عاطنااهكص1] - عاط ءختصصس[ 
للانحلال 
معادن غير قابلة للمزج - تعاله/! - ولماع81 عاط كد )سآ 
مصهورة 


مفاعلاات الأنزيمات مقيدة 166361015 عمالإخصظ 11560اماه تصحس1 
الحركة 
أنظمة خلوية 
غير قابلة للنمو مقيدة الحركة 

اع 0ع20ءم5نا5 لمة عتمطترإجعمط عاطناهك 0ع1115طام صصص[ 
طرائق أنزيمات قابلة للانحلال مقيدة ومعلقات 
خلوية 

خلايا كاملة مقيدة 


قاع 55 1اءعن) عاطوا؟ - هلظ 0ع1115طام م1 


12115 


5لاعن) عامط/اا 111560طاه س1 


ا 111111011 


مفاعللات حفازات 0155]ع2ع] 810216210565 0ع12011112دم1 
حيوية مقيدة الحركة 
مصول تنيع عديدة 
التسيلة 


مناعة ضد المجالاات 
الكهربائية 


1111101521011 2017:1031 


65 أن اتاعه81 16 لتنا مت1 


مناعة 117137070171115 
تحصين ضد العدوى وتكون عادة بالتلقيح 1 
معايرات مناعية 11111005525 
مواءمة مناعية 111 
كيمياء خلوية مناعية 1511ماع طاء مزه 0ن لم1 


اختبار تألق مناعى: اختبار 'إ552 ع20ء 112110111101630 
يتم خلاله قياس تألق الجسم المعرض لإشعاع ذي طول 


م وجي محدد 

مستمنعة 11111101 
بروثينات الدم المناعية - الغلوبيولين 1ن ط ماع 110 متحص1 
الممتنع 

غلوبولينات مناعية 5 ماه اع 11111111110 


111111101112516 1166 21 


12 - 5111 101 


تكثيف ترصيص في المكان 
الأصلى : الإجرائية الميكانيكية لضغط المادة الحيوية إلى كرات 


صغفيرة عئلية 
فى منطقة ال1300 دماعع ممم 1600 مغ 1300 12 
و لغاية1600 تاتوهئر 

في سائل 1ط 4 11 
في السيارات (مخطط) تقلع 115 0015 مآ 
في منظومات التحكم الرقمية 75تعاة/ز5 101امه0) 41ئع1آ مآ 
في المواد المطاطيّة 15 11 
في مسح اختباري عالي 1طع 016 أناماع نامغط1 تاعتط م1 
الوتيرة 

في المخبر طهآ مآ 
مسطح الانحدار/ التسلق عصقاط اعغنط مآ 
في موضعها الصحيح ععةاط مآ 
في لمواد البالاستيكية 55 10 
في لبوليميرات 1 11 
رباعياً - مركبة مفاعلة مضاعفة 0102 10 
في لمطاط عط ط ا مآ 
بشكل تسلسلي - بالتسلسل 5115 10 
في لمجارير كنك" 11١‏ 
في لكان اكفاك 00 
حلي - ضمن مزيج عنما م 1أعدع] عط1 1[ - بلك م1 
التفاعل 


تحلل حيوي موضعي 10 اذك م1 


مواد مركبة محضرة موضعياً 


11 511) 165 


معالحية موضعية 2800655 012]101ع7ع 18 علتلوقة© غلك مآ 
تطيير مو ضعي 0 للد مآ 
علاقات الاجهاد - التمدد 11261085 0نةا5 - ووعتاك م1 
في الز جاج 1 11 
هندسة البروتينات في اع 2201 - ااا 11 
الزجاج 

في بيئة حيوية 710 11 
هندسة 85 لو الطلوط عتامطماء14 - مكزلا 11 


المسارات الأيضية في الجسم الحي 
في معالجة مياه الصرف 


أتاع ماوع 1 تعنة11 عاقه11 11 


فى الماء 111 


0130 


مزروعات في نسج الحية 10 
استزراع - زيع 110327171121 
رع 111 
تطبيق م1 
متضمنات 11 


حصضص مسموح استيرادها 5 111201 
تج 


00 2 
حشنا مسشرئنا 


0 
- عع110016 


يشبّع - يشوات 1 
إشباع 2 شرن 100 0ط 
نقش - دفع 111011 
مدمغة 1111 
كسر جبري مُعْتل (غير عن ااعع الى 1عمه0 101 
حقيقي) 

تبي 1117 
إسمنتات محسّلة 5أطاع موعن 1100101760 
جهاز 5 001 1مم111ك معهعم5 طعاط 10101760 


5 وو البوابة السليكونية والسرعة العالية المحسنة 
استخراج النفط المحسشّن: هو 
مجموع تقانات تساهم بإدارة جيدة للاحتياطي وبتحديد 
الجيوب الكبيرة من النفط المتجاوز التي لم تستخرج بعد 
وتنتجه بكلفة اقتصادية فعَالة. 


7م1017 011 1101760 


استرداد محسن لإاع1م0ع 1 11101760 
تحسين التوافقيّة اجاخلتط ناو مده اماعصء 01 مس1 
تحسين 110 
يرتجل - يستخدم كبديل 111101 
صمام دفعي 717 ع 5ا نم1 
شائبة ا 
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أنديوم سنتلس1] - م1 
مزج خطي على التسلسل مرحلة إثر مرحلة 21028 عصنآ - هآ 
في المستوي عصقاط - مآ 
آثار ناجمة عن خدمة قاع ]81 عم كزع - 10 
حاسوناً معتلنة - م1 
في الموضع الأصلٍ لزه - م1 
مواد مركبة في مواضعها الطبيعية / 5ع]051م005 خناز5 - 1 
الأصلية 


أعدمعم]1 


اسم تجاري لسبيكة نيكل - كروم - حديد 
تغيّرا ت طوريّة غير متوافقة 0212865 2256 216عنا,ع مءم1 


/ لا توافقيّة 

عرض الحزمة المتزايد طخل سدق لعممعهمم1 
ازدياد 0 110ك1 
تزايدي ا 1 
محاثة تدريجية عن لس1] لمأامع ع مم1 


أنظمة التحكم 5 0012101 21/101102 1م1امع ممع م1 
بالحركة المتزايدة 
مُشْغْل حلقة مفتوحة 
تصاعديٌ 


101 اعة مزه1 اعم 0 [دأمعع نينس1 


مرمزات 5 ]م0 عاعمك اكلقطاد [دأمعصسعنمن1 
بصرية تزايدية لقياس زاوية المحور الحركي 

حاضنة : جهاز يستخدم لتوفير بيئة واقية ذات شروط 120112601 
مناسبة من الإمداد بالأكسجين ودرجة الحرارة والضوء 


تكامل غير محدد لدعععاه1] عالسمقعل0م1 
متغي ر/ متحول مستقل عاطمتقته؟؟ أصمعلمءمع110 
فهرس - دليل 120 
شكل الدليل - الشكل المفهرس عه ع«علس1 
معامل موجه © عرعل0م1 


صمام ليزري موجه بالمعامل 121006 تعقةآ لعلتندت ععلم1 
دليل/ مؤشر تواقف المواد 


دليل ترميز 


ع1 عصتداع )112 جعل110 


2 عنع120 


قرينة الانكسار اع 1ع 01 ه150 
فهرسة 111آ1 
يؤشر - يدل 101 


علخ 11012160 


سرعة جوية مبينة 


مؤشر 110101 
كشاف الإضاءة وأخطاع نآ 1مغدء1لس1 
عضويات دالة على وجود تلوّث قا تطوع 01 12012101 
كشافات 11101215 
اساس - أدلّة 111 


نظرية الدليل معط 1مع1لس1 
مستوطنة - فطرية - أصيلة : تصدر/ تحدث 


ناس فطريون - عالم 1100214 لمعتط]1 - عاصزمءط كبامصعوتلم]آ1 
ثالث 


11101 


في مسطح الانعراج عصقاط تكولا 10 


بعيدة عن المنال - عصيّة - لا مدخل لها 
تعطيل 11 


115511 


غير فاعلة 11 
غير متعمّد /) مقصود - عرضى 11 
11 


أجهزة متجهة نحو الداخل وع061 تنام طص] 


مرباة ومؤصلة داخلياً م1 
متو هُج - متقد ع عع 11 
مصابيح وهاجة 5ه-م أناءء 12211065 
فوليرينات حاجزة وعطعمء 1ن - نتوعص1 
حوافز 110 
سقوط ععمع ع1 


زاوية السقوط 
مجسات الهجوم 


عاعمخ ععمعل1ع11 


120106266 15 


ساقط ع1 
زاوية السقوط / الورود عاعصث أمعلاعم1 
امواج واردة وع/1 أمعل1ع 10 
ترميد: تفكيك المادة بالحرق - احتراق م1 
محارق 5 1101ظ1 
ابتدائي اع اماع10 


عصماط لعمتاعم] 


مضمنة - تضمين 1011 


أجسام ضمينة 1 ده أوبااعم1 
تضمينات 5 11000 
غير المترابط عع طامعم1 
أمواج غير مترابطة و17 اع 1ع طمعم]1 
خليطة إنكولوي 120101 
دخل - إيراد 1101 


دخل بالنسبة لرأس المال لكل فرد 
بيانات واردة 

خط الطاقة للتيار المتناوب 
الداخل 

اتصالات خارجيّة/ قادمة 


01 نع علامعن]1 
110011 


1 116[ لعلىم ع الطامعم1 


5 1260121118 
بيانات واردة 2 120121118 
إشارات قادمة 


جريان غير قابل للآنضغاط 


11160111115 15 


1107 ع1طااووع 1م تمع 10 


دارتان متقارنتان حثياً - 
دارات مُقرونة حثياً 
حت 

صناعي 

حوادث صناعية 
تطبيقات صناعيّة 
منتجات جانبيّة و 
نفايات صناعية 
نظام رؤية 


اع 160منا0ن) 17ع11اع0 120 


11101 
11111 
ع ععخ 111ا5ن 110 


101511131 


عاقهة117 الى دأعنلمعط - نظ 511121نلكم1 


ع5 115102 0عل1ى ناعأ امحط م2 511121نلم1 


مساعدة - للكمبيوتر الصناعي 


101511101 201101 


تكنولوجيا الالكترونيات (720108تاءهء1 عندمعاءعا لهتعاددلم1 


الصناعيّة 

إلكترونيّات صناعية 
غازات صناعية 
إلكترونيات في الرتبة 
الصناعية 0 

حرارة صناعيّة 
بوليميرات صناعية 
برنامج معالجة اولي 
صناعي 

علاقات صناعية 

ثورة صناعية 

نظام الروبوت الصناعي 
اغياق عن عاد سرك 
صناعي 

مياه الصرف الصناعي 


اعادة استخدام مياه الصرف 


الصناعي 

تصنيع 

غير فعالة 

تتوج تداخي 

لامرن 

بعثرة لامرنة 

طول بعثرة لامرنة 
متباينات 

خامد: يفتقر إلى القدرة 


11011511121 5 
11011511121 5 


عع ع0120 1101اكو لم1 


خدع11 11121ادنكس]1 
25 11011511121 


ل 210 اتاع ماوع اع 1ط 511121نكس1 


5 1011511151 
1011511121 
ع5 غ100 11121دنلكس1 


ادك تعد تلع امه11 511121نلس1 


ع 111011511121 


تناع ]1 11161 10151101 


11301011 

عا ]ع1 

ع1 عتتاع مام مع 1اع م1 

عتأقماع م1 

ع طتتعااه50 علأمداعم1 
طلاعدع.آ عستتعاخدء5 علتأمداعم1 
11 


وت 


على الحركة 


سكان فطريون 


01 وع1ممع قنامصعع 1501 


مصادر أهليّة-عالمية ع2105106ه110 - وععتناه5ع1 كنامصعع 1لم1 


نصف ناقل ذو فجوة 1602016605صء5 مردعلصدظ - أعه نم1 


نطاقيّة مباشرة 
تطبيقات غير مباشرة 


غير المباشرة /1"1 مرسلاات 


أنظمة رؤية غير مباشرة 


إعادة استخدام المياه بشكل غير 


مباشر 
إنديوم 
02 أنديوم 


5 اممف اأءعع11011 
211 أعه10011 
قططاع 55 ع نالعال أعع11011 


عكناع ]1 1ع1ة11 أعع11011 


م101 


كن - متنتكم] 


-2آ طاخهة12 ع110م205 انلخ حتن11لد 0 جتن نكم1] 
صمامات ثنائية ليزرية من فوسفيد ألمنيوم غاليوم 5 ع5 


الإنديوم 

زرنيخيد الغاليوم انديوم 
فوسفيد الانديوم 

أكسيد القصدير الانديوم 


ا ا 006 
عل1طمومط2 تتناتلس]1 
010 112 مم1 


غطاء منفرد ه02 12011101021 
مستهلكون منفردون 75 11017101121 
تلامس فردي اعد خط ه20 1011101021 
بند منفرد مع 10110121 
نبايات الأسلاك فر دياً م عا 11 لم1 
تحريضية م1 
مقاومة مُسْتَحَنة - كبح مُستحثٌ ع1 لمعن لم1 
حث - تحريض مغنطيسي 11 
تحريض 11 
تقسية بالتحريض عصنصء1120 ممناعن لم1 
محرك تحريضي / حثى :110101 اوناع 110 
محاثة ع 10 


م11 ععطها عدم دن عاتاعسلن]1 
ععطعنء]1ع 121 عاناع س1 
0410 

لطع 51 020.آ علاناع د10 
ععطماعوع] عاناعدلس]1 

15 1176ا10 10 

511111 علاناعن 100 


مانا عن 120 


فقدان المعلومات و9 1121101121011 
استحضار البيانات 

أمن المعلومات 

نظم المعلومات 
كترلرجيا الفلرمات 
نقل المعلومات 

فرن الأشعة تحت الحمراء 


111 1010110211011 
1تناعع5 111011211011 
5 111101111211011 
لاع 010تتطاعء 1 10101221101 
:11312511 11101122:11011 
ع0 لآ 10112 

موجات تحت حمراء 111 
جهاز 
التحكم عن بعد الرقمي العامل بالأشعة تحت الحمراء 


صمامات ثنائية/ دايود باعث 


دهن عأامتمع ]ا دواع للمتنا لمأزعادآ 0ع1121م1 


ع0100 ع طتاختمطظ 11112160 
للأشعة تحت حمراء 
ليزرات الأشعة تحت الحمراء 


1212160 5 


أشعة تحت حمراء 1 لم1 لم1 
جهاز التحكم عن بعد العامل 001201 عأمتعآ 1212160 
بالأشعة تحت الحمراء 


تصوير طيفى بالأشعة تحت الحمراء /اممءةهناءءم5 12160م1 
خطة أمن البنية التحتية 


نما (اتباعع5 16ماعلا 1011251 


تسريب 111001 
مقدار من مادة يدخل إلى الجسم إما بالابتلاع/ «منادءعم1 
بالامتصاص 

سبيكة 101 
صب المصبوبة عستادة) - أمع 12 
مصبوبة (صَبَّةِ) الحديد 0 12806 
مدخل - دخول 1ط 
متأصل لاع ع طم1 


نظام تأخير زمنى تأصلى 1012 عططةط' مسعاولزك اأمعنتعطمس]1 


لزوجة أصلية - لزوجة متأصّلة أومه715 أمعنتعطم1 
توارث 1 
اعتمادية ناشئة عن التوارث 


إعاقة - تثبيط عملية/ فعل 


1ع 0اعمء(آ ععطهانعطم]1 

1 
مواد ماصة 5آءع50126طك /1[]آ عمتكناءه)مطط ]0 هنا لطتطص1 
للأشعة فوق البتفسجية مثبطة للإنضاج الضوئي 


مثبط - صاد 01 1ط نط1 
عدم التجانس 1ع عع مط م1 
بدائي ا 
اصطفاف 85 0110 01ل اتاعصتمع ناخ 1016151 


053 


غاز خامل 5 1م10 


ترذيذ بواسطة الغازات الخاملة 2 0258 12611 
عطالة - قصور ذاتي 1 
احتواء / شمول -عطالي 
أنظمة التوجيه العطالية / 
القصورية 

قصور ذاتي لحمل السعة 


لاع تلاط 20 لامتاوعم1] 


5 010110126 1[نااعن1 


لاأأعوم02) 020.]آ لمتاتاعم]1 


قياسات عطالية عع قوع 1121عم1 
ملاحة بالقصور الذاتي 1 [ملأرعم1 
ام عطالي م17 لمنامرعم1 
عطالياً للم 1ارعم1 


منبع (مصدر) لاينضب ععتناموع 1 عاطناك ل اقطجعم1 


قادرة على إحداث العدوى 


1012117 أمدكم1 
معدية : عكلاعه 11 
وريد أجوف أدنى 0 ماع17 1011101 
رشع - ارتشيح 

ارتشاح - ترشح - تسرب - تسريب 


رشح و تدفق و تغلغل داخلي 


111112 
11111 


1110177 لصخ 111210 لم1 


منطقة ارتشاح 1خ مناه لم1 
مستطيل الر شح م0211 هاه 1 لم1 
لاخبائي عانسكم1 
توهين لانبائي لك عالستلم1 
إستبانة لامتناهية دع عالسكم1 
تضخم نقدي 1111 


جريان الى الداخل - انسياب إلى الداخل : الحركة/ 1/10 
الإنسياب إلى داخل وسط آخر 

تدفق داخل: تدفق يندمج بدخوله مع تدفق آخر 26عنااكهآ1 
معلومات لندن 


(1آ1) 21د ه11 11ه لمآ عتتممه لم1 


انفوروم 1110 

عصر المعلومات ععخث م تممه لم1 
هيكلية المعلومات أو معماريتها/ عتنااءءانطءعة دمتاأحسحمله1 
بنيتها الهيكلية 

أصول الموجودات 5 21101 1ه 11 
ضمان المعلومات 1110112311011 
دفاع معمق عن معلومات طامء2آ 12 عودع]ءدآ متتق مم1 
مجال المعلومات 14 هخم سدم لم1 


إخفاء المعلومات 11 نه نمسم لم1 


لا عضوي عتطوع 1201 


مواد كيميائية لا عضوية معط عتصمع :هه1 
مركبات لا عضوية 001-95 1110152111 
ملوثات لاعضوية 
أنبوب نانوي لاعضوي 
دخل 

دارة دخل/ خرج 

أجهزة الدخل/ الخرج 
واجهة دخل - خرج بينية ع0 1211219 (1/0) 01ام 010 - لنامصص1 
موديول الدخل/ الخرج عأانل2]0 (1/0) غنام 00 - أناصم1 


1110152111 15 

831201 عتطدع 101 

مم1 

نات 11 (1/0) أنام 01 - أناصم] 
15 (1/0) أنام نا 0 - أنامم1 


رفادات دخل/ خرج 5 (1/0) غنام 0 - أتاصص1 
منافذ الدخل/ الخرج 5 (1/0) أنام 010 - اناصص1 
صفة مميزة للدخل 151 1ع ]01212 تارم1 


دارات الدخل 

أمر الدخل 

تيار دخل 

طرف الإدخال 

معاوقةاوممانعة دخل 

بوابات نفي الضم ذات الدخل 
انزياح توتر (فولتية» الدخل 
طاقة الدخل 


115 ألامن1 
01204 أنام 1 
أ11112ان) الامن1 

0 أنامن]1 
1206032 أنامم1 
021 8120 أناصم]1 
ع8 01156 أنامن1 


ع0 أانام ]1 


نبضات الدخل 55 أنامه1] 
مقاومة دخل ععطماوزوع م اناصطم1] 
ضبط الدخل أنامم1 
إشارة الدخل قمع 51 أناصرم1 
محول الدخل 1 115101 اأنامرم1 
دخل/ خرج ا 0 / نم1 
مدخللات ]1 
دائرة محوطة عاع نان لع طترهوم1 
مبيد حشري لاع ع1 
وليجة - يُقحم 12561 


قولبة بالإدخال - تقنية للحام القطع عمنل1ه] ازعدم1 


اللدائنية ذات السماكات المختلفة براتنج منصهر 


إقحام 12601 
فقد الإدخال 95 151101 
فقدان بالإقحام للموصلات 075]ءعصده00 01 5ومآ دمتامعقم1 
شق الإدخال 5101 متارعوه1 


154 


قصوري ذاتي وتحديد الاتجاه بالجيرو 


تركيز كتلي اولي 
تركيز مولي اولي 
لحظة ابتدائية 
سرعة إبتدائية 
استبداء 


مباِر - محرّض - مُبِدِئ 


بادىء آنيوني - مبادر آنيونٍ 


نظام فولتضوئي محقون 
هندسة النسيج المحقون 
حقن 


لدن حرارياً ومُقَوْلب ع1ا5ة1م20ذعط 1 0ع11010 - ملاعو م1 


حقن بالليزر 
دايودات حقن الليزر 
تألّق بالحقن 
قولبة بالحقن 


آبار الحقن 


طباعة نفث الحبر 
2 2 حبر 


دليل الدخل 


لحاء داخل - قلف داخلى 


لب (قلب) داحلي - النواة الداخليّة - الجزء 


لداخلي 

قطب داخلي 

أطراف داخلية 

بتكار 

تصميم إبداعي (خلاق) 


إينولين 


إينوليناز 


بتكار/ تجدد البناء / الانشاء 


ره 101ئم1 

111121 5 

1-2 112559 111121 
13 211013151 11121 
نط لمنائه1 

710117 1 لم1 

110131171717102 

11111 

111101 

علطم صخ 1112101 

ماع81 لعاءء لم1 

اع 55 عتماآه017]مطط لعاعء م1 
عناذ115' عاطتاءء م1 


111 


351[ 11مناءء 10 
55 12561 101اء6 1 
ا امتاعء 1 


ع5تل1101 ممناعء زم1 


مع نامناءء 1 
5 أعل - علم1آ 
أع1 علم1آ 

10166 120 

821 تعطم1 

عاعة11' 4ع000 تاعصم1 


:01ل مم1 


ع100اع6 81 تعصم1آ1 

5 تعصم1آ1 
11113131777003 

ع 51 111120121176 
111101721176 
0 0 1ط 

1101 


1110115 


كفاءة الطيران على العدادات 


ع 


12511111011 
داتية 1ع مم1 
أدوات القياس 11000001 
-اعمتحطهن) ع 515121 لم1 01 [متادهن) عل 210 ]اعت بصتامقم1 
أجهزة القياس والتحكم أو الصناعي والتجاري 
ختبار الصنبور الآلي/ الأدواق 
ترانزستورات البوابة 125156055 0131م81 عند 260 1ناكمآ 
لعازلة ثنائية القطب 

ترانئزستورات المفعول المجالي معزولة 1815 ع]اه© 12160ناوه1 
لبوابة 

أسلاك التعليق/ التوصيل العازلة ع2ذ/آ منءاهه810 4ع6غهاناقمآ 
كتل العزل 


مواد زجاجية عازلة 


لماه 


ادع 1 ص1 1ع تتاكن1 


1151112111185 5 


1115111211115 65 


مواد عازلة 1 ع 1512 
ورق عازل اءم 20 12511121128 
عزل 110 
لوحة عزل 4 1510121105 
عزل عوازل 75 112511121101 
طبقة عازلة 2/1[ امتلة[ناقم1 
عازل/ عوازل 5 ]نم1 
لسو لين 1 


عامل النمو 1 الشبيه 110201026 620151 عكلنآ - مناناقمآ 
بالاتسولين 

إنسولين أسبارت 
إنسولين غلوليزين 
مكتب خدمات التأمين 
امتصاص - أخذ 
قدرة مادة على الامتصاص/ السحب 
حصص التزويد بالماء او بالطاقة او ماشامبها 2اءعءده5 5م1261 


1ك لتاناكقه1 
105101112 

011 عه تزع ممه مم1 
ععلة 10 
لاأأعدمهةن) ععلهاه1 


أعداد صحيحة 110015 


حساب التكامل مالعل لورععام1 
مجموعة رموز التكامل 8 لوطع 121 
تكامل حد التحكم اع 1 [متاطهن) 81101 01 1مجعع 111 
بالخطأ 

متكاملة 111 


تصنيع الدارة المتكاملةع12 تناع كناصة/1 اندهع - لعأومرعع م1 


دارة متكاملة ا ال / 


هلك 


ع1 


مفصلة داخلية عقصنط أعدم1 
عزل 10 
غير قابل للانحلال عاطناهقص1 
معادن غير قابلة للانحلال لماع عأاطن1آهقه1 
مراقبة و فحص 121000 
معاينة - تأشير ح عطناوء 1 لصخ عمكا11211 هم 1أععمدن]1 
وفحص 

أهداف معاينة وع كناعء زط 0 1121121215 01 1ه 1أععمدن1 
(تفخص» المواد 

ينصب - يركب القاقه1 


تركيب تجهيزات / تمديدات كهربائية - تنصيب 1551681126008 
برامج حاسب 

اختبارات المجال والتنصيب 5اوع'1 11610 لمث دمتنة11هادم1آ1 
تنصيب كبلات الليف 09165 عتام0 زءط11 01 ممتنهللهادمآ1 


البصري 


رسائل فورية 151012 
مجال الرؤية اللحظى 71 04 10ع1 قنامعطم اس مامم1 
حاميات 5 اأننات1ان) علأعمع 812 وبا معطة ص هاكم1 


الدارة المغنطيسية الآنية 


عثرة لحظية م]' 5نامع 2]2 105162 
7 ماركة مسجلة لمادة مالئة إنتاج شركة الناقم1 
001 

معهد صاء17؟ - عتمم ناععاظ ممعم ]ا أوع1 تلاط عالاأتاقم1 


فارفيست كيبر للالكترونيات - فينا 
هيئة 18128126615 5علطمناءع81 لصخ ادعتماءءا8 01 عالنأتاكم1 


مهندسى الإلكترونيات والكهرياء 


معهد مهندسي لدع ناءعع81 01 102 لاأتاقم1] 
الكهرباء 

فاك شفرة الأمر عع 1مناع مم1 
مسجل الأمر اع اذاع ع1 1ه 1اعلتاقم1 
مجموعة الاوامر 5 مناء تاقط1] 
بيانات - تعليمات ]1 
منظومة الحط اللي 2120128[ غ122 تاقم1] 


لوحة أجهزة القياس أعطوط لاع متنمامم1 


لوحة العدادات 


0021101 1221101 101ط1] اعصوط اطع م تعامم] 


مدحة مع منظومة الملاحة العطالية 1815 1166 2110 1ععام1 


مكامل 11101 
سلامة 1م111 
ملكية فكرية لإأتاء م20 لمناعء1اعام1 
طرفيات البيانات الذكيّة ولققتصترء 1" 1222[ أمعع نااعأه1 
تصميم ذكيّ معاوء12 أمعع11اءع م1 


إدارة الشاشات الذكيّة 72626عع 21222 25إ12م15دآ أمعع نلاعاهم1 
نظم المواد الذكيّة 
57 تصميم الشبكة الذكيّة 


كع 112111315 أمعع 11اع م1 
معاوء0آ غ11 ه تاعلط أمعع11اعأه1 
تصنيع دن / المعالحة15دتمع)]2 01 عطزووعءمع أمعع تاعاس1 


الذكية للمواد 


إشارات ذكيّة 5 ندعم 11اع 101 
تقانة البنى الذكية /اع010ططاعء 1" 5ع نأعناماك أاصعع 1 لاعام1 
كدة 1261510 


-113251211 1دغ1)م0 01 54001211025 زع ووط) (اأممعام1 
شدة تعديل المرسلات البصرية ولع 


خاصية شدة لاع م10 ع لامع 1 
بين 1 
تواصل بين عمليات 21 © 055 - 10161 


رابط : المقوي الداخلي 
قوّة التفاعل الداخلى 


علصلا تتعأتدعمع8] - معام1 


طاأعصعناك ماع ومع 11 


اتصالاات 15 ]اط ه0ن) ع لاع ع1 
الكمبيوتر التحاوريّة / التفاعلية 

تلفاز تفاعلي 17 عكتاع همع م1 
جدار فاصل أذيْني ا ال / 
انتقالات الضوء بين الحز م 5هنالقصهناه)مطط لصدطععام]1 
مقحمات ل 111 
يدخل ضمن 11 
إقحام 100 


م اعءعاء 0[ 111 1دع 1ع 101 


كشف الحامل البيني 


خط معترض - اعتراض أمرعء ع م1 
إعتراض 11108032 
عتراضات - تقاطعات مأمرعه مع م1 
قابلية التبادل (التبادلية» “الل تطوعع صمقطء م م1 
حتبار النوع البيني 110 
نتركوم - اتصال داخلي 11011 
أ 15 112161601116111 


سلاك الربط البيني 


ترزيم الدارات المتكاملة 8ع ماعة5 اناهن لعأمرعوع م1 
دارات متكاملة أو رقاقات ‏ ومن 02 5انناهم لعنممعء م1 
حجب ضوئي للدارة عقصكائهصطمامطط وأندع مك لماوع م1 
متكاملة 

دارات تحكم متكاملة م1 002101 0عأوط1عوعء 101 
تصميم متكامل 1111ماع نط1 101 مواوءدآ لعأ وجعع 11 
كاشف/ مضخم متكامل 
بيئة التطوير 
المتكامل 


ماصخ /1مناععاء0آ لع اودوع 11 


11011211 اتاعمامزم1ء ناآ اماع11 


الكترونيات الأجهز 0 15 اعم ععاناء2آ اعاومعء 101 
المتكاملة 
دايود متكامل عل10 لعأمتعع م1 


منطق الفاصمة المتكاملة 
خرَك (توربيني) متكامل عصنطتنا1] قه0/تعتلاقه0 لعنمروعام1 
يتضمن الغاز وجهاز التحويل إلى غاز 

شبكة الصحة التكاملية 
بصريات متكاملة 
إلكترونيات بصرية متكاملة - 5عنصمماءعاءمام0 72160وء م1 
إلكتروبصريات متكاملة 

شبكة بيانات الخدمات ع11ه/تتاء]! 10018 وعه ع5 اعأمرعء م1 


عاع مآ مقاط لع مضعم 10 


عه تتتاع ل طالمعط 0عناوموء 101 


م0 ل0ع1ام عع 101 


شبكة رقميّة متكاملة ع1ةهاء81 10181]21 وععتلاء5 160ه2جع6 م1 
لخدمات 
تكامل تامع 1 
تكامل عملية الجخيرو 6101102م0 010 16ه] عستاممععاه1 
السرعي 
مكاملة (تكامل) ع1 


منهجية مركزية التكامل طاعدهنممة عتتامعن) - 0م 1أومعع 10 
منهجية معتمدة على اعدهرممة 0عامع 0101 - متأومعوعء ص1 
التكامل 

خطة التكامل والاختبار صقاط أوع1' لصخ ام تاوئعء س1 


مكاملة بين حدود/ حدين 5 دامع تتتاع8 ه10أو1عء 121 


سيرورة تكامل 9 1111681211011 
دمج عمليات أداة 2 0010 عأهآ 1م 1أومعء 121 
تحديد الاتجاه 


علدع5 2ه 11ضهئضعع 11 


قانون مؤقت للمعالحة المحسنة للمياه السطحية 
قوى جذب بين الشوارد / 
داخلي وخارجي 

ضبط المناخ الداخلى 


:81101 عد 111101 
00201 عأقستان 1م 1معاس1 
خشب رقائقي داخلي 01 11161101 
ما بين الطبقات 
اجهادات صفائحية/ طبقية داخليّة - ووووع5)2 تمصتصسةامء م1 
الاجهادات الطبقية الضمنية 


11111 


تعشيق - ارسال اقحامي بيني ع ع1 
انترلوكينات ع1 
تحويل مبطن - تبطين بيني عمتامع م1 
تشابك: مشبك : آلة/ أداة للوصل/ التنسيق مابينءاء1216:10 
وظائف المكونات 

حبة التشابك (التعشيق») صنة01 عاءه1مع )م1 
متوسط عا لع ع م1 


أطوار الخليطة المتوسّطة وعمماط تإوالى عله 1لعصممعاس1 


تصميم مرحلة متوسطة معزوء10 عاوتلعستعام1 
تحليل التصميم المتوسطى 515(لهصكى - صئزوء2[ غع1دتلعصنعام1 
إطار توزيع وسيط 


تردد متوسط/ وسيط 


مصحم 
المتوسطة 
أطوار متوسّطة/ 
وسطى - محاليل صلبة 

مضخمات القدرة الوسيطة 62 تامصدخ عه عله 1لعصممعام1 


عمتة 1 حنه اباط اود[ عنمنلعمتمعام1 
عع نتوع11 عنوللعمسامعان1 


الترددات #عتامسسةى (11) لإعمعسوعء2 عله للعصممعام1 


5 50114/ وعققطط عنه نلعت معان1 


متوسطات مك1 
1 3 - يتداخل - يتشابك 11 
مُكوّنة من معدنين أو أكثر - بين معدنية الداع صستتع م1 


مركٌبات بين معدنية : مرككبات 5 مهن ع لالمأاعستعام1 
تحتوي على أكثر من معدن 
طور بين معدن 
تمازج - تخالط 


عققط2 ع تالماع صتصع س1 

اع تمع 11 
تقطع : صفة لعدم استمرارية لإعدع ا لستتعام] ب عمعصع ا تسمعام1 
انسياب سائل / الإمداد بمواد / توريد بضائع 


متقطع أتاع ا مع 1 
مزج داخلى نمع 1 
داخلى ع1 


اذك 


وصلات بينية بين أنابيب رئيسية / بين 25هنأععدمع مم1 
وحدات بنيوية 

ترابطات بينية 5 100آ1ظ1 
مرقم داخليا - بينية التصبع 11 


انتثار بينيّ : انتثار الذرّات من معدن لآخر 1 
تعويق ر قمي م1012 121ئع6101 111 
بية ساب 

مساري متداخلة للأقطاب 
فوائد واحتياطيات مالية 16656195 2160 1نامزتاك لمك أدعن )م1 


111 


اع لمعنه اع 116101 


مشروطة بقيود محددة 


نسبة الفائدة عنما أوعنع م1 
سطح بينى / مرباط تبادلي / وصل بينى - واجهةء6 156210 
الاستخدام البينية 


سطح بَينِي وجيهة واصلة و 
طور بيني 


دارات وصل بيئى 


5م111 لصخ ععد مع 11 


5ناء 01 عع همع 101 


سطح ضمني مادي ععةامعاس1 
تقانة السطوح البينية الواصلة لاع10م0صطععء1' عع دامع نم1 
بيني - بين السطوح ا 1 / 
التصاق عبر السطوح البينية هنوع طلك [قاع همع س1 
تكائف بين سطحين مه 1م 101 


بلمرة عند السطوح البينية ع مره لمعه مع م1 
تواصل بيني - سطح بيني 
تداخل 

مقاومة تداخلية 

حافات تداخل 


]ك1 

ععطع نه 11م 101 

ع1012 ععدع نه مم1 

11 ععاع 1ه 11م 11 

نمو ذج / نمط ‏ كطتعالة2 ععمعنع ]عاص[ عوط عممعي ]مم1 
التداخل / نماذج/ أنماط التداخل 


تداخللات 111 
المتدخل 4د لللخآ1 خالا عست معام 
علم القياس بالتداخل الضوئي عاتأعطده 101111 
أشكال تداخلية وعطتعطاء5 عتتاعمده ع1 11 
علم القياس بالتداخل لالتأعمده 1ع 10111 
بين حبيبي 1ع 1161 
تآكل بين الحتّيباتث 0110 131 اطع اع 11 
مسار بين الحبّيبات نه ع هاتاطتمتع مع نم1 


علناكا الاعصمادعء1' تعله/11 عع تناك لععتقطمظ ستعام]1 


توافقية لاطو 1ع م0 1ع 1 
شبكة متداخلة 1ه لكاع1ل! ع مناه 1أعمعم مع 10 
شبكات متشابكة - شبكات 71660115 عصتاةةأعمعءم مم1 
متداخلة 


طور بينى - واجهة بينية عمق امع م1 
طائرة ذات عوارض ربط لنقل الرفع بين 511115 عص1م ع م1 


الجسم. 


بين الطبقات/ نوه مم0 10 طازط - '(امردتخص]/ اامععام1 
ضمن الطبقة - مادة مركبة هجينة 

استكمال - استيفاء ك1 
مترجم اماع 1م1261 
بين معدنيات دع لماعم ع1 


إشارة الاستجواب 515221 متام ع 126110 


يعبر القطع 


ا ]ماع12 


تقاطع 1111 
دعامة داخلية 1 
بند مابين الولايات 01115 عع اع دهن عنتماو معاه1 


غبار نجمي أ5نانآ 1ه1اع أو معاه1 
وسط ما بين النجوم - وسط بينجمي 2نال2/160 1ة1اعا121615 
أخلة - فرجات - صدوعات 1 
خلالية 1161 
ذرات مقحمة ودم اخ 1هناو ع1 


مستوى فرعى بينى املاع اط نوع م1 


اشتقاق العطالي ع 1و نع م1 
قوة العطالة ععده2 امتاتعاس1 
ملاحة عطالية ده نوع 1ل لمنامعام1 
مؤقت مر حلي 110 النوةك!1/ 
تدخل لع لاع ]11 
جدار فاصل بطيني نم5 ةلاع امه 12161 
فلورا معوية [لفصتاوع م1 
داخل في - ضمن 11 
امتصاص بين الحز م متام هوطخ لصدط نم1 
داخل الجمجمة لمتطم مم1 
فراغات متغصنة باطنياً / داخلياً م عن لطع0 112 
ضمن الحيئبات 11111 
جزيني داخلي 1ناء16 12120 


دارة داخليّة 
محرك الاحتراق الداخل 


ألناء 011 اممععام]1 


عطاع 8 نه ناو اط دده ل[قطعع س1 


طاقة داخلية لاو اعم اممععغم1 
كسب داخلي 2 1016101 
كتلة قصورية داخلية 5 121ااعم] اممععاس1 
صفيحة تضخيم الضوء 21216 تعنامنالن8 غاعنآ لمصععغم1 
الداخلية 

مقاومة داخلية ععطماقادع 1 لممنعام1 


خدع 11 اممععام1] 


#بديد داخلي 
ترسيب 1/121111211111185 12 106505111011 172201 12165221 
البخار الداخلي في التصنيع 
توطين - تقمُص 

الاتحاد الدولي 2ه1امءودقة تممقصةء]” علخ لقدمتاهصمعام]1 
للنقل الجوي 

وكالة الطاقة الذرية لإعدععكى لزع اعص8 عنطاماك اهدهم لم مم1 
لدوليّة 

دليل 713عاع82 01 عتنخهاءسعدرهل< 07 عله [هدمتأمصمعام1 
لتسمية الدولي للبكتيريا 

تناك مث عصتادع:1' خدعط :ه12 هم 1اونعلعء 221ه مط مس1 
لاتحاد الدولي للمعالجة الحرارية وهندسة 128]عءعصاعصظ ععه] 
لسطوح 

ضغط جوي قياسي عتعطمده سماخ 51220210 1أهده ممع س1 
دول 

منظمة المقاييس 
والمواصفات الدولية 


11100600000ظ1 


11611202110221 512101210523 


5 1[11)6] لتث ذأتدنا 01 طتعاولزك 1هطه 1م مم1 


-0120116ع1جاع5 01 م1802 نزعه10مصطععء 1 1هه هص ععان1 


خارطة الطريق الدولية لتكنولوجيا أنصاف الموصلاات 1085 


معايير الإرسال 5122021305 2هأوقتسقصة1 1هدهأهصمعام1 
لعالميّة 

تدويل 12 118238218210ظ1ظ1 
نترنت ١‏ / 


حتيال / متعلق بالانترنت نه لعنواعظه - أعمعام1 
بروتوكول الانترنت 
ستخدام الانترنت للألياف 


لبصرية 


1م2200 أعممع م1 


وعنام0 1ع011 عوؤلن] أعطنعان]1 


مقابل اللوغاريتم طتط ا تدع 0آ عستعتكم1 
اوبال عكسي 

تناس ,عكسي 

قاعدة عكسية للمزائج 

متناسب عكسا: ازدياد كمية من 


م0 عذواع 101 

111156 02 

115 01 عالناكا عومع م1 

1101 17ع و1111 

مادة نتيجة نقص كمية مادة أخرى 
عكس 

طبقة الإنقلاب - منطقة الانقلاب 


11160 


تآ 11715101 


سكر منقلب 1ك اتاعتم1 
إنفرتاز 111 
مقلوب بآ هوائي 5م لآ لع مم1 
سيفونات معكوسة لمك لمع 1ع م1 
عاكس 1111 
مقوم عاكس ه11 اسمخ عصتاتع 111 
مضخمات عاكسة 15 تامدخ ع منارع م1 
استثمار 1212 ]و11 
صب بالشمع 5 056.] - 02510128 1ع متاوع121 
المهدور 


شركاء فى شركات استثمارية 2211515 0015001216) ا اعططاوء 151 
مؤسسة يملكها المستثمر 
غير لزج 
استدعاء 


/اأتلتانآ لعط08 - 1ماوع101 
1111 

1101 

طريقة اليودية : طريقة معايرة حجمية 1161500 عتتاعصده100 

يستخدم فيها اليود ككاشف دال على انتهاء التفاعل. 

أيون 

ليثوغرافية الشعاع الأيوني 

حفر بمساعدة الشوارد 


102 
2213ع امآ متحعظ - جنه1 


طعمعء ]1 لعاوزووةى ه1] 


إتزان الأيونات 81 ذه1] 
ليثوغرافية الشعاع الأيونن /1ة12ع110آ ستوعظ جنه1 
قنوات أيونية 5ن ره1 


تنميش/ حفر ايوني/ شاردي ع8ستطء]8 هآ 


تبادل أيونى 828 هآ 
كروماتوغرافيا التبادل لإتأمة ضع 20 تمغطن ععصقطاعحط مه1 
زدع الأيونات 2 101 


وافر نصف موصل 177212 2006101 هعت0تدء5 160 ة[صحط] هآ 


مثبت بالتأيين 


059 


تفاعل تحلق داخل الجزيء 
داخل العضل 

داخل الغشاء البيريتوني 
ضمن الطبقة - مادة مركبة 6]ز5همطط00) 11056104 - لإأمهمناه1 


11161311016131 1 
1111051 

111101 

داخل الوريد 
مداواة وريدية 
داخل خلوي 
جوهريّ - ذاتي - متأصّل في ذاته - داخل المنشأ عأقصمام1 


1101005 
لامة عط 1 5نامناء 11125 


1111 1 


تركيز جوهري 1 2111615 11211111516 
للحاملاات 
كثافة ذانية لإأأقدء 180 عاممتصام1 


طبقة ذاتية حقيقية هآ عاممتنام1 


فقدان فعلى - فقد ذاتي 65 121111516 
مادة صرفة 1ع عامسمتماس1 
غير المعاملة بالذمام 4م1200 01 عاممتنام1 


ضجيج كمومي جوهري 1015 0011211611111 121112516 
اجهادات جوهرية 
لزوجة جوهرية 
جسور الهيدروجين بين 81210865 اعع111020 131نادء1ه تاهآ 
ال حزيئات 


مقدمة 


1211111516 5 


12111516 505177 


111 


مقدمة وتوصيف 106501101105 5]612/ا5 420 12110011611012 


1101015 
1100 


112111151011 116011011 5 


أنظمة ١‏ لكشف عن التطفا 


انتفاخ بفعل الحرارة 11 
لاتغيريّة - الثابتية 11 
ثابت 11 
خواص ثابتة ع0 11121121216 


مفهوم القساوة التباينية قاأمعع د00 ذوع م5011 الممتنه 11 
قائمة الجرد 

عدد السلع المتوفر - الجرد 
عكس 

قانون النسبة العكسية 


11111017 
0 
1 

2177[ ملأه] - عواع 101 


انعكاس كروماتوغرافيا الغاز /1م2]60822ستمغعطن 025 ع5ع1م1 


فقد حديدي 9 1101 
مغانط حديدية 1 / 
تشعيع 2 1ك 
أعداد صم 5 111210021 
غير ذي صلة أمماعاء111 
عكوسيّة لإختلتط نوع م111 
غير عكوس عاط نوع 111 


عملية لاعكوسة ووعء20 عاطازونع ناع111 
تحكم الطيار مربوط مع سطح التحكم تتعاذلاة هاطلويهه12 
عن طريق نظام دفع 

لاعكوسية اخلط اوناع 111 
بشكل غير عكوس إأطاوناعناع111 
ري 11110 


أنظمة الري 
111 - 1165 منصة تطوير خدمات الويب الدلالي 111 - 185 


1111521101 5 


نقص تروية دموية - عجز 15 


إجرائيّات/ عمليّة متساوية إنتروبية 695 152110016 
بدية أمية لنظام مقاييس دولية عتنااءعانطاعحى راتتنادء5 150 
آيزو 

خطوط تساوي الضغط الجوي 
متساوي - متماثل اللون 
إرسال متساوي التردّد 
رغويات الايزوسيانات 
ايزوسيانات 

تبلور اثناني التشاكل 
نقطة توازن الشحنات 


015ظ1 

عتخه حدم تاءه150 
2 15001110110115 
5 15001211216 
3101110315ظ1ظ1 

علطام 15001201 


خصزه2 عتتاععاء ه15 


أيزوغلوكوز 10105 
شبكة قياسية 104 
جزر معزولة 5 15012316 


قاعدة الخماسي المعزول 


عانكا تامع دغخمءط 15013160 


ماع55 1501210 


سيرورة العزل و55 150121105 
مقاومة العزل ععمماوزوع1 ممناهاه15 
محولات العزل 112151011021 150121102 
عازل 150101 
أوق لنوسين عاأعناع1[ه15 
إيزومر - متماثل الوزن الجزيئي 1501 


000 


طلاء شاردي و قذف مهبطي 128عاانام5 لصة عمتاقاط ده1 


شاردي حٍ أيوني 


وصلة أَيُونية - رباط شاردي 


عتده] 


ه58 علاه1] 


رابطة شاردية نم8 عنده1 
رابطة أيونية / شاردية 1128جة517 مناعع81 - عسنلصهظ عتده1] 
- تبادل إلكتروني 

مركبات أيونية 00-5 عتده1] 


نقل شاردي 


سوائل أيونية/ شاردية 


21 16مه1] 


165 عتده1] 


استقطاب شاردي 1011 
تأيّن 211210102ظ1[1 
كمون التأيّن اقتامعاه2 مم لأدجتده1 
عتبة تأيين 114 ده خدجتده1 
مؤينات 5 126ظ1[1 
مراوح مؤينة قمة] عصتعتده1 
بوليمر شاردي 101 
حامل أيوني 121101101 
إيونوسفير - غالاف أيوني اع طامروه 1012 
أيو نات 15آظ1 
طبقة بروتوكول الإنترنت ع2 12 


أشعة ما تحت حمراء 


11 - 11110 


منبعثة 115 ليزرات 5 عستاانسظ 11 
باعثات الضوء بالأشعة تحت الحمراء 5 نمع م0 11 
قزحية الألوان 00101 أمعهوع 1210 
هواتف الإيريديوم 175 1501121 1110111115 
العسخية 

قزحية العين 15 
حديد 1101 
حديد - كربون طوط ةن - ه11 
عصر الحديد ععة مم1 
تحليل الحديد 15م 1م12 
إزالة الحديد والمنغنيز 671 مومع 1132 مذ مه11 
بكتريا الحديد عع ممع1 
كربيد الحديد عل1ط 01 زمع1 


مفاعلات الوتر الحديدي 


لب حديدي 


1101 0014 5 


1101 0601 


حديد ثنائي الكبربيت حراري امعط 1106ناوادآ م1 


إدارة المخاطر المتعلقة بنظم المعلومات] 113223861262 عاوكنظ '11 


تعددية - تكرار 1 
تكراريٌ 112 
تحسين تكراري 5 ع تنوه 1 
تجارة العاج 110 ده17 
عيّنة مثلمة معيارية ل آيزود/ ل تشاربي ‏ لإمتهك +0 1204 
اختبار إيزود أوع1” 1200 
- آل - 
ل هوائيات النوع ل 
ع دل ثنائي الاتزان عاطماوز8 >1 - ل 
]1 - ل قلاب ه81 منا2 ع1 - ل 
مشغل - ل مم0 - ل 
857 إطار عمل تطبيقات الويب بلغة الجحافا 258 


برنامج 110 م1156« تعاصظ - مده ]نجاط 2 وننول :لات 2ل 
2 173 - النسخة المخصصة للشركات التجارية 

مقبس عاعول 
مطرقة هيدر وليكية اع متمد عاعول 


دثار - غغلاف خارجى أععاعول 


جاع 0 مططهن) أععاعول 


محتوى الغلاف الخارجى 


تغليف عسمنتاععاع ول 
قوابس وحيدة المشبك اع ول 
عمود محلزن ا 
وحدات عكورة جاكسون أنصلآ إل 1طعن1 مممعاعول 
جاكوب : اسم علم وم عل 
تشويش 0 


جينس - الدفاع الاسبوعي لإلعاءة11 عدمعاء2آ وعصول 
اختبار الارتجاج : طريقة مخبرية لتقدير الظروف 
المثالية لمعالجة المياه ومياه الصرف - يتم عبرها التحكم ب 
1 وجرعة البوليميرات وسرعات المزج 

جهاز اختبار الارتجاج 
مخططات نوع الداخلي الحافا 
78 استدعاء المنهجية عن بعد الخاص ب 


أوع 1 21ل 


1مك اأوع 1 كول 
قاصرة1© 5نملء تاعاس1 ونول 


لصا ونول 


5 احادي الطور - عمققطمنتصل] - 5ل 
شبكة هلامية ا 
طبقة جيلاتينية مج ترلاءل 
صفيحة جَيري مون لاترول 


461 


أنزيم مصاوغة - أيزوميراز 615 ه15 
مصاوغة 010 1ك 
متماكبات 110115 
متوازن - متساوي عتأهاده15 


قالب كبس متساوي الضغط : 


4 عننزووع 51 15051211 


متساوي التشوه 1001 
متساوي الإجهاد 11 0ظ1 
متزامنة متساوية 123111010113715 
إرسال متزامن 21+ 10212 1505/50111010115 
متساوي للبيانات 


متماكب فراغى منتظم : متماكب 71015052615عا5 عنأه15000 


فراغي حيث تتوضج جميع الزمر على الجانب نفسه من سلسة 


المتماكب 
متساوي درجة الحرارة ممع 150 
متساوي الحرارة اقمع ه150 


تحويل متساوي درجة الحرارة8281108مأقصة1' - لمستعطه15 
تبلور متساوي الحرارة - تبلور 286605ئ0256011 لقصسمعطاه:15 
بثبات درجة الحرارة 

منحنيات متساوية درجة الحرارة 
إجرائيّة/ عمليّة متحاورة / متساوية 
الحرارة : تبقى خلالها درجة الحرارة نفسها 


5ن لفسمتتع ه15 


15011611181 5 


أيزوتون (متعادل النيوترون) - ايسوتون - تواتر 1501086 
متساوي التوثر عتدمغه15 
نظير 15010 
متساوي البث 15010 
متناحى ع1م150110 


ظاهرة تساوي الخصائص 


1101اء 5 عام1501]10 
5 عكتاءء]]8 عام 150110 


مادة متماثلة المناحى - مواد متساوية 7331عنة]1! عاممنناه5آ1 


الخصائص 

صفيحة متماثلة المناحي - طبقة متماثلة علدا عزمه150 
مشع متساوي البث 101 1م1500 
تساوي الخصائص /[ 150120 


تناحى - تماثل المناحى - 01162121102 جدملصة] - لإمرمنناه15 
اتجاهات / توجّهات عشوائيّة 


مخارج 1005 


خطط تشكيل (تكون) ‏ 21281211[ - 101501831101 ماع نال 
الوصلة 

فصل بالتقاطع 2 نات لال 
ليزر الربط ع5[ امناء تال 
نقاط وصل 5زه املاع نال 
درجة حرارة نقاط التقاطع 1ع املاع نال 
والارتباط 

أسهم تافهة 5 عاانال 
جور اسي 151ل 

- 16 - 

14 حزمة الترددات لع" لمدظ - >1 
نسبة البو تاسيوم عتمقظ - 1 
كالمان ل صل 1 
مر شحات كالمان 15 تمسصلم1 
كنامايسين 110 
كانت لابللاس ع130طة.آ أصمكل 
كا و ليزيق عاتسنامة ]1 
إندماج نووي 1217705211 
كاسوغامايسين 11121 
110 بصريات وعنام0 120 
مسار ا اكطته2 عتامطماء84 عمل ا 


1ع 10 م5 ه طمن معل ماععا الأيضى 


مقياس الفقدان 1210261000 تعاء] ووه.آ 1201000 


سطحٌ الصَالِب - الجؤجؤق ععةن5 اعع ]1 
مجمع الرمق الأخير لالطسعومة عنتلخ زعم ]1 
كلفن مااع ]1 
قنطرة كيلفن 520 مااع ]ا 
سُلّم/ تدريج كُلْمْنْ - مقياس كُلَقْنْ علمء5 ستحاع 1 
قوانين كبلر 5لم 1 رع ]1 
تعبير يوناني يعني الأرض/ التربة المحروقة 1 
خلايا كيراتية وعا 0 نع ]1 
نواة اعصمعع] 
كيروجين ع 10 1 
كيروسين عءع 05 1 
وكالة تسويق كيسلر ععطعع 11اعاه1 عستاععايه/1 معاووع ]1 


كيتون عمماع ]1 


محرك نفاث عطاع مط اول 
بزباز نفاث: فتحة ضيقة في نهاية انبوب / عاعدها8 اول 
خرطوم تنكم بيقر شغد سافل/أغازار هوا 

دفق نفاث تتوع ]5 امل 
قوة الدفع النفاث أقناتط] امل 
موجة جر النافث ععلة/1؟ امل 


بئر انبوبي نافث لاء11 عطن1 لماعل 
تغطيس الركائز دون دق عستااءل 
نظام البلورة والمفصل لطع و5 أمللط لمك امول 
تشكيل وتشغيل العجينة السيراميكية 1106166 
لبناء النظم الموزعة 111011 تقنية شبكة 1101 
وصلة - مفصل مابين مكونين في آلة / بين أنبوبين / هذهل 
ما شابه 

سلطة الطيران المشترك 0111 ناث امتأمتكث أستمل 
متطلبات الطيران المشترك ‏ 7]5عماعة 1 باوع1 جم مث اصتمل 
مجلس هندسة [أعصناهم) وععاتاء2آ ومتاععاظ أاسامل 
الإلكترونيات المشتركة 

نموذج فشتك - وصلي اع1100 اصتمل 
محركات مشتركة 5 011ل 
مشروع مكترك عتتاخصء؟ امامل 
توصيل - تمفصل عتاسصنه ل 
وصل و اختبار عطناوء 1 لصخ عستاصاهل 


وصل بالحدل - جدل الالياف 5دءطز1 01 ع سعتام5/عستاصتهك 
وصلاات 5أطلهل 
اختبار جومينى للتقسية الطرفية بالإسقاء اعدعن0) - 4م تإستصصمل 


جول علناول 
ثابت جول أطة ]م00 5ع 1 اول 
عصا التحكم عاع انزو ل 
صندوق قتاد وموسيقى عدوطع نال 
غير متناغمة 1ل 
كبل قافز عاطهن) اعمصصنال 
وصلة - نقاط اتصال مابين مكونين في آلة / بين دمتاعصنال 
أنبوبين / ما شابه 

سعة الوصلة ةعم املاع طتال 
دايود وصل 10100 ماع تال 
وصلة ترانزستورات 2 55مإزأقطة*1 أعه8]1 101علط م لاعصال 
تأثير المجال 


01 ماوع مك1 


تأهيل (أهلية) كينغستون 
التواءات - فتلاات 1114 
فرضيّة حب خارشوف 5 6ه1.07آ - 1أمططاعقك] 
حالة خاراشوف للحافة 01105مه0 عع80 - ععء:1 ل[مططعميكا 
الحادة 

فرضيّة خارشوف 5 0م113 11مططاء مك1 
قوّة قص خاراشوف ععنه 1 تدعطد [أمططع سك[ 
قانون التيار لكيرشهوف 
قاثون الفولتية لكيرشهوف 


انمآ اع نات 1115م ططاع نك[ 
2177[ ع8 17012 15م ططاع مك[ 


شرط الحافة الحرة لم00 ععل80 - ممم لأمطاع ]ا 
لكيرشهوف 

فرضية كيرشهوف طم 11 ماع ]1 
قوة كيرشهوف للقص ععده1 تمعطد ]1مطاءمي]ا 
تجميع أجزاء الثن8 - انك 
طائرة هواة (يتم تجميعها) عطمامعتةى غك[ 


البيانية 14177131 مخططات 


1112 5 


معادلة كلاين غوردون ه0010 طاعل]1 


شدفة كلينو الاعصع درط تتم مع 11 
آلاف السطور من 0006 02 وعصنآ 4سدكنامط1 : ©1210 
قيفرة البرعة 

مذبذب كليستروني لاف ان 14 
أنابيب كليسترون عطنا1 معو ]1 
كليسترون 11 
ركبة ]1 
بوابة سكين عاه0 علتصكا 
منسوجات محيكة (محاكة - محبوكة) وعتاطه1 لعا نصكا 
حياكة كك 
مفتاح انتخاب 1 مكلا 
مفاتيح إلكترونية - عقد 10 
مضاف إليها جين محدد م[ - عاءم كا 
منقوصة جين محدد أنامكاء0 ك1 


بلمرة بالتكائف وفق نوفل5580002ع20م2019:0 أععممعلاء0 2 ك1 


انجل 


قساوة نوب 95 121200 
عَقَدة 10 
ثقة قائمة على المعرفة أكناة1' 83540 - عع201160ك]1 
مصادر المعرفة وع 501 عع1212011160 


063 


كيتونات 


1 


كيفلار: اسم تجاري لنوع من ألياف الأراميد طوّرته ممهااع>1 


شركة دي بونت. 


إيبوكسى كيفلار 49 (علامة مسجلة) لإكامم8 - ©49 مداع 1 


ليف كيفلار 

مكونات رئيسة 

منطقة العمليات الأساسية 
مناطق المخاطر الرئيسية 
مصفوفة المفاتيح 

لوحة المفاتيح 

تعاونية كينيس 

دولة الرفاه الكينزية 
رفادة المفاتيح 

اقلاع 

انحراف ابتدائي 

كيلداف 

أتون - فرن 

كيلو 

كيلوغرام 

كيلومتر 

كلم في الثانية الواحدة 
كيلو واط ساعة (ساعي) 
كمبوليك 


أنواع الأنابيب 

لزوجة حركية - كينامتيكية 
حركي 

الاكليروس ناشط (حركيّ) 
طاقة حركية 


عط 11 ته1ناع ك1 
05 1 
دعنك ووععه:]2 تزعكل 
ووعتك 1151 تزعكلا 

عط 511 تزعكل 
1 

237 0/611 1 
عألماك عتدكاء؟11 داوعطزع ]1 
1 

011 - عاعكا 

0111[ 011 - عاعكا1 
ك1 

مك1 

لكك 

مع 1110 

عتاع مده ك1 

ممعء5 نعط عتأعسدملاك1 
:ه10 - 11101214 

عا نعط س1 

تلاعسك] 

وعماط 01 05 ملكا 
71560511 2116 ع1 
ع1 

011 علأعمك] 


لاع عط علأعمن]1 


طلاء معدنى بواسطة الطاقة 1122102[هاء81 لإعتعصظ عناعصيكا 


ا حركيّة 


قذيفة خارقة بالطاقة الحركية 


احتكاك حركيٌ 
طرائق حركية 
إحماد الحركية 
حركيّة/ حركيات 
حركية التبلور 


2101 تأاعمعء تزع اعمظ علأع ص1 


1" عالأع م1 
5 م1111 
ملاع مك1 
11 


1 و10اع 11 


دج 

بوليميرات سلمية الشكل 
مرشح درجي 

راسم الذبذبات ذو شبكة 
اله |1 و5 3 


1200 
5 عم150' - 7م1200 
عاط 1ع1200 


01 كط11ه'اء[3 1م1200 


مشرقة حااداة عرق 1ل ] 
تخلف 1 
طورَ متأخرَ - طور الراحة 25 ع3آ 
بحيرة - هور - لاغون: بحيرة ضحلة ذات مياه 128001 
عناطة قات اتضال بالبشر بعسرة عنها سراجز رملية / 


جزرية / أرصفة مرجانية 
معادللات لاغرانج 

نسبة الى لاغرانج 
تأخيرات في دائرة تحكم 
تبادل البحيرة الربيعي 
تبادل البحيرة 

بحيرات 
اختبار موجة الْحَمّل 


رقيقة | صفيحة 

تدفق صفيحي 

رصاحي 

الصحيفة 

جساءة (مقاومة التشوّه) الرقاقة 
قوة الصفائح 

إعادة اتجاهيّة الصفائح 

مواد مركبة صفائحيّة 

تدفق صفائحي 

انسياب الاندفاق الصفحى 


تصفح 
مشاكل التصميم الصفائحي 
قوى وعزوم المصفحة 


1251211565 5 
11 

هآ 101اهه00) عط1 2[ وعمآ 
1 51115 عكلةآ 
عله[ 
10 ملآ 

1] 

أوع1 11731 طالتتد[ 
]1 

1077 1ةاعتصمآ 

م1 1ه ااعستةآ 
1 

12111112 95 

طاعطع51 2اتستم يآ 
23 121111112 
1 
1211111121015 
110377 121111131 
17172 11017 :1211111181 
]1 

12111111216 710 
12111111216 


ع1 تع زوء0آ 216 تم[ 


15 ك1 تل وعع101 1211111216 


صفيحة طبقية ذات رقاقات تنضيد 12112811025 1312111216 


صفائحى 


تقرير عن مشكلة معروفة 12011 متعاطامء© نتم مكلا 
كوجي أزه>1 
كونبو تلطه ك1 
كوفار: اسم لخليطة ثلاثية من الحديد والآزوت 1 
والكوبالت 

كوقار بي 8 مده ك1 
كراتون: ماركة مسجلة لمواد مطاطية من بوليميرات 12101052 
مشتركة تكتلية 

دورة كر بس عاعن0 وطعيي]1 
قطاع الكرنغل نومره 1 عاع متيك]1 
قلاب كروغر مها ناعم كا 
خلايا كوبفير ولع مامكا 


بروتوكول كيوتو - معاهدة كيوتو 


1مع2]00 مك1 


- 1 - 


لآ حزمة الترددات 
دآ طبقة/ غلاف/ قشرة 
لاصق - بطاقة 


وسم ٠‏ سمة او رمز يدون على قطعة 


من الورق او بالبلاستيك 
محددة عنه 

جهاز مخبري 

مجهزات القدرة المختبرية 
اوبرون اللاكتوز 

غياب التوافقية 


برنيق 
لاكتاماز 

لبّنات (أيون حمض اللبن) 
خض اللبن 

بكتيريا حمض اللبن 

حمض لبن ميثيل الإستر 
لاكتوفيرين 

تخمر لبني 

لاكتوناز 

لاكتون 

لاكتوز 


164 


5 8320 - بآ 
اأعطك بآ 

اعطة] 

ع1 


تربط بجسم ما تحوي معلومات 


1] 

5م 1250131017 
5ك 2011 1260121017 
2 120 

لاط ةمه عاعهآ 
66 

1 0 95 

1] 

لاعك عنتاعمآ 

متعاعوظ لأعذ عتاعمآ 
تعاوظ انإطاع4ة لاعى عناعة[آ 
تمع ]ماع ]1 
101 
1025 

ماع ]1 


1205 


دعامات الاستناد: كتل بارزة لقطعة فى 5اعكاءع 823 108لصهآ 
آلة ترتكز وتستند عليها قطعة أخرى من مكونات الآلة 


عجلات الهبوط :031 121018 
روجر لانغر: اسم علم 17 
جزر لانغرهانس 5 1111 


رقع / جُرَيرات لانغرهانس 55 1225عع مآ 


إيزوتيرم لانغمورا - خط لانغوير اع 1211 
التحارري 

لغات م11 
انكماش لانثاني 
عناصر اللانثانيدات: عناصر بعدد ذري يتراوح 5ء10أمقطاصهآ 


1211112111016 1 


من 57 ولغاية 71 


تقنيات التنبق 
بعمر الصفيحة 
تقنيات حماية عمر 166112101165 101أع2016 - 116آ 1212012216 
الصفيحة الطبقية 
أمثلة الصفيحة الطبقية 
تتابع تنضيد الصفيحة الطبقية 5601626 ع تكاعة]5 216 1متهآ 
سيرورة تحليل 
قوّة الصفائح 
خياطة الصفائح 


5 1601105 - مارآ عه سما 


23 12111121 
عتنالعء210 515[[دصث اأعدع ناد ماه تسم[ 


1 ته[ 


مُصفحة 1 
مواد الصفائح المضغوطة 2121611215 غنوه م د00 2160 لمآ 


محوّلات اللب الصفائحى 12251052655 001 2160 متنسمآ 


سيراميك لانكسايد علامة تجارية 


مقاومة القص 


علمتومعن) عل تمد[ 


عاك رمآ 


عامل لابلاس - نسبة الى لابلاس - دالة لابلاس13122مة.آ 


صقل 


110 


يقة التجليخ بالتحضين 95 1221118 
جراحي تنظيري 1101 
معدل الهبوط غ821 عومةآ 
كمبيوترات محمولة 15 ]1م12 
جسيمات كبيرة عاع1و2 - عع 21 آ 
مواد مركبة ذات حبيبات 00115 م1161ة2 - مم21 آ 
كبيرة 
على نطاق واسع علدء5 - عع هآ 


نظام 3 (2111آ تتوعع 210 21/111101 لمعه كلخ عع 21[ 
مرآيا يُعرف بنظام برنامج المرآة الكبير المتقدم 


ليف ذو لب كبير 


تضخيم الخطأ الموجب الكبير 


تكامل كبير المستوى 


عط 11 ع001) عع 21[ 
81101 عكلازوه م218[ 


2 5031 م1218 


-11ن) تلع[ لقطد]1' نتم لاععع13 )1 عتطاأتامطه]8 علدعد5 عع هآ 


دارات إستقبال وإرسال أحادية الليثية متكاملة على 5أثنات 


مستوى كبير 
توضع 


173201 انع 1متعطان لعأواووة - تزعقة[ 


كيميائي للأبخرة بمساعدة الليزر 


موجه (الليزر» 
إندماج موجه بالليزر 


ةا عأمتاوطناك لعاع صقان - يعدم[ 


1 1011761 - 1ء35آ 


الرقيق 
زجاج صفائحى 95 121121112161 
ألو اح الصفائح 15 12111112164 


رقاقة بوليميرية مدرفلة (بى فى أععط5 تعحطزاه2 4معاممنسمآ 


ب 

زجاج أمان صفائحي 
قشريات متعددة الطبقات 
فولاذ مدرفل 

خشب بناء صفائحي 
صفائح طبقية ذات رقاقات 
قولبة صفائحية 

رقائق المحول 

مصابيح 

خطف الشبكات 

تطبيقات أرضية 

طرح نفايات أرضي 
تكوين الأراضي 

استصلاح الاراضي 
تغوّر(هبوط) الأرض 
معالجة الأرض 

صيغة لاندوير 

مكب - مزبلة - قُمَة 

رودم 

طمر النفايات - كب القمامة 


5 7أات521 3121112160آ 
5 121111121604 
اععاذ 2160 لطم[ 
111 22160 لطم[ 
1115 
111101 
8 121111121101 
1115 

15 

عستكاعة1 لاض[ 
23 1211 
521 12141 

1ه 220آ 
21 12114 
10 121104 
انوع 11 12120 
011" 121021161 
1201 

الأهطه ا 01 20111هآ 
12201111 


ام بالليزر ع7 نعوةآ 


23 5111112166 81 116211011 1امسعك خطاعا[ - عدم[ 


لايزر - تضخيم الضوء بواسطة الإصدار << 130130108 01 


ليزرأباتيت -اسم لطلاء من الهيدروكسي ع1 
أباتيت 

ليزرات ]1 
ليزرة 11 
مزالج / مغلاقات وعطع ]1 
مزيح حالة ترددي ‏ 5تعاللطد عققطط لدءه]منعع] عمتطعاة ]1 
قافل 

مفاتيح قلابة ع1 عتتطعاة.][ 
تابع مُتأخر م1107 غ216[ 
كمون 2ع ]1 
م نَ في أنظمة 5 002101 0151121[ 2[ لإعمعاهآ 
التحكم الرقمية 

حرارة كامنة أوع1] اأدعاهآ 


حرارة الإندماج الكامنة 
حرارة التبخر الكامنة 
تخزين الحرارة اللازمة لتغيير حالة 


23 01 أوع1 الاعنهآ 
23 ]0 مم11 ااعاةآ 


ع5]028 أدع]ط اأمعاة ا 


المادة 
صورة متأخرة 125 الاعاة ا 
جانبية أدق1عاة ]1 


فقد أز احي جانبي 
قوة جانبيّة 
مجهر القوة الجانبية 


95 ]1015012612612 2161221آ 


ع1ه1 12[1عاة[آ 


1120560 عع2ه10 121ع21آ 


فحص بمجهر القوى الحانبئة '(إممء5م2ع28]1 موده لممعاة.آ 


قلت جانبي 11 1216121 
مخطط جانبي 106010 01 23/0116آ 101ع21 ]1 
حركة جانبية التعماء 1101 1م21 آ 
استقرار جانبي لاختلتطها5 1ه1عادآ 
تشوّه الوحدة الجانبيّ اأنانآا 12161221 
اتويت ع1 
خشب الصيف 104 
لثى : حليب التباث 1216 
كريات مطاطية وعتعام5 ععاهآ 
بوليمير حمض اللبن أتعمنزاه5 لنعى عناد.آ 
خط العرض ]1 
تعريف خط العرض معلل ناآ 
لاتوسول 115 


المحثوث للإشعاع 
بثر ليزري ه1356 
سحل جد / إزالة 1 كنك نم نخداطث ن1هن35.] 
بالقطع و توضع / ترسيب بالليزر 

مقويات مضخمة ليزرية دع مع ]1 161 1امرسخ نعو[ 
قارئ الياركود الليزري 
جهر لايزري 211 13561 
رُزم دايودات الليزر 
أطوال موجات الصمامات قطاع معاء:0ه117 عل010آ[ متعدمآ 
الثنائية الليزرية 


تلدع ع000) و8 زع5ة[ 


ع10100 نع35آ 


5ع 101006 3561] 


5 ه25آ1 
ديودات ليزرية 768102 تتم 1600 0غ 1300 طذ وع0100 تعدمآ 
في منطقة ال1300 إلى 1600 نانومتر 

أسلحة الدمار الخاصة بالعين 5طومدء11 وققسة<1 ملز نومآ 
الليزرية 

تركيز بالليزر كناع 10 351آ 
ليزر جيودايميتري أعاع م 1ل00 1ء25آ 
توجيه ليزري 2 
منظومات التوجيه الليزري 
جايروسكوبات لايزرية 
منظومات الجايروسكوبات 
اللايزرية 

ضوء الليزر خطعنآ تعقمآ 
مصادر الضوء الليزري 
تشغيل ليزري 

طابعات ليزرية 

منظومات الطابعات الليزرية 


جمعية العمليّات الليزريّة- 0025010512 عزووعه2]0 تزعوهآ 


ع5 ع322 01110 1ع35] 
0105602 23561آ1 


12561 01/105607 5 


505 أطاعاآ اعوةآ 
8لطتاعة ]1 ن1ع5ة] 
59 12561 


ع 111615 مع25[ 


أجهزة تعيين المدى الليزرية 5 مم ]1 ه135 


شاشات مُسقّطة ذات 5إ18م215آ[ 0عاءءزه]2 تعمصوعة تعدم1 


معالحة سطح المعدن بالصدم الليزري عصندءء5 عاءمطة نعدمآ 
تميز هدف ليزري 10651822101 أعع 131 لاء25[ 


ترقيق بالليزر - طريقة لتحضير الألياف 8لتصصنط] نومآ 


تأثير مسهل يت 125 
إسقاط 05 م1 - نإهآ 
لاياز 15 
طبقة تلو طبقة عام[ - /(8 - اماد[ 
طين طبقي اكناله ايك 1215 
مواد مركبة ذات طبقات 1214115 
ترقيد - وضع بطبقات عطالء هآ 
توسيد س1 
عملية توضع الطبقات نالآ 


رطل أو باوند (وحدة وزن تستخدم في المملكة 4صناه< - دابآ 
المتحدة) 
© - بآ فلتر 


عع1021 لع1مناه) عع تقطن 11 للتناظ 115لا متعصدن0 دمل[ 


[1-0 1 


جهاز شحن - مقرن ضمن الكاميرا ([0).آ 
شاشات البلور السائل 
م01)آ جزيئات 

شاشة البلور السائل 
شاشات البلورات السائلة 
التسلسلية 1600[ دارة 


1019١ 5‏ 
5 (1آن0).آ 
:01 (دل0)[آ 
5 (آ0)).آ 
تناع 11 وعامع5 101 
انحلال استخراجي عستطعوعء ]1 
رصاص 4ك 
خلية حمضية رصاصية لاءه لع - لدع.آ 
زجاج من سيليكات الرصاص 612885 511102 نلهعلالى - 4ده.آ 


القلوية 
مداخل الموصللات 75 13 - 1630 
فسالة الرصاص علةء5 عمنل3 - 1.20 


رزم الرقاقة المقادة 5 مآ ونط© - 05 - 24عآ 
لحام القصدير والرصاص 
مدّخرات حمضيّة رصاصية 


زجاج سيليكات الرصاص القلوية الرصاص دعنك تلمعالانى 1.20 


50101 1ط - همدع[ 
15 [1عكى 120 


تشريع مراقبة تلوث اعك 002101 226102تتتداطه00 1.620 


بالرصاص 
طرف الرزمة / الإطار عصوء2 0م16 
مداخل الموصللات 35 13 1630 


رصاص فى مياه الشرب ع1 عسمتعلصةدآا م1 لمع.آ 


تيتانيت زيركونيت 111829816 72102816 تناطة ا ة.آ 1.60 
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شبكة خآ[ 
ثابت الشبكة 0051 م116 2آ 
أعطاب في الشبكة قاع ع1 ع1 هآ 
مصيدة شبكية 111011 ع خا هآ 
بارامترات الشبكة 5 121116[ 
نقاط الشعرية 5أطزه م1216 
تباعد في شبكية عاعوم5 مم16 هآ 
بئية الشيكة نماك مما هآ 
شجر مطاطي في جنوب شرق آسيا ذات المناخ ]1 
المداري 

حمض الغار عاتناهآ 
قانون 151 
ثوابت القانون 0055 هآ 
قانون انحفاظ الطاقة ‏ لإع7عص8 01 مناه ناتعوم ه00 01 انمآ 
قانون بقاء الكتلة 9 01 005137261011 01 المآ 
قانون الطلب 4 01 3171آ 
قانون انحفاظ الطاقة 0 82618(7 01 المآ 
قانون الأدلة 5 01 لمآ 
قانون المخاليط 1 01 انمآ 
قانون انحفاظ العزم 01 111 عط ]1 01 المآ 
قانون لأسبقية ععمعلععءع21 01 اله[ 
قانون الانعكاس دمناءع 1ع 01 المآ 
قانون الترمويناميك الثاني 5ف 00 ماعط 1" 01 انمآ 
قانون الحاذبية (الثقالة) 01251621002 1531ع0انملآ 01 انمآ 
الكوني (الشامل) 

قوانين بيئية 10261221 - وله[ 
قوانين ضغط المائع عتناووع21 110 01 5كلقآ 
قوانين الاحتكاك 01 وللقآ 
قوانين الغازات 5 01 3115آ 
قوانين الديناميك الجيروسكوبي 101022125 - 110 017 12185 
قوانين لأدلة 15 01 3115آ 
قوانين اللوغاريتمات وتتط جع 1.0 01 3115آ 
قوانين الآلات (الماكينات / المكنات) 5عصنطعة]/1 01 105هآ 
قوانين الحركة 01 15لهآ 
قوانين الانعكاس دمناءعع لع 01 وحهآ 
قوانين الإشارات كمع 51 01 85ئهآ[ 
قوانين الديناميكا الحرارية 0 01 3115آ 


لعروض (11ئآ1 شاشات 
الحروف والأرقام 


5 112111111611 طلخ ماظآ 


05 ١آ[18.آ‏ 
مآظآرآ وحدة عرض علندله]8 :1م1015 عتتعصسسل< مآ 
11 


مسجلات الإزاحة اليسارية تعاواعع] أاكتطاد الع[ 


ميراث لاعدع68آ1 
مسؤولية قانونية 111 طخ مممةوع5 لدعء.آ1 
الرفيق التق قاططاع] 
طول طاعمع ]1 
عدسة نوك / 
مقرنات العدسات 05 16025آ 
ساكن - راكد عتأمعآ 
نظام مائي راكد مدع 515 12ع1721؟ عنامعآ 
قانون لنز 120 16225 
جذام برضن 6105 ]1 
ليبتون 1 
ليبتوسبيرا - البريميات 100 


تحتل مساحة أقل من الرقاقة المباشرة 906م5 من0 2© ووه.آ 


أقل قوّة 


ع0 ووع[ 


دول أقل تظوراً 0015 لعمماعتع2آ تعووع .]1 
ليوسين عأعناعآ 
لوكيميا - أبيضاض دم ع لماع ]1 
كريات الدم البيضاء وعالاءم ناآ 
مستوى [عناع رآ 
عتلة الرافعة - عتلة فصل ع لآ 
مقبض العتلة عللطة] تعروعآ 
قاعدة الرافعة عانكا تعناعآ 
ترفع حٍِ تدفع - تدعم - فعل رافعة ]1 


نسبة الدين إلى رأس المال 
شراء بالارتهان 

عمليات استدانة بالارتبان 
استرفاع - رفع (استرفاع مغنطيسي) ؟عاع112 - اه خخماتاعآ 
ليكسان: علامة تجارية لراتنج متعدّد الكربونات ©صهءه.آ 
قضايا متغلقة بالمسؤولية القاتونية 


2116 عع مجاعناع[ 
811/011 0عع6128 168 


1611256 85 


5 1117ط13آ 


تحر ير 11110 


أنبوب رصاصي و ملتحم 
عمود السحب بشكل برغي 
بنية أساسية/ فيصلية 

زمن التوصيل 

قصدير الرصاص 

لخام القضدير والرضاصن 
مكونات رصاصية 


قلاب الحافة المتقدمة 


سطوح إيروديناميكية تضاف للحافة 


50107 لخ عماط 20ع1آ 
5177 هع[ 
عاك 20عآ 
ةط لدعآ 

112 0دعآ 

50101 112 ل2دعآ 
1-15 163061 
ععدعباوع5 “علمع]1 
208 1620158 
مداط عع80 ع15لدع.آ 
15 عع208 1620128 


الأمامية للجناح لتتيح له العمل عند زوايا هجوم عالية 


غير المحتوية على أقطاب 


حاملات الرقاقة معدومة الطرف 


اسطوانة معدومة طرف 
وصلات / أطراف 


وريعة 


تحري النضج - كشف التسرب 


تحري الفقد 
باستخدام الألياف البصرية 
كاشف التسرب 

اخبار العرّية /الرشخ 
تسرّب - ارتشاح 

تيّارات تسرب 


فيض التسرب - التدفق التسربي 
علطتة 1 ع5160128 لتنامع 2ع50ل1] عسمتكلدع.] 


عا ضعي 
2وع.] إدارة منهجية 

مزيج فقير بالوقود 

خليط الهواء - الوقود أخف 
خطوط مُستأجرة 

بنى أقل كلفة 


بت أقل معنوية 


لك اقاءك18/ 

115 وتطن 16201635 
0110 ووع201ع6آ1 
15 

أع1لوعآ 


م ناععاء 12 علودع.[] 


5ع 1دغ1ام0 ع2أونآ مناععاء2آ علوعآ 


1مأععاء10 علوعآ 
عطناوع علوع.آ[ 
161286 

ان 1621286 


تلاط عع معالدع.آ1 


لاكلوع]1 

16315 

]11212561212 نوع[ 
1/1 موع[ 

115 اعناط على ناعطوع.[] 
وعطاآ 0ع25عآ1 

5 05]6) - أقوع.[ 
خطعاء؟1؟ - أقوع.آ 

5 ألطعاء1ا - أقوع[ 


لظ أصدء 1 1تمعاد أقدع.آ 


دارة ضوء  -‏ 1115(7لاه15ن) 00251101 10181121[ - 10 - أطعاآ 


محول رقمي 

ضوء مناسب - طول موجة مناسبة لحدوث عتصناعكة غطعنآ 
تفاعل 

عمليات تصنيع قائمة على 212111121101125 82560 أخطع1آ 
الضوء 

مصابيح ضوئية وطالناظ غطاعاآ 
مصابيح ضوئيّة - بطاقة لاع اعط8 - لامآ - وطاناظ امآ 
مخروط ضوئي عده0 أطعاآ 
وظائف ضوئيّة ناآ اع نآ 
وظائف التجميع الخفيفة '([طاسعودة تإأنادا خطع1آ1 
باعثات ضوء 15 أناع انآ 
صمام ثنائي باعث للضوء ع10100 عستاختسسطظ اع نآ 
ززم الصمام 25 (لع.آ) ع0100آ 08 لالظ أالاعاآ 
الثنائي المرسل للضوء 

موجه الضوء 010 امآ[ 
ثقب ضوء 101 غخطعاآ 
حمل خفيف 04 أناع1آ 
مضاعف ضوئي اع نم21 غطع نآ 
أنابيب ضوئية وعماط غخطاع ناآ 
استقطاب الضوء اإاع1آ[ 
إستطارة الضوء ع و5 أاع انآ 
مصدر ضوئي 50111 أطعاآ 
مثبتات ضوئية (مركبات تزيد الثباتية تجاه 5ء2ئلذطة]5 غطعاآ 
الضوء) 

مفاعل الماء الخفيف 1مأعدع ]1 اعنة'1آ اطعانآ 
موجات ضوئية امآ 
فنار - منارة ]1 
أنابيب لايتهاوس عطنا1' عؤنامطغطاع1آ 
إضاءة لآ 


مصرف ذو إشابة مخففة طن لعم20آ لااخطع1آ 
تحليل ضربة البق 
دائرة الالياف انناء تن #عطلط 1دعنام0 01356 11011114177 
البصرية +0173 1101111641 


مادة مركبة خفيفة الوزن 


5 اد عتنتطاراعاآ 


1 أطاع اه اداع 1آ 


خشيين 11 


مكتبات 11 


مهندس مجاز عع 1ع 80 لعومعه1آ[ 
ترخيص 11100101 
أأكينة ]1 
لشنيات - حزاز/ مق حجر ك2 
ليدار 11041 
عمر - حياة مآ 
كلفة دورة الحياة 001 ملعن - وآ 
بيان مفصّل (قائمة جرد) لدورة 2 (1207602101 عأدلإن - عأنآ 
الحياة 

مراحل دورة تتوعع 1012[ علط مصامانة - دععما5 عاءنزن - ملآ 
الحياة - مخطط عربة 

تصاميم الامد الطويل كع 1 لم8 1116 
دورة حياة عاع0 عكاآ 
تحليل دورة الحياة 1مك عاهء0 نآ 
تقييم (تقدير) دورة الحياة (إل سي اءتتتووءددى علننز0 ملآ 
أي) 

نتائج بيانات فترة الحياة كنوع (21017ع م1 ماعن مارآ 
دورة حياة المواد 01 01ت انآ 
توقعات الحياة لاعمقاعء م8 علانآ 
علوم الحياة ععمعه5 ملآ 
أنماط الحياة 515 ملآ 
أخلاقيّات (آداب) زورق النجاة وعنطا8 غووطء نآ 
خط العمر عطناء نآ 
زمن الحياة - العمر عسسناء نآ 
رفع كنآ[ 
معامل الرفع أاعك 1ع00 أكنآ 
ر فع مروحي له[ الآ 
قوة الرفع عع1ه10 أكنآ 
محطات حمل / رفع - محطات المصعد 0 نآ 
إقلاع 011 رآ 
ربيطة 4م11 
مركبات معقدة أيونات - جزيئات أو ما شابه - و0صدعنآ 
ليغاندات 

ضوء اع امآ 


/ا[طاماعوقة اناد[ - لاع انآ 


وظائف التجميع الخفيفة 


مضاعفات للضوء 1ن - أخطاع1آ 


خط التعزيز 
تشكيلة خط الاتصال 


سلك تجهيز الجهاز بالحمل الكهربائي 


سِعَة حمل الخط 
عيوب خطيّة 
سواقات خط 


مرشح الخط الكهربائي 


خط موقغي 


عمود انتقال الحركة فى آلة 


وحدة قطع الخط 
سماكة الخط 
خط إلى خط 
قلب الخط 


مضمنات النوع الخطي 


توتر (فولتية) الخط 
عرض الخط 

خطي 

الخطية 1000[ مجهزات 
| ليك ات 

قوى تسريع خطية 
مضخمات خطية 
نوع 0 

دارات خطية 


عامل التمدد الخطي ل 


لب خطي 


1م2005 عطاآ 
م1 مارآ 
4 عطاآ 

أجاع11نان) عطاآ 
15 عناآ 
5 111 

2111 عطاآ 

01 مارآ 
لفطك عصاآ 

لآ امت 1 عصاآ 
95 116آ 

عطاآ 16 عطاآ 
4 انآ 
5 مم1 عضاآ 
115 عطاآ 

1 عساآ 

1] 


وعتاممنا5 2[ 40ع1دلباوع3] - تمعطاآ 


وع 101 1102 1عاععع م 1دع 1[ 
115 مسك تدعط رآ 


5 (ءم13 0) متوعظ امعط ا] 


15 1621آ[ 
01 أخصعن 1اع00) اوعم1آ 


001 21ع1آ[ 


تركيز الالكترون الخطى 0026621121102 متاءعا8 تدعص1آ 


دارات متكاملة خطية 
غلاف 


5 21ع12آ[ 


ع 1ع عمعاتتطاء:ز1ه0 إاأقطعج[آ امآ “لتمعطاآ 


خطي ذي الأثيلين المتعدد المنخفض الكثافة 


تعديل خطي للضوء 


أداع ناآ 01 1400126105 “تدعص ا] 
1131 

ع1 مالا “تدعص 1[] 

011 اقاع1 قوع انآ 

5 11631آ1 
1111601759 


20161 12621آ 


لطع 1آ 


ليجنيت - نوعٌ من الفحم الحجري 
أشجار أميركية مداريّة ذات خشب ثقيل ‏ عهاذل! سسسسصعنآ 
وقاس 

أرجحية 110 
كلس سآ[ 
تقليل رماد الصودا الكلسية 28ندعا501 ادث 5002 - عستنآ 
رائب الجير [82)0151(2©] - مزيج سائل تقيل 11كناا5 عسنآ 
القوام ناتج عن إذابة 80© بالماء 

ثبات الكلس 

ثبات الكلس في الحمأة 
خباية انسفن 
مفاتيح الحذ 
منظور/ وجهة نظر المؤيدين لتطبيق 0101001 أؤنطه1]21سنآ 
القيود 


محدوديّات - قيود تفرض على استخدام مادة ما 111216211025 


0 نآ[ 


5110 01 11221102أططاة]5 عناآ 


|2111 


بنسب تتجاوز حدوداً موضوعة مسبقاً 


محدوديات أتاع ماوع 1 0221 لطع مهن 01 211005 لساآ 
معاحة التقليدية 
أنظمة محدودة السيطرة 0117 انث 60 ]تآ 


رادارات المصفوفة محددة 
لات تسلسل محدد 


عمار خزن محدودة 


15 لخ تندع5 11160اآ 


وعطتطعة]/ ععمعنوع5 لع سآ 


15[ لاعطد لع ناآ 


ع 


محدد 111 
ضابط طور سنآ 
مغذي محدد ماعنالا ع سنآ 
قريئة الأكسجين الحدية مم1 ممع 0 عمتانساآ 
متفاعل محدد ألتقاعوع] عا ناآ 
حدود التكامل 01 5الطتاآ 


عتنالتة 16 والمتار] 


حدود الفشل 
قيود على النمو(حدود النمو) 


02013 ه16 والستار] 


نطاق المياه العذبة عده/ عتأعصساآ 
علم المياه العذية لاع 1121010آ 
ليمونيت مآ 
لينكومايسين 11001112آ 


خط الوتر ]1 
بؤرة (تركيز) خطيّة 


5لاع0" - 106[ 


يع سح تييع اورت ل 56 
غاز طبيعي مي 5 811121 لع أعنو1آ 
سائل و11[ 
0 خليّة بلورات سائلة لاه نآ لوص - لوآ 
طور بلورة سائلة عققط2 015621 - توآ 
شاشات البّورات مآ 5لإهام015آ 56215 - 110او1آ 
السائلة 1.0010 

اختبار السائل المتغلغل متناو اأممناعمءط - وآ 
(المختر ق2 


تناضد (إيبييتاكسي) الطور السائل إعتقاام عوقطط - 14ناو1آ 
حالة سائلة / منصهرة81]ء11 ل 01 56216 دع غ[ه]2 / لوآ 
للمعدن 

وقود بيولوجي (حيوي) سائل ع8 ناآ 
15 68 16 مده ((آ0)آ) /12م015آ 21] لان 110او1آ 


شاشات البلور السائل الكمبيوترية 


سائل مُبرّد 0001 ناآ 
شاشات البلور 195 1771160 00101 15101 110او1آ 


شاشات بلورات سائلة 5 01/521 1101110 


تفتيش - فحص - معاينة 1521 101110آ 


البلّورات السائلة 

بوليميرات بلورات سائلة 5 015621 101110آ 
بلورات سائلة 1 ]1 
تقنيات تلقيم (تخصيص) 5عنالوتصطءهء1 عستقصعءم:101 4تناو1آ 
السائل 

طريقة تشزوجر السكي 151 تاءه020) 0ع121ناوم دعص توآ 
للسائل المكبس / المعلب 

ليزرات سائلة 5 ناآ 
مفاعل ولود 1ماعوع] تعلعع81 امو 81121 1110و1آ 


(تكائري) سريع(سريع التكاثر والتوالد) يعمل على المعادن 
السائلة (مثل الصوديوم السائل) 
مصدر أيونات معدن سائل 50111 101 1داع81 110او1آ 
آزوت (نتروجين) سائل وآ 
ترسيب تقيلٍ - الحالة السائلة 
سائل مقابل (إزاء) البلّورات 15هاون02 لنناونآ - 1/5 لنندونآ 
السائلة 


معدن سائل 


1181م عققطط 110او1آ 


1] 21 


الخطية )10 مجهزات 
المنتتظمة 
سولينويدات خطية 


5 طناك 20[ عند لباوع] تدع مآ 


لالمصناك عبرو لمعه لباعوع] توعماآ 


1111621 5 


علاقات تشوه - 1211055ع16 126121عع12م015آ - 5112112 دع 10آ 


انزياح (انتقال - انسحاب) خطيّة 


سلوك تشوّه - إجهاد 
خطلي 
باص التمرير الخطي للعلامة 


101 تللوناد - ذوع ناك 1121[ 


11221 511 


عله 1 1هع رآ[ 


ناقل البيانات ذو التمرير الخطى كنا عصلوقة2 دععاه1' تدعصنآ 


للإشارات الرمزية 


سرعة عالية للتمرير 50660 طقن عصنوقة< دععاه!' تمعمنآ 


الخطى للعلامة 


حولات التيار 01215 أقصه1 امتامعنهء ]1ن[ عاطفتيه!؟ تمعصنآ 


التفاضلية للتغيرات الخطية 
مضممات الخط 
بطانة 


سطور من شيفرة البرمجة 


000 1 1110 
وك كاله ك:51/ 
]1 


ع000) 01 وع10] 


خطوط الانحلايّة (قابلية 'إاناتطناآه50 تتتناستحة]8 01 وعمنآ 


الانحلال والذوبان) الأعظمية 
عرض خط 

مادة مبطنة 

رابط / روابط 

جنيح الضبط المربوط 

روابط موجات ميكروية 

والليباز 

ليبيدات - دهون 

حقّن دهني 

تحال دهني : تفكك الدهون بالحلمأة 
بيبتيدات شحمية 

أليف للدهون 

عديدات السكر الدهنية 
ليبوزوم - جسيم دهني 
حويصلة نقل 
ليبوزومات 


1111[ 
1121ماع ع امآ 
مكلطاآ / علصنآ 
طة1 لمآ 
7 11115آ 
1256آ1 

إقان 121 

ات 1510 
115 

كاف قا كاه 0ه 51( 
عالنطمه مآ 

اله 12110 
0512 ]1 
11001 


65 1ط 


بلمرة حية بالتكاثئف (بلمرة 
بالتكائف بنمو السلسلة) 


1171115 5 23 


بلمرة بالجذور الحيّة 1م1201 انآ 
حمل 14 
سلوك الانحناء الحمل 1 نامناءع 12611 - 10204 


منحنى الحمل والامتداد نان 01 1قطع ءا - 1020 
شروط الحمل 
عامل الحمل - عامل التحميل 


معامللات حمولة الطائرة 


102115 
1020 "301 


1020 65 


تمانعة حمل ععصقلء مس1 1020 
خط الحمل عصنآ 1020 
دقة تموضع الحمل 27 1ناعع 4 2051610118 10301 
استقرار الحمل لإأتلاطة5 1020 
نابض تحميل م5 102060 
تحميل 100 
حموللات 15 
زا ععاقة مكونة يعكل ركسي عن طن وطناية - تودب1 
قرض 1012 
فص امآ 


فعل موضعي - تآكل مو ضعي لاه العا !| 
شبكات محليّة وتليفونات 
موقع الخلية المحلي 
تشوهات مكانية 
تطبيقات السلطة المحلية 211025ع1[1مزحرى اتاعصتصىء017© 1هعم.آ 


0115 تا آ8 وععك 1وع0.[آ 
عازك [اعن) أوءهم.[آ 


10011 575 


م0 101 110025هع11مرمة اتاعستط 601 [دوعم.] 
استخدامات السلطة المحلية للألكترونيات البصرية 
خفر الطريق السر يع المحلي 
مستوى محلل - محاور و5عتك 512160 8101165 - أعلاع.آ 1هع0آ 


خاضعة للشم 


[متلهة2 زواتتطاع 81 1[دءعه0.آ 


منظومة <5]62لز5 امتاءعاء12 كحك دمناءءزه] خطعاآ لدءم.آ 
حقن وكشف الضوء المحلي 

حلقة محلية مهه.آ 1هعمآ 
شبكات محلية واه تحاء 8 1هعم.آ 
محاور محلية شمالية - وعتة 12010 - ]8235 - 1]هآ8 لدعم.آ 
وشرقية - وسفلية 

مذبذب نحل 0غ 1م100 
قراءة خرج محلية مع [1معه0.آ 


112 


سوائل ]1 
خط السائل: منحن فى مخطط توازن الأطوار - لاقناةتناونآ 


تقع أعلاه إلا سوائل مستقرّة 


أ قام حرفية 5 لمآ 
ليتلة - تفاعل مع مركبات عضوية لليتيوم 11 
بطاريات الليتيوم نط ]11 
أيون الليثيوم - تطناتط انآ 
ليثيوم - يود كإلكتروليت عانإامتاععا8 50110 - انط ائآ 
صلب 


ليثيوم - ثاني أكسيد الكبريت ع10ه11 عبظآنا5 - دسسخطاخآ 
سيليكات الالمنيو م والليثيو م علقعلا5 سساستصسلى سناخط خآ 
ليثيوم - أحادي فلوريد 11020110101106 ه0226 تتتانطائآ 


الكربون 

ليثيوم - أكسيد النحاس 00 نع مم0© متنائط ]1 
خلايا الليثيوم - أيون ذلك (دم1 - نآ) هآ سساتطانآ 
خلايا 5 (دممط/طا/نآ) ع010:210آ عوعصمع مط خط انآ 
الليثيوم - ثاني أكسيد المنغنيز 

ليثيوم لنيوبايت ع1 ناخ نآ 
كليتيوم النيوبايت 3 سنآ عندطمنا1 سسخطائن] 
خلايا لليثيوم الاولية 5 (لمقتوط لسنائط 11 
خلايا الليثيو م عصتل10 عانز[مناءع81 50110 سسائط 111 
الكتروليت اليود الصلب 

خلايا 


5 لليثيوم - 115عن) (1/502آ) ع01010آ 1نال[ناك مستتاتط امآ 
ثاني أكسيد الكبريت 


ليثيوم كلوريد الثايونيل 010110 الإطمخط] خط ائآ 
لمثق غرافي علط مومع هآ[ 
طباعات حجرية لطع 1110 
ليثوغرافيا - لإا موع ]1 
الليثوسفير / غلاف صخري - اليابسة - القشرةءم6م1)005.آ1 
الأرضية 

حمادية التغذية عنطام هط رآ 
آكلات المعادن 11000 
مقاضاة 111010 
نطاق ساحلي عه 1116031 
صمولة نابضية نالا مالآ 
ماشية - دواجن - دواب عاءماوع امآ 


بيئة حياتيّة (معيشيّة) 1110 مارآ 


بوابة منطق 
منطق عالي 
مستوى منطقي 
جرّج موجة مربعة ذا مستوى 11896 5011216 أعلاع.[آ عاعم.آ 
فولتيات بمستوى منطقي 
مناسيب المنطق 

منطق واطئ 

تسلسل متطقي 
مستويات إشارة المنطق 
جواب منطقي 

منحنى التزويد - لوجستي - المنحنى النسبي نان عتأواع مآ 
نمو التزويد - لوجستي - النمو النسبي 001 عنتاواع هآ 
12 عتاواع0آ 


021 عاع0[آ 
طعا عاعم.آ 


أعلاع.[ عاعمآ 


5 اإاتعتاع.[ عاع0.[آ 
5عاع] عاع مآ 

10177 عاع0آ 

ع6 ماع10 
5 51221 عاع0.آ 


25خ أوعاع0آ 


خريطة التزويد - لوجستي - رسم نسبي 
منحني التنفيذ نان 105أ5اع0آ 
علامة 1050 
ع56171 عتم طمعاء 1 14101122610281 عع015625آ - عدمآ 
شركات تجهيز خدمات الهاتف العالية لإةمصده0 15ع0110+:2 
البعيدة 

فيكة الإرسال. بعيد ال 
نقل بعيد المدى 

قوى ذات مدى بعيد 


ملاحة المدى الطويل 


8111011 التنقلط - عنامآ 
231 13111 - 10118 
5 11312156 - 1015 


1018 - 121186 2 


نظام ذو مدى كبير عع2ه8 - عدم[ 
مهلة بعيدة(مدة طويلة) مع - عدمآ 
ف نامج التحفيز طويل 220818132 عانأماء100 11 - مآ 
الأمد 


مفاعلات حيوية ذات قعر طويل 75عاعدع:810 860 عده.آ 
-220 عن1نا1ء5 عدم طموعاء 1 8111221105221 عمد ةأو1دآ عدمآ 


شركات تجهيز خدمات الهاتف العالمية 


لصتت طططهن) وترعل11 


البعيدة 

شبكات المسافة الطويلة 015 101560206 ع2م.آ 
قسمة طويلة 0 101 
بدائل المسافة البعيدة 1ك 11220 عدمآ 


شبكات عنكبوتية لمسافة طويلة 11 1ئمة1] عدمآ 


عناصر نووية واعممع 8 ممعاع نلك لع5اعم15عان] عدم[ 


منتشرة طويلة 


حلقة المشترك المحليّة 

أنشوطة إقتران محدد المكان 
(موجه الطائرة لمنتتصف المدرج) 
تحويل الى مواصفات محلية للمستخدم 
منظومات التوجيه المحددة 
للمكان(1/035) 

إدراك حسب الموقع 
معلومات الموقع 

قفل عآء0آ1 


مدآ 1*5عطاتمءوطنا5 لوءم.آ 
م00.آ ع صتامنا00) ع5 1لهء0آ 


01 122102لهع0] 


ع5 عع2 ه0102 1ع12لوء0.آ 


ولك - امتأوء0.] 


1001101 1 


مضخم إحكام اسك مآ - عاءمآ 
مشاكل وحلول تثبيت 5011111015 0ى قتاعاطه:2 ه]آ - عاهه.آ 
الهدف 

فلكة إحكام تعطمة 17 عاءم.آ 
يجمد مآ - 4ععاءمآ 
قبض هاه 10 


1 5 


أحجار المغنطيس 
معهد لفي الفيزيائي 


عا نختاقص] لمعاو اط ع11مآ 


شامخ 101 
مدونة (سجل) الحوادث 108 
لوغاريتم معامل التجزئة 5 عم.آ 


هوائيات مرحلية لوغارتمية 
مصفوفة مرحلية ثنائية القطب 41185 16وم1آ عنلمتء5 عم.آ 


مك عنلمتءط ع0.آ 


طورٌ النمو المطرد - اللوغاريتمي 235 عم.آ 
لوغارتيّة عنصتط] تدع هآ 
دالات لو غاريتمية - توابع 05 عنصتط] تدع هآ 
لوغاريتمية 

قانون لو غاريتمي انمآ علطا تدع ه10 


ورق احتمالية لوغاريتمى : اوه :ا تاأطدطه*+2 عنستطا تدع هآ 
ورق خاص ستخدم لتحميل بيانات ذات قيم متباينة للغاية 


لوغاريتمات كط مع 0آ 
مسجل البيانات 100 
تزمين / دخول 10 
منطق عاع 10 
محلللات منطقية 5 نع 10 
بوابة ضم منطقية عنه0 لخ عأع مآ 
مصفوفات منطقية 15ل نالع 1.0 
عائللات منطقية وعنانسة] عنعم.آ 


دالة لورانتزية 1016121211 


ضياع في حلقة بُطاء 105 
لواصق فقدان المذيب 1ك اطع نل[ه5 - 01 - وومآ 
ميزانية الفقد أء8108 5ومآ 
فقد في الانتقال 121 1131 1055 
قياسات الفقد 5 1.0559 
مقاييس ‏ 75اعا5لا5 عنام 0 جعط11 1*1 5اعطاء 1 ناقوء11 55مآ 


الفقد لمنظومات الليف البصرية 
حادثة ضياع (تسرّب» المبرّد 
فل لصي 

فقد في منظومات الليف 5تاعاةز5 و11 1وع1ام0 12 وءووم.آ1 


البصري 


ذوعلاقة بالمياه الجارية 


أطعلاععة أمد1[ه00) 01 و5وهم.]آ 


ألاعع 132 1055 


[01 


نظام الماء الجاري مسعاولز5 معنه!11 عنام0 1[ 
مكبر صوت تتععلدءم01105آ 
منخفضة 10177 
صفيحة سيليكونيّة بزاوية أععطك «معتاتك عاعمكة - امآ 
كلفة قليلة 0051© - لامآ 


دارات الترددات المنخفضة 
حولات الترددات الصغيرة 15225101552615 لإع7عناوع22 - امآ 


5م011 لزع عناوع11 - 0ط 


أنظمة الكسب القليل 15 0013 - الام[ 
ر أس منخفض هع - لامآ 
قصور ذاق 2 - 01717آ 


إشعاع ذو مستوى منخفض 2 اعناع.] - مآ 
فتيل الفقد القليل 
الضوضاء 

مر شح (فلتر» إمرار منخفض - مرشح 11168 وقوط - 018آ 
(إمرار) الترددات المدنخفضة 


قوّة ليزر منخفضة 


اتتعمتة 11 18.055 - لامآ 


اطع 810156 - امآ 


1251 2011 - لا0[ 
رادار منخفضة القدرة 1 نعنه - لامآ 


مقومات قدرة واطئة ولع ناعم ه20 - لامآ 


شوتكى /.1"11 أجهزة 111 نكاأأمطءد معنووظ - رمآ 
المنخفضة القدرة 
ترذيذ البلازما (البخ /5212 2125122 عتناووع21 - 101 


بالبلازما) منخفض الضغط 


174 


ضرب طويل 1 م1.01 
حركة الانحدار/ التسلق طويلة 2106005 طاء1اط 2100ء2 عدم.آ 
الفترة 

طول موجي طويل 

راع اللي ومنسبد ةا ريا 
مصفوفات هوائي السلك 


الطويل 


اع طعاء2 7 ع2م.آ 
و 1018 


1123م أطخ 1116لا عم[ 


خط الطول 101 
طولاني 10 
بصري طولي 1ع م0 - 1221ل نأ اعدهم.آ 


فونونات صوتية طولية 202025 عتادناوعة 1[هصنلن اع هم.آ 


أل تعنتلخ عاقد8 - عقطمموع] لمث 101خط م20 101201 اع مآ 


تجاوب و تحكم طولي لطائرة عادية 


تشوّه طولاني 21 101151110111311 
نمط طولي ع 101221 اع هآ 
شق طولي 5101 101221 أاع هآ 
استقرار طولي نط5 1221ل أاعمه.]آ 
قساوة طولية 1 21نل اع هآ 


تشوّه نسبى طولاني 101521 اع هآ 


قوّة طوليّة ع5 101221 اعم هآ 
تشوه الوحدة الطولاني 126405221102 غندنآ لهستل بطاعده.آ 
اهتزازات طولية 10 10151101121 
استخراج الفحم 1 مناجم طويلة عتنصنا/ة 0021 7/211ع028.آ 
الجدار 

تطلع/ النظر إلى الأمام 4ه عاهه.آ 
حلقة البُطاء/ التلاكؤ مهه.آ 


هوائى أنشوطى/ دائري 5 م100 


غلق الحلقة 


نا 0105 ززهمآ 


مفاعلات الدارة 5 [005.آ 
نظام حلقي شبكي سطع اوز5 0210 01 لعموم.آ 
و اسع 1005 
مقالة فضفاضة عاعنا]ثى ء5ه0.آ 
كبل النوع السائتب عمنز1 عاطة© عومم.] 
أنبوب سائب 10 ع005آ 
ملاحة المدى الطويل © 1011401 
قوة لورنتس ع01 1016212 
تحويل لورنتس 01 1011177 


طرفيات السرعة المنخفضة 
ذيل أفقي 2 
تكنولوجيا (تقانات) بسيطة 
معاملات حرارية ضئيلة 
عزم تدوير ضئيل 
المنخفض الفولتية 011008) جهاز 
أقل تموضع 

روابط أرضيّة أقل كلفة 
روابط أرضيّة أقل كلفة 
تواتر (تردد) القطع الأدنى ‏ لإعمعنوعءط 015 - غنات روتوم 


5 50664 0ط 

نه امآ 

16120108 امآ 

5ع ع1 01 ماوع مطاء 1 0171[ 
10111 0ط 

95 7012856 10171 
1لا - 0ط 
وعلصلآط امتتاوع تع 1 0056 عام[ 


قكلطاآ امتتاوع تر 1 14و00 1761م[ 


حد أدنى اطاط عنلامآ 
نغمة الطبقة الواطئة عده1 علاط عنام رآ 
أوطأ سيماء 201112 10171 


منحنى الاستجابة السفى 


ان 150256 10161 


عامخ 1ن م تصصططهن) أ6أوع:1م] 


3 


الأصغر 
مدار جزئى غير 07251621 1312ناءه2101 1601م ناءء1[20] أوء11م0آ 
مشغول ادنى 


خامات منخفضة المحتوى و01 ع117-0120م0 رآ 


غاز تفظن مسكل 16 
شبكة 1ه تتا[ 1-1 
دارة سلسلة؟1-.آ1 خنناء 1 وعته5 1-1 


مصدر(آ[8.] 15201017 ععناه50 1.60 15201017 


مُزْلقات - مواد تشحيم وتزييت 21 
تزليق - تشحيم وتزييت 11 
تزليقيّة - قابليّة تزليق 1 طلا[ 


1ع اأاععناآ 


تقنيات السطوع 


لوسيفيراز ناآ 
خشب خام مُعَدَ لتصنيع إضافي انآ 
نجويف 1510 
سُطوع - تألق انآ 
كسيت تألقي 0 1101112166لانآ 
تألق - تلألؤ 001 
قياس لمعاني لآ[ 


متألقات - حوامل ضوئية : مواد لها خاصية 1112072110165ناآ 
التألّق(الضيائية) 
سدع 


/11111110511آ 


هيك 


طرفيات ذات سرعة منخفضة 65 لعهم5 - مآ 


توهين واطىء 01[ 
سقسقة منخفضة مختطك لامآ 
عدادات 5 أاعصدط 1ه1ئع01آ أعد مم0 0056 امآ 


اللوحة الرقمية قليلة الكلفة 
ذات إصدار منخفض 1 011 
أحماض دهنية منخفضة 5ك نجاغة1 10177 
ترددات منخفضة امآ 
محولات الترددات الصغيرة 11232510112615 لإع7عناوء21 امآ 


ثنائية القطب قليلة الكسب 5 0312 “لامآ 


قصور ذاتي قليل امآ 
49 تيار ع60226م1722 باعتط (نكك) غخدع:11 بان أنامم] امآ 
واطئ الدخل وعالي المعاوقة 

مقاومة داخلية ضئيلة ععطة اك ادع امطنعام] امآ 


دارة جافة واطئة المستوى 
أشعاع منخفض مستوى 
مضخات رفع بسيط 
أداء تألقى قليل 

مناطق منخفضة عن سطح الارض 
قليل الضوضاء 

الضوضاء 

موازن واطئ 

تمريراً بطيئاً 

مرشح التمرير البطيء 


استطاعة منخفضة 


خننا 011 /013[ املاع[ امآ 

2 اإانعناعآ لامآ 
5 116[ 01آ 
1 11111111101159 0ط 
علخ عنالآ مآ 
2015 امآ 


5 ةع ع15ه8]1 مآ 


101111[ غأ0115 مآ 
55 1011 

علاط وقوط 11م[ 
0117آ1 

قوّة ليزر منخفضة 251[ 201361 10117 
مقومات قدرة واطئة 5ع لتاءع 1 1عبو0ط لامآ 
دايودات فراكتور ذات القدرة الضئيلة 
100 1ع5ةآ خطعاآ عاطاوا/! تعووط لامآ 


759 2017/61 01ل 
ديود ليزري 
لضوء مرئي منخفض القدرة 
معدن قليل المقاومة 1هغ1/ عع ماوزوع] 101 
تردد راديوي بتسريب أقل ع8كلةع1 11 مآ 
قيم مقاومة تسلسلية عله ععسماوزوع 1 - وعاتيع5 نامآ 
نسبة دخان منخفضة خالية من ء1126 2ءع8]210 ع1ه0ترد 07آ 


الهالوجن 


0 عصتاعة 131 


قطع بالآلات 


توجيهات الآلة 115 عقتطاء 112 
لغة الآلة سآ عصتطعة1/1 
تنعيم المعاون 115 عصنطاعة ]1/1 
أدوات الآلات 15 عصتطاعة]/1 
آلة الرؤية 50 عمصتطعة ]1/1 
كتاب الآلات 113200016 5لاتاعستطعة11 
آلات - الماكينات لطع 1/1 
تشغيل ع 11 


تشغيل المواد المركبة 
لخلا نظام التشغيل 
ماكور: علامة تجاريّة لمادة من السيراميك الزجاجى 2120017 


القابل للتشغيل 


113111211185 01 15 


ع 21115 عم 0 اوه ص1ع2 11 


فقد بالإنحناء الكبير واعط21 12 ووم.آ عستلمعءظ منعدكلة 
للألياف 

داللات ماكروية 01لا منعة/1 
التواء كبير 4ع اه 1/131 
مصفوفات خلية ماكرو 5ك [اعع0 1/132 
خلايا ماكروية 11 
مواد مركبة عيانيّة (جهريّة) 0115 1ظ21 
حلقات ضخمة 11210 
ماكرودورية عناءنإء 11210 
حلقة لاكتون ضخمة اماع ة.آ عناءنزءم 11202 


لاكتون الحلقي الضخم 
خالٍ من العيوب العيانيّة 
حلقات لاكتام ضخمة / ماكروية 
ماكر ولايد 

تصرف ماكر وميكانيكي 

نظم ميكانيكيّة عيانيّة/ جهريّة 


ماع سآ عتاء زعم 2ع 112 
عع11 - أعع]ع 1130200 
95 112601361313 
1120110 

10 1مع 1 قاعم م 11 


101111 5 


مايكر وميكانيك ا 1/1 
خلايا جزيئية كبرى ف ال ا 
مغذيات كبيرة 111 
خلايا بلعمية 12110000 
مسامات كبيرة لك لازنالا 
جَسِيم / جهري ع1م0ه5 1/1220 
جَسِيم / جهري عتطانامهه51 / عامرمءو م1122 
ماكر وتيتر ولايد 1/1 


كفاءة الضيائية 
كثافة التألق 
أداء تألقى 
98 


عدسات لونبرغ 


محوّل لورجي الغازي(جهاز يحوّل المادة 


الصلبة إلى غاز) 
هرمون اللوتّن 

ورم أرومي اللمفاوي 
مجفدة 


سوائلي التبلور 


ليوتروبية : خاصية للبلورات السائلة التى 


281111 11110115نانآ 
]126151 11121110115آ 
1 111111101158نآ 
/1 انآ 

65 1111656185آ 


0251111 اع ناآ 


101 11115 انآ 
عامط مص[ 

02 1110102[ 
]1 
امآ[ 


01101 ناآ 


يتغير سلوكها بتغير درجة الحرارة وتركيزها في المذيب 


سائل تفكك الخلية 
يحلل 


لايسين 


محلحلي 
جْسَيم حال (تفكيك) 
>1 كليسترون 
ليزوزايم 


]1 
ع5آ[ 
]1 
عاتاعع 1150 
1101 
]1 


117011 
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مذبذب موجة 
خلفية دائري من نوع 0/1 
1 مرشح مشتق 


مذبذب موجة خلفية :0511260 150لا 0ه«كاعد8 6م132 23/1 


دائري من نوع 2/1 
ماكك ودايفس 

نقع - تعطين الكتان 
رقم الماخ 

قابلية التشغيل 
تصنيف قابلية التشغيل 
مكنة 

ثقب حفر بمثقاب آلي 
رمز الآلة أو لغة الآلة 


له 


06 


1101 110 - 2:0كاعة8 عم1 - 141 


]11 لع تزع[ 1/1 


15 لحك عاعع112 
ل 

عط تلط طاعدكة 
ا 

1 1الطقستطعة 14 
عصتاعة ]1 

عامطعءه8 10111160 - عستطاع دلا 


01 ع000) عستطعدك1 


5 0021101 عصتطاعة 131 


25110ع12 عتن1ط عتأعمع د11 


المغنطيسي 


كثافة التدذفق 


قوة مغنطيسيّة ععده”1 عتأعصعة1/1 
فحص بمجهر القوة 111505601 ععده1آ عتأعمع 1/1 
المغنطيسية 

وشيعة حلزونيّة مغنطيسية لزه لدعناء1 عتأعمعة1 
حاميات 5 انناء 1ن ع1لندة 113:01 عتأعمع 1312 


مغنطيسية هيدروليكية للدارة 

مواد مغنطي مغنطيسيّة 

شونات. تطلس 

عزم مغنطيسي/ العزوم المغنطيسية 
دقيقة مغنطيسية - سيم مغنطيسي 


2 علاأعمع 112 
15 علأعمع 112 
5 ع ناعمع 112 
أتاعحطه ]8 عتأعمع 1/1 


عاعتاحوط علتأعمع د11 


نفاذية مغنطيسية اتات معصمنءط عتأعمع ه11 
سدر مغنطيسى 1ط عتأعمعة1/1 
خصائص مغنطيسيّة وعناءمه] عتأعمعة1/1 


اوساط تسجيل مغنطيسيّة هنل عصنلمعع] عتأعمعة11 


تصوير بالمجهر ([1/1150560 م1010 16300283206 عتأعمعة11 
ذي قوّة التجاوب المغنطيسي 
تصوير بالتجاوب المغنطيسي 110281285 50322 علتأعمع 1/12 
آليّة مسجلة 
الكاسيت الممغنط 
مسجلات الكاسيت الممغنط 
تباين مغنطيسي 


مرحلات مستقطبة 5/إ16613 201211260 812560 '(للدعتاعمع 11 
و محيّزة مغنطيسياً 


تتختطمطاءء ]1 «ع10مع6] عمرد]' عتأعمع د11 


5 6م12 علأعمع 112 
علأعمع 1/12 


]ع6 علتأعمع 1/12 


اناا 

ع1012 12125أعدع 1/12 

5 0151[ ععتضقطن) - عققطاط لصخ 1[دع1ام0 - مأعمع 131 

سواقات أقراص تغير الحالة والأقراص البصرية المغنطيسية 
محول طاقة مغنطيسي 


61 1دع1ام0 مأعمع 1312 
12110 
اا 


1225011 عكناع اقمع ماعمع 112 


مم م مع 11 


1ط 3/0100 ماع مع 112 


ج41 


مافئ ع1 


حاوية القتاد التقليدية 5ن 516 عستجمعة/1 
طلقة سحرية أعللناظ عاع مك1 
سباحة مغنطيسية في الهواء 10اة]زناع.آ عتاأعمع ]2 - اعاع 1/12 
قطار ر فع (1102ة11اع[ - عتأعصعد/ةا) اماع11 
مغنطيسي (استرفاع): قطار الوسادة الهوائيّة 
صهارة/ حمم بركانية - ماغما 

صفائح إيبوكسي مقواة 
بألياف غرافيك لمشيّعة عستا 


211 
عع امع عاتطامرة01 عا تستدمع 112 


معلق دقائق حديد في سائل تقليدي لامتصاص 21282215106 


الصدمة 

مغنز يوم اللقانكت ناكا 
تيتنايت المغنزيوم 1 - متنا أمعمع 1/12 
مواد مركبة ذات مادة ‏ 0022051665) 1021112 :تنا زوعمع 112 
رابطة من المغنزيوم 


أسلاك المغنطيس 
قطار الوسادة 
الهوائية بالرفع المغنطيسي 
قطار الوسادة الهوائية (بالرفع نه مناه لامآ - عتأعمعة1/1 
المغنطيسي) 
خرزات مغنطيسية 
شدة حقل إزالة المغنطة - يشدة الحقل (00610511 عنأعمعة1/1 
القسري 

احتواء مغنطيسي - احتباس 
زيغ/ انحراف مغنطيسي 
زاوية الغطس المغنطيسي 
سواقات إسناد 10119765 منكاعد8 عع 00111510 عاذزدآ عتأعصعة/1 
علبة قتاد قرص مغنطيس 
نطاقات مغنطيسيّة 
بحسات الحقل المغنطيسي 
مقياس قوة الحقل 
المغنطيسى 


أعمع 112 
11لا أعمع د11 
علأعمع 1/12 


نه تاعاع 1/12 2110 ]اع[ - عتأعمع د11 


5 عأعمع 112 


5 علتأعمع 1/12 


الاعطاع م1 1مم00) عنتأعمع 112 


11281611 0 


عاعصك ما»دآا عتأعمع 112 


5 مض 1أع52 1/12 
1 علأعمع د11 


15 1111 علأعمع 1312 


اعاء11 طااعمع ناد 101ع1ط علأعمع د11 


فص رئيس ع0آ 11301 
نسبة بواسون الرئيسية/ الأساسيّة 


مالكو الموارد الكبرى 


112[01 20155055 160 


5 وعع1ناموع 11 112[01 


قطعة أكبر اماعطرعء 5 112[01 
حاملات الأغلبية 5 1120111 
شركات عظمى 121001 
وصل و قطع علدء:8 لصخ ععلة13/1 
عمليات صنع الزجاج 5 21/121118 
جزء فحل غختن 11216 
حمض الماليك لع عاعلة1/1 
فوت خَلَلُ ف آلة / نظام تشغيل 0م111 
طروقية - قابلية تطريق و تشكيل واتلطدعللة1/1 
مطاوع عاطوء1/211 
تخمر المالو - لاكتيك 3 ونان 1.2] - 11316 
.كمالونيل - كو 0 - 1121021 
ملت: شعير مثبت في ماء لصنع كحول اناك 
أنظمة مالتاب للحلول الحسابية كط 15خ 1[ خ ك1 
تيت 11 
مولد للمالتوز عتصععه]1/121 
مالتوترايوز 1105 
برمجيات حبيثة 1/1211 
إدارة بتجول ناخ عسصتكعلاه'11 81 عع 131322 
إدارة 1126112 


-810 1121216231266 لمة - 121105ءم0 - ا اعططعع 1132 
برنامج الإدارة والتشغيل والصيانة 1 
إدارة بأهداف 


ضوء محطة الإدارة 


وعاناءء 0 81 1 تاعتاعع 131222 
خطع 1آ 5162101 ا تاعطرعع 131222 


ترميز مانشستر الثنائى 82600188 عققطط - 81 ءاأوعطعصة11 


المراحل 


مانشستر كود ع000) تعاوعطاعصة 11 
شياق - نياط اي 
مناوراتية انط هنع تلاعطة ]1/1 
منغنيز 111625 


تحليل المنغتيز 15+ 1121152311656 
ثاني أكسيد المتغنيز 
كبريتيد الزنك المنشط 


بالمنغنيز 


1121521636 1010 


501110 عماي 0م20[ عدع تدع صة131 


مغنطيسية ح ركية 107 
مقاومة مغنطيسية ل ناا 
مقاوم مغنطيسي 1/11 
ذاكرة 71201 وععع4 جاه طم] ع كلأقاوع1ماعمع 112 
الوصول العشوائي المقاوم المغنطيسي 

مقاومات المغنطة 15 1ط212 
مغنطيسي ريولوجي إم آر أوعاع ه1معط1مأعمع 1/2 
مغنطيسي سكوني نمأو ماعمع 112 
تخصّر مغنطيسي ع 10 
تقبض مغنطيسي نومع مع 11 


مُشْغْل / مُفعَل ذو أبعاد متغيّرة 8]017اعك ع'كناعتتاوماعمع ه11 


محول طاقة مغنطيسي التقبص ‏ لع0ال05ه1' ع اناه 1هاوماعمع 1/12 
مغنيترون 1210 
مضمنات المغنترون 5 61101 2ع 1/12 


مذبذب مغنيتروني 511 1ه ت1أاعمع 1/12 


دارات نبضية مغنيترونية الناء11ن) عماولناظ متأاعمع 113 
ترسيب رشرشة مغينترونىي 10670351160 0161ام5 1702اعمع 112 
حجم - كمية اصع 1/2 


بطارية رئيسية فى طائرة لالأعالد8 اكد تعتنث مند 1 


ذاكرة رئيسة 2112201 متكا 
مبادئ أساسية وعاماعصمط مندلةا 
تسلسل رئيس - متتالية رئيسية 56 ننة1/1 
كمبيوتر ات أوليَة 115 11311112126 
أجهزة الكمبيوتر الكبيرة 1 
يصون 110 
قابلية الصيانة لإاختلتطمصتماصنه 1 
صيانة 111 
صيانة و تنظيف موعن لمخث ععطممعاسندل1 
وثائق الصيانة 231 11211116112110 
ترخيص (رخصة) صيانة الطائرات 366ءع1آ ععصهممعاصنة/1 
سجل صيانة الطائرة ع0[ ععطمسصعاصنه 1/1 


فئات رئيسية 215 113[01 


أوضاع تشخيصيّة رئيسية دأطذه2 عتأوممع 012[ 061ز[21/12 
مسطح رئيس 


جزيئات معقدة 


التوافق النسيجى الأساسية 


غ212 11201 


عنء ا محطهن) 117قطة]مطامءه1115]0 11201 


نظام متعدّد الالكترونات 
أنصاف النواقل المتعدّدة 
الوديان 

شاشات الخرائط 

قيقب: أحد أنواع أشجار أمريكا الشمالية يزرع 
لتزيين المروج والحدائق والشوارع 

فولاذ مَراجي: نوع من الفولاذ المارتنسيتي 5ع56 عطاع ه11 
قاس وقوي - يحتوي على كربون بنسبة قليلة وعلى نيكل 


ماع51 امنتاءع81 - لإتدا1 


181217 - 17211617 15 


113 15 
11 


بنسبة حوالي 1/25 

ماركوني ارقف ناكا 
هوائي ماركوني م تنامء1121 
هامش اع 1121 
تصريف بحري 158 غ111 
تكنولوجيا الالكترونيات (ع70108طاءعهء1' عندهناءعاظ عمتتدكة 
البدعرية 


علط ع8 عمتمة 1 


منارات دالة - أجهزة بيكون لتحديد 


5طمعوع86 ع1 1/21 


موقع محطة/ محطات 

سوق 1/211 
عيوب/ خلل السوق ماع21 أعع1نة 1/1 
آلية السوق متتطقطءة ]8 1/11 
حاجات السوق 5لع6 أعع211 11 
مواصفات 6011611155 ع طناع1 1121 
متطلبات التسويق 

نمو ذج ونع 1012 - اعل7110 أصزم[ل - عللأوعطلى4 112112:5 


الوصلة اللاصقة لمارًا - مخطط 
إسقاء محف : معالحة 


لاع تعن 1122 / ع تتأ مصاع 1121 
حراريّة يتحول فيها الاوستينيت إلى مارتنسيت في الوقت 
نفسه في جميع أرجاء المتتج المعدني 

ماوتنلسنيت : مركت قاس يمل المكوّن الأساسيّ ان 
للفولاذ المقسى (المبرّد سريعا) 
تفاعل مارتنسيتي 


فولاذ مارتنسيتي مقاوم للصدأ 5اععاد 5وعلصتة)5 عتاتقصعامة]/1 


م6 1اعمع 6 عالاقمع 1/131 


ميرز ووزانايا 


-قتحصظ 2160 ستاك :8 جاه نادع 1 اسمخ 1112101216 1ه1125 
مازر تضخيم الأمواج المكروية بواسطة 8هناهذ124 01 دونه 
الإصدار المحثوث للإشعاع 


0119 


رمل أ نغنيزي 24 11215216536 
مشروع مانهاتن 
منهولات - فتحات المجارير: فتحات ذات أغطية 15م طم1/12 


تتوزع في الشوارع بتباعدات محددة تمكن من الوصول إلى 


اعء ز220 تتم اأقطصة 131 


المجارير 

تللاعب الك لله ولاك 
مُدير 1/10 
مشغلات المدير 5 نعم 201:5 الامتطة 11 
صمامات السيطرة للمدير 1/31965 01]ده0) 1260*5نامتصد/1 
طائرة مأهو ل عمو متخ لعصصدل1 


معادلة ماننغ : معادلة تجريبية وضعت 801121015 322118ة1/1 
من قبل الفرنسي غ/ كلر 1867 وطورها الألماني ماننغ 1890 
لحساب الانسياب في قناة مفتوحة / على سطح حر بتأثير 
الجاذبية 


تحكم بأمر المناورة 


جهاز قياس ضغط الغازات - مقياس ضغط - آ2/1320126]61 


201 310تطهن0) عنكناء 1/1220 


مانومتر 

وشاح - طبقة الحجاب - طبقات الأرض - ستار 2/212]16 
- غطاء - غللاف 

دليل اللاي 
اعتيان يدوي عستامصتةك5 اقتتطة 1/1 
مفتاح يدوي ع 511 111121 
مدير تشغيل يدوي نام نط لع دضعم 0 7اامناتطة 181 
مُصَنَّع 1ع 1/1 
ألياف مُصئّعة ولع 11 لع باع كناطة ]1/1 
منشآت الغاز المصنع 5ه 005 لع نااعة تناه 1/1 
مُصنعون ل لكالا 
تصنيع الاك 
شركات تصنيع 2011-5 31111211111115 1/1 


هندسة التصنيع 85 211112110111115 1/1 
سيرورة التصنيع 

تقنيات التصنيع 

تفاوت مسموح به ميكانيكياً 
أثناء التصنيع 

روث - سماد: مواد عضوية تتكون من براز وبول 2/3156 
الحيوانات الداجنة وتستخدم لتسميد الأرض 


1/1 211112111111 65 
11 1111201111115 15 


10112 1115 نتاعه كناطة 11 


جسم متعدد 500 - لإد11 


تأثيرات انتقال الكتلة 3ع 11 نه 1قطة1 11255 


مقارنات الكثافة 155 106151117[ خطعاء؟11 112355 
والوزن والكتلة 

عضلة ماضغة عاه5 1/1 عاء11255 
خلايا بدينة ولاء0 1/256 
بلعوم الدولابيات 112512 
محطة تحكم رئيسيّة 0001101 1م 11351 
قرص رئيسي 0151[ )1125 


مخطط رئيس / الرسمة الأصلية 1011 11235161 


بصمة أساس ع[8125 تعاقة]/1 


عدادات رئيسة 5 11251 


منحنى رئيسي 1/1 
ماستيقوفورا 4 اناك 
سواري اناي 
كامدة - حصيرة محمّدة 112 


معاوقة موائمة ععتمقلء محص لعطاع د11 
قولبة باستخدام قالب عمنل1ه]2 عن»آ - اماع81 لعطعندكة1 


سكيّ معدن مطابق - موائم 


توافق ستطاع 11 
أباريز مقارنة 5أععاء50 عطتطء 3/1 
مادة هندسية الوق اناا 
تشتت المادة 15 1121ء 1/21 
استطارة المادة ممع و5 امع 1/1 
مجاهر اختيار المواد 5 نه 1اععاء5 11212121 
ماذّة لم يتم أخذها بعين ه10 لعاطنامععم دنآ لامتعتد1/1 
الاعتبار 
توازن المادة ععصملد8 د15[دتع 111 
مواد بواسطة التصميم معاوء10 ننه 1/2215 
دورة المواد ماعن وامتعنة/1 
هندسة المواد 1121115 
عالة المواد عطأووع ع0 112111315 
أبحاث المواد اعتدعوع1 015تمع 112 
عمعدعله5 11215ع 111 


علم المواد 
علم وهندسة المواد 128اععصاعص لصخ ععمعهءد 5لمتعند11 
علم وتقانة المواد 
اختيار المواد 

عوامل اختيار المعادن 


/ا108مقطعع 1 لصخ ععمعاءد د1مت 1312 


م اععاء5 11215ع 1/21 


5 زه ناأععاء5 11215ع 1/21 


000 


مورومي - هريس طقة11 
قناع 1/1351 
سيرورة البصمة والنقش 5ع طعا لمك عاقة/1 
أنماط البصمة 5ع 1/1251 
تحضير البصمة 0 1/1251 
حجب - تبصيم لال 


وده" عمكا25 1/1 


أشكال التقنيع 
عمليات البصم 


112511115 110 


معالية تقنيعيّة أتاع سدع 11 عسمكاود 11 
مونة البناء :181 1/135011131 
كتلة 105 
كتلة - طاقة لاع 1عم8 - 112355 


-ط00) اتعددع 1م015[ - 1ه [ناكط] ه210 صتصصطنع]' - 131255 
وصلات الإنهاء الكتلى وإزاحة العزل 
علاقة بين الكتلة و الوزن «متطقصههاعظ8 أخطعاء/1ا - 1/255 


1620015 


توازن الكتلة ععطقلة8 11255 
معادلات توازن الكتلة 275 821320 1/1355 
معادلاات 5م]عمع8101 عط1' 01 211055نان8 ععسقلد8 1/255 


موازنة الكتلة للمفاعل الحيوي 


تركيق كتلٍ 11 11255 
كتلة/ حجم - كثافة 'اأأقطء<آ1 2/1335 
انتثار الكتلة 101110 1/255 
معدل تدفق الكتلة عاه] :110 11255 
معدل تدفق كتلة ذ عناوم 00) 01 علدا 110 113355 
المكوّن كر 

نسبة كتلية 1/1255 
لك نسبة كتلية للمكوّن 4 اأتعدهم مره 01 ممنتاعوءط 1/155 
عدد الكتلة لذرّة لماخ مخ 05 مءطسرلخ8 1/255 
عدد الكتلة للنواة وناعاعن]8 عط]” 02 تعطاصسسلط 1/255 
ل كتلة المكوّن لذ أمعداتاوم 00 01 1/1255 
نسبة مئوية كتلية 07 - عق ةا عع 21 1/1355 
إنتاج كمي 113535 


مسيطر التخزين المكتف 
أجهزة خزن ثانوية كتلية 
وصلاات 
الإنباء الكتلي وإزاحة العزل 
نقل كتلٍ 


2110111 هن) عع 51012 112355 
15 عع510128 1/1255 


تع ماع 12م015آ 216102 1ناقط1 ام تاقصتصطي 1 1312355 


1/355 12511 


أقصى متوسط شهري طخطه ]1 عع دجعى تتناستحة 11 
مستويات قصوى للملوث 167615 00211212211 1تنالستحة11 
يوم أقصى 1027 112 لطلتة ]1 
اختبار أ15 2112]102ع0026) تندع]8 ع1أع تمع 1تتاتلطتتحة 1/1 
متوسط التركيز الحجمي الأقصى 
انسياب ساعي أعظمي 

احتمال الحد الأعظمي - الأرجحية 4همطتاءعانآ سسصستحده/ة 
العظمى 

خط الانحلال الأعظميّ 


1077 11011111 تتناسطتجة 1811 


50111117 01 عمنآ مج131 


درجات 1665125 - 16122612111165 026121615 111التلتة 11 
حرارة العمل الأعظمية (راتنجات) 
أقصى التقاط زناعاء1ط تناستتحة 1/1 


قدرة كهربائية قصوى 113310101113 


نقطة القدرة القصوى ذه 201162 ناته 1/1 
مج الاتصال طعدمءمدرك أعدغخده0 زه2ءوع8] تلاستتحة ]1/1 
الأقصى بالاحتياطى 


فولتية عكسية/ معاكسة عظمى 17011286 6156لاع1 لتنامطحة]/1 
- توتر عكسي/ معاكس أعظم 
أعلى خاصيّة اجهاد 


© اوالنوقك 101010 الا 
1 511655 111 ا تل 1/1 
منتوج أقصى مستدام 5115121216 نجه 1/1 


اقصى طلب اجمالى يومى لإلنة0آ 1121 تتناستتحة 1/1 


تحضير أقصى جرع ط-1/12:1 
قنطرة ماكسويل وين 812108 مع1ا - ااعجد 1 
قانون ماكسويل - در 27 عنتاع مصخ 1اعء ج11 
توزيع ماكسويل - 011 :ننم ج801 [اع نجه ]/1 
بولتزمان 

قنطرة ماكسويل 51 1لع 11 
معادلاات ماكسويل 5 112276115 
توزيع ماكسويل 11273711123 
معادلة ماي 6 كنانا 


مقياس ماكاب لدرجة تعقد البرنامج عتتقمهاء 0 عطوعء ةا 


مقياس مكاب لدرجة ‏ العام م0 علأححدم 0 عطو0هء1/1 


تعقد النظام 
مرسوم/ تشريعماكورميك أعث عاعتطرم 1/0 
إطار التوزيع الرئيس عتطهة1 4عاناط1ةاوزآ صنهل8ة - 2/1017 


وسطى - متوسط - معتدل مع 1/1 


الك 


تواريخ حالات حلول 11150015165 ع5ه0) كممتان[ه5 112161015 


المواد 


خامات المواد كلد كامتعاة/1 
منظومة المواد مع 55 112121215 
اختبار المواد عصتادء1 5لمتمعتة1/1 
معايير اختبار المواد 5 ع طناوء 1 112111215 
عوامل الاستفادة للمواد أماعةط دم نخوعتلتان] كلمتعخة11 
مطابقات رياضية دعن نامعل لمعتامسعطنتة 1/1 
نمو ذج ر ياضي اعل510 لدعتاهسعطاة/1 


نمو ذج عل تعاهتاعامه 117 101 [اع1100 ادعتامسعطتة 1/1 


رياضي لتهوية مياه الصرف 


رياضيات م10 
معادلة ماثيو مع 171715 1102أهناوظ ماعتط 1312 
التخامد 

نقاط التلامس 015 عطتخة 1/1 
ماتللاب 8/1 
مادة رابطة 1/121 
دارةٌ مصفوفة نداعم ه11 
مواد مركبة ذات مادة رابطة من سبائك 002605165 1/21 
فائقة 

نمو المادة الرابطة 0101 112112 
مادة رابطة/ حاضنة لمعنه د11 
راتنج المادة الرابطة منوعا 1/1 
عوامل اختيار المتركس 5ماعة" دمنتاءعاء5 عتهاة 1/1 
هيكلية مصفوفية عاك 1/1 
مصفوفة-المواد لقهع1ة]1-<11ا 1/12 
كامدات - مكمّدات 1/5 
ماذة 11 
نضوج 10 


برك إنضاج: برك نجمع فيها الحمأة- 205ه2 26102 نائة]/1 
لتتحلل تدريجيا 
نضوج 

بركة تامة النمو 
بالتحضير الأقصى 
عاع512 ة 01 1211025 01 85121122 لصخ صتتاءدة 11 


دالات المتغيرات القصوى و الصغرى 
تعظ 


11 
1/1211 0 


مععط - 1/1231 


1111 


21 11 


تنعيم ميكانيكي عمنل م0 لمعتسقطعع 1 
تشايك ميكانيكي عء 12161210 لدع تمقطءععء 11 
مجموعة من الروابط الميكانيكيّة وعم علصنآ لمعتسقطءعء1 
خواص ميكانيكية وعنادعمه]2 لدع تصقطءء 1/1 
مرنانات ميكانيكية 5 688 1/1111 
مبجسات ميكانيكية 15 11601211631 


جدل ميكانيكي - وصل ميكانيكي ععنام5 لمعتسقطءعء 1 
متسلسل تدرجي ميكانيكي 
أمواج ميكانيكيّة 

الية 

آليّة المواد 

مقاربة ميكانيك المواد طعده2محكة 5لدتتعخة8/1 01 وعنتسقططاءع11 


1ع 62و56 «رعا5 امعتصمباءعء 131 
و7 أن تتم باءع 1/1 
عله اءعع 1/1 


215 01 دع امهباءء ]1/1 


-3طاعع 11112012 16 طاعدمءممكة 112121315 01 وعتصقاءء 11 
مقاربة ميكانيك المواد للميكانيك المجهري (الدقيق) 


116 


آلية / آليات كلاةلطتة حاءع1/1 / متقتمتقطءء13/1 
آلية فى أشباه الموصلات 06015ن20معنتطةد مآ قسمتصقطاءه131 
علاقات ميكانيكية وطنط قط علتامتسقطءء1/1 


علم الميكاترونيكس : علم هندسيّ يجمع بين 2]0105طء2/16 
الإلكترونيات والميكانيك 


إعلام 11 
مخارج تحجيم الاوساط وعناة5] عصتلدء5 1/1015 
وسيط اكاك 
تجهيزات طبية وع1ء2 لوعتلع11 
استخدام طبي و5 لوعنلء11 
طب عمتعتلع11 


مهلة متوسطة - مدة متوسطة 
تكامل المستوى الوسطي 


ع1 - ممتستلع]/1 


0 م5621 تتنائلع 11 


أمواج متوسطة طول 7 لتناتلع 11 
ميغا (مليون) كنا 
ميغابايت وع لاط وع 11 
انقسام منصف 11م 


0171 01055125 غ1أم1ع1/1 


تصالب في الانقسام المخضف 
أثر مايسير أعء 811 تعموواء 1/1 
ميلانوم وو قتاميني 12160 
عملية +2/16116-181011 
صهارة 


تدقق المصهور 


أمظ -ه11ع/1 
ع1 


10797 - 16[ع/1 


002 


زمن وسطي بين وعتللته - عع تتتاع8 - عملا - مدعل 
حالات فشل 
زمن وسطي إلى حالة فشل عتنالنة1 - 10 - عصنة1' - صدع/ة 
زمن وسطي إلى حالة إصلاح مندمع1 - 10 - عصلة - صدع/1 
متوسط الوتر الديناميكي 
الهوائي 

متوسط سنوي لدرجة الحرارة 056ا58ءمتء1 لقنتصصة صدءك1 
ضغط شريانٍي وسطي 
مسار حرّ وسطيّ 
قيمة وسطى - يعتمد 5]622ئا5 02 6205م106 - علهلا صدء1/ة 


البعد على المنظومة 


2 عمط :2003عمى مدع11 


عتناووع21 1131ع الى تتدء ]1/1 


طنتدط عع21 مدعل 


حصبة لكالك نكا 
مقياس عناقوع 1/1 
قياس الامتثال ععطهتام ه00 عتتاقدء11 
حرارة الهواء المقيسة لمألل مومع 1 تنخ لع تتاقدء1/1 
حرارة اعم متنالظ طاعد]8 - عتنخو ع مع ]1 تلخ لع تباقودء11 


الهواء المقاسة وعلاقتها بالماخ 
قياس الرطوية 


معدات القياس 


لاع ططاع 1/2511 
اع نم1011 ا تاعطاع؟ بامدء 1/1 
مصفوفة امع 111 تتمصلت كا 0ص[ عتناد84 امعصمع مس 1اقدء14 
القياس في ترشيح كالمان 


قياس ]0 ا لطاع ناقوءع 1/1 
قياس القساوة - الجساءة 95 01 1ع ع1 كد11 
مقياس القوة امع 5 01 عع 1 امدع1/1 


حجرة قياس: حيز من آلة او أداه ءطصتفطكت عسمتناقدع31 


قياس ذات حجم محدد يتم فيها حساب خصيصة محددة 


ميكانيكي (إسم) - عامل ميكانيكي عتمقاءع 1/1 
ميكانيكية لمعتصحباءء 1/1 
مشغلات ميكانيكية 5اءك لمعتسقطاءع 11 
حور ميكانيكي دتنث [دعتصحباءعء]/1 


تصرف/ سلوك ميكانيكي لقطاء8 امعتصقطاءع 31 
سلوك 
كلقي للمراه الركية 
تلميع, ميكانيكي 

الات حاسبة ميكانيكية 
رخ كاك 


5 01005116 01 101تفاعظ لدع امقطءع11 


كنظ امعتصمراءع 131 
001101 لمع تمتقاءء 1/1 


1م00 1ع ت1تقباءء 11 


لاع اعمط امعتصمباءع 131 


ميوسين عمعءع م110 
استخراج مكثّف للنفط ميكروبيا 115201 
للوحدة التكرارية فى سلسلة البوليمير 
مركابتان 


ونع اسمخ 1/1 


الله ونع الا 


مصباح قوسي زئبقي صما عتخ لإتتعرء]/1 
بارومتر زئبقيى - مقياس ضغط جوري 67اع82100 1لات1/11 


فواه 


ربدي 
مادة الجرمانيوم المعالج 


1007604 لم111 


مقياس درجة حرارة (ترمومتر) ‏ 7عاعامتتعط1 لإتتناهره]/1 


57 


زئبقي 

مُرخححَلات القصبة ذات لع6 1 لع1اء1717 اناطع 1/1 
الحفية بالرنيق 

كبسولة قصبيّة عأناوطهت اءغ51 4عع1 4عااء/178 لإتباممع11 
مُغْشاة بالزئبق 

مفاتيح القصبة المغشاة 5عطاء]51 4عع1 4عغاء/18 لإتباممع11 
بالزئبق 

اندماج و كاك 
خط الزوال كاك 


تلاقي في خط الزوال 
حد تقارب خط الزوال 


لاعطعع 001251 1112101311 


حت 1 لإعمعع 0011 11121013 


نسيج إنشائي - مرستيمي مولد عع 1/1 
جدارة كايا 
دالة الاستحقاق - دالة ميرت - دالة امتاعصباط ختمرع 11 
الجدارة 

خلايا جذعية لض متوسطية 1هتاتتطعمعوع 1/1 
شبكة اكاك 
شبكة منقوشة 014 اوع/1 


نظم ميزوسكوبيّة 

وحدات ميزو: وحدات مولدة للطور 
الوسظن للبلورات سافلة) 

مفعول ميزوميري - مفعول طنيني 


5 50021 30و11 


115] علتماعع ه115 


أعهع 811 عالتعصدموع 1/1 


ميزون - جسيم الكتروني 121601 
طور وسطي (ميزو) 1/6015 
أليف للحرارة المعتدلة علتطمزهوء1 
جراثيم محبة للحرارة معتدلة عتلتطمهوع1/1 


1111 - 21351 


بلمرة الطور المنصهر 


تشيبك أثداء مزج الصهارة عطللصنادوه0 عصنقمءظ8 غاءع/1 


مزج بالصهر عمنتلمعاظ8 1/116 
تكائف الصهارة 1/11 
خلط انصهاري عطن 8 أاع/1 
بلمرة بالتكائف للصهارة 2 ا 1/11 


معالجة بالصهر - سيراميك 


علمتومعن) - عطاووعءه] 1/116 


تدويم منصهر عصتصسام5 غاع11 
مثبتات الصهارة 1ط" غ1ء/1 
مقاومة الصهارة : القيمة العظمى للشد الذي طاعمعتا5 1/16 
يمكن أن يُطبّق على الصهارة بدون أن تنقطع الصهارة 
اللزجة او تتمرّق. 

انصهار و تلاشي اركف إاكانا 


درجة الانصهار - نقطة الانصهار 
درجة حرارة الانصهار 

مزائج لتطبيقات الأغشية 
غشاء: طبقة رقيقة تمثل الحدود الخارجية لخلية عصةءطصعءكة! 


خصنه عستااء141 
1 مح 1 عمتااء 141 


5 1ه 1ع صا تتدع 1/1 


حية م او حدود حجيرة خلوية داخلية 
بروتياز مرتبطة بغشاء 
تجميع المسرى الكهربائى ([طترءودة علمماءءا8 عمو ءطصعء ك8 


5 80111104 - عوط حرع 1/1 


2 نم80 عوط صع 131 


الغشائي 

مرشحات غشائية 15 عمو ءطصء 1/1 
0 شيح غشائي 1 عمو ط دمع 1/1 
عملية الغشاء ةط تع 1/1 
تقانة الغشاء لاع 10م عع 1 عصوءطا ممع 1/1 
ذاكرة 1ع 1/1 
معالحة الذاكرة عطزووع 00خ - لامع 1/1 
عرض نطاق الذاكرة 11م ممع 1/1 
خلايا الذاكرة لقف اكاك 
مسيطر الذاكرة لل ان 
تجهيزات الذواكر 1 لإ1متراء ]1/1 


وحدة إدارة الذاكرة 


وحدة/ موديول الذاكرة 


غ1نانآا اأتاعسدعع مصة11 ممع 1/1 


عله تمصع 11 


منطقة شمال أفريقيا اوالشرق الاوسط 1/1114 
التهاب السحايا ع 1/1 
للقن اكاك 


سطح هلاني للسائل 


بخار العنصر العضوي 12501 [دعتسسعطن عتصدع02 - لماعا8 
الكيميائى 


ترانزستورات 11225156055 101ع201مع1تطء5 ع0<10 - 1/121 
معدن أكسيد نصف موصل 


قلوب خلائط السيليسيوم المعدنية 


وع001) '101لى 11121 


خلائط معدنية 5ك 1ماءع11 
علب معدنيّة لله ال كانا 
موجة لموجة السلسلة ذات علنناعع0ة11 عع1510 0120 1هاع31 
البطانة المعدنية 


معقدات معدنية تل انزفاه النتكانا 


تلامس معدني اانا 
عيينات معدنية قاعاع 2 لماع/1 
ترانزيستور تأثير المجال ‏ 15م]كنقصهء1 6ء821 10ءز 1هاء1/1 
المعدني شبه الموصل 

مقاومات الغشاء المعدني 
استخلاص المعادن: الحصول على المعادن عصتطاقتصطط 1/41 


بدرجات نقاء عالية عبر عمليات تعدينية مختلفة 


1/1131 11113 15 


رغوات (زبد) معدنيّة ل فة! النكاكا 


بوابة معدنية © النتكانا 
ذو البوابة المعدنية 011005) جهاز ‏ 1105© غ021 1/101 
قب معدني طبظ لماع ك1 
ترسيب الطبقة المعدنية 


مادة مركبة ذات مادة رابطة 


23 123/65 1هاع11 
112111511 1ماع11 
معدنية 
مواد مصفوفة معدنية ع1 3112 اماع11 
ترسيب 12201 1621 تغط عتصدعء0 1م1ع141 
البخار الكيميائي للمعدن العضوي 
مرحلة نمو لبخار (1]85م8 عقه0ط2 تنامصة/! عتصدع02 1ماع11 
معدني عضوي 
أكسيد المعدن 
مقاومات اكسيدية معدنية 


ع010 لماع/1 
5 م010 1ماع/1 
نصف موصل أكسيد المعدن 7ماعنلممعتصء5 علن0 لماء31 


مقاوم أكسيد المعدن 71101 غ010 1ماع11 


مساحيق معدنية 5ع 1م11 
شاشة معدنية عطتمععن50 1هاء1/1 
صمامات ثنائية 25 :002011010 تصدعد 1هاء831 


ضوئية لشبه الموصل المعدني 


114 


مدى متوسط - مقياس متوسطي 
أداة ميزوسكوبية (صغيرة) 


نظم ميزوسكوبية 


ع1زمءو50ع1/1 
106116 غع1ممء1/1505 


11650500210 5 


نظام نقل ميزوسكوبيّة عطلعع ]1 اام مقصم]1' عزممعوموء]/1 
ميزوسوم 1/1050 
جو أوسط بعيد - ميزوسفير معام 1/1505 
معتدل التغذية عنامه1هوع1/1 
دهر وسيط 110201 
رسالة 1/6553 


تغطية مسارات الرسالة 001138 قطتوط ععدووع11 


حمض نووي ريبى المرسال خالل تععمعووء11 


إجرائية الميتالاكس: إجرائيّة لإزالة الإجهاد نهآ - 21112 
الحراري 

أيضية عناهط ماع 1/1 
حُماض استقلابي 15 عناهطماع1/1 
ضبط أيضي هه عنامطماعء/1 
والهندسة الأيضية عع منعمظ عنامطماء/1 
تدفق أيضي عاط عتامطواع1/1 
مساقات إستقلابية 85 ذاه طهاء 1/1 
تحولات إستقلابية 5 11و طداء 1/1 
مستقلبات وعناهط ةع 1/1 


إستقلاب - أيض : تفاعلات كيميائية تحدث فى كافةسددناهطهاء/2 


الخلايا الحيّة لتأمين طاقة لعمليات حيوية - وتركيب مواد جديدة 


مستقلبات في الحي - ميتابولوم عدده 1ه طماء 1/1 
مركز الطفو اع طععهاء 1/1 
معدن الككاكا 
دليل موجي 7ع35] - علتناوء1ة'11 عع110 0130 - 1ه1اع141 
مقوى بغطاء معدني 

حريبات: / جحسيعات مُغطَاة 065 ةاناعتاموط لعنده© - لماء3/1 
بالمعدن 

صنع المواد المركبة صم نوعصطج1 عالوهمصه2© موطزط - لماء1/1 
الليفيّة المعدنية 


-01011ع71طع5 - 02106 - امأقاقصة ]1 أعع811 1610 - 1داع13/1 
ترانزستور ذو أثر حقلي معدن - أكسيد - نصف 
ناقل 

مقاومات الغشاء المعدق 


اع 101 


5 لاط - 1/1121 


مواد مركبة ذات رابط معدن 65ازوهم ص20 عهد]2 - 1ماء1/1 


معدن - نصف ناقل ترازستور '1*8:1 1م1عنلدمءاصاءك-1ماء1/1 


ذو أثر حقلٍ 

مواد استثنائية المخصائص (فائقة) 11 اع 1/1 
استحالي عتطمده ستماع 1/1 
صخور متحولة ماع10 عنتطمه صتماء]/1 
طورالتقابل في الانقسام الخلوي الخنيطي ل ل كا 
استعارات - جسيملت مُتقابلة 101 


ذو استقرار قلق: حالة لا توازن قد تستمرٌّ فترةً عاطهاقماء/1 


ظويلة 
اصطناع بمناقلة قأقعط ها 1/1 
بحيرات ذات تغذية متحولة وععلمآ عتطامم1اماء1/1 
شهاب ولك كانا 
حجر نيز كي ا رك كان 
علم الأرصاد الجوية لاع 1010معاء 1/1 
مقياس متر وك كاكا 
حركة العداد أاعماء 1101 معاء 1/1 
تأثير المناخ أعء811 لوعع 16منعاء 1/1 


زجاج معدني: خليطة معدنية زجاجية 
راتنجات الميتاكريليك 


نالك كاك 


قطاوع ]1 ع1التعقطاء 11 


06 


2111 
انتاج الميثان - غاز صنعي ‏ 685 عتاعطاتلاة - 2ه هصقطاء/1 
ميثان عمطقطاء 1 


غاز بيولوجي(حيوي)ميثاني 5 عمقطاء ]1/1 


هيدرات الميثان عندعل:(آ1]1 عمقطاع ك1 
كتيرنا الممكان ع م1 
وقود الميثانول أعناط [ممقطاع ك1 


ميثوغلوبينيميا الدّم : مرض يصيب 2 تطتاعصاط هاعم «تعطاء/1 


خضاب الدم عبر تشكل صيغة مؤكسدة ثابتة للخضاب لا 
يمكنها تقديم الأكسجين للخلايا للأنسجة 

ميئيسيلين منلاتعنطاع 1 
ميثيونين عطتصه تطاءع 1/1 
طرق - أساليب 212195 
كد الإطاع 1/1 
إضافة مجموعة ميث هخ جاع 1/1 
ميثيلين عمع ا تتطاع 1/1 
سكريلاميد المثيلين الثنائي 1ط 1ع 15 عمع اتوطاع 1 
أزرق الميثيلين - صبغة عسساظ عمدءاتوطاع 1 


هدك 


غمد معدن عستطتوعطاة لماع/1 
أدوات معدنية أحادية الطبقة 10015 260عئإ2.آ عاعماك 1هاء1/1 
وجه داخى معدن - إلى - 


معدن 


ععه11عام] اماع84 10 لماع 1 


معدن مقابل (إزاء) مواد مركبة 165]زوهمحده© كناوتك؟؟ 116121 
معدن/ معادن 
وتاليمنيون 

رفيدة معدينة لامسة 


غشاء بلاستيكى تمعدن 


الاك لكان 
اانا 
4 أعداصطه0) ل0ع112هاء1/1 
حصلاط عتأمماط لع12لماءع/1 
قبب من مطاط معدني وعمدهح] معططندا لعتلماء11 
معدن عتالهاء 1/1 


درع معدني لكبل عاطهن) لعاعنادآا نهآ ممح عتللماء1/1 


انبوبي 

تدريع معدني اخ عاالماءع/1 
رابطة فلرّيّة 4 عنالماء/1 
ارتباط معدني - 51210115 امنتاعع81 - عمتكصهظ8 غعنالماء14 
احتشاد إلكتروني 

نقل معدني 2 م 11الداء11 
جسم صلب بلق ري معدني 4 عسنتللة 05 عنااماع 1 
جزيرة معدنية 14 ع1الماع1/1 
مواد معدنيّة كال انا 
معدنة الك ]لكالا 
تلبيس / طلاء بطبقة معدنية عساتعتللهاء13/1 
مجهر تصوير بنية المعدن الصغرية امومع 1/1]2110 
فحص مجهري لبنية المعدن /اامروئع ه11هاع1/1 


شبه معدن لماعستصرءة -10ه1لجاع1/1 
أشباه الفلزات 
أشباه المعادن أنصاف المعادن 


111 5 


كلماء ستتصدءك5 110105م1اء/1 


رابطة تعدينيّة هده 8 1امعاع عن ل1لماء1/1 
سليكو ن صنف ' معدني " م5111 ع0120 ادمع اماع11 
خواص تعدينيّة وعناناعم 200 لوعاع 11 الماء 11 
مختصون بالتعدين لكك 
تعدين - علم المعادن لكان 
معدن - اوكسيد  -‏ 1"81 1601 معتتدءد-ع0:10- 1م111 


نصف ناقل ترازستور ذو أثر حقلي 
فلزات 
كتاب (دليل) المعادن 


لماع 1/1 


عآه 3200 كلماءع/1 


جهاز التحليل الكلى الدقيق 22عاؤنا5 ؤز5لإ[هصكى 10121 1/160 
قولاذ ذو نسبة عناضر سبائكية 
ميكروية 

تيارات ميكر وامبيرية 
تقانات التحليل المبكروية 
تحلل ميكروبي (تحلل بواسطة أحياء مهمع 31غطام1/1 


5اععا5 1ع:( 1112102110 


5 11ن) عتاعم ته 1/1120 
10110 
5 نططاعء 1 1دع 21 ه1111 


11/111062 95 


دقيقة) 
فلورا ميكروبية 1/1121 
ارتشاح ميكر وبي عستطعدعآ امتطمعء 1/1 


تغذية الميكروبات 1قخط 1/1110 


ميكر وبي / جرثومى 1/11 


استخر اج 7م6607 011 0170مرحم[ الدعاعه1ه1طام 1/112 
النفط المحسّن ميكروبيًا : وهو عبارة عن حقن عضويات مع 
مستخهرات. / تستقلب الهيدروكربونات الموجودة على أن 
تكون المنتوجات الاستقلابية من النشاط الميكروبي عبارة عن 
بولمرات حيوية فعالة قادرة على تحسين حركية النفط / 
علم الأحياء الدقيقة 1/1017 
معبر معماري ميك روقنوي عنااعة] لاع عم اعصمسمطءه 1112 
صفيحة ذات قنوات ميكروية 
مناخ حلي 

كود مفصّل ذو ذاكرة قراءة فقط 


غ210 أع تم عه 1/111 
عا سناع 1/1 


مل 1/1100 


كمبيوتر ميكروي ل 
متحكم ميكروي ع 1011 مع 1/11 
شق صغير عاع ةع 1/1110 
قشريات دقيقية 5م ك1 
أقراص ميكروية/ صغيرة 1/161 


لمعتصدباءع1/ة - منتأععاعم 1/11 


ميكانيكي كهربائي مجهريّ 
نظم ميكانيكيّة كهربائية 5/5165 12[1 شه اععددهناءعاءه 111 
صغرية / مكروية/ مجهرية 
الكترونات ميكروية 
الات ميكانيكيّة 


ع ]1 


وعطتطعة ]1 لدعتطماععص نه تاععاع 1/1110 


كهربائية صغرية / مكروية/ مجهرية 


036 


بكتريا ميثايلية تغذية عنطمه اها نإطاء 1/1 
وزارة الاقتصاد للتجارة والصناعة فى اليابان 11811 
مقياس (معيار الأداء) - متري عتناع 1/1 


علم القياس في عناذ115" 102 تزع 10مناء/1 
هندسة النسيج 

شبكة مدينية 806117011 وعقث تهنا هدم ماع11 
قطعة الاتصالات عن <زهءعاء1 01 ]تعصروء5 مهاناهمممماء11 
بعد الحاضرية 

ميغاهرتز ع - 11112 
ميكا 111 
متسعات الميكا 11165 


بنية خيطيّة (مَذْيّلة): وحدة بنى مكوّنة من جزيئات 5ه16اء1/10 
/ شوارد 

ثابت مايكل 

ميكلسون و جايل 
صغري/ مكروي/ مجهري 
مصفوفات شبكة الكرة 
الميكروية 

تكسّر مك روي / مجهري 
تسييل الغاز الطبيعي على نطاق صغير 


95 1316 11255 ع تناد 1ط 0عستاعد]8 - معتل 


أممأاقده) 5تاعقطاء 1/1 
ع21© للخ ننهوإعاء 1/1 
1/11 


1خ 02101 - لالد - 1/1110 


18 - 11110 
عسمتاعة 01 - منع1ك1 
لآ - 1/1116 


جيروات سرعية ذات كتلة مهتزة مدارة بآلة دقيقة 


ع 


أنظمة 
كهروميكانيكية - ميكروية - بصرية 
مصفوفات شبكة الكرة الميكروية 4118/5 01510 8211 1/160 
فقد بالإنحناء البسيط فى 125ءط11 12 55ه.آ عستلمء8 م81 
الألياف 1 


5 121121 - مأم0 - م111 


نوعية مياه 11/161 ع تمعلص دآ 01 0021167 [معاع81010 معع1/1 
ريدي بعك التديراة الترزية 
صفيحة القنوات الميكروية 
طباعة بالتلامس الميكروي 
أنظمة كهروميكنيكية 556825 [وعنقطءء]2 مجاء816 مرمنك/1 
ميكروية - منظومات الكتروميكانيكية ميكروية 
الميكروية 51/11 رزم وععماعة2 521/11 1/160 
ونيا الألطلة 
الميكروية 


عا اعمصحطات ونع 13/1 


لطع أعدام هن 1/1610 


لاع2010تاعع 1 قمتعاوز5ك 1/110 


إنباء حبيبيى صغري طاحمتصاط عملجل 1/1620 


مغذيات دقيقة 11 


متعضٌ مكروي 1110 - حناوتمتوع 11161001 
جسيمات ميكروية ع 1/1 
طور ميكروي 5م10 1/1 
ميكروفونات وعحده امه 1/11 
مسامات دقيقة كه 4ف للا 
معالج ميكروي 1211100001 


مودمات قائمة على معالج 25زء2/00 51 1110100105501 
ميكروي 


تربيط تبادلى لناقل عه 12111 كناظ 5501ع106م 1/1010 
بمعالج ميكروي 
خصائص المعالج عع 0 1مؤ5وع 1110100100 


الميكروي 
وحدة المعالحة المركزيّة التابعة للمعالج 10 © ل 


الميكروي 


معالحات 11115 كلتم 5015وع 111010510 
ميكرويّة ومتحكمات ميكرويّة 

برنامج ميكروي 1/111 
إكثار ميكروي 0م 121000110 
الدقيقة 10114 توابع ال عاتلاءأه5ه 1112 
مجهر 111050 
تشوهات مجهرية 1 مه1110105 
حفر مجهرية 15 ع1مزمء 1110105 
فحص بججهري 1/1105 
انزلاق ميكروي متاوه 1/1112 
مايكروسوفت 1/1501 
مدير معامللات 1ع8 11222 متأعدقطهة11' 1111205011 
مايكر وسوفت 

كريّات مجهرية (مكرويّة - صِغْريّة) وع 1/115 
أجهزة وضع البقع الدقيقة 015 12100 
احزمة ميكروية متتاو م 1/1 


خط الارسال الشريطى 2 عضذآ 1052ةقتستخصهء]' متتادمضء 1/1 
الميكروي 

أنواع القطع الميكروية 
تحليل بنيوي مجهريّ 
بنية (بنى) مجهرية (مكرويّة - صِعْريّة) 


11161051115 5 


ال ل 


1 لا 


الك 


مستحلبات دقيقة 1111 
تغليف ميكروي 02 ظ212 
محرّك صغري / مكروي ماع حاء 1/1110 
تصنيع صغري / مجهري ع 1/1 
ألياف صغرية/ مكروية/ مجهرية ع 1/1 
ُيّيفات صغريّة (مكروية) نط 1/111 
فتائل ميكروية 111 
ترشيح ميكروي: عملية ترشيح بأغشية <ه1]هغ)11ه1/1 


ميكروية المسام (0,05 2 210( 11 لإزالة الغرويات والمواد 
مائعيات ميكروية 

تصوير مكروي - مجهري 
جهاز اختبار القساوة المجهرية 
ميك روهنري 

أنظمة دقيقة غير متجانسة 
لوحة حارة ميكروية 


111 

ةنع 1/1110 

تعاوع1' ووع صل 2م1112 
ع 111 

ع5 قلا معدعع 7عاع 11110 


ل ل ل اا 


مواد 15 121112164 ع2 11 1م12 لم111 
مركبة صغرية الارتشاح جهرية التصفيح 

حقن مجهري 111101 
تعليمات دقيقة 2115 
مدل قالب - عاكس صغري عع 1/111 
أجهزة ليزر ميكرويّة لانن 


كهرو ميكانيكي ميكروي لدعت قطءعصره اعم 1/111 
ليثوغرافية ميكروية 
ميكرولومينز 

تحليل كيميائى مشعُل 5م أن امعان لعصتطع ه111 
كنا وكرري 

آلات صغرية / مكرويّة/ مجهرية 
تشغيل ميكروي 
سلوك ميكانيكي دقيق 


لااصةتاع 111101110 


121101 


5 ظ1ظ21 
ع 111 
101 لدع ام عع دده 1/111 
ع 1621م طعع دده 1/111 

ااا 
5 111610111111211 


2121211 


مفاتيح وعطء 51 عمونتطصسع ك8 عاطنعع1 1 10م مضع 1/1 
الغشاء المرن ذات الحركة الميكروية 
محركات صغرية ل 


أنابيب مذبذبة ميكروية جوع" 05112601 111012006 
مذبذبات ميكروية 
فرن الميكروويف 

مزيحات طور الموجة الميكروية 5تعالتطاك عققطط عنكه1ه 141102 


11/110101 16 15 


ماع01 ع1/1101:01120 


أنظمة رادار 5صتعاونزا5 م820 نتدسخ لعمقطط عحمنمتلا1 
الزبنة الكروية مصفرةه الطور 
بلمرة باستخدام الفرن 

ميكروي 

وصلات مرحل الموجة الميكروية كلا نإهاعكآ ع1/112039 
إشارات ميكروية ذات موجة ميكروية 5158821 1/]102017356 
تلبيد بأمواج مكروية 
خطوط الموجة الميكروية المقشورة 365آ متاك ع25 21/101017 
معدات فحص الموجة لاع منام 1نتوظ أوع1' ع1ه 1112101 
الميكروية 

ترانزيستورات الموجة الميكروية 


أنابيب الموجات الميكروية 


1110101106 


عطاك عكه 1112101 


1111077 5 


وع طن" عه 11/110101 


موجات دقيقة - ميكروية 1/1010 
وسط الكتلة عآءه81 - 1110 
خرج النطاق النصفى نم0 ل ططط 1/1 


تعديللات منتصف الطريق 05 اءع0011) 156جامع1110 
انحناء السطح الاوسط 
عمدَدَات السطح الوسطى 


وسيط 11 


تخلص من فضلات بصورة غير قانونية عماصصنا<آ غطعنم 13/110 
مكبرة صوتية ذات مدى متوسط 
استطارة ميي 

استطارة مبي في الألياف 


نان ععو ]تناك - 1/1001 


55 ععدو هناد - 1/1001 


تععلدعم5 11101328 
اع 50 16لا 


ولع 1 1] عستمعاادء5 غ11 


هجرة 2 11ظ121 
محولات الميل سبك 15 مم5 1/111 
فولاذ مُنّفْ/ ناعم/ هين اعء5 11110 
عفونة 11 
توليد شاشة خطوط المسح 11111217 


ادنع تلخ 11111211 


أنظمة 5 0111 17اع116 ععومومنزعخ لحث 11111211 
الكترونية للاستخدامات العسكرية وفي مجال الطيران 
والقضاء 

تطبيقات عسكرية 


111110117 5 


5 ماعل 11/111051 


نظريات التركيب الدقيق/ 
الميكروي 


التزامن الميكروي 10160 
نظم ميكروية ع 111 
تقانة مجهرية (مكرويّة - صعْريّة) لاع 10م صتاءعع ه111 


أطباق معايرة دقيقة 5ع 111101111 
أنّيبوبات ميكروية وعلناط 1/11 
موجة ميكروية ]1 


173201 انع تمتعطن لعاوزووة - :111120125 
توضع الأبخرة الكيميائي بمساعدة الأمواج المكروية 
موجه بالأمواج المكروية 156 - 21/110101 


01 1155102 0م1216 ستاك 8 ماد 1امربسخ 1111023 


ميزر (تضخيم الأمواج المكروية بواسطة الإصدار 12012005 
المحث للإشعاع) 1/14.51515 

الموجات فائقة الصغر '(0108ضطءء1 111117 ممه ع5ه8م 1/12 
وتكنولوجيا الترددات فائقة العلو 
موهنات الموجة الميكروية 

ميك ر وويفية 
نطاق الموجات الميكروية 
بيكونات الموجة الميكروية 
مكوتات ذارة" الموجة 
الميكروية 

طهي (طبخ) باميكرويف 
مقرنات الموجة المبكروية 
كاف الرسة المكروية 
صمامات ثنائية باعثة للموجة الميكروية 1010065 2/110101256 
أ - دايودات ميكروية 

إرغاء باستخدام أشعة ميكروية 
ترددات الموجات الميكروية 
نطاق التردد الميكروي 
دارات هجينة للموجة الميكروية]1ناء011) 11/6110 2111020116 
دارات الموجة الميكروية المتكاملة 


15م 11/110101 


نام 1ععاعد8 :111010126 


و8 71/111010 
15 11161011703176 


1-15 11لا 011) 111010170606 


11101011316 )000 18 
11101011316 )0 1 


01]ععاء10 111210112106 


1 عله 11/110101 
15 111610170506 


لهة زعمع نوع 111101216 


111101250 15 


نظام هبوط بالموجات الدقيقة <تاعأة/ز5 158ل هآ 1/1105 
محدد موجة ميكروية 
دارات الموجة كاتداء تن 4عنهئمعء 151 عنطانامده]8 عحه 1/1101 


الميكروية أحادية الليثية المتكاملة 


اطاط 1111011250 


أدنى انحناء نصف القطر 015 لمع8 سناستستك13 
طاقة مكمّلة دنيا ا1618 177 عع[ مده بنط 11 
أقل طاقة تكميليّة /ا8 8261 121ممع ه20 تتناستست كم 
إشعاع أدنى ا ا 
تنقيب 1111 
ستخدامات الليف وام 5تعطااط 101 ووول] - عمتم ك1 
لبصري في التعدين 

حوادث المناجم وأسعلاءعى عمتمتك13 
زمكان مينكو فسكي ع1" ععدمك 511مع1م 111 
قطعة صغرى ا لطع 5 1/1201 
حاملاات الأكثر يِه 115 1120117 لصخ 1/1011 
والأقليّة 

حاملات الأقلية ف الا 
ميوسين عدعه 1/110 
مر 3 111101 


عامل عدم الاستقامة 


تأثيرات متفرقة جاعء 811 قلامعطة[اءه1115 
مز ائج ميحلة عاطنه1/115 
محاليل قابلة للامتزاج اطع 1ه عاطكء1/115 
انقطاع 00100 
خطأ التعويض حصلا 18/5 
ميتوكوندريا 2 1'ظ1ظ21 
المايتوكوندريات: مصانع الطاقة الخلوية 12101100 

1115م 


انقسام. خبطي 
صمام تاجي 


مرج 


75م لعتعطاعمعناد - ده1ونزعم015آ/ ووععمءط 11121101 
عمليةٌ مزج معادن (سبائك مقوّاة بالتبعثر) 


لون خلط خمه10 © 0م111 
محلول مزوج 6 افك (آا 
مواد صلبة معلقة في 5 511550610601 101101آ 1110 
محلول ممزوج 

مواد صلبة 5 04ع20ءم15اك 10121116 #مناو1آ لع ك1 


01غاع 12 اع سدع 13115211 


4 النوقااكنا 
1/11 


تطبيقات عسكرية 5عنام0 ع1 01 كه نأدعناممكى 1411121 
اتصاللات عسكرية 
منظومات ألكترونية عسكرية 05نعاةئز5 عتدمعاءءا8 لإسمانانك/1 
أنماط الحياة العسكرية الحديثة 165/إاوع11نآ صمعله81 لإصمانانك/1 
أنظمة الرؤية الليلية 
اللسكرية 

معايير عسكرية 
مجرة درب التبانة 
ميلر - يورق 
قرائن ميلر 


111118117) 15 


5 715105 خطعالظ 141111217 


5 11111217 
ا 1/1111 

1لا - 14111 
و1 1/1111 


ميللي (جزء من ألف) الاك 
ملي أمبين عمطت :1/1 
ملي كاندال عم 1/1111 
مخطط بياني عمداني بالميللٍ طصرة01 عتدظ مأاصعله اتبروء 8/1111 


مكافء 

ميللي مكافىء باللتر 
منطقة المليمتر 

كشافات الذروة المتعددة 


تع رآ لع عله ؟1ناوع 1411111 
دماعع] تعاع 13411 
75 علوء2 واعاع د 1/1111 
المقاييس 
تفريز (طحن) مم81 
مليون برميل في اليوم نوج[ عوط واعضوظ دده13/1111 
ملايين السطور من شيفرة البرمجحة 0006 01 وعصنآ مه111ن14 


معلقة طيارة في محلول ممزوج 


أغشية ذات حاضنة خليطية 8265]طمتء]8 عحتناد]81 لع«<ت/1 


استخدام المازجات مع وعنام0 تعط1ط 1111 11560 وتعجتك1 
اليف البصري 


ملي واط 111 
أمان المناجم لإأع521 عستل1 
نفايات المنجم دع طتلتة 1 عستكة1 
فلزي : مركب طبيعيٌ بلوريٌ البنية لمع 1 
تمعدن 100 ك1 
معدنيات ااانا 
تحضير أدنى معط - أمتا8 
بادئة إنسولين مصغرة متلناكمزمعه - أاستا8 
محؤّل مصغْر نه نط1 
سلسلة مصغرة قطن عمع زاك عملم تمتكة1 
تصغير 0 1ظ11ظ21 
كمبيوتر مُصعْر اله اورف اناا 


حد أدنى من بعد هدف 


تصغير 


11/111001 1512001 


2111131 


نمذجة 11 
تقانة النمذجة لاع10مصطءء 1 ع صنتاعله131 
مودم ع 11 
حديث - محسن 4 - تتاعل 110 


0021101 ممعله 1/1 


تحكم بالمودم 
نظرية التحكم بالمودم 


1101 1متاطه) معله131 


وحدة المودم المشتركة خندنآ عسمتتقطك دسعلهك/1 
ذو إتجاهية معتدلة تناع ع علطا عنوععل110 
وسط مُهدْء سداتلء81 عسناهمع1100 
نظرية التحكم الحديثة /1معط1 [معاطه2© مععله11 
أنماط و10 
نماذج الفشل عتنلته2 07 وع0ه131 
نُظم التوالد/ الاستيلاد ملاوع همه 015 و5ع1/100 


اختبار المراقب المعدل: اختبار أوع1' 7ماءهعط 11001560 
يستخدم في الهندسة الجيوتقنية لتقدير الكثافة الأعظمية 


أوعناوع16 1105اد 11001 


للتربة 
مُعَدَل دينامي عتستمط زد[ جع نله1/1 
مُعَدَّل مستقر عناهاك 151ل 110 
معذلات. التبلور 1 1/0015 


منتظم - معيارى - تركيبى - نسيقي 11 
حاويات الكترونيات الطائرة 
ليزرات معيارية ند ليزورات معدلة 


5 10116لى 1/10011131 
5 11131ل1/10 


1101117 


و 


قوة معذلة/ مرئّمة 


1/1111 
عع1هظ 1/1001 


فحص 


مرئمه 


بمجهر قوة مُعدّلة/ /إممءوه 112 ءععجده1 1100112160 


موجة مَضَمّنة ع1 11001112160 


شعاع لايزري كاتب تطوع8 زع5ةآ 11711 11001112160 
مضمن 
مودم مضمن - لا ممعله]/ة - 01غ12نلمميوعءجآ 1310012161 


مضمن 

شبكة التضمين 4 عصنخدان 1100 
مجسات مضمنة/ فعالة 5 ع الاعة 01 1100113115 
صمام تعديل 1 110010121528 


تعديل - تضمين ال كا 


0040 


خلاط / مازجات/ خلاطات عع 111 
مزج / خلط 1/11 
وسطي تركيز العينات ل نان - عمل 11 
مزج و تخثر عع لامك عسمتجنا1 
تجهيز الصوت عالي النقاء ونث عستدن/1 
مزيج 111 


دلالات التذكر - ملحظة للاستذكار 7810686105 عناامسمعم11 


ترميز مساعد للذاكرة 101 1510121101 عل ممعملا 


برمحة تذكر يه 21 1ه اع 1/1 
أجهز ة الخلوي عانط ه11 
إختلالات متحركة 5 هم 1/1011 


ملوثات غازية متحركة 15 وؤناهء635© غ11طه110 


روبوتات التدبير 1805015 عصامعع] عقناه]ط عصدمط ع1زطه34 


المنزلي المتحرّكة 

مكتب تحويل الهاتف 011506 قصنطء51 عممطامعكء1 عاتطه31 
النقال 

بدركية لإخلخط 3/10 
نموذج محاكي - غير أصلي - تقليد مزناعء 1/10 
شكلي اكاك 


1م 1/0051 
ث 1 11001211 
ضوغاء شكلية 
تعديل شكلل 5ع عله صسنالن81 م1 عوزم8 1310021 
لضوضاء ألياف متعددة نُْظم 
قيمة مشروطة (شكلية) 


110051 2015 


عنلة؟ 1/0021 


نمط 1100 
متحكم بالنمط 1 مامه" ع1100 
إقران النمط عسمنامنه© عل1/00 
قُطر نمط المجال اماع متةنم[ 10ع1ط 131006 
أشكال تنمطبة وءمقطاة عل110 
نمط محرّك 56 ع1100 
مزيل النمط اع مم اذ عل1310 
طراز/ نموذج [عل110 
هيكلية معتمدة على النماذج ]نك دء1 نآ - [ع1100 
تحديث النموذج 071 110061 
تحويل النمو ذج 1100611 


مهن نعل اعله/1 


متحكم بطريقة عرض النموذج 


عُفُونَة / أعفان : كتل واضحة من 45 1/1010 


الفطريات 

ألياف مصبوبة ذات ؤنءط11 21006 - عاعصند 0د1© - 13101064 
نمط فردي 

حاويات الخلفية المسطحة 02565 عاعدط)ة11 عتاقداط 2101060 
البلاستيكية الملصقة 

قو ليه عمتل1ه110 
مركبات قولبة 5 110101285 
قولبة أو حتم عصتلدء5 01 عم1ل1ه131 
مول 1/101 


كسر جزيئى - مول كسري/ جزيئى جرامى 2متاعة:2 1/016 
كسري - نسبة مولية 
لك نسبة مولية للمكوّن 4 اعد هصصدهك© 01 ممتاعوءط 16ه310 
تناضد الحزمة الجزيئية 
شعاع جزيئي 

حزمة التقيّل الحزيئية 1/181 - لإتقاام8 صتدءظ مدلنءءاه81 


1187م متوعظ - تنواناعع1 110 


متوعظ8 تدلباعع1 1/0 


بيولوجيا جزيئيّة - علم أحياء جزيئية 810108 112ناءء1ه210 
روابط جزيئيّة 5 1ص 1ناءعع1/101 
احتكاك جزيئي 
زجاج جزيئي :مواد لا مقبلرة تشكل و15 31 1ناءة1101 
أغشية ناقلة للشحنة وناقلة ضوئيا 


11 ولباعع 1/01 


تصنيع جزيني 11 لاع ة 1 ناتلة ]1 ند لناعع1 110 
تقانات نانوية جزيئيّة لاع 112010عم 1ه ةلاطا نولناعع1 1310 
نمط / شكل جزيئي مع 212 1ناءه1 110 
استقطاب جزيئي 2 31 1ناء016 1/1 
أغشية المناخل الحزيئية 5 5166 121ناءعع1 110 
مناخل جزيئية و51 121ناءع1 110 
هندسة النظم ا لجزيئية 111 قلاع ]515 121ناعه1 110 
وزن جزيئي خطعاء117 1د1ناعع1ه110 


وزن جزيئى أو كتلة 1/1255 210191 :1ه غخطعاء117 عداناءء1ه11 


مولية 
جزيء علناعع 1/01 
مولاات 12101 


فيروس لوكيميا الفأر دنصذل؟ حتصع نامآ عكنده]38 تإعمه1ه31 
المولون 


منصهر لكا 


ترانزستور ذو أثر حقللٍ متغير 


الاشابة 

خواص تضمين 

دليل التضمين 

تعديل المنظومة البصرية 


مصمنه 


مضمن / مزيل للتضمين <اعل110 001112101 متاء1100112601/12 


ثيراترون الصف 3 110011121015 
زجلة - / دارة مركبة - النموذج - الوحدة - 1م2004 
الموديول - نسيقة 

عداد موديولو اع طنا20 10جل110 
مُعامل 1/1 
مُعامِل المرونة لااأعنامة81 01 15نحل8/]0 


مُعامِل المرونة فى الشدمهاومه1 مآ /رأعناوة81 04 دسلمله]1 
مُعامِل طاقة التشوّه المرن فى 


واحدة لحجم خآ 


معامل الجساءة/ الصلابة 
تايل الكنيرار الالتطاع 
معامل المتانة 

ميغا اوم 


دائرة مور 


سلم موس 


تقنية موري 


رطوبة موللية 

نسم ساي 

مولي - مولار 

تركيز مولي / مولاري 
معدّل التدقق المولي 
مولية - مولارية 
مولاس - دبس السكر 
عوامل تحرير القالب 
تلوّث القالب 


أء*1 0م120 - 1100013101 


ا اه اا 


120 1/0151 
4 1/1121 
[دعنام0 01 110001310 


1/1110 


ععمع 1 ازوع]1 01 115نله13/1 


11510117 01 115نل13100 
مام 11 01 1115نل1100 
95 01 1100111115 
وتط 181 

عاع11ن وخطهك1 

علوء5 قطهكةا 
عنالوتصطاعع1' عنزه 11 
110151 

231 1101511116 
أطعام من 11015611 
ناكا 

0117 1ط 1310121 
110121 
1101 

12 11013166 
ع1 110 110121 
11011 

لكالا 


وأسعع ذخ عددعاع 1 110101 


11011 


منظار مكار لايث أحادي 
الناظور 
خلايا وحيدة 


م56 غخطاع 5111 تدلناءه0ده131 


وعااء 1/1010 
معادلة مونود 110201 
نموذج مونو (وهو يصف كيف أن معدل 110061 2102001 
النمو يعتمد على تركيز مادة محددة) 
أحادي التشت 
أحادية التشعت 


11010011515 

اا زا 
مواد ماصة للأشعة فوق 525ء205015 /1[آ 281متاعطنامده11 
البنفسجية وحيدة الوظيفة 


مرض ناجم عن مورث واحد 1015625 ع 1أعداعع 11020 


دراسة 1 1/1010 
طبقة واحدة 1101012 
أحادي الليثية علطا تامصه 11 
تكوين المقاومة أحادية 2متأفصتده1 «مندزوعه - عتطاتامصه/1 
الليثية 


ل)1 دارة ©1 1ماتع'كطه2© لمأتعن[ ه10 عملمصة عتطتتامدهك3 
للتحويل - التماثلٍ - الرقمي أحادي الليثية 
لوحة أحادية الليثية 4 عن 1امطه1/1 
تكوين متسعة أحادية 
الليثية 

رقاقات أحادية الليثية 
بناء الدايود أحادي الليثية 22]102ده1 علهذ2آ عتط6تامطه/1 
دارة متكاملة أحاديّة الليثية 
متسعات 
سيراميكيّة متعددة الطبقات أحادية الليثيّة 


23 31101م02) عتطأتاممه11 


وصتطن عتطغتامصهك1 


1 عتط أ 1[امصه ك1 


5 منالتولاعن) تله 811123 عتطنتاممه ك1 


بناء الترانزيستور 113515]05 عتطأتامصه ك1 
أحادي الليثية 

جسم أحادي الليثية عاه810 عتدهطتامطه81 
طبقات متعددة أحادية الليثوميّة 61'ه1نالن/1 عنصصهط)نامصهك131 
مونومر (وحيد الحزيء) 10001 
مونوميرات 15ك2ظ2 
أحادية صوتيّة 1001م هه 1/1 
أحادية قطب ع01م 1/1020 
هوائيات أحادية القطب 5 01م هط 1/0 
احتكار 121001 
نبضة واحدة 2121115 


002 


منصهر (ا حالة السائلة 
للمعدن) 

طرح دوري: طرح حيوان الجلده القديم او أجزاء مناه 11 
آخر (قرون - أظافر - ..) واستبداله بآخر جديد 


داع 01 عنداد توآ - معااه131 


موليبدنوم ا 6 الكانا 
اني كبريت الموليبدنوم 10151110 متنامع لطنر1/101 
عرم ع ]1/1 
عزم - عزم تدوير عنا 101 - اتاعمده]/1 
عزم العطالة عم 01 اتعمده 1 


آنية الفعل ال 
كمية التحرك الكلاسيكية 


ال 
0151221 - نا تع ده 11 
انتشارية قوة الدفع ناآ سد سعصره ك1 
استقبال الصوت بأذن واحدة - الفرديّة 
خلائط مونيل خليطة نيكل - نحاس قابلة 
للاستطالة ومقاومة للصداً 


111 


75م اعده ك1 


مونانسين 2101 
سوق نقدية أع11211 نزإعده ك1 
شاشة - مرقاب 1001 
منظومات ثلاثية مراقبة قطع و5 عرعام 1 0ع1ماتده/1 
مراقبة 11 


فير وس الأرومة العضلية كناكثلا 2تاماقداطه:2/11 لإععلصده]/1 


لورمي القردي 


جامعة مونموث 111517 طأنام ته 11 
أحاديات/ ثنائيات أحماض 5ع عنلتدهطجمء 121 - مدهك3 
لكربوكسليك 

بئر ذات حفرة واحدة 11001 
أحادي اللون ده 1/1001 
لون أحادي - أحادي لون 10101 


تلفزيونات أحاديّة اللون 17 عدمنتطاء 11020 
أحادي الميل : جملة بلورية ذات ثلاثة محاور غير عتطتاءه0ه2/0 
متكافئة بتقاطع وحيد مايل 
وحيد المنشأ / النسيلة 
أجسام مضادة وحيدة النسيلة 


110211 


5 [قطه1ء 1/1020 


أحادي اللون 1/0011 
ثنائية/ أحادية الفلقة +م1016 02 أمعمطه]/1 
بلوزة أحاديّة ال ف انا 


قاعدة المحرك عان] 161ه110 
دارات التحكم بعزم 5لناء011) 00201) عنان101' 110101 
دوران المحرّك 

كتلة المحرّك 95 1101015 
تيار خرج المحرّك 01116 نام 010 1101015 


دوار المحرّك - القسم الدوار 001 21101015 
قانون موت - غروني 
تبرقش : تلون الأسنان نتيجة التسمم بالفلور إثر عصذل1/01 
استخدام مديد لمياه حاوية على نسب عالية من الفلور 


2ط لإع 10لا - 11011 


متراس - رابية - استحكام 114 
تراكمى - متزايد - م رتفع 11 
منصب مرتفع لتدعيم تثبيت قطعة في آلة 1/10 


تل - مرتفع - رابية - راقم طامدظ 01 غصناه81 


تركيب 181/1 
فأر 0 1/1015 
مغنطيس متحرّك أعمع 212 ع1اطة1/01 
ألياف متحركة وءعط 1 عاطوع:1ه110 
حجاب قابل للحركة اع نط5 عاطوء:1101 
محاضرات فيديوية ذات الطابع عااء55ه0) مع710 مم1 ع1ده11 
السينمائي 


قضيب متحرك كاشف 5 :823 - ه11 


مقياس ذو ملف متحرك ماع 0011 - عصتده11 
عدادات اللوحة 

المتماثلة متحركة الملف 
سماعات ذات ملف متحرك 
عدادات الملفات المتحركة +اعدء2/101 15عاء11 0011 21/101185 


5 اعقوط ع ه[حصذ 11ه) عطاتده11 


1101115 )0011 25 


دارات تحريك حديد نما هآ عستده11 
حفر مُتحرّكة 15 71/101108 
رادارات تعيين الهدف 1620215 120126102 أعع 1:21 عطاتده11 
المتحرك 
حركات عداد رياش ‏ 5اتاعطاء11007 عاء/2 عصه"؟ ع015ه11 
المتحرك 


دالات انتقال تضمين 1111 
مزدوجات / مقرنات مولدكس 
مولن: اسم علم 


ويستعمّل كمادة مقاومة للصهر 


01 2زع1411110 
ووالاناكا 


003 


زاوية النبضة الأحادية عاعدى ع ن[ناممطه11 


زاوية النبضة الأحادية ]ماع تنامدء]7 عاعصى ءداناممدهك1 
رادارات النبضة الواحدة 15 1115م 1/1020 
سكر سيط عع 10 
سكريات أحادية 115 1ك 
أحادي الاستقرار ع1ط ]1/0105 
هرّاز متعدد أحادي الاستقرار 151512161ا1نا/3 عاطهاوممه14 
وتيري 15 ك2 
موتموويلنايت 110111 
قانون مُور 1237 11001605 


تعليق او توقيف مؤقت لنشاط منشأة ما 
محرّكات (أكثر فعالية) ذات مردود وعصنقص أصعك8111 ع:ه/3 


أفضل 


لات زفاكا 


شكل بأوري - تغيير الشكل البلوري عط م1 1/10 
تشكل 1 1010م 
أشكال تضاريسية وعاع ه1مطام1/101 
مورفولوجيا: علم دراسة البنى والأشكال لاع 10مطام1/101 
ملاط: مادة جامعة بين مكونات مادة ما 1/101 


مثبتة بالملاط (خليط اسمنت وجير ورمل 10150 2/101601560 


قاعة حفظ الحثث 1/1011 
تويتة 11011 
رقم أكثر احتمالا ا ]8 عاطقطامءط 1/056 
نت أكثر معنو 7 81 أخطدء1)تمع1ك 11056 
موقع الرقم الأكثر 2 101816[ انوع )تمعاك 110351 
ملاحظة 

هباء 1/101 
لوحة أم 4 ه110 
شكل أساسي كناه]/1 
حركة ااالكزكاكا 
حركة تنك 1/101 


جموعة مختصة بالصورة 010115 ]وما عتتاعاط جمناه1/0 
المتحركة 
متحكمات بعمل الموتورات 


مرايا دواره بموتورات 


11/101011 15 

1115 10111713 110101 
أقراص دوّارة مُساقة بمحرّك ‏ وعاطهاتمنا1 صعءطا +مأه/1 
بروتينات محركة 


اع 1101601 


مجموعات الحينات المتعددة 
النسخ 

متعددة السطوح 

1م1015 لع.آ امعصععءد 16 عتطتتامصه81 تممدك لع1101 مك13 
شاشة (1,1آ من 16 جزء أحادية الليثية ومتعددة الرقمية 


5ع عع 1م14111-00 


عاع 1/1110 


هوائيات متعددة العناصر 5 اتاعدطعلء 8/111 


مركبات متعدد الإيكسايتن دعل ام ططه0) ماع 1/111 
متعددة الترددات لاك 
مُدير متعدّد الوظائف 201 لنامتطة]/1 امتاعص 811 
متعدد الوظائف ا ناكا 
ايزوسيانات متعددة الوظائف 150(/222165 0221اع صن 1/1 
مونوميرات متعددة الوظاتف 2102012615 0221تاعطنا 13411 
مو اد ماصة للأشعة فوق 25ء265016 /1[آ 0281ناعطب 1311 
البنفسجية متعددة الوظائف 
مباعد متعدد الثقوب 


طرقات المسارات المتعددة 


تتععدم5 ع1مط ك1 
5 1111111311 
متعدد الجوانب لان 
بئر متعدد الاطراف/ الجوانب 
متعددة الطبقات 
لوحة الطبقات المتعددة 
متسعات الطبقات المتعدّدة 15مأعدم2© عنسدمع© 61:ز1612ن13/1 
السيراميكيّة 


أغشية متعددة الطبقات 


لم117 1/1121 
ان النانا 
5 لع:111111123 


قمصلاط عع ننجه1 مك1 
متعدد الطبقات م ل سي ذو طبقات عديدة 1110186260 
مواد سيراميكيّة متعدّدة الطبقات ‏ و5عتصتهعء0© 264ه(119ن131 


تضمين متعذه المستوئ 0 أع16 1/11 


أنماط متعددة الفصوص 
تطبيقات اوساط متعددة 


اع 1/1110 
1 اناك 
مركز للتسلية متعددة 021617 1تعتتتصنة عاص 1لعسنل 1841 
الاأوساط 


تقانات أجهزة الإعلام المتعددة لإع10مططاءهء1 12لع 1/10 


عديد الأجز أء ةا ناكا 
عدادات مترية متعددة 1لا لاا 
متعدد الشروط - او الأنماط 1112 
متعدد النظم / الأنماط 1/0 


ألياف متعددة الأطوار 


ع1 م1100 


معاوء10] تعط1ط ع00 مك1 


تطبيقات متعددة أدوات 5 أنععم - 13111 


هيكليات متعددة الأدوات ‏ و5عتناءءاتطءعة أغصوعش - 1/1116 
مجموعات الحينات المتعددة 165]ء0255) عمع0 '(مه00© - 23/410111 
النسخ 

ألياف متعددة القلب 
- الحوف 

سليكون متعدد البلوّرة 


منحنيات هوبرت متعددة 1765نان) ]1ع اطنط عاعنزن) - ك1 


| 9400© - افالاناكنا 


عننللة 0155 - ك1 


الدورات 
أنظمة وخلايا متعددة 5[اع© لصلى قصتعاةئز5 عماترإحمظ - 1411 


الأنز يمات 
متعددة الوجيهات لعاععةم - 8/11 
ألياف متعددة كنات اناك 


طليات متعددة الطبقات 5 2/65[ - 1/11 


حواجز الحماية متعددة 82111615 102اء2]016 61ئإهآ - 18/111141 


الطبقات 

ليف بصري متعدد النمط ع1162 [وعتام0 عله]8 - 1/1 
منبع متعدد الأطوار لاأإطناك عققطط - 1/1 
وصلة متعددة 002260101 عععاط - 1100 ماط - االنكة 


المشابك ومكونة من قطعتين 


كتابة متعددة الفترات 7 دماووء5 - 11ن13/1 


مضخم متعدد المراحل اعتكلتامسك ععماد - خلنك13 
عملية متعدّدة المراحل ووعه 0ه معاد - 1/1111 
طبقات متعددة ع1 - 81 
برمجيات الرؤية المتعددة :5011701 اماومء؟ - ك3 
شاشات 5 131111111611ملخ لع.آ أأعادآ ك1 
151 لعرض الحروف والأرقام الرقمية المتعددة 
طلاء متعدد الطبقات 5 261[ 1/11 
متعدد الأطوار عققط6 111ن]/3 
كتابة متعددة الفترات 1 طملووء5 1/1111 
خلايا متعددة القدرات ا الا 
ةا لنانا 


4201:6419 حاير الاناك! 
وحدات متعددة الرقاقات 5 «منطء 8/11 


ألوان متعددة عمده نط 1/1 


متعدد الألوان 1111101 


مضاعفة - عملية ضرب 
ضرب الكسور 


تفل اناك 

01 لمخم 11م مك1 

و اله اانا 

نيو ب ضوئي مضاعف 001 لع 1ام ك1 
متعددة النقاط 

خط متعدد نقاط 


العا اناك 
عطاآ أطاهم 11 
متعدّدة الأقطاب اك اكالناكا 
جزء من الحديد الناعم دوّار 18008 2م12 5016 عاهم 1 مك3 
ومُتعدّد القطب 
متعدد المآخذ/ المنافل خم 1/1 
مقرونات متعددة المنافذ/ مزدوجات 00101625 016م1]1ن]/1 
متغعددة المأشل 
مسوحات متعددة ناا 
أنابيب قديمة متعددة مراحل 


جهاز ذو عذّة مخارج 


و11 عع ]13110115 
1112 
مغَيّرة ترانزيستور 75 )1111112115151]01 11 
مجاهيد الدقة متعدّدة الدورات 1/1 
مجاهيد متعدّدة الدورات 14111111111159 
متعددي التكافوء ع1 
مذبذبات متعددة ان ناكا 
إطار العمل متعدد العروض 
أنابيب الكربون النانوية 
متعددة الجدران 
مِيُوميتال 
وقاية من الحر يق في المدن 
نفايات بلديّة / محليّة صلبة - قمامة عاقة”]7 50110 لدمنعنسن13 
أنظمة جمع مياه الصرف <معاةز5 11721612 ع51ة117 2[1ماء نم8 


ع01:1 اتاع و1 1/1111 


نط1 1/111 


أماع 1 


ع عاط 1[نماء انك 


مياه صرف منزلى - مياه صرف من 117251173161 21م1/11211 


المدن(بلدي) 

استخدام ماء منزلي 15 112162 ادمع نم1 
نيزك مورشيسون عاأترمعاء11 بامختطء 81 
ميورين اوواوكلاكا 
فأر 5 1/1 
موسيقا عخكن 1/1 


مرباط تبادل رقمى 121611266 121ئ018[ أتعسداماكم1 لدعند 1 
للمعدات الموسيقية 
بلح البحر: أحد اصناف المحاريات البحرية منتشره 


1ع155/ 


كلك 


سلك ليف بصري متعدد ع09861 عنام0 تعطااظ علمستان81 
الأنماط 

ليزرات متعددة الأنماط 5 12006 1/111 
ياف بصرية متعددة الأطوار 2وط11 [هوعنام0 علمصة 1/111 
-2/11610 56211115 211116 1ءمصطء 1" 216 ه17 ع00 مك1 
مجهر - الأمواج المكروية الماح متعدّد النمط ذو درجة 806 
الحرارة المتغيّرة 

خلائط معدنية متعدّدة الأطوار 5:ه1لى [7/16]2 عققطص1/1116 
تضمين المتعدّد الأطوار 
مر شح عازل كهر بائياً متعدد 11161 عتتاءعهاعادآ لع نزه1ام 1/1 
الأداء 


23 ه25 1م1111 


متعدد ل لقان 


مفهو م الحاجز المتعدد أمعع د00 تعقو8 - م 1م141 
لوحة الأسلاك المتعددة 
لوحات الدارات - ذات 808105 5أننه ان عا - عامغلن34 
الأسلاك المتعددة 

مخطط متعدد الدخول 


17116 - عامل ك1 


عمتعطءة ووعععى عام ك1 
مفهو م الحاجز المتعدد عع د00 معتتتوظ عام مك1 
قنو ات متعددة :اه كال اثالنانا 


مو قع استنساخ متعدد 511 ع طنطه1ن) عام 1 ك1 


تقيلية متعدّدة لمتجم نم8 عام تل ك1 
قاعدة تقيلية متعدّدة 505 لوتتمختم8 عام تل ك8 
ميزا تقيلٍ متعدذد 121 أمظ عام مك1 
مقاييس التطور المتعددة ع ناه خأن1ه81 عام ك1 
بوابات متعدّدة 05 ع1م 11 
سيرورة طلي 95 213115 - تتتع اعد 1هاع81 عام 1/1 
الثقوب عمقاً 

تصلب لو يحي متعدد 5 عم 1م11 


تشوير مضاعف - تبادل إشارة متعدد عصتللهصع51 ء1م1341 


محوّل متعدد الملفات 101 عصنلص 11 عام ك1 
تسجيل متعدد متقابل 12ل مع عتعام مك13 
مضاعف تال تناك 
جدل متعدد - منضدات عع 1/1 


تَضميم متعدد - الضفر المتعدد - التنضيد - 8طلتعاص1ن/! 
تضعيف متعدد 


أنواع التنضيد - الجدل 


111 تال اثالنانا 


م1 لدع 1م11 


وصلة قناة سالبة 
ترانزستورات أكسيد المعدن 25ماقتقصم1 1105 [عصصفطك 21 
نصف الموصلة السالبة القناة 


عامل التصميم 11 


ضيق النطاق 151211 


1181[ اعمسقط0 آل 


01]اع 1 طعاوء2آ آل 
151011 ا 


مجمع نوع سالب 001101 عما1 ار 
مذممات سالبة 5 مم11 21 
باعث نوع سالب عانم مم1 ار 
طبقة سالبة ع[ م1 11 
مادّة من النوع السالب اماع11 عمن1 ار 
منطقة سالبة مم11 11 
غلوكونات الصوديوم 011615 - هول1 
غلوكونات الصوديوم أو الكالسيوم 00-011 ,حواك1 
حمض الناليديكسيك لخ عدنلتلةا1 
الأسماء و الرموز فى 51 عط 2ه و[وطصطلاك 220 وعصسداح 
النظام الدولي 51 / 

نفي ضم 18 


0 


بوابة نفي الضم 


داري نفي ضم دخل منطقيتين قانناء011 أناطه] عاعم.آ لصدلط 


نانو ملح 
ألياف نانوية واء 11 ممولح 
مواد مركبة نانوية (فائقة الصغر) 2215 
مخروط نانوي 100 
تضييقات نانوية ا 


شبكة 0171 01 امتتلدعةتطوظ - نإداتخ علمناأععاءم مهلا 
مساري كهربائية نانوية (فائقة الصغر) - تصنيع ال سي إن 
تي (أنابيب كربونية نانوية) 


كهرو ميكانيكي نانوي نوع 1ق طاعع حدم عع اعءه هلآ 
نظام كهرو ميكانيكي نائري ‏ <معاةز5 [معنتصقطءعصهمماءعاءمصهاط 
الكترونيات نانوية ع1 
منسوجات مهندّسة نانو 8 اع 1 0ع1عع7اع ع0 1ه[ 
تصنيع نانوي 11 ناه ندع 1ط 01 دل 
خييطية نانوية /:1121 عه 01 ةلآ 
أغشية رقيقة نانوية لم ةلآ 


تر شيح نانوي: عملية ترشيح خاصة تختار 112602مصةآ< 
الخيار الأمثل 


عبر العالم (5 - 15 سم) - تنتشر بعض أنواعها في الياه 
العذبة بالولايات المتحدة وشرق آسيا. تلتصق قواقع بلح 
البحر بالأجسام او تتجمع مع بعضها - او تدفن نفسها في 


الوحل او الرمل. 

تطفير 1 
متحوّر - طافر اكاك 
طفرة 11 
مرخل متعدّد الأقطاب لإهاع] '(اأقدع»آ طعتط عاهم ك1 
عالي الكثافة 


تدمير مؤكد متبادل 10 161ناووك 111111121 


صفة مميزة مشتركة 0 ااانا 
محاثات مشتركة اناا 
تداخل مشترك عع 12161161 8121 
تماسك تبادلي مع تعطمت) :211 مك1 
مشروع ميانمار لأنابيب أع210[6 عمتاعماط 011 - تقتصصة 111 
النفط 

خيوط فطرية متشابكة - ميسيليوم مااع 1/1 
علم الفطريات 1/1610 
مايكوبلازما ا 
مايكوستيرول الك قي 
نخاعية نا 
خلايا نخاع ورمية داع ممدماء 113 
ميلر 111 
التهاب العضلة القلبية 1/11 
عضلة القلب 1/130 

- الغ 

من البتات 1 كلمة من عدد 4 81 - ىر 
نطاق فق 15217 - 1ن 
قوة ناظميّة 1[ عه 81صه]ة - ار 
لظا من النوع م19 - آم 
قناة نوع سالب اعمصقط عمن1 - ان 
طبقة سالبة 2ش[ مم1 - از 
مادّة من النوع السالب لمعن عمن1 - ار 
منطقة سالبة النمط مم10 - ام 
اا نصف موصل نوع - 01001 ع5 مم19 - آم 


من البتات 11 كلمة من عدد غن8 اج 


الوكالة الوطنية للملاحة الحوية والفضائية - ناسا 

خدمات قومية للنقل جوي 5عع1/لء5 عتلقة1: علخ أمدمتندلط 
معايير الهواء 512202105 /(1ئلهنا0) - تتلة أمعتطسكة لمدصمتداح 
المحيط الوطنية 

جمعية ‏ 11185126615 0011051011) 01 00121101وقى 11261021 
وطنية لمهندسي التآكل 

سلطات الطيران القو مي 01خ مم نخدتكث أقدم ه11 
مركز 121011231101 لزع 10متطاءع8101 101 تعامعن [ممملةلل 
و طني لمعلومات التقانة الحيوية 
تركو روطتي اللمراة الركية 
مخ إأء521 2110221 7ناعء0 101 عأ نا مم1 1أهمم نولم 
معهد وطني لتدابير الأمان و الصحة المهنية طغلدء11 
معهد عالي للعدالة 


تعاطعن) عااوهم دده 2201م 1خدل18 


11 01 عالاأتامقم] [قدم نهل 
معهد لإاع12010ع6 1" لطث 5163202105 01 عاناأتامقم1 1هدم ندل 
وطني أمريكي للمعايبر والتكنولوجيا 

المبادرة الوطنية 
للتقانة النانوية 


1217لم] نزع10مصتاعع اه ص دا8 امصم دل 


-08ع166 16 0112213 1ه 101 221101 اطدع 01 221ه غدل[ 
المنظمة الوطنية لمطابقة إرشادات و5عصنتاء10ن© إاء1ة5 1260م 
السلامة المعترف بها 

ع5 2105 صتستاظ عع نتملاء15آ أطما ناه أحطم دل 
النظام الوطني للتخلص من طرح الملوثات 
قائمة الاولويات الوطنية 
لين البعريف الرطت 


خآ 2121011165 21م هآ 


اأعصناه0) اع تدعوع8] اأممم ةل 


مؤسسة العلو م الوطنية نه" عممعنه5 لممم ةلا 
الحنة نظام ]لم0 لطع و5 10و 1اع1ء 1 021 مدل 
التلفزيون الو طني 

تأميم 2 1200 


أمر كيون 12205 0021) تتعاوء'11 لث قتطدء#1عمرخة عتلتدلل 
أصليون وأراضي فحم غربيّة 
مطاط طبيعي 

طبييعي ا 
تقادم/ تعتيق طبيعي 

جيوب التمام / التجيبات الطبيعية 
ألماس طبيعي 

ألياف طبيعيّة 


0 


اث 2111121 لآ 
2127 21 لخدلل 
25 11311131 
020 111131 


و 121خة آل 


مائعية نانوية 
نقش نانوي 
طبقية نانوية 


طرق الطبع الضوئي النانوية 


مناور نانوي 

مواد نانوية 

زعائف ميكانيكية نانوية 
نانومتر 


أناتاز- أكسيد التيتانيوم - نا 


101 

011 له آل 

ات 14( 

65 7 امروتع 0ط أ ام صد لآ 
12601 11 
101 
ال 
ا 


اك تاه 14د( 


نوى 4226285 5عاء211ممطدل 


ا 01 لآ 

5 ا 
820521 
2/1 

ع1ممع5م هآ 

2001 نع 705عء 81312056 
0 


[ععاوم هآ 


طلاء غضاري نانوي قصتلة00 8211 وتصمء1 زه اععامصهاط 
التقانة (إكساء) لكرة تنس الملااعب 


تقانة نانوية 

تطبيقات التقانة النانوية 
خيوط نانوية 

معايرة نانوية 

طباعة بالانتقال النانوي 


أجهزة نقل وإرسال نانوية 
أنبوب نانوي / أنابيب نانوية 
ترانزستور ذو أثر حقلي من سلك نانوي 


أسلاك نانوية 
لوغاريتم نيبري 
نط 

شعاع ضيق 
نطاقات أضيق 


1ع لآ 


5 7ع70108تطاعع ام دل 


0 
ال 0 

لصا تعأقطة ام مدل 
1 

5 / 01116 ةلآ 
181 ع الام ةلل 
لت ال 0 

نط تمع هآ ممع مدل 
قطخطمةل18 

متدع8 هآ 


[11011 5 


ناستران: برنامج للتحليل بطريقة العناصر المنتهية 125]1811/ 


أجسام خفيفة طافية على سطح سائل 


0 


2م مم5 01خ ذع1ا لتقطمنعخ 21 ه ادل[ 


مهلة قريبة (مدة قصيرة) م - تمعاح 
نموذج الحقل القريب 
مجهرية بصرية 2112056056 1621ام0 عسصتصصوءد 11610 مدعل 
ماسحة للمجال القريب 

منطقة قريبة من حزمة الأشعة ما تحت 
الحمراء 

نوعية راقية تقترب من نوعية (]02[11ا0 و5وع21 تعناع.آ وعلط 
حروف الصحف 
شكل شبه نهائي 


طيف مرئى تمتد من منطقة قريبة 168105 018110161] نوعلا 


متعنهه ل1عاط توءلآل 


1 نوعلا 


عمقطك أعلظ عتوعلل 


من منطقة أشعة فوق بنفسجية 


را اتنج نقى ضاوع ] أوءلل 
سديم للك 
عنق - تضيّق عستكاءءل8 :ده عاعوال 


8 202 لععآم 


حاجة الى التعليم 
الحاجة للتحكم بالطيران من 


مهن 'آلك28 101 لع وال 


خلال الأسلاك 

انسياب ماء الحريق الضروري ه21 ععلط لعلععام 
درجة حرارة نيل 1ع ممع 1 اعةا 
نيم كدواء عماعتلع11 قد - عمال 
سالب عالاوعء 1 


الكاعدظ 28101 أوع1' (لتناباعد؟؟) عتناووع1ط تلخ ع تلادعء ل[ 


اختبار الضغط السلبي للهواء قبل الردم 


شحنة سالبة 0118 عتلتاوعء121 
مقاومة سالبة كأكلوع علللدعءل1 
ميل سلبي عمزه51 علتادعء11 
فولتيّة سالبة 18 ع تلدع ء ل 
إلكترونات ذات شحنة ع8 لع تقطن تزع تلادعء لا 
سالبة 

منطقة منشطة سالبة 81 لعمرهج2آ نزاءلكتاوعء121 
إعمال الاقتران المتبادل - 2 عصتامناه0) - 55وه01 عسناععاعءل< 
إهمال التقارن المتقاطع 

نكتونات - السابحات قام ع1 
خيطي - ثيماتيك لمعل 


طور متوسّط خيطي 
طور خيطيّ 
نظم كهرميكانيكية نانوية 


650135 عنأقصء لآ 
عققطاط عتأقصصء لآ 


اناك ا( 


عاططناظ 025 امتنخةلك 


فقّاعة الغاز الطبيعى 


[1121 035 5 


خلايا قاتلة طبيعية لقف نالك ال 
لوغاريتمات طبيعية مآ 121نخدل1 
أ قام طبيعية و نا 11 1121ةل1 
مادة عضوية طبيعية 161 عنصدع 01 لامتنخدل1 
أكاسيد طبيعية 21 لعل 
بوليميرات طبيعيّة 5 01 121نغة ل 
نشاط إشعاعي طبيعي اناعد ه1201 1متنخةل1 
مصادر طبيعيّة اعباط [زووه2 - وعه ه15 11121ة]8 
مطاط طبيعي عط ط ناخ 1ه نطول 
جيوب طبيعية كاك ال( 
ظلال طبيعية قاعم نه 1 ةلا 
طبيعة 18 
طبيعة الز جاج 05 عتلخةآ1 


عمل الطبيعة: علامة تجارية لشركة 
7 11للع 031 


ار 0 


مخطط غقدي / ملاحى الا 


رسم خط الرحلة البحرية 


هلع ماع11 ادع انيدل 


نمط ملاحي علة01 توكاح 
معادلة نافير - ستوكس نال وعاما5 - تعا نول 
ملاحة ع ل 
ملاحة وتوجيه ممه 1ن لصخ ام تدع اكة ا[ 


ملاحة وتعيين مو قع نم زوه لصخ دمتادع 111[ 


شاشات الملاحة ا( 
نظام الملاحة الحوية 010 مم ادع نول 
مساعدة ملاحيّة 1ش أهداه ادع اكة اا 
حماية من الأسلحة الذريّة والبيولوجية ‏ <مناءعاه: ©2118 
والكيميائية 

فانكومايسين مأ ممع ل 
3 اليزر 125 40لآ:10آ2 
لتقنيات الحماية 110088 شركة 11102 


كربون شبه عديم الاحتكاك «2هطته0 5وعلممناعمط - ممعاح 
قريب من الشكل النهائي 
مادة 21226051]16هن) - 812111 - اماع81 عمرقطد - أعلة - عموءع لل 
مركبة ذات مادة رابطة معدنية 21/60 قريبة من شكلها 
التهائي 


عطقطد - أعا8 - دوعلل 


شبكة خدام الملف 

مرشح الشبكة 

مُشكل/ مكوّن الشبكة 
وحدة السطح البيني للشبكة 


ع5 1116 11م نااء آل 
5ع 11م ناء آل 
تع مه 1 1ه نتكاء آل 


أختمتنا عع ده أتعام] ع11م ءال 


طبقة الشبكة ع هآ 1ه ناكاء ل 
كمبيوترات الشبكة الخدماتيّة / خادمات ‏ لعلء5 1ه جاءل2 
الشبكات 

بنى شبكيّة ا زه ناناء ل 
امجهان نظام الشبكة 162]1082ه10ص< مطعادلزك لمعه اعلا 
نظم مرتبطة بالشبكة كع 55 لع 1ه ناناء ل 


تشبيك فى انتثار 101115102 نإع10مصطءء1' ص1 عستاءهساءلح 
التكنلوجيا/ التقانة ونشرها 


شيكات 1ه نتكاء ل[ 
شبكات بوليميرات وعم 501 01 وده ناحاء لا 
شبكة عصبونية عه نتكاء ل لمتبءلر 
عصبون تملك 
ناقل عصبي ل ل تلت 
غذاء عصبي لك( 
ذوعلاقة بالكائنات السطحية / السطحيات عندمغأق ءا 
سطحيات 10 
محيّد 1 
حور محايد/ حيادى لكك 
نقاط محايدة أخطذه2 1هتاناعل1 
ملح معتدل الك توكتك( 
تحييد ١‏ 
تعديله - عدله 1 
معطلة 1 
نيوترينو اماع 
يوترون لمق اتك/ 
اسر/ احتجاز النترون م ناناء لح 
مقطع عَرْضي نيوتروني ع - 01055 انا[ 
نترونات لال انك 
عدلات محيبّة 012211105 عااتامم ابعل 
عصر جديد ععدى تعلل 


مواد سيراميكية جديدة 5ع ةنع علا 


موارد تقليدية جديدة 5 0ع ماعلل 


ألكترونيات الحديثة 


15 ع8 بنع آل 


داروينية جديدة 1160 


خلاء8]1 :02121 1111111111 1تناااع ]الا لالط 3ل معلل 
ليزرات غارنيت ألمنيوم الإيتريوم المنشطة بالنيوديميوم 15 


خاص بالعصر الحجري عتطانامع! 
نيومايسين 0105 1 
نيوبرين عمع ممع آل 
نيوبروتيروزويك عذه1016102مزمء ل 
مقياس التكدر ع اع طده إعامع 11 
وحدات عكورة خنصتا نل 1طمد]' معأعصدهإعطمء لم1 


نيفيلومترية : وحدات عكورة باستخدام النيفيلومتر - وهو 
جهاز يقيس تركيز جسيمات المواد الصلبة المعلقة لغرويات 
سائل او غاز باستخدام مصدر حزمة ضوء وكاشف ضوئي 
يميل بزاوية 90 على المصدر. كمية الجزيئات تابعة للضوء 
المنعكس من على الجزيئات إلى الكاشف - إضافة لشكلها 
ولونها ولعكسها للضوء. 
عكورة الكدر/ التكدر 
التهاب الكل 


10117 طن عتتأعصده إعطامء ل18 
5010 علاأتتامء ل 


نمرون ال كاه 
سمية كلوية علعاه )م امع 11 
عصب عع 
أنابيب نيسلر : نمط بسيط من مقاييس اللون وءطنا1 معاووء]<2 
لتحديد التركيز 

تشكيل الشكل ‏ 285نمته*1 عصقطة - أءل< - وعلط +0 - ملل 
القريب من النهائي 

صافي الدخل عمامعم1] امار 
عدد أسطر شيفرة البرمجة الصافية عله 01 وعصنآ أماد 
قيمة حالية صافية عنلة7 اأمعووعط امار 
صافي مُسْبَع معلّق مت ةدك اعلا 
عملية تشكيل الشكل النهائي اودون عطاووءءه2 عمقطك اعلا 
عمليات إضافية 


تقنية نتسبسبت 8 10مصطءءع 1" >1[ ط/أوع ءلم 
ليل شبكي 
الشبكة ع1:1ه نتكاء ل[ 
طبقة ولوج الشبكة 

دارة متكاملة للتحكم بالشبكة 
أجهزة فصل الشبكة 


5ل عتنااء لل 


م120 عصنخاء لل 


1[ ووعععة ع1ناه تتتاء لل 
ال ا 


15 أن 7م1015[ 11م ناء آل 


نواظير الرؤية الليلية ثنائية العين 13125ناءمطا8 دماوالا غخطعالح 


نظارات الرؤية الليلية 


لضاغقة "للشو 
نواظير الرؤية اليلية 
أنظمة الرؤية الليلية 
تلسكوب الرؤية الليلية 
أنبوب الرؤية الليلية 
ناظور ليل 


بوبيوم 


برق وبريد نيبون 


دع هضوالا أخطع اللا 


أنابيب الرؤية الليلية وءطن”1 تعنامنالد/2 خطعنآ ممنكةل؟ اطعتكط 


مم5 مانالا أخطع الل 
ع5 نمأوالا خطع الل 


عمزمءوعاء 1 تاماقالا خطع الل 


ع1 تاماكلا خطع الل 
عمزمء اطع 1ل 


تلط 1810 


عدمطمعاء 1 لحخى طامدئععاء1' ممرمتلط 


1ل 


رسومات نيست -صالة عرض المعهد الوطنى '6211612(9 :21151 


الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا 


نيتينول 
نيترات 
تلوث بالنترات 
نترات في المياه 
إزالة النترات 
نترات 

أكسيد النتريت 


يتريد 


مساند/ حوامل مدورة قابلة 


للتدحرج نيتريديّة 


الك( 

عل 
2 11 
ع1 112 عن 1لا 
1 111016 
ا( 

5 انالك 


8110 


1585اا0]آ عل ااال 


نتريدات: مركبات من التتروجين وعناصر أخرى 11121065 


نتردة: تقسية المادة عبر جعل الطبقة السطحية 


تكتسب النتروجين 
نترلة 
نترجة - ازالة نترجة 
بكتيريا النترتة 

نتريللات 

حمض ثلاثي الخل النتريلٍ 
نيتريت 

بكتيريا النترايت 
نيتروجين 

نيتروجين كسماد 


دورة النتروجين 


0 


1 


- 101و 1111ل 


عع م ااال 
1ك( 

ع عناععة امازل 
علا 

عع 11لا 

عع 110 

21 تناع كف عع 11110 


ماعن معع 110لا 


أجى جديدة للعربات عاعتداء/! كمه أهمعمء0 وولح 


محرّك نيوكومين البخاري 


عطاعط8 دعاك تاعسامع تن آل 


نيوتن - قدرة / شغل عع101 - لماوعل[ 
قوانين نيوتن 5 5 ]1161 
طريقة نيوتن لطاع ونممغموع 11 


نيوتن على كولون: واحدة قياس 00010226 رء2 ددم ]تعلط 


قانون نيوتن الثاني 01 هآ 20معع5 5دماتع ل 


للحركة 
تشويش قريب عللة1' 01055 800 توعلة - اعروءال 
مقراب الجيل التاللي أعممع5ع1ع1' ععوم5 امناو اعمع 0 أعرء لل 
الفضائي 

أمر تالي الاقم اعرء ا 
00 - 8[1 حلية لاء© © - الح 
ع1 - 1]1 خلية لاء0 ع2 - ناح 
موضع لائق عطع ناح 


سوق ذو موضع لائق أع211211 عطعلاح 


رسم نيكول البياني 


ةده 


تر حمة مشفقة 
نيكل اععاع تلط 
خلية النيكل - كادميوم 1ع نالهك - اععاعتاط 
نيكل - هيدريد معدن 
خلائط النيكل 

خلائط نيكل فائقة 
خلايا النيكل - الكادميوم دااع (81100) سسخصل ك2 اعاعتاح 
مزيج النيكل الكروم 


خلايا النيكل 15اء0 (21810 - 8[1) علتدم مك81 لماعكة اععاعالط 


تقطن 1:5[مطع1ال 


1 - عاعاالا 


1010 لماء1ة - اععاءاللا 
75م أاععاءال1 
75 +م, ناعمناك لع835 أععاء1لل1 


1 أععاء 1لا 


- هيدر وكسيد معدن 
مادة 27051]6طهن) 2/21 [داع2/1 عل اهن جامع ناتك اععاءالل 
مركبة معدنية ذات مادة رابطة معدنية من كربيد السيليكون 
والنيكل 
نيكوم: علامة تجارية 
ثاني ماذاظ ع610معاعتاطادا عستدعلخ عل اسمسصتامع 1ل[ 
نيوكليوتيد نيكوتيناميد الأدنين 

عأقطمدصطط ع110مع[عتتصت'دطا عستصع لخ عل تسمسصتامء1ل1 
ثيكوتيناميد أدئين الفوسفات الثنائي التيوكليوتيد 
نظارات ليليّة 
أنظمة الرؤية بالأشعّة تحت الحمراء 


لخاد رو( 


عع 8 تتكعالا اطع الل 
7151 غطع الا 


0021101 102ن[[ه20 5011 نالك 12 - ملل 


تحكم في التربة 


الغير موضعي 

مضخم لاتحويلٍ اع لتامسط عستامء م1 - دماح 
جهاز لاخطي ع1016 تمعصاآ - ملح 
بصريات غير خطية 5م توعطاآ - امكاح 
غير ميكانيكى امع تسماءء ]2 - دما 
أحماض أمينية غير 405 مصنصدك عنتصعومستعامءط - مكل 
مولدة للبروتينات 

عدم إنكار التواصل نمع - دماح 
طريق لاقياسى لإةاتطلة 51220210 - مكاح 
تابع/ دالة موجيّة غير 1032أعطدالاء1/20آ لإتهطه5)200 - دماح 
سيتائ 8 


غير قابل للحساب أو القياس الكمى عتتاعدهمنتاعزه)5 - ه11 
غير قابل للاسترداد تقنياً عأطوضء7امعع] (المعتصطءه 1 - صملح 


مولدات غير تابعة للمؤسسة 2 062618055 ل9إ]1انانا - هلط 


العامة 

غير منسوجة 5 -011 آل 
مسح غير متشابك عقتططوةء5 لعع12معاص1 دماح 
خاصية تقويميّة عنأ135عاء 0312 متندءناءع3] توعصاآ ولح 
لا خطيّة 

شق غير مشع 5011 16201211328 دماح 
صمام لا رجعي 7211 تناع ملح 
غير متطاير علنخهاه7 دماح 


طلاءات مانعة للالتصاق د00 عتلأوعط20مه11 


انز ياح 2735 00010126 111لا ا اعصمع 1 اممه ل 
بالنسبة لاتجاهات الإحداثيات 

عدم الاتجاهية 5دمتاءع1 16هه000101 7115لا ا معصمع تلمده]ح 
مع محاور التفاعلاات 

عسر لا كاربوني - عسر الماء 5وعم2]220 مده طعمدعدهاح! 
المسبب بأيونات غير الكربونات 


مواد غير ناقلة 15 ع تناع ه10 معده ل 
قياس غير مالامس لاع ماع 1ناقوع]1 غ20 معد ه 1 
وقود أحفوري غير تقليدي واعنا1 1زووه1 21همنأصعء تممعمهلط 
لاتساهمية 2110011 
لا إتلافية لماوع هآ 
تقييم لا إتلافي 3 ع لماوع 0ه 11 
فحص لاإتلافي نل عكتاع لماوع لم هل 


501 


ثاني أكسيد النتروجين 
تثبيت النتروجين 

غاز النتروجين 

أكاسيد النتروجين 

فلوريد النيتروجين الثلاثي 


101010 عع 1110ل18 
1110561 
5 1110561 
15 تامع 11110 


11110110 عع 1110ل1 


نيتروغليسرول الم 1 
نتروسوموناز 1210101115 
أكسيدا نتروجيني ل 
لاحمل 054 - هآر 
مستوى عدم أءناعط أمع811 - عوع 0ل - لع اعوط 0 - ملل 
ملاحظة تأثير عكسي 

إنذار باختفاء الاستطاعة (القدرة» نطعة17 تعنزو ول 
غاز ضعيف التفاعل 5ه عاطهل«1 
معادن ثمينة نبيلة 5 عاطاهآ! 
خط نودل عصنآ 1ه0ه1810 
عقدة 8100 
حديد عَقَيديَ ه10 110011312 
حديد صب عَُقَيدي / 1202 ]ق02 علناعنا 0 عه1ن5100 
قابل للسحب 

ضوضاء 1015 


قدرة الضوضاء المكافئة 


1 26ع21 اناو عوزاهل 
ضابط تشويش اعانساآ عوزمكا! 
توبك 

نوميكس: علامة تجارية لمادة ليفيّة مضادة 


01 ا 


مم2 عتعصده آل 


للاشتعال الصورة 

إسمي 1ه ل[ 
خلايا فولتية اسمية ل الف ال 
خرج اسمي نم01 21 تطخطنه ل 
فولتيّة مرجعيّة تشغيلية 7015 عمعمعنعاعا] امصنتدهل1 
إجهاد اسميّ 9 101111121 
فولتية اسمية ال 
مخطط للظواهر الطبيعية طموتع مده 11 
و المنطقية 


رياضيات لاحاسوبية :12:0 نعلةن - صمل 


2ع تع اده - هلل 


غير تقليدي لقده امع مه - مكاح 


معادلة الطاقة اللاجريانية 80121102 لإع#عص8 2108 - مكاح 


عدم العودة - إلى - 

الصفر المعكوس (711521) 
غير مفصل 

غير مزودة بالالية المؤازرة 
غير فردية 

موجات لاجيبية 

خشب مصُئّف لا إجهادياً 
لواصق لا إنشائية 

غير بنيوية - غير إنشائيّة 
صفيحة طبقية غير متناظرة 
فلزات غير سامة 

ذاكرات غير متلاشية 
ذاكرات الدخول العشوائى غير 
المتلاشية - الرامات غير المتطايرة 
بوابة نفي الاختيار 


تطبيع : معاجّة حراريّة للسبائك 


11 ماع 10 تناع هآ 


عامامع وده لل 

1ع 0115 آل 

2 1ناع 01511 لآ 

الف 1 

2 - ووم نامنهلآ18 
م 1021نمع مده ل 
لآ 

1ط عاتاع ص زكمده لآل 
5غ عل ماده لآ 
15 0121 ته لل 


85 مهاه كدهلآل 


11011 021 

لآ 

لآ 

لعملاء2آ - امصحهاح 
ع201 1قتطعه ل[ 

121 ء5م2آ اقمتدهل18 
011121[ 
95 11011121 
1200111111131 

1ه ل 


1 آل 


بنية فى حالة اطفاء بشكل طبيعى 16اأعناتا5 011 (المسترهاط 
بنية فى حالة تشغيل بشكل طبيعى 16نتأنةا5 02 (المسترهاط 


أسئلة حول العلاقة بين الشمال و065]102ا0 طاناه5 - طادهلط 


الجنوب 
قطب شمالي 


وصمة نورثرن 


عاآه2 طاتره لال 
8101 طتعط هآ 


0 - عوه0ل 


إمالة مقدمة الطائرة نحو الأسفل 


إمالة مقدمة الطائرة نحو الأعلى هنا - عوه]ا 


لا ربحية 01 - 101 - اولح 
بوابة النفي عله أوآ1 
توثيق 21021 
تدوين بعلامات - ترميز ا 


5202 


تفخص/ معاين لا إتلافي 
ختبار لا إتلافي 

غير حتمي 

ستهلاك غير طاقي 

لا توازن 

معادن لا حديدية 

لا يحوي الغلايكوزيد 
منظمات غير حكومية 
غير اضادم 


ين كابلة للمكين 
مضخمات غير عاكسة 
لا خطي 
سلوك غير خطي 
مجهاد مستدق 
لاحظي 

غير امخنطسي 


تقيم غير مععية غلا المنوق 


غير معدني 
لا معادن 


نواد برا 5 أكسيدة 


اختبارات غير معلمية 


3 ملاعل ناو 020ل 
ملاعل تاوع20هلآ18 

1 15 تممعاع مهل 
2 1م618 عه آل 
مع لآ 

5 111101159 هآ 


(1 0 


1111 35 


0 

ععطع لع ]1ع ا اده ل 
1 آم 

115 امصخ ع مااع تطتدده ل 
م1 لآ 


101 ندع تاهآ 


5 11 ع1 تدع لله ل18 


علأعطع 2 تدده آلا 
23 أ 211 تتتحده آل 
ع الماع هآآ 

1ع تدده ل[ 

لطع 1810202106 
5 21212116 تدده آل 


501116 1ه مدهل 


جزيء غير قطبي عاناعع1ه810 0151 مدهل[ 
مواد غير قطبية 95 0121 1ه[ 
غير المستقطبة 1264 مه 11 
متسعانة 5 11م تاعه81 01211260 مدهل 


الكتروليتية غير مستقطبة 


شبكة غير منتخبة 111570116 01164 مهل 
حملة لاتفاعلية - منظومة لاتفاعلية <7تعاولا5 علاتاعوع1ده]1 
لا يعاد شحنها عاطوع 21 طءع تمه 1 
لاتبادلية لدءع0 ماع هآ 
مزيح طور لاترددي تعالتطد عمقط2 1هع10م عع مدهل 


صفائح ربع موجية 212165 ع1/0آ 0121161 2[1ع10ماعع مهلك 
لاترددية 
موارد غير متجددة ع 1ط اعط ع 1رره ل 


عدم العودة - إلى الصفر (71182) 


710 10 تناع هاا 


نيكليوزايد 1 
يأخذ شكل نواة - يتنوى عأ دعاع نلا 
تنوية/ تشكل/ النوى نامع ع كح 
تنوي 1000 
نوى أعاع ناا 
حمض نووي عه عاعاع نال 
مسابر الأحماض النووية وعط60 كدخ عتعاع مكح 
قفيصة نووية اق لفك 1 
نيكلويد - شبه نواة 1 
نويّة 1 
ني وكليون م 
محبة للنواة عتانطممعاع نلا 
بلمرة + 1015012612616 عتاتطمزمعاع نلا 
بالإراحة التبوكلبرقيالية 

بلمرة 231 55111101 عتاتطممعاع نلا 
بالإستبدال النيوكليوفيلية 

نيوكليوزيدات ان( 
توليف نيوكليوني - تركيب نووي - نوعط ومع 1ع نلا 
اصطناع نووي 

أنزيمات تفكيك النيوكليوتيدات ف ا( 
ني وكليوتيد ١‏ 


تقليد النيوكليتيدات وعناع مطنة ع10امءاع كط 
ني وكليوتيدات ا 
نواة داع عل[ 


نواة - ترميز معياري 10 51220210 - وباعاع بلط 


حالات الفصل المزعجة 


111152116 5 


حالة الاعتاق المزعج عمتطة 1" ععمدكتنال1 
حالة صفرية مه النلح 
دورة صفرية عع اناالا 
مفهوم تحديد الحالة الصفرية عاماع سقط ومناءعاءج1 الاح 
كاشف صفري 1مغععاء10 النالا 
فرضية العدم 5م113 لكا 
عدد الموللات 15 01 نع طاستنالا 
عدد مولات المكون 4 أمعغتاقصه© 07 1/0165 01 عوط سدح 
م 

عدد الأقطاب و01 01 ءامتنالا 
عدد الكمات 01 نعط تناك 


دلالات - مدونات - تنويتات 1 
ثلمة / أثلام - حزوز 


مرطح لبي 


وعطاء ه80 / طاعاهآ1 
م11 طاعاأه ل 


خدش بالصدم أعة مم1 لعطعاماح 
جناح بحزز عا 0عطعاهل1 
خصائص 5 ام ه00 عآاممطع 1ه ل1 


الكمبيوترات الكتابيّة المحمولة 


كومبيوترات دفترية 5ع امه عاأممطعاه ل[ 


كمبيوترات المذكرة 005 لقنامورء2 عآ[ممطاع 1ه لآل 
الشخصية 

نوفازومات 101 
المنهث - فتحة المنفث 180221 
ترانزستورات الوصلة السالبة - 11225156015 102اعضنة الاطلح 
الموجبة - السالبة 

نووي ع1 
تحلل نووي - اضمحلال نووي للدعء12 تتوعاع كح 
انفجار نووي نهم 1ع نالا 
غبار نووي - متساقط نووي م2110 متمعاع نا[ 
انشطار نووي 10 دوماع ناا 
قوة نووية ع2010 توعاع ناكل 
وقود نووي أعباط تدعاع نار 


اندماج نووي - انصهار نووي 1 تدعاع تالح 


رنين مغنطيسي نووي 
تصوير بالمرنان 12228128آ ععطهدمدع] علاأعصعة]/8 مدعاع كح 
المغنطيسي الذري 
كتلة نووية 


علتأعدع ةط تدعاع دللا 


5 ت1دع1عنالاا 
معاهدة عدم انتشار 7(أ2ع11 201111700102 - ولط تدعاع نال 
الأسلحة النووية 
فيزيائيون نوويّون كأساعلوتتطط متمعاع نكا 
قدرة/ قوة نووية م20 لوم اع كح 
مفاعل نووي 
وكالة التنظيم النووي 55105تصتصصم0 1م لباوعظ مدعاع نط 


0ع توعاع نلا 


استقرار نووي اإاتلتطة)5 تدعاع نا 
نفايات نووية عامة'11 تدعاع ناا 
سلاح نووي ع ماعنالا 


شتاء نووي - مطر نووي ع1 ممعاع نار 


نيوكلياز ا 


مقيّد عتدعناط 0 
ملاحظ - يمكن ملاحظته / قابل للملاحظة عألطهث”ازءةوط0© 
ملاحظة 01 
نمط المراقب ماع عه اع كزعوط 0 
إشغال /22 تناع 0 
إدارة 15]13261052تتتصلخ طاخلدعط صخ نزاع521 10021 مناعء 0 
الأمان والصحة المهنية 

مأهو ل 16 ماع06 
تصريف في المحيط 21 (562112161) تتوعه 0 
تصريف في المحيط 8 تطنوعه 0 
طاقة حرارية للمحيطات لقصسععغط]' موعع 0 
علم المحيطات لهاع مطوعه 0 
ثمانية العاف 
أوكتانول -1 [مطماء 0 
اوكتافات وع ك0 
قاعدة الثمانية عانك] اأعنه 0 
فردية 004 
أكسجين فردي معع 02 0004 
ضبط الرائحة 1ه 0001 
مركبات أريجية 5 001010115 
منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي معقره 
عزم المزدوجة (مزدوجة ما) عامناه© ى 1© 
عزم القوة (قوة ما) عع1ه0] 4 01 
مساحة قطاع دائري اماع56 ن 01 
مساحة مثلث عاأع مم1 ى 01 


زاوية الهجوم - زاوية مواجهة الريح عاعمااة 01 
مواد سيراميكية - صورة 
للطائرة ككل 

معادلة الاستمرار 

زاوية الانخفاض (الهبوط) 


زاوية الارتفاع (الصعود) 


مامطط - وعتمتومع) 01 
ادنع تلخ عاأعامحه0 01 
0011 01 
1 01 


01 


تواتر الأحداث ماع81 01 
معادلة من الدرجة الاولى ععتعء12 أوسا 01 
ديناميك الموائع وتنا 01 
عاواية الفراغ ال حر ععدم5 مم2 01 


ععمع لم1 01 


زاوية السقوط/ الورود 


ثابت التكامل 1ع عام 01 


أزخ نظمة رقمية 


ع1 نعط نال 


نظام الترقيم من أجل 101 تع أة[5 ع طم ا تكح 
أرقام - أعداد 5 متنا لل 
بسط الكسر 1ن 1 
عددية الع 


فتحة عددية - فتحة رقمية العا 


إدخال «تعاذلزك 12[1ئع21[ 2 مأم]1 لإاتاصظ هغدجآ لمع تتع سنح 


رفادة مفاتيح رقمية > لفوت 
كميّات رقمية لمع ع ساح 
مشتل: مكان يتم فيه أعداد الغراس والشتول كنال 
وبيعها 


رقم نسيلت (وهو حاصل تقسيم قيمة ه06 تصنال! ][هوونلط 


تحويل الحرارة الكل على قيمة تحويل الحرارة الموصلة) 


عزقة - صمولة نالك 
مغذيات 1 
تغذية 1 
تردد نيكويست لاع عناوع 1 أدتناننزل2 
معدل تيكويست 21 أدننا لم 
فرضية نيكويست ممع 1 أكتناونزلح 
نيستاتين ادا 
- 0 - 
كائن امه زط 60 
كائني التوجه 116 - أمء زط 0 


مطابقة ذات علاقات كائنية عضاممة]8 21دمتنداعظ - أءءزط0 
شعاع خاص بالشيء 
لغة قيود الكائن 
مخططات الكائن 
مجموعة إدارة الكائنات 


متوعظ امعو زط 60 

سآ أتطلة1 5م00 أعءو زط 0 

5 ننه زط 60 

1011© اأتاعطعع م مد]8 امو زط © 

برنامج - رمز هدف طفع 20 انع زط 0 
انعكاسية الجسم 

كريه - قبيح - بغيض 


لتديكية عكتاءء زط 0 


ا 1كتاعمااع83] امعو زط 0 

عاطقدم1هءء زط 0 
معطيات موضوعيّة 8 عكناءء زط 0 
عنس ار ماكر وكرت 
أهداف التفتيش 


1050 تع عكتاءه زط 0 


عع 01 وعتكناءء زط 0 


وم وحدة قياس المقاومة الكهربائية نط 
قانون أوم /1237آ 5 مقطا 
ومىّ عتنسط 0 


فقد المقاوم الاومى 95 15]8266وع]1 علط 


أوميتر - مقياس أومى أمبيز ع اع اع مط 0 


لاحقة بمعنى شَبِيْهُ - مَشَابه حتكن5 عط - 010 


نفط/ بترول الزق 
مستحلب للزيت في الماء أو 1ناصسظ جعنه11 - م1 - 011 
محب/ شره للنفط عصللاه] - 6011 
زيتك و شحم 015 ل0نث 011 
حفر عن النفط 11 6011 


وحدات حقول النفط واتمنا ع1 011 


كميات مستوردة من النفط 015 011 


صناعة نفطيّة لك الزق 
سوق النفط أعع1ة 21 6011 
ذروة إنتاج النفط علوءط 011 
سعر النفط ععمط 011 
احتجاز النفط - تخزين/ استبقاء/ المحافظة 5ملاصعاءع 011 
على النفط 

رمال نفطية كمه 01 
طفل نفطي صفحي وعلقط5 011 
مرطب بالنفط 1/6 01 
وحدات حقل النفط في 0ه[ والإعمه([ - فانطل] 0115614 
قانو ن دارسي 


5111 لاط لعا 0111-1-11 


زيوت - مزلقات وسوائل 11105 لمث - قأصدعةطناآ - 0115 


موائع 

اوليفينات : مركبات هدر وكربونيّة غير مشبعة ص01 
حمض الاوليك لأعخ عغزع1 0 
محمد الدعامات ماك م016 
زيتيّ ع1 اتإطاممع1 © 
قليل صغير منقوص - قلة م011 
اوليغومر تعمهع 011 
مزائج مع أليغوميرات عاعسرمع 011 
ايزوسيانات اوليغوميرية - عديد 222165لإه150 عتتعصرمع011 
الايزوسيانات 

قليلات الوحدات هع 01 


واجهة الوحدة عانصل ه21 01 
قوانين نيوتن للحركة/ للتَحَرّك 10101 01 
من النيكل اععاء 1ل 01 
لمنظومات 5 11551011 علطام نتاععاء1]0م0 01 
الارسال الإلكتروضوثئية 

ثابت التناسب 1117م مهم 01 
زاوية الانعكاس دمتاعءعا/ع18 01 
عبر الانتقاء (الاصطفاء - الاختيار) علتاععاء5 01 
واجهة الخدمة ع5 01 
زاوية الالتواء (الفتل) ك1 014 
للواحدات و التحويللات 15 تنك كأتطل] 01 
للجناح عند انعدام الرفع أكنآ مجعت أخى عم11 01 
في حالة إطفاء 01 
إضاءة خارج المحور 01 كنحك - 011 
كشف الهدف رادارياً اأاعنوة ه80 - 011 
تيار جانبي المع ضبن - 011 
مكونات جاهزة 15 أاعط5 - ع1' - 0116 
للاستخدام. 

مواد متوفرة/ تقليدية ولمتتعنة]1 ماعط - عط - 011 
مضخمات/ م0110[ تعن م32 لماعطد - ع1 - 0116© 


برمجيات جاهزة ةع 20 اا[عطد - ع1" - 011 
رقاقة مضمنة ذات ذاكرة قراءة فقط ‏ 8210141 ورنطن) 011 
قابلة للمسح خارج الرقاقة 

ذاكرة الرقاقة الضمنيّة (:01 مع ]1 مرنط0) 0116 
معالجات ميكرويّة جاهزة 55015ع100م 11120 كاعطذ ع1 016 
تجارية 

معدّات مكتبيّة 5ع طام نلا 8 ع01116 


مكاتب فى أبنية متعددة الطوابق وعدن - طعذ1]1 1150© 
مخصصة بشكل أساسى لاستخدامها كمكاتب. 


إضاءة مكتبيّة عصتااع 1[ ع01 
إضاءة مكتبية م0 ع1 عطنونا عسمتاطع انآ ع01 
باستخدام ليف بصري 

إرسال البريد المكتبي لاقع لاجآ انه1/1 ع116 0 
أخطاء مرور الفولتية 11015 عع 1]2ه 17 0115 
مقاومة ا خضوع التعويضيّة/ للبَدل ‏ طاهصعت5 لاعلل؟ »015 
منتجو النفط والغاز موه 


عقدٍ واحد علدء1 ع0 


أحداث منفردة 5أخطع8 ع11ط' عم 
تكرارية الإجراء الواحد 


خدمات الانترنت 


5 ع1نه117 عم 


أعطتعام] 01 عع كعد عسمتلم 0 


اسم عالم هولندي مكتشف الناقلية الفائقة م0 
بداية الانقلاب 01 أعقم 0 
علم التوصيف لزع10مغم © 
ييضة متكيسة غير ناضجة 0051 
لاشفافية لإأأعوم 0 
اوبال لم0 
اوبالانية عمتلهم 0 
عاتم - ظليل غناو م60 
منظمة اوبك. - هنظمة الدول المصدرة للنفظط 0518 


بوليميرات ذات خلايا مفتوحة 5 11عن) - وعم 0 


اسفن ج/ رغوة بوليستيرينئَ 102 ممع زاننز1اه2 1[ع0 - عم 


مفتوح الخلايا 

جهد الدارة المفتوحة ع701138 الداع 01 - برعم 0 
دورة مفتوحة اع - وعم 
مجمع إطار مفتوح لاأطاصطءوق4 عصصوء2 - معم0 
حفرة مفتوحة عام - وعم 
ذا حلقة مفتوحة م1.00 - معم 0 
تحكم الحلقة المفتوحة أمتاطه© «زومنآ - جاعم © 
أنظمة التحكم بالحلقة ع5 00121101 م00.] - اعم 0 
المفتوحة 


ربح فولتى فى حلقة مفتوحة نه ع288غ1/01 م0ه]آ - جءعم0© 
مقطع مغلق إزاء مقطع صمناعع5 - 010560 كناودء7؟ - اعم 


مسوم 

دعامات واعطء 5111 مناءء5 - 0ع0105) قكناواعء17 - برعم 0 
مفتوحة المقطع إزاء دعامات مغلقة المقطع 

برمجيات العالم المفتوح م501 171701104 - معم 0 
هدير انسياب القنوات 5 110 ا[عمسقطنت ممعم 
المفتوحة 

قنوات مفتوحة 5 عط طن برعم © 
هوائي ثنائي القطب المفتوح هم عأامماحدآ معم 0 
مجمع إطار مفتوح /[طاصءوق4 عصوعط مصعم 
ترزيم الإطار المفمتوح ععماعة2 عصووط وعم 0 


هيئات إطار مفتوح 1 عمطوطط عم 0 


اوليغونيكليوتيدات 

عديدات السكر (سكريات تتكون 
جزيئاتها من عدد قليل من السكريات الأحادية) 

جسم مائي فقير نسبياً بمغذيات النبات ويكون عنطممعامعنا0 
غنياً بالأكسجين بازدياد العمق 


0117111 5 


ع 0117-11 


أليفين عما نان 
أوميجا ه0115 
إشارات في عدة جهات ماع11 1قدهناعع 1ل مم0 
كلية القدرة أخماع 01م مر 
خلايا جذعية موجودة فى كل 115اع0 2اعا5 أمعاهمتصس0 
مكان ْ 

في حالة الإشتغال 3 
حالة تعليق عاهه8 - 0 
خط مباشر: فوري عصناآ - م60 
اوامر غلق - فتح 5 0115 - 00 
مفتاح غلق/ تشغيل تعديل أتاقنآ 01 21041121105 017 - 0 
الضوء 

قوة مطبقة على الموصل ل انرق 


عصماط 5طأه5220 2 0 


داع 011 لمك 01 


توازن على سطح أملس 
دورات فتح وإغلاق 


رقاقة رئيسية ائلية لك متك 00 
مَرمَر الرقاقة الرئيسيّة عع00© متك © 
رقاقة رئيسيّة ذات ذاكرة عشوائيّة انتقائيّة «صه صنطح م0 
شريحة/ رقاقة مباشرة لذاكرة قراءة فقط حدما متك م© 


اوامر غلق - فتح 5 011 00 
طاقة مستمرة لبرج الأسلاك كه عماآ متعننهظ 00 
مفتاح وصل وفصل حاع 511 0/0115 
جين ورمي عاعع 020 
فأر الاورام 1015 222) 
نظام الكترون ع5 امناءع81 510221عمطا»دا - عم0 
أحادي البعد 

نقل أحادي البعد 11225201 5105221ع مادم[ - عمد0 


شعاع موجة احادي البعد2ماء6٠ء11/29‏ 0281 أكسعسلطط - ع0 
تابع موجي أحادي الجسيم بقع 0ه عاعتامدط - عم 
وصلات حافة القطعة 
الواحدة 

دالة موجيّة أحاديّة الجسيم اع 17 ع 1م210 - ع0 


1مأععطمهن) عع80 عمعاط - عم 


عامل تشغيل - مؤثّر - مشغّل 


مشغل حيوي - اوبيرون 
أركان متقابلة 


إنتقال بصري هوائي 
0 1 
لوضية الترضيل البضرية 
بصري 

بصرية 


مضخم بصري 


00101 
)00 

015 غعأزوم مم0 
5 مط]1وه مم0 
ع510 عازوممم 0 
11 عازوه مم0 
عنام 0 


231 هم 116165 الى عنام 0 


أعصدط نه تاءعصم ه00 عتام © 


أدعنام 0 


- كهربائية - بصرية 02616981 - 1وء71اءع81 - 1وع1ام0 


111 تارسك لدعتام 0 


لا تناحى (لا تمائل فى المناحى) ضوتنى '[م70أ50اصى 1دعنام0 


حور ضوئي 

مكبرات جهرية بصرية 
انكسار بصري ثنائي 
كبل بصري 

حوامل بصرية 

أنظمة نقل البيانات البصرية 
حفظ المعطيات بصرياً 
مجال ضوئي 

مُشفرات/ مرمزات بصرية 
تحريض ضوئي 

عدسة عينية بصرية 

محدد الخطأ البصري 
تغذية بصرية 

تحسس بصري راجع 
ليف بصري 

مقرن الليف البصري 
سوق الألياف البصرية 
دليل موجة ليف بصري 
نقل البيانات عبر 
الألياف البصرية 
مزايا الألياف البصرية 
ألياف بصرية 


وتحث [دعنام0 

ع1 8355 [دعنام 0 
عع تناع عزظ ادعتام 0 
عاطةن) [دوعتام © 
5 1161م 0 
5 أكأنا8 10312 [دعنام 0 
05 032آ [دعتام 0 
25107ع10 لدعتنام 0 
12 نم0 
5 1161م 0 
81 لدعنام 0 
عععامعء :8 [دعنام 0 
102101 النتوط ل[دعتام 0 
لءع" [دعتنام 0 


كلا أقمع5 عاعدطلعءظ [دوعتام 0 


تعطاط ل[دعنام 0 
أع1منا00) “تعطاط ل[وعنام © 
أعع1/1211 تعطاط ل[دعنام 0 


عل تناعء1121 تعط11 [وعنام0 


231+ 2 - وتاعطاط ل[دعتنام 0 


5 ممم نعط 11 1وعنام0 


وعتطاط ل[دعتام 0 


2307 


خزانات الوقود المفتوحة فكلصة' اعباط مصعم 
هيكلية خدمات الشبكية عتنااءعانتاءحكى ععتانء5 0110 رمعم 
المفتوحة 


حلقة مفتوحة 100آ دعم 
ثقوب مفتوحة طوع]8 رمعم © 
تقنية القالب المفتوح ووعءع ه21 281010 داعم 0 


أجهزة التجاوب الضوئي 5 011621 ناعم 0 
المفتوحة 
إطار القراءة المفتوح 


مرخللات قصبيّة مفتوحة 


20120511 اعم 0 

عمتة1 ع155لدع]1 معم 0 

15 0م16 عم 0 
برمجحية ذات مصدر مفتوح :501721 5011106 برعم 0 
ربط بيني مفتوح المعايير أ2260مع2عاص1 202205ةاك5 عم 0 
مفتاح التشغيل 
منظومة مفتوحة 
ترابط المنظومات المفتوحة 
مُعامل / معمول 
نطاق تردّد التشغيل 
هامش تشغيلٍ 
سرعة العمل 
نظام تشغيل 


511 رمعم 0 

ع5 رمعم 0 
27 515161 0211 
م0 

اع ناوع1 1 ع نواعم 0 

طاع 11 ع مطتنو اعم 0 

لع6م5 ع تادعم 0 


ع5 ع نواعم 0 


درجة حرارة التشغيل ناولع مصاع 1 ع طتنو اعم 0 
عملية 1ع م0 
عملية ومراقبة متهن لصخ نامتتو زعم 0 
استثمار وصيانة 1222 لصخ امتنورعم 0 


5 عم 0 


طرائق التشغيل 


01 1م لومعم 0 


تشغيلية لقدطم “ةزعم 0 
مضخم عمليات اع )نارسخ اهدهم تونعم 0 
دارات المضخم التشغيل 5 تلع تامدخ اهدهم تومعم 0 
المتكاملة 

مكامل تضخيم تشغيلٍ 12168122601 ع1 1[امسخ اهدهم وعم 0 
مضخمات تشغيلية 5 نارسخ لأهده وعم 0 
ضبط عملياقي ماده لهدمتتو نعم 0 


أنما ط التشغيل دعل لقدمتتو زعم 0 
مشاكل تشغيلية/ عملياتية 


علاقة تشغيلية 


قاع اطه2 [هده اهعم 0 


متطقصه1261ع] [مدم ندعم 0 


نفاذية بصرية 112 لدعنام 0 
وحدات الارسال البصرية. 11000165 تاعا)تصتقصة1' 1[دعتام0© 
أنو اع بصرية وعم15' لدعتام 0 
دليل الموجة البصرية علنناعء :ه117 ادعتام 0 
نافذة بصرية 110077 لدعنام 0 
مضخة بصر 3 لأءمصسط - 'زالدعخام 0 
قدرة ممكن إحرازها (الثلى) لقحستام 0 
استمثال 0 


استفادة أمثل من 101 ناءعءاظ عنمن أوع1 01 102أه2 تتام 
تنفيذ حالة الاحتبار 


معدل وسطي 


007 


زاوية هجوم مُثل عاعغاخ 01 عاعصة سناستام © 
تصميم أمثلٍ 0211121113 
ترزيم المقرن البصري ماع اعد نع امنامء مام 0 
مقرنات بصرية 000 
محول كهر بائي بصري عع 0 لدع 1تاءعاء مام 0 


مقرنات ألكترونية بصرية 0015 عتدمماءعاء مم0 


حاويات أجهزة 5 مع71ت0آ عتمم ناععاء مام 0 
الالكترونيات البصرية 

أدوات الكترونيّة ضوئيّة 
تكنولوجيا العرض (01058تتاءهء1 /19م15دا عتصمماءعاءهام 0 


5ع عتدمماععاء 10م 0 


الالكتروبصري 

خصائص إلكترونية بصرية وعم 0 عتدامجاععاءم ]م0 
مفاتيح ألكتر وبصرية وعطاء 511 عتمم ناععاء مم0 
إلكترونيات بصرية وعتطامناءعاء م ]م0 


مكونات الإلكترونيات 
لبصرية 
1 الث 00227011115 دعتدماععاء 10م 0 


إتصالات ومكونات إلكترونيات بصرية 


005 15م ناععاء 10م 0 


مركز بحوث أعامعن) ماعتوعوع8] وعتدمناععاء مام 0 
لألكترونيات البصرية 

تحسس 21 11خ 5615185 1701165أعع1ء 10م 0 
إلكتروني بصري 

قاطع بصري 1ع 1م م0 
عوازل بصرية 15 )2 
عاكس بصري 1ماعع ]ع1 10م 0 
مصفوفة إحتيار مث 01 


53058 


بالألياف البصرية 
مرشح ضوئي / مستقطب 


231 1 - وع1طاط ل[دعتام 0 


11121 ذم اع11اط [دعنام 0 


مرشح ضوئي مستقطب 1 فى نم11 لدعتام© 
مرشحات ضوئية 5ع أدعنام0 
فلورة بصرية ععطع 1110165 [دوعنام0 


جيروسكوبات بصرية 5 1وعنام0 


تداخلية بصرية لاتأع ممع أرعام1 لدعتام 0 
مقاطعات بصرية 5 العام لدعنام 0 
نظم العدسة البصرية 5 واع.آ لدوعتام0 
عتلة بصرية اعلاع 1 لوعتام 0 
مستخرج العتلة البصرية خنام لمع ماعط لوعتام 0 
رابط بصري علصنآ لوعتام © 
ليثوغرافية بصرية لالاموئع مطانآ لدعتام 0 
مجهرية ضوئية 11105601 لدعتام 0 
شبكة بصرية عانةهنتتاعل8 اعنام 0 


لاخطية ضوئية - لاخطية بصرية 2 إ]تأتهعصتاصه]8 لدوعنام0 
مرشحات مثلمة بصرية 
شدة الطاقة البصرية 
فقد في القدرة البصرية 
طاقة بصرية 2112201266 1 10 0عممعمعاع1 متعنووط [دعتام0 
وتقاس نسبة إلى 1 ميكرواط 


2115 طعامل8 لدعنام 0 
/اأأقاع10] نعلو [دعنام 0 


95 ل1ع2031 1161م 0 


قدرة بصرية 1411115816 1 16 0عممعمعاع] عوط لوعنام 0 
وتقاس نسبة إلى ال 1 ميليواط 

خواص ضوئية وعنالعم 0 [وعنام 0 
تقارب بصري ترهط ل[دعتام 0 


تصحيح بالتقارب البصري 103اع0026 تإاتسستكامءط 1دعنام0 
ذاكرة قراءة فقط ضوئيّة 
وحدات الاستقبال البصرية 


1م ع2 نولم0 - 0مع] ادعتام © 
05 نع اعءع ]1 ادعنام 0 
انعكاس بصري عع 1ع لدعتام0 
عدسات المسرع البصرية 
تكنولوجيا الخزن البصري 


متأنّريات بصرية 


155 ناعممع51 [دعنام 0 
/ا108متقطاءع 1 ' عع 56012 لدعنام 0 
نط نامعع 55 لدعنام 0 
محول بصري طع ارد لدعنام 0 
تلسكوب بصري 


مقياس الإنعكاس #عاعتدماء116ع1 سنتمصده<آ عسة1 لدعتام0 


لحقل الزمن البصري 


عمزمءوع1ء1' لدعنام 0 


منظمة 001021115 ع مناه ود مسساعامماء5 01 هنا مختصمع 01 


الدول المصدرة للبترول 

فوسفات عضوي 1م1105 )2 
توجيه 011 
تجاه - توجه خخ م011 
ستقطاب اتجاهيّ ناه تأ هاطع 0 


درجة حرارة التوجيه 1ع محتاء 1 121101 مع 011 
ختبار التموقع 

بوليمر موجّه 

ألياف بوليميريّة مُوججهة 
فتحة في آلة يتم عبرها تخفيف الضغط / التحكم 0:56 
بتشغيل الالة 
تصنيم أصل 


أوع1 1101ه اصع 011 


ه20 لعا م011 


واع 11 اعم واه لعا م011 


معاوع10 لمصاع 011 
أقططعه1 لقصاع 011 
تسلسل 1 عناناط لاتتفصاظ تدملطة1ه00نمءو ل[قصاع 011 
النبضة الثنائية ذات العشوائية الاولية الأصلية 

شكل الموجة الأصلي 


لقاع 011 


علماء الطيور 1م01 
او روم: ذاكرة ضوئية قابلة للقراءة فقط 010 
اورتوكلاز 010125 
نظرية أرثوذكسية " لامعط1 عمل هط 01 
شبكة التعامد ع 010 


صبّ/ سكب للأغراض تصنائللة)1/؟ - عصتامه© عنلعممط01 
العظمية - الفيتاليوم: خليطة من الكروم والكوبالت 
متوازي المستطيللات - موشور قائم بقاعدة ءأاستمطدمطا0© 


ثلاثى المناحى عنم مام ط 01 


رقاقة ثلاثية المناحى مآ عام معام ط 01 
مواد ذات محور متقاعد طولى - مادة 112161121 عام معام ط01© 
متعامدة 


نسبة المعامل ثلاثى المناحى 18110 5نلن2/04 عامم ]ه01 


ثلاثي المناحي ج10 مط 01 
وسائل إدخال ترددية قافزة واعمم ه10 لعء7 قصتلة 5و0 
مضخة العمود المائي تنا حتتتتنا01ن) 1عله'11 عصتخد 05011 
الاهتزازية 

ذبذبة - حالة التذيذب 0501 
مذيذب 0510 


بوابة الاختيار 
مشاورات 

تلقيح فموي 

مدار الإلكترون 
مداري 

زخم زاوي مداري 
ملء مداريٌ 


حائم مداريّ - مكوك فضاء 


متناسق. / متناغم 
لغات التصميم 
التزامني 

رتبة 

مرتبة كبر 

لوك لب 
استبدالي منظم 
قوانين 

محور التراتيب / العينات 
معدن خام 

أماض عضوية 

تحليل الأحماض الغضوية 
هلامات هوائية عضوية 
مواد كيميائية عضوية 
كيمياء عضوية 

مركبات عضوية 

طعام عضوي 

ديود/ صمام ثنائي 
عضوي مُصدر للضوء 
مادة عضوية 

الكترونية بصرية 

عضوية 
طلاءات للخلايا الشمسية 
العضوية 

مذيبات عضوية 

تحليل أبخرة كيميائية 
محسّات للأبخرة العضوية 


011 001 

0115 

ا النورق 
011 

مغخنط01 


31 [ناع طخ 011121 


عصستللاط امغختطع0 
علاخنتطذ ععومك - تعغلط01 


ع 01 


5 تامع مع01 طعلع 2 1 أوعطء 01 


01 
010 
ع0 انمع د 01 معل01 


5011141 0221نأأقطنا5 لع 2ع010 


1225 

2م0101 

01 

عتطوع 01 

65م عتطدع 01 
5 15 نعم عتطتدع 01 
5ع نعف عتطدع 01 

5ل تمعن عتصدع 01 

1و لستعطن) عتصدع 01 
5 0152111 


000" عتطدع 01 


0100 عتطتاختساظ - خطعاآ عتصدع 01 


1211 عامطمع 01 


عتم 1اععاء1]0م0 عتطدع 01 


05 15[اعن) 50121 عتصطدع 01 


5ع علتطدع 01 
15 0152116 


75 122015 ماوع 01 


معدل تيّار الخرج ع1 بان نم01 
0 الخرج 1 1 نم01 
نباية مرج فص غنامان0 
حاث الخرج ع1 نم0 
جل الخرج 4 © 
خرج مولد موجات ‏ 172]015عدع0 110201006 01 انامان01 
ميكروية 
مرج قنطرة مق/ مة 50 مأواوع 1 01 انام أن 
خرج ملفات الدوار 115 11001 01 نم01 
دبوس الخرج صلط نم0 
نبضة مخحرجة 215 تمان 0 
مقاومة الخرج 61 أنامن1 0 
استجابة ناتحجة © 
مخرجات طرفية ناه 1 نم0111 
خرج مسموح به ععمدعع 1ه 1 أنام 01 
ترانزيستورات الخرج 15 0 انا م011 
فولتية الخرج 1 نم01 
مرابط خارجيّة ولمصتصمع 1 عل1كان 0 
استعانة بمصادر خارجية 000 
تقادم مفرط عماعل - 016 
أجزاء مصممة فوق المطلوب قاقة ل0عمعاوء12 - 1م01 
تسخين مفرط تدع 11 1م01 
فوق ما بعد نقطة الهدف نط5 1م01 
فرط فولتية/ جهد ععم1ه1 016 
فوق النطاق 200 
مُثقل(محمّل فوق طاقته) علاط مم61 
طاقة فائضة لاأأعه مهعم 01 
يعرّض بزيادة 1) 
فيض تيار جاع :11 ماع 1ع 017 
فوق الإحماد لع محطتهل 011 
فراط بالتصميم مع اودع ل 01 
0102 


لموازنة المائية 


لتربة 
نبوب طفح - طفاحة 


سحب جائر للمياه الجوفية يفوق ما تسمح به 


تسميد جائر لأر ض زراعية يفوق احتياج 01 


0111 


عماط 1101تجع 01 


310 


سلسلة مضخمات صتقطن) ع1 امصخ مجه :غ126 1و0 


القدرة الترددية 

دارات تخزين ذبذبية تناع 01 علصه] عمغهللكه05 
حركة تذبذبية 10 0501121017 
أوسيلوسكوب - كاشف ذبذبات عممه0501105 
اوزمول 0501 
تحللاً تقاضضا 22201515 
تنضاح - نفوذية 622215) 
قوة تناضحية ع0 101 2016و 
ضغط تناضحي عتناذوع21 عنام مرة 0 
صدمة تناضحية عاع م50 عنامدمو0 
تكوين العظام 0516015 
ترقق العظام 0511 
هشاشة العظام : مرض يتسم بخسارة عامة 091605070565 


في كثافة العظام متسبباً بضعف هيكا| 
1 0512104 
015 


تحويل الطاقة الحرارية للمحيطات 
محركات تعمل على دورة اوتو 
دورة أوتو 

سم السهم - وابين 

زمن خارج البراد: الزمن الذي تتعرّض خلاله عصنذ] - غن1© 
الصفائح المشبّعة مسبقاً إلى درجة حرارة البيئة المحيطة 


وعطاعصظ عاءن) - 0116 
اع م0116 


تو ط 0101 


تغذية من خارج النطاق لءء2 عققطط 01 © 


خارجي بعيد عن جسم الطائرة 0114© 


عروض خارجية 175 01110410015 
لجاء خارجئٌ مم8 011161 
لب/ قلب خارجى - النواة الخارجية 001 1161© 


مصب نهر / مصب مجرور في جسم مائي 62لاء5 01011211 


جريان الى الخارج 0117 
تخلية من الغازات/ طرد الغازات 001 
بيانات صادرة 00 
مقبّس اع 01 
دليل الخرج م1 غ01116© 
صورة اجمالية - ملخص عمنلا 0 
ستشراف ع01 0110© 
خرج ا 01 
دارات الخرج وأنداء 0 انام © 


عملية نزع كربون تأكسدية 
عيوب مؤكسدة 

اصطناع اثناني مؤكسد 
بلمرة مؤكسدة ضمن 


حاضنة 
بلمرة مؤكسدة 
مثيتات تجاه الأكسدة 
أكشيل 


رافك امي 


أغشية من أكاسيد 


02101176 12 


قاعع 1ع 021021011076 


011012111 


1/1112 م0:10 


0210211176 0 


5 0102111076 
010 
5ع ةمع م0210 


قمصلاط م0:10 


بصمة الأكسيد غ233 006 
شريط أكسيدي عاذ ع010 
أنزيمات الأكسدة والاختزال 010 
وكسيسول 021501 
وكسوغلوتارات رق 
أكسجين معع 021 
حامل متحرك لأسطوانات /اع1011 علخاه8 معع 0 
لأو كسجين 

ستنزاف الأكسجين دم اعامء0آ] معع 0 
موصلية عالية خالية من (0916اال002 طعتط عه موع 0 
لأكسجين 

جذور الاوكسيجين الحرة قله 201 ممع 0 
نقل الاكسيجين تع أقطة1 1 ممع 0 
معدل نقل الأكسيجين عنهخ] تعأقصم1 ممع 02 
معدل استهلاك الأكسيجين عامظ ععلمام10] ممع 0 
أكسجة : إغناء بالأكسجين )2 
أوكستيتواز 5 221) 
أو يتتراسايكلين عطتاء زع هماع 0 
اوزنة 11 222)) 
أو زون 0201 


معدل الغمر 
مصراع - صمام اخراج 


عنما 0111017 


011110171 11 


ماء طافح 117 عسنه 1م01 
زجاج زائد 010 
جزء متدلي - سطح أمامي قبل خط مفصل 01 
تعمير - صيانة دورية اماع01 


قولبة بالتداخل - تقنية للحام القطع 


1 جرماءةء 01 


اللدائنية ذات السماكات المختلفة براتنج منصهر 


ننه 0 لإقاناء 01 
)2 


ع 011020 


إفراط في التضمين 0ع 017 
طباعة مكررة م011 
تجاوز الهدف 010 
حجم أكير 011 
عالى التحديد عم 01 
أجهز ة الحماية من و1 تامناعع ام عع 12 م01 
الفولتية المفرطة 

استبدال المعلومات 01 
قنطرة - اوين الف 
ّاضات ذف 
حمض الاوكزاليك ع عتلة0 
أوكسالواستيك لأعث عتاععده21 :0 
أكسدة 0 
أكسدة وإرجاع ماعن لع 220 01011605 
قنوات أكسدة طعخلط ممنخهلن0 
أعداد الأكسدة 5ع ]1 021021105 
برك أكسدة 5ه 010105 
معززات الأكسدة - محسنات 95 011021101 
الأكسدة 


قرينة استنزاف الاوزون اندع نه مم 1أعامء2آ عمه02 


كمون الأكسدة الإر جاع : [فتادعاه8 دمتاعن لم1 ممتتهلة:0 


م 


فوسفوروز-موجب 
- موجب 

7[ من النوع 

17 ترسب منشط نوع 


1015 -2 
| 
عم1 -ا 2 


0م100 مم11 - 2 


511 


فرق جهد كهربائي ناتج عن وجود جبهة أكسدة إرجاع 


حالة الأكسدة علهاك صملخه0:0 
بكتيريا مؤكسِدة متتعاعد8 01006 
تحفيز حيوي مؤكسد 106له 0:10 
قرن/ تقارن مؤكسد متام ن00) 106ل02:10 
تشبيك مؤكسد 8صتكلصنار0105) 0102196 


حداف لتحريك السوائل فى أحواض التهوية بمحطة 72920416 


معالحة 
مخثرات مجذافية 5 عع" 220016 
سئادات تثبيت - رفادات - وسادات 25 


نمط التصفح عل2100 عع5م 
منادي آلي - وسائط النداء - أجهزة النداء الآلي 2 


بصحقا 


إشارة التصمح 


روبوتات رؤوس الرش 


20 
221ع51 قتاع ةط 
65 15/ا12م5 أملوط 


طلاء 2 
فناء الزوج - إبادة الزوج 0ط نمسم عتوط 
زوج دوار 0161 01 قوط 
إنتاج الز وج تلوط 
بريحة ثنائية 1 11و 
زوجي - المقترنة زوجياً 2 
إلكترونات مُزدّوّجة/ مقترنة زوجياً - كه ع6 لععتوط 
متزاوجة 

كبل السلك الز وجي عاطهن عناللا لمعختوط 
تسلسلات متناظرة ععمعناوء5 عمدامتلستلوط 
حفازات من البلاديوم صناتل 5112 
كمبيوترات صغيرة ممخسلوط 
كمبيوترات راحة اليد 5م00 «ومأاسلوط 
كمبيوترات راحة اليد 15 21250121 «رمأسلوط 
الشخصة 

خحر كاك فسطحة 5 20216 
معاوقة اللوحة عع معدم اعصوط 
مجهاد ضابط ‏ #عاعمده0امع6غه2 0021201 عصتناه؟؟ زه اعصوط 
الجهارة 

مفاتيح اللوحة وعطع 511 اعصوط 
ألو اح وأعصوط 
بانجيا (قارة افتراضية ضخمة») 2 
بانسبيرميا (نظرية نشوء الحياة على سطح لطع مرقطة 
الارض) - بذور كونية 

باباين م2 
بايا 00 
صنع الورق عسكلة]/ ععموط 
طبقة خليمية ةالتمةط 


تذميم نوع الثقوب الحرة 5 مم1 -ا م 
مادّة من النوع (اعللازوه /امتتعلة11 عمنز1” - م2 
ا موجب 

وافرات موجبة التمط ع1 مم1 - م2 
وصلة قناة موجبة غ11 أعممفطك م 


قاعدة نوع موجب | 


2 منشط نوع و20 مم1 م 
مادّة من النوع عط تزع كتازوه1121/2ع 1/121 عمن1 م 
الموجت| الكحولة قيحس مرج 

سيليكون موجب مع 51 عمز1 م 


وافرات موجبة التمط ل | 


معادن مسحوقة 5 20170616 1/1/م2 
ميقاع القلب - منظم ضربات القلب ع1 2 عع 5 
علبة قدرة عاعة 
مخططات الحزمة 5 2210864 


مشفه الرزمة ععصقماط ععععاعةط 
عملية ار زم 
طريقة التر زيم وعامل +م]عة"1 مره لمك عانزا5 عستعم اعوط 


الشكل 


2 


مزيل فحم برجي 6102101 10361 - لععاعوط 
مرصوف بحشوات 

مهد محشو ع2 0عاعوط 
برج معبأً ع1 لعاعةط 
رزمة أععاع ةط 
رزم البيانات أعاعوط 
شبكات الر زم 1ه تاعك8 أمعاعوط 
تلصص على كتل المعلومات تعاكتمد أعماعوط 
اكتشاف الرزم عسمتكتمد أعاعوط 
شبكات البيانات ع5/011اء11 12318 عناطناط لعطء1و5 أععاعوط 
العامة ذات رزمة - التحويل 

ابتدال الر زم عصتطع 511 أععاعوط 
رَزْم وأعكاع ةم 
حشوة - احتشاء عمتكاعوم 
عامل التراص عه" عمكاعةط 
سلك اللوحة الخلفية عمماماعوط 
أنزيمات البكتينياز م2 
حشو - تبطين نآ عمئل0دم 


شلل الأطفال 

مغنطيسية مؤقتة (مسايرة) 
موسط - مُعامل -بارامتر 
بارامترات - خمس رئيسية 


بارامترات - 


121و 

65022122 علأعدع هته ةط 
2111111 
21 


من م11 - وأعاع عوط 


5 101 متدل/طا علاط - واعاع متم روط 


عوامل متغيّرة/ وسطاء ع حمس بارامترات رئيسية للمواد 


بارامترية 
تضخيم موسطي 
رنين موسطي 
فحوص موسطية 


مصفوفات طفيلية 

عناصر طفيلية 

عاكس طفيلي 

هرمون الغدّة جنب درقية 
جناح مرن - جناح روغالو 
طلاءات الباراكزيلين 

مادة أم 


عن طريق غير الفم/ غير معوي 


متناوأة 


رقم التطابق 


1ع 21 

111 ممم عتتاعسدعوط 
60 عاتأعطتة 221 
قأوع 1 عاتأعطتهة221 
2110 

2151 

1م2122 
2 221051116 
5أطعمع | علاأمدعوط 
تقلخ عاط لظ عتاأمدعوط 
159 201251116 
عه تحط 010 #تطنأدعوط 
2101 

5 ممع 1ن لإجدعوط 
1ع امععوط 

لمع امع عوطم 

2211 

1ل اإألنوط 


-دع21 عع 150[ لم8 مدع لخ 5غ1/11ا ععص ملا عمتاعوط 
إرشاد رَكُن السيّارة باعتماد نظام قياس عمق 51/516112 5111118 


- نبهاية المسافة 
مرض باركنسون 
5 قتانون بارئناس 


85 انظرية بارناس 


221112501 11535 
201125 [2177 


17مع12 قممعوط 


قناة بارشال الصنعية: قناة صنعية مفتوحة عتتن11 الهتاوتةط 
تركب فى خندق / قناة لحساب سرعة انسياب مياه الصرف 
/ التدفق الخارج من محطة المعالحة/ مياه الري 


مخطط انسياب جزئي 
كسور جزئية 


11لا اقوط 
ع 1107 امتاموط 


1و2 


5313 


فيروس البابيلوما 75 همده 1لامةط 
قطع مكافئ 21 
هوائيات إهليلجية 5 عناهطم عوط 
نطاق القطع المكافىئ أاصد8 عتاهطوعوط 


التقريبي 

عاكس إهليلجي أسطو اني #ماءم1لع8 لمععملستاركت عتامطموط 
مرآة اهليلجية 
أنظمة ملاحة القطع المكافى قطاعاذلا5 «متادع 81351 عتاهطوموط 


عكاس إهليلجي 


:11101 ع1امطة1ة2 


115 1ه طة201 


نموذج أصل - نموذج الأم - الصيغ الحرفية ‏ صمعتلهمةم 
قابل للاستقطاب كهربائياً عتماععاعهموط 
): 11211]ءه1ع2213استقطابك كهربي ( (إاتعتناءةا1عدموط 


قابلية المادة - وخاصة البلورات السيراميكية - للاستقطاب 
الكهربائي حين تطبيق حقل كهربائي عليها. 
برافين 

يارالام : أسم للخشب المصنوع هندسياً من قشرات 2212118122 
خشبيّة متوضعة بشكل متواز ومرتبطة ببعضها البعض عبر 


ا | 


لواصق 

أخطاء التوازي 22015 22121132 
متوازي علوم 
مكثف الصفائح المتوازية همه عنماط - اعالمعوط 
شعاع متوازي متوعظ اع الوط 
حوسبة متوازية 18 20101161 
موصلات متوازية 5 م0 أعالوخوط 
ملفات متوازية وع1ا2 اعالومحوط 
مسجللات الدخل 15 016 22121161 ص[آ اعالدعوط 


والخرج المتوازيين 

مسجلات الدخل المتوازي 5تعاقاعع1 01046 562121 سآ اعللمموط 
والخرج المتسلسل 
منافذ متوازية 

قنطرة المقاومة المتوازية 
محولات من المتوازي - إلى 5تعاتعكصم0 562121 ه10 اعاللموط 


المتسلسل 


15 إع1لة1ة2 


5108 ععسصماوزوع ]1 اعالدعوط 


إرسال متوازي 6121 2012116 
متوازي الأضلاع متوعع ه10ء11ل12ةط 
قانون متوازي 001102ه +ماءء؟ 01 «كمآ مومع ماء لمهم 


الأضلاع لجمع الأشعة 


0ترانزيستور التمرير 1 1 15]01قمة1]' - وقوط 


نطاق تُرير 84 ؤ5قوط 
مرشح نطاق ذبذبي م211 لمقطوقوط 
المسافر 4ا101 2 205561861 
حمام مسافر 75 2255611861 
تخميل 2101010 
غير نشط - غير فعال 21 


تقنية سلبية(غير فعالة) 
تشكيل المكونات السالبة 1021281101 عدوم مده0 عحزوقوط 


عناوتصطاعة 1" - عالزوقوط 


مقرن/ مزدوج غير فعال مم20 علتوموط 
مكونات الكترونية غير 
فعالة 


0010-15 عتطامنتاععا8 عالزوموط 
مرشح غير فعال ع 11 عالوقوط 
تنيع سئي 
دارات سلبية باحثة عن الحرارة 1]5نا0 01 عصكاءهء5 +1 عازوموط 
الماتريكس السلبي (01)آ شاشات 10125 ع«تتاة/1 عاتوقوط 
أنظمة الرؤية الليلية السلبية 
مجسات بصرية غير الفعالة 
أكسدة خاملة/ غير فعَالة 


205511 +21 


1510 أاطاعالة عللزوموط 
15 011631 20591176 


1 51و20 


إشارة مرتدة سلبية 5ماعع ع عللوقوط 
حلقة سلبية 8ل عللوقوط 
طاقة شمسية سلبية 0 عللوقوط 
تكنلوجيا/ تقانة شمسية سلبية/ لإع10م0صطءء1 50121 علازوموط 
غير فعالة 

سونار سلبي !ا 
مقرن نجمي سلبي ع 1م00 5121 عالأوكوط 
تقليث سلبي - نقشة - نموذج  -‏ 1105هلناعصمك1 عالوقوط 
نمط 

حمول - عدم فعالية لإ لووط 
كلمة السر/ كلمة المرور 12010014 
ضوابط كلمة المرور 5 22551010 
مشاركة كلمة المرور 138 22551010 
بسترة 1203000 
بسترة/ تعقيم الحليب 8111 1ه - 2مناه2 1 تتاعامقوط 
سلك الربط 004 تاعلوط 


[عصوط اعوط 


لوحة الربط 
تلج الرثع 


تتومع] طاعتوط 


14 


ضغط جزئى عتناووع 101 2ط 
ألياف من البولي أميد 


عطرية جزئيا 


5ع لط عنأ متخ 7اامتاموط 


مصفح جزئى المعالحة عامستصسمآ لمعتست «(المتموط 
ناضب جز تيا 0عاعامءج12 الم اعوط 
متحللة جز ث 7المتاموط 


جزئية التغطية التراكبيّة 
أكسيد الزركونيوم المستقر ‏ 2تصوءمز2 4عمتائطها5 برالمتامدط 


00 115زم 01213 (المتاموط 


جزثياً 
غلفة ملولبة جز ثيا عطاك لعلمعقط1 «بالمتاموط 
حبيبة - جسيم - دقيقة عاعتاموط 
مادة م ركبة فولاذيةعازوهم د00 أععا5 4عع1مكساعظ - عاعتاموط 
مقوّاة حببييا 

مادة مركبة ذات حبيبات 

اضمحلال الجسيم - تحلل الجسيمات 


مر شحات جسيمية 


2101عاعععكى عاعتاموط 
0511م طمن عاعتاموط 
/لدع126آ عاعتاموط 


5م211 عاعناموط 


حديقة جسيمات 200 عأاعتاجوط 
لوح من الخشب المضغوط 2 
دقائق م2 


وصف كمون خاص م2 لمتامعاه2 ها اعتاموط 


حبيبى - ذو حبيبات 


ع 2111 
مواد مر كن ححيية 95 0511م 2دهن) 216 باعتاجوط 
مواد مركبة حبيبيّة / جسيميّة 05 316 1لاعتاتوط 


تو ضع حبيبئ (جسيمن) 1 م21 1ناع تيوط 


مادة حبيبية 12161 1216 باعتاجوط 
تقوية دقائقية أتاع طاعه 01 1طاع ]1 عاد 1 اعتاموط 
جسيمائيات : مواد مؤلفة من جسيمات 5ع اع تامو 
تجرئة وم 
تأثيرات التجزئة ماع81 هليوط 
تجزئة الضوضاء 81015 م تيوط 
شراكة وعأعتتاء7؟ 01 #2102عمع0 عاط 102 نطو تعساموط 


لعربات الجيل الجديد 
أجزاء التفتيش/ المراقبة 


عع 221215 


جزء من المليون 1111 معط ناموط 
باسكال دعق 
تعريف باسكال انطع - لوعقوط 


دارة تثبيت الذروة لاتأتناع يتك 110104 علوءعط 


معدل الذروة الساعي عنم لإاشتنه8 علوءعط 
طول موجة الذروة القائمة 
ذروة انتاج النفط 

ذروة حرارة التشغيل 


قمّة القدرة / قدرة الذروة 


طاع معاء:1ة1 عساقهآ علودءعط 
011 علوءط 
ام مطاء 1" ع تنوزعم0 علوءعط 


1ع علوءع2 


ذروة القدرة النبضية اع501 عقلناط علوعط 
ضخ الذروة ع28مصتناط علوعط 
فولتية الذروة ]نان ع18نا5 1"01107210 علتاتاءوع 8 علدوط 


الأمامية المتكررة عند الارتفاع المفاجئ للتيّار 
فولتية الذروة الانعكاسيّةءعع 1012 عدتعناع] عالاتاءموع 8 علدعط 
المتكررة 

ذروة لذروة 

ذروة الفولتية 

واط ذروي: وحدة قياس استطاعة الذروة 


علودء2 10 علوءط 
ع0125؟ علوءعط 

1 علوءعط 
طول موجي ذروي طاعمعاء نه؟'11 علوءعط 
بيرليت: بنية فولاذية صفائحية من الفرّيتٌ وكربيد 16]ناتدء2 


الحديد 

بير ليتي طروق / قابل للطرق عاطدع11211 عتاتاتوءم 
خث و12 
بيكتات عتماءء2 
بكتين طناعء 2 
دواسة ع2 
علماء التربة 5ع 210 
عقاقير محسنة للأداء ع2 
قمة عاعع12 
تقشير 8طتاءءم 
تشكيل حد المطرقة عقتصعه8 ممعم 
تقسية / عع 12 
نظير - نظير معء2 - 160 - رععط 
بولي إيثلين غلايكول 5536 
شعاع ضيق أشبه بالقلم أعلاءم 


تكور: تجمع حبيبات ناعمة مع بعضها بعضاً <مناه2ناء1اءم 
لتأخذ شكل كريات كثيفة متراصة حجمها بضعة ميلمترات 


قشيرة رقيقة عاعتلاعط 
بنية بينام ثنائية الحلقة ع5 عستا عناءنإعا8ظ لمتممعط 
بينام 5 20 


5315 


ترقيعات وعاع و2 
رضفة (صابونة الركبة» عدم 
ترخيص براءة 21000 
براءات الاختراع ع و2 
تغطية المسار 001728 طتوط 


تكامل المسار - مسار تكاملٍ ومع عاس] طتوط 
إزالة الكائنات الممرضة 
إزالة الكائنات 
الممرضة من مياه الصرف 


كائنات مجهرية ممرضة 


671 عع 20110 


عاق 117 ه11 2201721ع]1 عع مطنوط 


5 1/1110 عتداعع مطلوط 


إمراضية لإأاعتمعع مطنوط 
كائنات نمرضة 5ع 0و2 
مسارات قلغو 
مسارات 1211000 

ع2 


نقشة - نموذج - نمط 


بصمات منمطة هع و2 
سيرورة إطبع ثم انقش / سيرورة 55ع2]00 عمتلةاط ممعاغوط 
طلي النمط 

00 الأنماط 2216111 
تنميط 501 
تكنولوجيا التنميط / تكوين لاع 10مطاءء 1 عمتستع يوط 
النمو ذج 

أنماط م2 


قاعدة باولي للاستثناء 
سلم الكهرسلبية لياو لينغ علوء5 8 لكتأدععممماء816 عمتلسسوط 
دفع بحسب الاستهلاك 
ارح جياز الك 
للتركيب على لوحة أجهزة الكمبيوتر 2416010121128 80310 200 
الشخصي 

معبر الكمبيوتر الشخصي 


كمبيوترات شخصيّة موائمة 


عاماعصةءط رمامناعبظ النتوط 


21 اا 8 ااعمازتوط 


1ه 80210 200 


كنا8 ع2 
عاط ننه م00 عم 


ذروة علوء2 


خدمة فى أقصى حمولتها ععارء5 030] - علوءعط 


قيمة من ذروة إلى ذروة عله علوء - 10' - علوعط 


نسبة قمّة الى وادي متام تإعللهلا - 16 - علوءعط 
توسع القمة 8صتصع20ه:8 علدعط 


متطلبات الذروة 4طقصءط علوءعط 


1 ع لذ ا 
0 ]2 


26260131101 


عتبة تخلل 


حفر بالدق نالآ ممتذممءمءط 
جراحة تنظيرية 511151 13120115 ناعاع2 
غاز مثالي ا | 
دمحاثات مثاليّة مع للم[ امع انعط 
فلوريد عضوي 2 
مثقب - مشقق 121 


قناع معدني ظلى ع51ة/1 512001 1[هاع11 صتط1' 4عاه ممعم 


تأدية 1ع 2 
أداء 1211 
خصائص الأداء 1 1120م ]معط 
مقارنات الأداء 75 126110111121106 
تقو يم الاداء 0 1261101112110 
تقو يم كأ تعاه ]و1717 01 8131121105 عع تفرم ]معط 
أداء محطات مياه الصرف 

تروية - إشباع 12 
مزارع التروية ات امامنامءط 


التهاب تأمور - شغاف القلب 
مصرف حوطي / محجيطي 


| 


2 تفاع امع 


دور - مدة 21 
دوري لمع 
قانون دوري 377 عللم معط 
حركة دورية 2 2611001 
ذروات دورية دعلدء2 عللملمعط 
خصائص دورية وعنالعممع5 عتلمتمرءط 


خصائص دورية للعناصر 2]5ع0ةة81 01 و5عتاموممءط مللمتمعط 
حلقاع11 كنامعاء1 101 دامع تمعاط عطا 1ه بسمعاولزك عتلم معط 
جدول دوري للعناصر من أجل المختصين في تعدين 11815]5[ 
الحديد 


جدول دوريٌ عاطه] عتلمموءطم 


جدول دوري للعناصر وأطعصع 8 01 عاطهة1 عتلمتمعط 
زمن دوري عمط عللمتعط 
طرف خارجى مساعد /الدعتلم مع 


15 :1.0 15دء21001ع2 


يجللات دوريّة عن المواد 


516 


ستوعظ اأعصعط 
م ع2 
ته 1اعمء م 
عاعتامه 2 01 تامتله 1أعمعط 
مقايس الاختراق: أداة لقياس قساوة مادة عير #عاعصهماعمءط 
قياس عمق او معدل اختراق قضيب مدبب او إبرة بتأثير 
قوة محددة 
أنبوب أشعة الكاثود بينيترون 011 مم عاعمءط 
بَربّخَ (أنبوب لضبط تدفق المياه) - بوابة ضبط 
المياه 
ذرّات حماسيّة التكافق 
شائبة حماسية التكافؤ 


معالج بانتيوم الميكروي 


10ل لعتمعم 


عاءماقمء2 


5طمغاكة أسمعله تمأمءط 
نط1 أمعله تمأمعط 


:11105501 اماع12 


معالج بانتيوم 01 1111ماع 
بنتوزان 12131 
سكر حماسى 205 


مسار فوسفات السكر 2052 عأقطامومطاط عومنوعءط 


الخماسى 
بيبستاتين ومع 
ببتبدات ع10امءع 


1 1مل1امعط 


مُشئتاث الحالة غروية 20 
بيتون ممع 
ضبط لكل وحدة هخم عع أخملا - روط 
تفويت انزلاقي لكل وحدة متاذ غنمنا - عمط 
استطالة بالمئة 1 اأاع 1ع 2 
نسبة الرطوبة المئوية 117ل نط1 لمعمعوط 
فوق النطاق المحدّد 11 عع 2م017 امعمععط 


اتأعطاع :1 لاقوع711 7ا1اتاعنادآ وعتخ 5[ ماأعسلع] اأمعمععط 
قياس النسبة المثوية لنقصان السطح وقابلية التشكيل 
والسحب 
تشبع نسبي مئوي ااعوزء2 
نسبة مئوية لفقدان الوضوح 
نسبة مئوية للمواد المفقودة 
الضائعة/ التالفة 


1132 01 عع دأمعمعءط 


+05آ 18/121211 01 عع دأمعمعءط 


نسبة مئوية للتفويت الإنزلاقى متاك عع مأمعممءم 


برمي | 
بر نامج مسموح متقاع 210 المترعط 
سماحية ةا 
ثابت السماحيّة ععدم5 عه11 01 اأطمامدهن) (1كلاختسمترعط 
للفضاء الخالي 

سماحية كهربائية عتتأاععاظ سعط 


ميكروفونات 
المغنطيس الدائمي 


5علتام ه1112 21/1 أعمع د81 - الاعمصسصمعط 


تبادل 121 
أتيميا جميثة كناماء معط 
حمض فوق النتريك لاعك عتتاتممعط 


بيروفسكايت: معدن من تيتانات الباريوم م151 0ع 


بنية بيروفسكايت ع5 عألاو ممع 
بيروكسيداز 2 
فوق أكسيد دك 
ييروكسيدات عم2آ 
بير وكسيسومات 20 
بير وكسيزوم كان نكل ؟ 42 كا 


أعبيدرا ايد نيتريك فوق 10ل 'تطصخ عالطا عتاععه ورممعط 


أكسيد الخل 


ار تفاع عمودي أطاعاعط 151ماء1لمعمععط 
تسجيل عمودي عل 1معع]1 1511ماع 1ل معمععط 
موارد أبدية 6 21نااعم عط 
منطقة الخليج الفارسي (العربي) مماعع1 011 ممتومعءط 
طول استمراري طاعمعآ أخمعائزومءط 
مواد دائمة 5522 امعاوزومعط 


21501131 011111112110199 5 


أجهزة التواصل 
الشخصي 
مواصل شخصي 
حاسوب شخصي 
نظام الكمبيوتر الشخصي 
مساعد رقمي شخصي 


مناظير 


1261501121 1111162601: 

مم0 لأهقموععط 

5 1م00 21موععط 

45515212 51أئع01آ اأقممومءط 

و الأعع مولع 2 

الل 

تبخر خارج الغشاء - تغلغل بخاري - نفاذ 0121105مهناترء 

بخاري :آلية لفصل مزيج من عدة سوائل عبر تبخير جزئي 
من خلال غشاء 


5217 


دورية لمع 


دور أدوار - فترة فترات زمنية ع2 
طرف خارجي 
طرفيات 
دفق الماء المحيطي 

فراغ محيط بالغشاء البلازمي 


ه11 أوملمرءط 

1تعطمامعم 
كناظ (6001) عع 11عاص] اتاعدهمحطده) ل[ومعطمامعط 
عطتل2100 تاعنه17ا اومعطمامعط 


عع0م5 عتمدقة[مامعط 


مضخات تعوجية وإطناط عنالهأامتمعط 
بير يتكتي عناعع ممعم 
جمد سرمدي 12111051 
برمالوي /2110 مع 
روابط دائمة 5 اناعم متعم 
مغنطيس دائم أع2ع 012 الاعممسمعم 
ميكروفونات 5 (11©) أعمع 112 الاعممصسمعط 
المغنطيس الدائمي 
مُرّكات التيار المستمر 20/106055 ع2[ أعمع 1/12 ا اعسمصهعم 
ذات المغنطيس الدائم 
محركات كهربائية ‏ 01016055 عتتاءه81 أعمع 81 ااعممصصءط 
ذات مغنطيس دائم 
مولد ذو مغنطيس دائم 72]015عمء0 أعصعه]8 امعصمسئوط 
سماعات دائمة طم عع ] اأعمع 11 ااعممصسصعط 
مغنطيس دائم هجين 11110 أعمع د81 ا اعمفمصدعم 
اتاعططء17 1/10 «عاء1/1 0011 ع2101715 أعمع د11 الاعممصسصمعط 
حركة عداد الملف المتحرك للمغنطيس الدائم 
دوّار المغنطيس الدائمي 10101 أعصعهة]8 الاعمفمصمعط 
مجهارات المغنطيس الدائمي 15 أعمع 112 الاعمم معط 
مغانط دائمة 5 غ111211611ع 2 
صب / في قالب دائم عستامة© 11010 ا اعمفصممطم 


تشوه دائم أع5 211 عع 


12201 لع تستتسممعه] ع1طة8125 كناواعء/ الاعممسمعط 


ذاكرة مبرمجة بشكل دائم مقابل ذاكرة مبر مجة قابلة للمحو 


نفادية 7 لأطوع ممعم 
نفاذية كهربية عتتاععاظ - الللطامعصمعط 
تفوذ عاطمعصمعم 


جنبات نفاذة/ نضوحة دعلصوظ8 عاطمعصمعم 


|] 001 


طور - حالة 2 

يقة تغيير الحالة و59 0121186 - ع35طاط 
دارة تثبيت الطور مهه.آ 4عكاءم.آ - عمقباط 
تقدّم الطور معطو كلك عمقباط 


خط ]9ه 107 دعم نا - عصنط م امومع الى عمقطاط 
تناوب الصور (نظام التلفزيون الاوروبي) 

منظومة خط تبادل <تعاةلز5 (نآل©) عصاآ ممأ هستعالة عمقطط 
اعوج 

نظام خط تناوب 
الحالة 


ع5 نعخ علاط هقمع الى عمقاط 
فروقات زاوية الطور ععطعنء111آ عاعمط عمقطط 
تسجيل بتغير الحالة 


تبدّلات طوريّة معنا ءعدمعمآ/أسعنمعمه2 - ووعصفطك عققطط 


عتل1مع5] ععمقطن) عمقلاط 


- توافقية/ لاتوافقيّة 


ترابط الحالة ععمع ع0 عققطط 
موصل طوري 001 عققباط 
مجهرية تغاير الطور 1116105601 +01125ه0) عققطط 
كاشف طور 66001 عققاط 


ع11لداء1 101 3125ئع 1012 متناخاط11 متو تفع 013آ عققطط 
مخططات الأطوار / مخططات التوازن للجمل المعدنية قعاةز5 
مخططات الأطوار 


2125 5 


عتااماء11 101 5تتوئمع 012[ مصتاط 1 تناتو8 ق5تتقع 013[ عققطاط 


خططات الأطوار مخططات التوازن للنظم المعدنية 5تتعاولاة 


حلقة قفل الحالة مه0ه.آ لعاءم.آ عمقاط 
دارات حلقة قفل 5]ننات1ن (1آ.آ©) موم.آ 4ععاءم.آ عمقاط 
الحالة 

تضمين الطور 1 عققطاط 
استجابة الطور 025م65 عققاط 


بلمرة بطريقة 28105 1تعدطنزاه2 0مطاء]ة ممتاهجيممء5 عمقطط 
فصل الأطوار 

تحول الحالة 

أفنمة اترياج الود 
طينيات: إؤاسة الطوو 


مغير حالة / محولات الحالة 


التطك عمقطط 

11251 التطك عمقطط 
51101 التطك عمقطط 
تعالتطك عمقطط 


مزيحات الطور وتعالتطذ عمقاط 
إزاحة الطور/ نقل الحالة عستاكتاك عمقطم 
زمن الطور عمنة]' عمقاط 


أغشية التغلغل البخاري - 
أغشية النفاذ البخاري: أغشية لفصل مزيج من عدة سوائل 
عبر التبخير الحزئي وعي ذات خرج بخاري 

نفوذ - قابل للاختراق 
خرسانة بيتون نفوذ 


01211015 ع2 


ا21ع2] 


عأع1ع دهن كام ازعم 


جعله متهن أوعط 
مبيد حشرات عل1عناوء2 
مقاومة المبيدات ععمعاواونء2 عل اعناوعط 


مبيدات حشرية/ نباتية ناودع 


منتجات الحيوانات المدجنة 5اع نل اعم 


قابلية للتعفن لإأتاطنءوع عط 
بترول - مواد بترولية - النفط متناع[معاءم 
انظمة النفط ع تناع[ م 1اءع 
بيوتر (سبائلك من رصاص و قصدير) عع 
وحدة تشكل الصفائح المدمرة ناعم 
فوسفات سكري تهمم 
الرقم الهيدروجيني 1م 


محلول منظم للأس الهيدروجيني 
علاقة درجة الحموضة 


ا ءأكناظ 11م 
متطاقطه)واع]1 11م 
مقياس الأس الهيدروجيني المدرج علمعك طم 


محسّات حساسة للحموضة 15 6 الاأقمء5 اط 


فولاذ مقس اععاد لعمع220ط 10خ اماععءط - [ععاك لاط 
بالترسيب 

قيم الباهاء - الكمون الهدروجيني : مستوق 75 اط 
الحمضئة 


جهاك فيان درجة التمرخة 
مكتبة عاثيات البكتيريا العارضة 
للجينات 


نواقل عاثيات 


أعاء 11 عو[1اط 


1121آ 1م015[ ععقاط 


6615 عققاط 
فاجميد (بلازميد العاثية) وهو عبارة عن بلازميد 105صتءققطط 
يضم أرومة التضاعف العائد لعاثية وحيد الجديلة 


عاثيات 5 2]00آ 
بلعمي عتالاءع معطم 
صيد لانيات عع سه حاط 
استخدام الجينوم في الصناعات 2001010011115 
الصيدلانية 


لاع 2121126010 


علم الأدوية 


بجيب هاتفي آلي 


آلة تسجيل لصوت القلب 


1 ع نانع ممم عممطاط 


امع 020621016 اط 


فونون / فونونات: كمّات اهتزازات 2602085 / 2ه0مطاط 


أنزيمات تفكيك الفوسفات 
فوسفات 

فوسفينوثريسين 
فوسفوأميديت 

ثنائي استر الفوسفور 
فوسفوإينول بيروفات 
مُصّوّر الفوسفور 

شحوم فوسفورية 


005 2101011آ 

امد ام 

عطاءتخطاه صنناموم اط 
2101010001 

تع أوع1ل0 مدوم اط 
11 1061101م5م0 اط 
205106 

00 21010آ 


حمض الفوسفور 4040 5ناه1مطم5مطط - لتعى عتدمطامرومتاط 


فوسفور 
نقاط فوسفورية 


| 
15 01 طامومطاط 


وميض فوسفوريّ : خاصيّة إصدار ضوء 66مءءوع07طمومطط 


بعد تعرّض للوشعاع 
فوسفور 
تحليل الفوسفور 


فوسفور في مياه صرف 


015 21010101آ 
15 10115م5ه0 اط 


1 11 ذناآماموماط 


إزالة الفوسفور 1725]61216آ جدهخ*1 181201721 قزم طامومطط 


من مياه الصرف 

فسفرة 

فوسفوسليكات زجاجية 
فوسفاثيونات 

صورة 

حاملة بصرية حاجبة 


استجابة ضوئية 


ال | 
55 1051116216م5م0 اط 
15 210101011011] 
200 

عستطعموع81 - مأامطاط 


عع 501 01111ن) - مأمطاط 


18 ©1100 - مامطاط 


6560151591107 - مأامطاط 


المنطلق ع1 مقرن ‏ 2ع1من0© 12 تعععت1 ااتسطاءك5 - مأامطاط 


بواسطة ضوء 7 سميت 


مولدات حموض ضوئيا : مركبات 062612]055 1أعة4 مامتاط 
تولّد حموضا تحت تأثير الإشعاع الضوئي 


مقرنات دارلينغتون الضوئية 


كاشف ضوثئى 


عستكلطنا01055) مأامطاط 


005 1اماع 1021115 مأماط 


:01]عع 61 مأامطط 


محفزات انتقال الطور 
انتقال (تمول) طورى 
تحول الطور 

سرعة الطور 

هوائيات مصفوفة الطور 


رادار المصفوفة الممرحلة/ الطورية 


هوائيات رادار المصفوفة 
الطورية 

أنظمة المصفوفة الطورية 
للرادار 

إلكترودات ذات طور 


15 112125161 عوققطاط 
1 21135 
2135 

اأاعماء7 عمقطط 
5 الى لعققاط 
2 1137كى لعققطاط 


5 :1203 1قكى لعققطاط 


112031 إلى لعققاط 


1ع" لعققاط 


أطوار 5 2]005آ 
شعاع طوري متوءظ #ممقاط 
مخطط المطاور/ المطوار م 5213501 
فينانترين اط 
مفاعالات عنقائية 75 والتتعغطط 
بلورة بركانية 001 ع اط 
فينول [ممعطاط 
فينول - عل7اع210 نه - امصءز1موع3] - [مسعغطاط 


ريزوسينول - فورم ألدهيد 


مواد كيميائية فينوليّة 
فينول فورمالدهيد 
فينول أوكسداز 
مواد فينوليّة 
نيوبرين فينولي 
راتينج فينولي 
نمط ظاهري 

فين وكسازينون 
خض فينيل الخل 
فينيل ألانين 
تشبيك بزمر فنيل 
إتنيل 

فصادة الدم 


دل تستعطان [مسمعغطط 
170 ته [مسعغطاط 
01035 [متغطط 
عتامسعغطط 

عدع 1ممعل8 عتامسعغطط 
طاوع] عتامسمعغطط 

0/0 ع اط 
1200 
عم عتاععة ا تصعغلاط 


عمتصملة مع لاط 


كأكلط 0105511 10115 ا/7تاتتطاء ا تصسعلاط 


ولوع ع طم 
عتلتطط 
1م11050ا2 
2010010102 
عاطمطط 


كواشف الدايود الضوئى 5 0010016]م0طط 


حسّاسات/ كواشف الديودات الضوئية 5625015 2101001006 
علاج ضوئي ديناميكي 
ضوثي المرونة 


11121" عتستمط :ولم1]0مطاط 

علأقة1ء 2060 
مواد بلاستيكيّة ذات مرونة ضوئية عتأمماط عتأامهاءم6)مطط 
مرونة ضوئية اع 1امهاء م0160 طط 
مقياس لوني ضوئي كهربائي 
يعتمد على قياس الجسيمات المشحونة المنطلقة من مادة نتيجة 
امتصاصها طاقة إشعاعية 


01011 عتتاأععاءم]مطط 


تأثير كهروضوئى - ظاهرة كهروضوئيةأءع]]8 عتناءعاءمامطط 
إلكترونات ضوئية 
مطيافية الانبعاث الضوئى 


05 1اععاء 200 
105601[7]ع6م5 55101 1تاء 0 ]م اط 
عناصر إصدار ضوئى 15 551076 1اء 0]0طط 
نقش ضوئي 
تيار النضوب الضوئي 
ترانزيستورات ضوثية للتحكم بالتوصيل 
أفلام فوتوغرافية - أغشية فوتوغرافية 5تصلة1 عنطمهمعه)مم 
مصابيح ومضية للتصوير 


عصتاعاءم]م اط 
ع1 1نان تتتة01[ أء1مامطط 


قاع ]مام 


5سا امداط عتطاموئع مامطط 


بصمات فوتوغرافية 15 عتامروع مأم0طط 
تصوير فوتوغر افي لاتامومع مأماط 
هرمون ضوئي 20010101107]| 
مبادرة بالضوء ا 
تصوير ليثوغرافي عتطمدعع هتامم طط 


95 2121101مع21 10160123511 عتطمقتع هط غتام1امطط 


سيرووة ضير البصمة البضرية الليترغرافية 


ضوئي ليثوغرافي لالاموئع 1110م ]م طم 
ضيائية ضوئية 2]01061011آ 
تفكيك «تحليل) ضوئي 2001001715 
بصمة بصرية ع010112351 21 


سيرورة تحضير البصمة ‏ ووعه220 2م للهمومءء2 عاأقفصده)مطط 


البصرية 


قياس ضوئي عاتأعددم ]0 طط 
صورة مجهرية ضوئية طامرقتاع مع تامام طط 
فحص بمجهر ضوئي 1610560121ام ام اط 
مضاعف ضوئي اع امن نت هخم طط 


أنبوب مضاعف ضوئى عطن1' تتعنامنا 1 تتدمغ)مطاط 


أنابيب مُضَاعَفَةٌ للضوء وء طن1” تاعتاص نا لنتسدهأمطط 


باعثاً ضو ئ اع أمظ مأمطط 


بادىء ضوئي - مبادر ضوئي 1101 مأمطط 
صورة لنموذج شقّ/ صدع 
صورة ل كائن منكسر 
بلمرة ضوئية 

المنطلق 10 مقرن 
بواسطة ضوء شميت 


متاعالهة عاعة) 01 مامطط 
ع 1نناعة 21 01 مأامطط 
م010 اط 


اع1من00) )1 اععقع111 االتسصطءعد مأمطط 


إجهاد ضوئي 95 21010 
لوح فوتوفولطائي أعصوط عتمكاه7؟ مأمطط 
مفعول الصوت الضوئي - أمه]81 عتأدنامعهمامطم 
البرسمعي ,بصري 

مضخم ضوئي 0111 اط 
مفاعللات حيوية ضوئية 1200110175 
كاثو د ضوئي 2002100 
خلية كهروضوئية [اءعءم]مطام 


مؤكسيدات كيميائية - ضوئية- 0102215 2[1ع71تعباءماماط 


تفاعلات كيميائية ضوئية 15 1نع1تتعباء مم0 طط 
ضبخان كيميائي ضوئي 
بوليميرات متلوّنة ضوئياً 
توصيل ضوئي 

خلايا التوصيل الضوئي 
بوليميرات مشتركة ناقلة 


71621اعباء م010 اط 
5 عتمامتداءم ]م اط 
21001010160 
201 
5 عتتتاع نل جمءم60)م0طط 


5 م00 عتاناعن20مء1]0م0طاط 


عناصر نقل ضوئى و61 عكناعن20مء1]0م0طاط 
مقاومة ذات موصلية ضوئية ‏ 8م6ؤ5زوع18 علاناءن0جمءم6)مطط 


أهداف ضوئية موصلة قاعع 21 ءاعدل دمءم]مطط 


ناقليّة ضوئية تناع نل ممءم]0 اط 
إنضاج بالضوء ناه 00 اط 
تيار بصري قمع تناع 0 ]0 اط 
دورة ضوئية عاء نزء0] 0ط 


أجهزة خرج دارلئغتون 12291665 أنامانا0 دمأعصتاته0ه10مطط 


الضوئية 


خلايا كاشفة للضوء 5لاء0 عكتاععاع0هم]ماط 
كاشف ضوثئى 1ع ]عام 
200010 


ديود ضوئي 2 صمام ثنائي ضوئي 


تصميم الديود الضوئى معزوء<1 عل10010مطاط 


فولتية ضوئية - فولتضوئية 
خلية كهرضوئية / فوتوفولطائية - 


خلية كهرضوئية فوتوفولطائية 


2001121 


[اءن) عتهةغ1ه7م]مطط 


:01> [اعن) عتةغ1ه17م]مطط 


كفاءة تحو يل لاعطعاء1 ]81 ماوع 00050 ع1701121م0]امطاط 
فولتضوئي 

تجهيزات فولتضوئية 15 عله 1ه0170أمطط 
دايود فولتضوئية ع1100 عنتةغ1ه017]مطاط 
تأثير فولتضو ني أعء 811 عنهة11ه17مأماط 
خلايا كهرضوئية - الظاهرة الكهروضوئية 06070163105ط52 
2118 لغة البرمجة مترم 
جو في عتأمعقطط 
منطقة المياه الحوفية عده2 علأمعغخطاط 
فيفوئيدي (حركة اهتزازية طولانية) 2 
حركة دورية طولية 00 11معنااط 
إدمصاص فيزيائي مهام 5ك لمعتوقططم 
خواص فيزيائية عم لمع 1 تمباءء 11 لصخ لمعاوواط 
كاك 

روابط فيزيائية 5 ألم تلاط 
تغير فيز يائي عع طقط0 لمعا1ووطاط 
خواص فيزيائية لمعاوإطاط 
طبقة عتاديات الاتصال اع /إهآ لمعتووطط 
احصاء فيز يائي 5 لمعتوتقطط 


توضع فيزيائي للبخار 
تحضير الأبخرة فيزيائيا 
تجوية فيزيائية 

علم الفيزياء 

علم الوظائف 

امتزاز فيزيائي 
ماستيقوفورا نباتية 
بلانكتونات نباتية 
معالحة بالنباتات 

سام للئنات 

21 شبكة 

1 فلتر ذو المقطع 
إلقط وضع في المكان 


0 173201 1هع1وقاط 
65 زوحرة؟ لوعا1وتاط 
لكان :| 

ان 5 

لاع 21351010 
2011103010101 
210011112101012 
هعلطم 1مزم تراط 
21012110 
]مقاط 

ع11 ماع21 - اط 

اع لاط بمتاععة - اط 


2 م2130 لتحث عاعاط 


فوتون/ وحدة الكم الضوئي / فوتونات 55م60)مط2 / مامطاط 


طاقة الفوتون (ع8261 امامطاط 
رنين فوتوني 1مآ0طط 
كثافة الفوتونات 1062514 5 0مم]امطط 
بلورات فوتونية 015 عتلممامطاط 
علم الفوتونيك (خصائص كوانتا الضوء) طم 
تلفون ضوئي عمطمه ]هام 
بوليميرات ضوئية 05 مم01 طاطم 
تُصغر ضوثياً للععنالع101 0 طط 
كروموفور (مِلُوان) ضوئي عكتاعة اع مام طم 


بوليميرات ضوئية 


35 عكتاعه اع 1م املاط 


الانكسارية : بوليميرات متغيرة قرينة الانكسار ضوئيا 


ضوئية الانكسارية : تغير قرنية الانكسار ‏ ''اأتاتاعةتاءع:0]مطط 


بصمة مقاومة للضوء - قناع مقاوم 


السيليكون الُْذمّم/ المأشوب 


مقاومية مطل 
مقاومات بصرية 
مقاومة ضوئية - سالبة 


مقاومة ضوئية - موجبة 


صول 


ترانزيستور 


ترانزيستورات ضوئية 
انتقالات ضوئيّة 
مقرنات فوتوتروتية 
ضوئية التغذية 

نمو بالتغذية الضوئية 


غأ15وع210]01 


ذكاكة]/ أؤزوع0]01 طم 


1 005604آ عكللأقاوع01]ام0طط 


ات | 


0015 21]001آ 


عاتادعء81 - قأواوع01]01 اط 


17و20 - كأواوع01]م0 0ط 


2001005 


5 عالاء05ع10]056ط2 


]12515 أععء811 1م11 ع للأعممءوم]مطط 


00525111 ام 
عتاعاموم]م0 اط 

117 طاطم 
21]01011آ 

15 2100101181310]| 
5 2100101810] 
015 ع113]م]اماط 
ام ]مط 


010 عتامه1]م]امطط 


هوائي علبة الحبوب 5م ه5111 
مرشد - دليل - طيّار - قبطان لكا 
طيار ضمن حلقة 

قلم ديلي 

دراسات تجريبية استطلاعية 
اعم 


بيماريسين 


م00آ - عط]' - م1 - 16م1اط 
معط 1106ط 
15 1106ط 
716 1106ط 
10 121110 
ترائزيستر 1132515601" اأعع]81 101ع21 - سالط - اع - ماط 
للتحكم بالتوصيل ذات وصلة ثلاثية 
علب رزم / رصف وعع هاعد (ذ4ن6) نزخ 020 - مام 
شبكة دبابيس مُتسامتة 
مصفوفات شبكة المشابك ولإوتتث 0210 - مط 
صمام ع25000100 علتادععءاا عامطتتام] علتازومط - مط 
ضوئي ثلاثي الوصلة 
مشيك - ديوس - مسمار / مسامير - مشابك. فمنط / صاط 


صمامات ثلاثية - ديودات دبوسية/ مشبكية 2 و5عله21[ صلط 


رزم مشبكية 20128 مط 
مفاتيح ثلاثية - ديودات ضوئبة مشبكية 2060010065 مذط 
ثغرة المشبك طعااط ملط 
نبايات أبرية عع 511 ماط 
دولاب النار 1 لط 
قطع أععطنالا مط 


011 باعساط 
عنالة"1 011 باعساط 


نبضات الصوت 2 
ثقوب 1210111 
ال مقت 11 عتلتمساط 
وحدة لقياس السوائل تعادل نصف لتر تقريباً ألم 
أنبو ب عماط 
تركيب الأنبو ب 110 معماط 
شبكة الأنابيب 1ه ماع81 عمط 
تبطين الأنبو ب عمتطناء مط 


ص - ماصة / ماصّات 
مكبس 210 
حلقات المكبس: حلقات مفتوحة فى نبايتها 11285 دماوضط 
لتأمين سداد الإحكام في المكبس / 
ضهام كباشي 


وعأاعم]ط / عأأعماط 


721 ناماواط 


تسارعت وتيرة السرعة ملععم5 منآا عسمتاءاط 
التقاط منعاع1ط 
بيكو معلط 
بيكوفاراد للقدم الواحد 
بيكوفاراد 

بيكوجولز 

حامل الصورة 


12001 2ع 210121205 
]2 210121205 
زط وعلناهزمع1ط 


01111) ع تاعلط 


بير س 211 
مذبذات بيرس ا 
سيراميك كهر ضغطى عتمتمناعء 1620 
كهروضغطى عتتاععاء هجعزم 


مقاييس التعجيل 5ع نع عع عل عتتاععاء مهجم 1ط 
الالكهروضغطية 

علية كبر خانة 

مواد سير اميكية كهر ضغطية 
مواد مركبة كه رضغطية 
أجهزة كهروضغطية - أجهزة إجهاد وعء1</1 عتتاءعاءم2واط 


[اع) عتتاععاوء مجع 1ط 
نومع عتتاععاء مجع 1ط 


0015 عتتاععاء 20م 1ط 


كهربائي 
+1216 طابعات وتعاسصلط أعكعلم] عتاععاءمجعاط 
الكبرطيم: 

مواد كهر ضغطية دلمتع غة] عتتاءعاءمجع1اط 
مجسات الضغط الكهرضغطية 5625015 عتتناووعع عتتاععاء20ع1ط 
مجسّات كهر ضغطية 75 عتتاءعاء 21620 
محول طاقة كهر ضغطي عع نالقصة1' عتتاععاءم2م1ط 
كهر ضغطية الاعتتاععاء مجع اط 
مواد كهر ضغطية وعتماععاء معط 
مقياس الضغط 5 


أعلاعآ عتتاعسامجء 1ط 


(يسبب ضغط الاء الناتج عن فرق الارتفاع) 


مقاوم ضغطي عالأقزوع 5216201 
حديد ناتج عن الفرن العالي مم1 علط 
تحمل على الظهر عآعة8 - نزوعاط 
ملوّنات 5ع مع 1م 
مساحيق ملونة 5ع ممع اط 


سلك التوصيل لتماع زم 
بيل شعر الخلايا : جزء ملحق ببصيلات 15آ6© عنهك]1 01 نلزط 
الشعر يتسبب بجعل الشعر عمودياً على البشرة 


نقطة ارتكاز 2101 


فيسِيكك مفصلي 06لا 
مسمار المحور صلط )أمكلط 
نقطة دوران أخطذه2 املاط 
مرحلات الجوف المحوري 5 0016 ع متام تلط 
)أاء0) 1116ا]اء1ط بكسل (مأخوذة من حلية صورة ‏ إع<نط 
معلومات تعريف البكسل وو1126لى اعباط 
توضيع أتاع مع 212 
ربط مفصي بالمستوي لععلصنآ - ستقاط 
كربون منبسط/ جلي هط 02 صتقاط 


ترسيب بسيط وواضح متقاط 
قناة صنعية من طراز بلمار - باولز عصناط 801515 “تمسحاط 
مؤشر خارطة موقع 120163601 - دمتازوه2 - مقاط 
ماح الى رتم متي 


كاشف موقع الخارطة 


051 3220 مقاط 


112101 نامنازوه2 مقاط 


منظر علوي لمخطط لاعلا مقاط 
مستوي :211 

يقة الصبٌ مع التدفق المستوي 2 8صتاكهن 110 تتقصفاط 
سيرورة مستوية 95 2131121 


توانةستور مسكوئ :11515601 :213121 


دليل موجة مستوي علتناعء11721 تممقاط 


ثابت بلانك أطقاقمه0ن) 5لاعم قاط 
ثابت بلانك المختزل ععنلع - اسقاقطم2 5 اع صقاط 
مر 3 مستوية 11101 عمداط 


عاكس الرقاقة المسطحة 1ماء116ع] أععطد عسقاط 


إجهاد مستوي 95 21216 
إجهاد مستوي/ ثلاثي المناحي عام ه10 مطاء0 - ووعناد عصقاط 
حالة الإجهاد المستوية عاها5 55و51 عمقاط 
موجة مستوية ع1 عمحاط 
طريقة تمدد الموجة 4 زم أمموصج8 عنخوكالاآ عصقاط 
المستوية 

قاشط - مُسوّي اع مام 


مستويات مرجعية ععمعنع]ع ]1 01 وعصقاط 
طحن كوكبي بالكرات 
تشكيل الكوكب 


مركبة فضائيةاوروبوت فضائي 
نموذج كوكبي 


11118 1لدظ تاتتمأعمواط 
4 ا1ماع 0 و1ط 
سآ لاتتمأعصواط 


اع100 تاتتمأعصواط 


323 


تقار ام 
حفرة مرحاضية تاهآ انط 
نمط حفري عه اخلط 
قار - قطران عاتم 
تسلق ملآ - عاط 
زاوية الاتحذار/ التسلق عاعصة طعنام 


تعريف زاوية الانحداراوالتسلق 2هنانصتاء2[ عاعصث عاتم 


عروة أمر وضع الانحدار م1.00 220تتطده0 عل نخاتاى عاط 


معدل الانحدار/ النسلق عاق طعائط 

تحكم بأمرسرعة الانحدار/ 01اده© 4سقصصده© 8216 امام 

لتسلق 

أمر مناورة معدل 001310 ع1تلاء 1/1220 عنهكا طعااط 

لانحدار/ معدل التسلق 

ستجابة الانحدار / ادنع الى عاقد8 - ع35مموع] اخلط 

لتسلّق للطائرة العادية 

وكسيد اليورانيوم - معدن أسود لامع علمعاططء اط 

حفر الرصاص لوع] وعطعائط 

نحدار/ تسلق عسصتطء زم 
م100 2110 صتحدهن) عل ماخ عمصتطاء 1ط 


أنشوطة التحكم 
بموقف الانحدار/ التسلّق 
عزم انحداري/ تسلقي 
معامل العزم الانحداري/ 
التسلقي 
ادن لخ عأعامططدهن) 01 أمعنء11]ءه0) امعدره]8 عمتطاءع اط 
معامل عزم الانحدار/ التسلّق للطائرة كاملة 
أكنآ ماع خخ عم11"1ا 01 أمعاء]ء00) امعمرده]8 عمتطاء اط 
معامل عزم الانحدار/ التسلّق للجناح عند انعدام الرفع 
معدّل الانحدار/ التسلق 
غوص للأعللى 
قائس بيتوت: جهاز لقياس سرعة انسياب 
الموائع في مختلف الاوساط الطبيعية والصناعية (نسبة 
للفرنسي بيتوت في القرن الثامن عشر ثم طوّر من قبل 
دارسي القرن التاسع غشو): 


أطعحده]8 عمتطءع لط 


العا 11]ء00) امعدرده]8 عمتطاءع 1ط 


ع1ه8] عمتطع اط 
متتطع 1ط 


2106 005 


بجحرى لو لبي محفور عاعة1' لمعتم5 0ع1خزط 
تنشو هنتم 
تآكل التوهّد/ التجويف/ الحفرة 0011010 ع لالط 
مفاعل بيوس 21115 


من السيليكا ذو تصفيح بلاستيكي 
متسعات الأغشية البلاستيكية 


5 1111 - علتأقواط 


تصادم لدن 0111510 (عتامداعم1) عتأمواط 
خلائط بلاستيكية / مزائج05مه81 تع سواه - ؤنزه1لى عتأمهاط 
البوليميرات 


مواد (20108طء16 102أعنااقد 0ن 8م0لل1تند8 لصخ عتأمداط 
بلاستيكية/ لدنة وتقانة البناء والإنشاء 
بثور البلاستيك 

زجاج ذات تصفيح بلاستيكي 
حاوية بلاستيكية - حمس 2(625.آ عل - اعمتماط 00 علتأقداط 


15 عنأادو1ط 


دعنك 0120 عتأمواط 


نات 
تشوّه لدن 2 5105116 
تشوّهات لدنة 5 513516 
كابل ليف البصري بلاستيكي عاطهت عنام0 ععطاط عتأقداط 
غشاء بلاستيكي صلاط عتأمداط 


متسعات الأغشية البلاستيكية 5 تطلاط عتأقداط 


سيولة لدنة 11017 عتأقواط 
قاعدة معطيات للمواد أوع1018 0212[ كلمتتعته]1 عتأمداط 
البلاستيكية 

غشاء بلاستيكي عطةةطصع ]8 عتأمماط 
شبكة بلاستيكية حاوء]72 عتأمداط 
ليف ضوئي بلاستيكي تعط11 لدعنام0 عتأمداط 
مضخم ليفي بصري ع1 امك ععطتط لمعتام0 عتأمواط 
بلاستيكي 

رقاقات بلاستيكية بصرية ومتط0 - مام0 عتأقواط 
أنبوب بلاستيكي عماط عتأمقاط 
معالحة المواد البلاستيكية عطزؤوعء2]0 علتأقواط 
يجال لدن مماعع5] علأمواط 
انزلاق لدن متاك عتأمواط 
تشوّه نسبي لدن نة 51 عتأقداط 
خضوع لدن نلعت عتأامواط 
لدانة 1511م 
تلدين 200 
ملدّن 1 ملدّنات ع1 / 1ه13511012ط 
مواد بلاستيكية 11م 
سحل المواد البلاستيكية مو اط - معتامواط 


وعم 0 1351165 


خواص المواد البلاستيكية 


نموذج كواكبى للذْرّة حامخى 01 اعل0ه81 لإتمأعصواط 


كويكبات 21 تتوعاعصصاط 
كويكب - تعريقه لعصقةاء 1 لمسزوءأعمواط 
كواكب المجموعة الشمسية مأعصواط 
سطح الجسم والجناح - مسقط من الأعلى 2101 
بلانكتون - العوالق غ511 
بلانكتون عتدماء1سماط 


11 - 1612726121185[مح] - عا2تصدع 02 - علاتسواط 


تخطيط و تنظيم و تنفيذ و قياس 


مغذيات النبات 5ع 8 أصماط 
أمان للمصنع /اأ521 أصماط 
أجسام مضادة نباتية وعتله اتام مام 
صفيحة خلية مدمرة - منطقة شفافة على سطح عناوة1]ط 
المزرعة البكتيرية تؤشر إصابة فيروسية 

بلازما 2 


بخ بقوس بلاسما - ترذيذ بقوس /12م5 عنة - ممتخواط 


بلاسما 

تبخير بمساعدة بلاسما 285982018102 0عأؤزوقق - هتقاط 
طلاء بالبلازما عصننه 00 ممسامواط 
لوحات العرض البلازمية وأعصة2 'إه1م15دآ مسمماط 
غشاء البلازما عمةةطصصء ]8 مسمماط 


بلمرة باستخدام البلازما 1 112قة1ط 
بخ بلاسما - ترذيذ بالبلاسما 
هندسة السطح بالبلاسما 

تحسين الالتصاق بال معالجة بالبلازما 


معالحة الألياف بالبلازما 


2135112 51217 

5 5111136 2135112 
اأتاع ماوع 1 مقاط 
5ع ا تاعصاوع 1 مممداط 
بلازماترون 2101001 


أغشية سيتوبلازمية ةط ع ]1 عتسمواط 


بلازميد 4م13 
سيماء البلازميد علتامع لتسممام 
اندماج بلازمي /52111 212510 
بلازمون 1211001 


جبس جص باريس 15 015 تعاقة1اط 


درز - وضع طبقة جص او اسمنت 2 
بلاستيكى عتاقةاط 
5ه 83560 - عتأقو1[ط 


صفائح ذات أساس دائم 
كابل ليف بصري عاطهن عتام0 +ءطاط معتلزة 0120 - عتأمماط 


ألواح استحواذ البيانات القابلة 05 30 10[ - عناط 
للقبس 
بطاقة دوائر بنت فى وحدة ربط 0210 10210181615 15 - عاط 


وحدة البريحيات مباشرة 015 50115216 12 - عباط 


الوصل 

دفة دحرجة سدية - تتحرك فقط للأعلى ممععانة عناط 
قبس وتشغيل 107 لتث عناط 
انسياب ساد 11077 عاط 
قبس 0 علاط 
يوصل بشكل مباشر في الجهاز الم زا عنتاط 
صمام ساد 7107 عباط 
انبوب تنفيس في شبكة الأنابيب عآع 52 عصمتطسناط 
تسمم بالرصاص ةلط 1م 
أسطوانة مائية - ريشة عمتناط 
هبوط - سقوط 211 
محراك 2111 
بلوتونيوم 201 
اقتصاديات البلوتونيوم 2601010 مناه ]اط 
طبقة - ثنية - طيّة - درجة ثخونة راط 
قطرات رقيقة 5م20 لاآط 
جهد الفشل للرقيقة الاولى 4 عتتنااتة؟ لاآط 
خشب رقائقى 12110 
وصلة موجبة ‏ سالبة 10101 تعممع 51 1ط 
وصلة /[2-1] 1 الم 


صمام ثنائي ذو وصلة موجبة ‏ سالبة ع10100 دمناعصنة لاط 
وصلة موجبة سالبة شبه موصلة عنم 5 الم 
هوائي - غازي ع2 
مُشْغَلات تعمل بالهواء المضغوط 


اسطوانات تعمل بالهواء المضغوط 


| 


0 عا مستتاعمط 


سُحار(تغبّر الرئة) 01010 
ترانزستورات الوصولة الموجبة 17825156055 05 1اعصناك ملجم 
السالبة الموجبة 


انتهاك حرمات أراضى الآخرين م[ عستطعومط 


مستقبل راديوي مجم 
الجيب 


تعلاعءعع 8 1230160 51260 - أععاءمط 


آلات حاسبة جيبيّة ع نأعاءمط 


فتحات - تجاويف واععء 20 


بلاستيسول: رقائق بوليميرات بى فى سى لتغطية 521256501 
صفيحة زجاجية عاط 


ضاغط مرشح مسطح وؤ5وع]2 1ع 11اط عسوءط - لمك - عنداط 


إطاريٌ 
نسبة باعية للطبقة متله] أععمقة عتداط 
شروط حدود الطبقة 1105 2021ناه8 عتقاط 


معادلات انبعاج الطبقة 
معادلات اتزان الطبقة 


زجاج مسطح 


حركة صفيحة - حركة الصفيح التكتوني 210762626 عأهاط 


75 ع ناناءاعنا8 عنواط 
5 111111113 1ناتو8 عنواط 
55 21316 


صفائح تكتونية وعتدماءه1 تحاط 
معادلات اهتزاز الطبقة 5 مم 2ط 1لا عتماط 
ثقوب مطلية عمقاً وع1ا0] تاعنامغخط1' - لعتماط 
صفيحات الدم داعاع 1ط 
ألواح/ صفائح مطرقة 4 ةيآ - 65 )1ط 
منصة بترولية 1ط 
محاور المنصة وععجك مده أ]ند1ط 
تكنولوجيا ممنهجة لاع010 عع 1" مسرم خواط 
طلي 1م 
طلي و قلامة و تأشير 111 انم عتاتستطسل 1 عسمتتواط 
عنصر البلاتين 20 
سدر 2111 
تشغيل الا 
إعادة التشغيل عع هط:ز13 
مشغلاات 121 
بلستو سيني عمعءمأواعاط 
بلينيو م لتنامع اط 
سلك حيزى عاطةنت تتتسعاط 
غشاء الجنب داعام 
قابلية الطيّ لإاتاتطقناط 
وطيدة طخصتاط 
مخطط بياني +510 
رسامات آلية 05ل 
جرف - جرافة - حرث 21017 
قابس - فيش عن]ط 


اعنام ه00 11[ - عباط 


وعكلة[آ 151ه20 


علناعع 801 تدامط 


عزم عطالة قطبي 2 015 أدعمده]8 تقامط 
عزم المساحة القطبي الثاني دععى 01 أمعصرهكل8ة 4ممءء5 مقامط 
مواد قطبية عع2 5ط 5 20121 
قطبية لإأتتهاه2 
مقياس قطبية تعاء 1 اإانتدامط 
استقطاب 21111111001 
شحنة استقطاب 8 20131120101 
استقطاب الضوء خاعنآ 01 ملتمعتته1ه0ط 
استقطاب الضوء 5عنام0 مءط1ط ج]آ تاعنآ 01 صم دععمدامط 
في الألياف البصرية 

نموذج استقطاب ع1 01121221101 
استقرارية الاستقطاب لإختلتط ]5 ممتتد هماهم 
مستقطب 21011 
هوائيات مستقطبة 5م 2013112601 
مرحلات مستقطبة وإماع لعتتتقامط 
مستقطب 20111261 
مقطاب 20111 
قطب عام 
أقطاب شماليّة - جنوبيّة طاناه5 - طازمل8 وعامط 
سيرورة الاستقطاب 5 2011115 
شلل الأطفال متام 


صقل 1و2 
برك تصفية المحاليل بتركها فيها لفترة زمنية 80524 عصتطوناهط 


محددة 

بروتوكول انتخاب/ اختيار 1مء2:00 أنماعد / 1امط 
انتخاب 1111 2 
شبكة مقترعة 01:1 557اء81 201160 
أطراف مُقترعة متزامنة 161512128215 5نا0مخطعصلاد 201160 
يلوث عامط 
تلوث 211 


آثار التلوث 
بولي فينيل كلوريد: بوليمير عضوي 010 انإتصل؟ برامط 
مكون من معالجحة مونومير فينيل كلوريد ببيروكسايد 

البولي أميد إيميد 
الايزوسيانات 


201111101 5 


0015 (ه1106دآ علتسخ)نرامط 


سواق خلية جيبية 107 1اءع0© واععاعمم 


غلاف - حجرة 204 
تربة من النوع بودزل 5ه عمل1” - 261لهمط 
نقطة - نقطي زه 
صمامات ثنائية ضوئية 5 اأاع ماده - أصتمط 
متجانسة نقطياً 

بؤرة (تركيز) نقطية كناءه - أصامط 
شحنة نقطية 0138 أاصتمط 


دايودات ضوئية تعمل 105 أنع 212 هن أسصتمط 
بالتلامس النقطى 
عيونت تقطلية 


5أعع]6 أامتامط 
104 أاستمط 


عاعتامته2 أاسمتمط 


تلوّث نقطة المصدر 2 ع5010110 أمتلمط 
تناظر نقطي ل1أع1 تالاه أخصتمط 
نقطة إلى نقطة غصذهط 10 أصتمط 
روابط نقطة إلى نقطة قعلصنآ خصتمط 10 اصتمط 
أنظمة الموجة 65> 1111013176 اصتمط 10 أقامط 


الميكروية للإتصال من نقطة إلى نقطة 
شبكة نقطة - إلى - نقطة 
روابط مرحل نقطة إلى نقطة قعلصنآ /إهاعآ غصستمط 10 أصامط 
تسليك من نقطة إلى أخرى 
عصا التوجيه 

نقاط 2015 
درجات الكربون (في 
الفولاذ) - سبائكيّ 
واحدة اللزوجة بواز 
تسميم 200011 
نسبة (عامل) بواسون 


011/تتاع8[1 غصته2 10 أمتمط 


2012 10 أسامط 


عاعنا5 عسمتاصامط 
1م - دمطاتة0) 01 وأصضامط 
2 عوزم© 


20155025 6210 

ع 000101016 - تهامط 
8003 عهقامط 

20131 000 


عرض إحدائى قطبى 0 معوع 1 0001015216 تته[ه0ط 


احداثيات قطبية 00-1115 20131 
ارتباط مشترك قطبى عمنلحهظ8 أمعلهة001 تقامط 
مخطط الاستقطاب 1ع 20121 


"1 - امناعة1]آ تقامط 


كسر قطبي 


أثيلين متعدد - وهو نوع من مادة بلاستيكية ع2ءالاطاء:2601 
تُستخدم لصنع أغلفة أسلاك 


بول إيتيلين غليكول أمع:015 عمعا روطع امم 
مادة البولي إيتيلين البلاستيكية عتأمماط عمعاتوطاء جامط 
بوليميرات البولي إيتيلين ولع 1ه عمع ا توتطاء زامط 
مادة تريفثالات الأثيلين المتعدد عله[ قطتطامعنمء 1 عمعاترطاءنرامط 
أكسيد بول إيتيلين ع10معمع ا تإطاع 1ه 
عديدة المورث عتمعع :امم 
مضلع ع 201 
بولي هيدرين عط 1و2 
متعدد الأوجه 2011 
متعدد الهيدروكسي بيوتيريك 1/11 201/010 
ببتيد متعدد الهيدروكسيل مع" مهتمل طامط 
أميل متعدد 20111010 
بولي إيزوبرين ماع01 20115 
بولي كيتايد ع 2011 
حمض متعدد اللبن عه عتاعهة اجامط 
راتنج حمض اللبن نوع لع عناعةنرامط 
متعدد حمض اللبن 1و2 
بول لاكتون 0ع 2011 


ميثا اكلريليت البوليماث 


بوليمر (كثير الجزيئات) / بوليميرات 5تعصانزآه5 / تتعسترامط 
أنظمة البلمر ة و الأنظمة قصعاةزك نإمقتاتحبخ لصة معمترامم 


عله[ 1ع طاء 1 طلتمسترامط 


المساعدة 

مدذّخرات (بطاريّات) بوليميريّة تعمتزامط 
مزائج بوليميرات 5 تعسزامم 
كيميائيو البوليميرات قأوتستعط0 تعسترامط 


بوليمير ذو أبخرة مسببة للحمى 
عصارات لبنية بوليمرية 

مواد مركبة ذات رابط بوليميري 5ع]51 001000 عتعلة]8 تعستروامط 
مواد ذات رابط بوليميري 
مواد مركبة بوليميريّة نانومترية 
فواصم متعددة الاستخدام من 


تاعلاع1 عصتباط اع متوامط 


15 اع متزامط 


5 1/2112 تعسسرامط 
5 أ لاع ز[مط 


وعقناط عاطمنااعوع ]1 تع مترامط 


للمرية 
راتينجات بلمرية منوع] معمترامط 
درجات حرارة 1127618111565 12211028ءم0 قطاوعظ] تعمتزامط 
عمل الراتنجات البوليميرية 


227 


تبلور 
نفتاللات البو لي ايثلين 

ألياف بولي نفتالات ‏ 25وط1ط (عنهلهطخطامدل8 عمعانوطا8)رامط 
الايثيلن 

رغويات البولي ايميد 

تحضير البولي إيميد ابتداء من 


(عن هام طاخطمداظ عمعاوطاط)نرامط 


تمده" (ع22106])نزامط 


5 (17)10106امط 


الايزوسيانات 

بو لي ايزوسيانات (ع31316ئ(ه201:)150 
أنابيب نانوية 5ع156ا8]220! (عمعانإصرم؟ عمعانزمعطم - م)نإامط 
من البولي بارا فنيلين فينيلن 

بولي أكريلامايد 201 
عديدة الحلقات العطرية 201102 


هيدروكربونات أروماتية 1115 2017:3112 
متعددة الحلقات 


شوارد متعدّدة الذرّات 5 20172101216 


بوليمير بولي البنزيميدازول 2016م تستعمء طائز1 مط 
بولي بوتاديين عمع نل 2 نط 201 
بوليمير بولي (متعدّد) الكربونات عخه نه طتتوء :201 


أجسام مضادة عديدة النسيلة 5ط نمك أاقدماء:ز1هم 


بلمرة بالتكائف 211011141 
متعدّد البأورات ه1201 
نيتريد البور 8110 - ممنروظ عتطنان عستللاه او :رامط 


المكتّب متعدّد البلّورات 
ألماس متعدّد البآورات 
سيليسيوم متعدّد البّورات 


بنية متعدّدة البُورات 


4 حتتة 1[ عسصنالة أذ تزع زامط 
م511 عطتالة وزع :زامط 


اماك عطتللة ومع :زامط 


متعددة الدورات عناعزء1امط 
فرط كريات الدم الحمراء 201 
متعدّد الوزن الجزيئى عوللء م2013:015 


تشتتيّة مقاسات البوليمير : التشتية البوليميرية 2010015061511 
مواد ذات تلوّن كهربائى متعدد 2/1216112[5 عتحامتتتاء0اءع1ء2013:6 


متعدد الإلكتروليت 1م تاععاء امم 
مضادات البوليين الحيوية وعناه اطتامى عمعنرامط 
بولي إستر تعاوع 201 
غشاء بوليستيري مصلتط معاوع رامط 
راتئج بولي إستر ماوع ]ا تعاوع :ز1[ه0ط 
بولي إيثر تعطاء :201 


بيئة البركة 
تعاقب البركة 
برك - أحواض 


ثقافة دارجة 


حور: شجر ينمو في ذ نصف الكرة الشمالي قصير 


12 م2 
231 201104 
25 

نان مط 
201 


العمر نسبياً - يستخدم في الصناعات الخنشبية وصناعة 


الورق 

كثافة سكانية 

تحكم بالكثافة السكانيّة 
تحكم بالنمو السكاني 


2010 


0101 12110نتاممط 


101 01 1101ده) 110د مط 


ديناميكا السكان / حركية السكان 5عنتتهصلاآ1 ه00 ه1ناممم 


مكافء عدد السكان 


مناورة منبثقة ب مناورة التي تنفذها 


الطائرة لغاية تحرير القنبلة 


وحدة تنافر المنفذ 

منتقيات المنفذ 

وحدات المشاركة بالمنافذ 
قابلية الحمل 

مُسجلات الكاسيت الممغنط 
المحمولة 

بورتلاندي 

اسشقث بورتلاندي 

موقع 

نظم التحكم بالوضعيّة 


5 211015 نمه 
/0101 2110 مط 
6 20111211011 
اع2100 ه1210 مط 
ال 2101 مط 


اع الاع 11312 منامصمط 


1لة1[عع201 
تناه عرمط 
20105110117 
2010511 

20101159 1 
20101159 5 
2010115 
]21011010001001 

201 

أختطنآ اه 1أسعامه0 أرمط 
5 انزم2 

دأتطن] عستتقطد مط 
201111 


5 عجره :1 عاطة1مط 


20110 
اتعموعن 0ممل مط 
211001 


طاع 515 101ام م0 - امتازومط 


5225 


ترسيم بنية البوليمير 
تفاعل البلمرة التسلسلي 
بوليميري 


مواد بوليميرية ماصة للأشعة 


فوق البنفسجية 

مواد بوليميرية 

مواد ماصة للأشعة فوق 
البنفسجية قابلة للبلمرة 
بلمرة 

ميتأكريليتمثيل المتعدد 
متعدد أشكال 

تعدّد الأشكال البلورية 


بولي مايسين 


بولي بروبيلين 
بوليرود 


عديدات الساكاريد 


بولي ستايرين 


يولي سفون 

بولي تترافلوروايثيلين 
تايلين متعدد 

عملية بوليتروبية 

يوريثان المتعدد 

إسفنج بولي يوريتان 
أسيتات بولي فينيل 

بولي فينيل أسيتات 
كلوريدات متعددة الفنيل 


اعاععاك عتباع تماد تعمتوامط 
تتقطن) عمماع ستزامط 
مااع ترام 


عوطم /17[ل]آ عتتعسترامط 


15 وع اع سمتزامط 


و1 ممم 11١‏ عاطدجتاع صترامط 


211131 

11 1ع هط اع حص وتطاع سرامم 
عتطمنه متزامط 
21111111 
121 

121 

ع 21 

215 

م201 
م201 

ع121ق ا طامرعتء 1" عمع امعطم :رامط 
5110 عمع ا تإمعطم :رزامط 

عع 1زم 10م :1م12 

121 

211115 
12011 

5 20115111616 
ا 

عدعانتطاظ منامن1ط متنناعانرامط 
عطع ]خط امم 

20110216 95 

عطقطاع نزام 

قطتنةه] (01اط) عصقطامء روامط 
عأماعع ل الزاماتزامط 

أ ]عع الزماتزامط 


ال 


رقاقة/ غشاء بولي فينيلدين حصلا ء0ه1دن عمصعلنانزستحوامط 


كلورايد 
بولي فينيللات 


1210111115 


فترة العمل - فترة التخزين 
(فترة حياة العبوة) 

مياه الشفة - ماء الشرب 
هيدر وكسيد (ماءات) البوتاسيوم - ع210ه11902 متنااوقماه20 
هيدر وكسيد البوتاسيوم 
بيروسلفيت البوتاسيوم 
كمون - إمكانية 
ترائزستورات الأثر الكموني 5 انه 811 - 12[1أمعامط 


فرق الجهد 


كنآ عمك11ه117 01 مآ أمط 


مع1721 عاطموامط 


101 تتنازوكة201 


لمتاصع امم 


ععمعمء0111آ امتأمعامط 


مُقَسَم الجهد 1101 لمتأمعامط 
طاقة كامنة لا18ع82 لمتأمعامط 
توليد مائي كامن 101 امتامعامط 
إمكانية كامنة للمصونية في لماوع عطا ما لهتأمعامط 
إقتصاد 

قطعة الكمون الاعصيعء5 امتأمعامط 
مجهاد - مقياس الجهد عع له ماع20 
استيعاء لع11 20 
باوند للإنش المربع عأنلاهوطق طعصآ عتقننوك نوعط لصنامط 


مطلق 

باوند للإنش المربع مُقاس 081186 طاعم1 عتقنو5 روط لصتاوط 
ياوندال 1ه 
مسحوق 21 
مسحوق زجاجي البنية (غير متبلور 701510115ك - جعلهم 
- بلا شكل) 

طلاءات مكونة من مسحوق 
علم تعدين المساحيق 

بعاكة حرق 

مسحوق الكربون المنشط: 
مسحوق فحم نباتي المنشأ معالج كيميائياً لتحسين خصائصه الامتزازية 
15 لعنع 20110 


5 ع0 2011 
اماع24 نعل هط 
ع0 2011 


طهط ةن لعو اتاعى لع نعل مط 


معادن مسحوقة 
مكوّن من مسحوق البلاديوم متب 21120 معتكاتك لمعل سمط 


استطاعة 
خ01).] قدرة دائرة التوالي 
قدرة متولدة بالبخار 


ةا 
ألناعكك وعلمء5 1001 - تع نم2 
ع6 - متمعاك - عامط 
مراحل خرج مضخم 5 نم00 قتاع1][امسم نعبومط 
القدرة 


229 


طوموغرافية الانبعاث لإتأصة ع 1020 2هاوونسسظ جم نازومط 


اموقعي 
محدد الموقع 

جهاز حساس للكشف عن 
الوقع 

شعاع الموقع 


2051101 


01أعع1ع10 ع1ااأ[قطعء5 11و20 


ع6 20511101 
0115 - عالاأزومط 
عداد مياه الإزاحة عاء]/7 2ع1ة17آ اتاعدمععدام015[ - علتازومط 
الإيجابية 


انحياز إيجابي أو موجب 5 20511176 


قمط الحافة الموجبة عطامصتهان ععل8 علتازومط 
قَضُ الحافة الموجبة عمتممتك© ععل8 عللازومط 
تغذية مرتدة موجبة عاعدطلعع] ع11ازوهمظ 
كسور موجبة 75 205111176 


65 16و20 
علدء2 1106ازوهمظ 


متططمخ] عالازومط 


مقاومة موجبة أقلوع ]1 عالأزومط 
معامللات حرارية 5ع 011 ع1نأه1ء مص 1 عالاأزومط 
إيجابية 

فولتية موجبة 1 عتلتازومط 
ثقوب ذات شحنة موجبة 65 0121864 611 11ازوه2 
منطقة منشطة موجبة 2 لعمزه12 تزاعكتازومط 
بوزيترون 1211101 


تصوير طبقى بالإشعاع / مقلع 0حه 1" اماوختصدظ معازومط 


البوزيتروني 
بوزيترونات 5 12 
شرط لاحق 01 - أومط 


معالحة حرارية لاحقة الاعصتادء 1 لدع11 - أومط 


مابعد حادث نووي أمعلاعءعك - تمع اعناة - أومط 
بعد المعالحة 15 - أو20 
تعديلات ما بعد الترجمة 05نمه21001116 دمتاداقصة1' - أومط 
وصلة العمود والصندوق 
تلغراف برقي و هاتف ع«مطمعاء1 220 امدءعوعاء1 لمأومط 
أشكال الصفائح الطبقية 2165 ننه[ 04 5عمقط5 ع10تناعاومط 
ما بعد التسخين و الشي/ المعالجة 

استقصاء تحليل ما بعد الحدث 1276561596002 تطعاده تساوهط 


]00226 عأروظ لختهة أومط 


111111 1م20 


محولات القدرة 
ترانئزستورات القدرة 759+ 12017161 
أنبوب قدرة عطن 1 لمع201 


مذبذبات انبوب قدرة 0 عط 1 متام 


إنذار طاقة أرضي نه 17 نم20 
مق/مة قدرة ملفوفة دع ]1 ناه نتع11/1 عامط 
عدسات قدرة التقريب والأبعاد كع[ 20012 201161 
أشواط القدرة 20171/15115015 
آلية توليد ونقل الحركة 2011 
متجه بو ينتنغ ماع 125انزه2 
بوزولان «رماد بركاني) 25 
التصاقات عمليّة قامزوعطلك لدعتاعةءط 
تطبيقات عملية 5 ا تامدك لدعتاعورط 
حدود عملية اناا ادعتاعةءط 


111 امتسومعط11 ع110م10ن11 لعمه20آ - سساتمستولمعموعط 


مضخم ليفي من الفلوريد المنشط بالراسوديميوم 


مضخم متقدم ممحك - ععرط 
شرط مسبق 0 - عرط 
الايبوكسي مسبق الحقن لإامم8 لعاعء لم1 - عرط 
أيبوكسي ولع عصتاطذه1 +101 لإلامظ لعاعء نم1 - عرط 


المسبق الحقن لربط الألياف 
قاطرات النبضة الثنائيّة 12105 عداناط لإتفحصنظ لععممضوعمط 
المبيّتة 

خرسانة سبق صبها 
قطع خرسانة سبق 
صبها 

قانون الأسبقية / الأولوية 


عأاعة1عممن) أموعع 21 


لماك عاعنعمه) 01 ا ماعصوعد أموعوءط 


ةيآ ععمعلععع 1ط 


سبق - مبادرة 20 


عمط عع نتمباععءط 


كلورة مسبقة 2010 
يرسب ع1 1ماءع مم 
ترسيب 2000010101[ 


تقسية بالترسيب عقستطعل112 هه أماعع0ط 


معالحة حرارية 21ع0تادع15 216ع11 عصنصعل د11 ممننة امعط 
للتقسية بالترسيب 
بلمرة بالترسيب 
تقليل الترسيب 


121101 ع2 


عع 501 مله أماععمط 


32320 


قياسات القدرة و 12]6ع12ع17ناقدءع21 12110اتاعاا4 له عمط 


التوهين 


قدرة و كفاءة لإعطع 81111 لمه عنومط 
ميزانية القدرة أء81108 عمط 
خليّة طاقة اع عمط 
معامل القدرة أمعاء ]ع 00 عمط 
شدة الطاقة /ااأقطع دآ[ اع بومط 
تبديد القدرة 2 12017161 
سواقات القدرة 2017161 
عامل الاستطاعة 101عة1 نلعنتت20 
كسب القدرة طنة© تعنت0 
قابلية التعاطي مع القدرة لإاتلتطخ عستللصة]] تعبومط 
دارة قدرة متكاملة 1 تتعنتت20 
القدرة 101 ترزيم عمتاعدط 12 معنومط 


دارات القدرة المتكاملة 
التسلسلية 16600]آ طاقة دارة 


ماع11 0ع 2م1216 اعوط 
لاعن 5م521 001[ م20 
قيود القدرة م1 ته 
خط القدرة 

مقياس القدرة - عداد القدرة 
مخرج مقابس / قدرة 
معالجات مكرويّة لكمبيوترات 1/11002100655015 200 نتن روط 
القدرة 

كمبيوترات القدرة 

سطوح وصل قدرة 

محطة توليد الطاقة (الكهربائية) 
محطة توليد طاقة - تعمل 


عاط تعزو 
أعاع 1/1 ممم 


أع11ا0 عاعمامرععع3] 1ه نتعبومط 


ترعز20 
05 نم20 
مقاط عمط 


لع211 - 1أووه2 - أصقاط عمط 


بوقود أحفوري 
قدرة تشغيلية نا عمط 
مرحلات القدرة 00 20116 


أنصاف موصلات القدرة »ل | 
مرحلات الحالة الصلبة للقدرة 
مصدر القدرة 

طاقة مولدة بالبخار 

مغذيات القدرة الكهربائية 
مرشحات تغذية القدرة 

ترزيم مجهز القدرة 

مفاتيح قدرة 


175 غ1ةا5 50111 تعومط 
5011 1201161 

تتتوعا5 لع تاو 
15م ناك مك20 

15 طناك متتو 
8ع عاعة" طناك اعتتتمط 


عع 511 امام 


عداد 200101آ 
15 121105ممع2 
عق عتاسمعطامعءءط 


بوليمر أولى / بوليميرات أولية وتعصةزاممعءط / “تعصزامموءط 


صفائح / ألياف: مشتيعة مسيقاً ع6 1م21 


مادة تقوية أوليّة 1ع وعنمعمط 
بشكل بادئات ألبومين أولي جع مستناط 02 مع 21 
بادئات إنسولين أولية 1511م رمع 
بروتين أولي ماع12 
موازن قَبلٍ والعك | 


معاينة قبل الختم 1م2165 
ما قبل الترسيب 


تقنية الوجود - الغياب: علتاوتصطءء1 ععدوءوطق - عممعوعمط 


2] 111100 1 


تقانة تستخدم لتحديد وجود عضويات بأعداد محددة تؤشّر 
على وجود تلوث 
طبقة التقديم 


2ط 11012 1أمعوعمط 


واقيات - حافظات 121 
اختيار مسبق لكت | 
مستوى إعادة التضبيط أعناعآ أعوعوط 
مقاومة أعيد ضبطها 1مأقلوع] أعوعرط 
قيم محددة مُسبقاً 715 اعوع1 2 
لفك مُسبّق لشريط معدني متعدد الطبقات 21 
ضغط عناووع 1 
ضغط الار تفاع علنختااى عتناووءرط 


حوسبة ضغط الارتفاع م حط0) - عللختااة عتتاووعوط 
علاقة الضغط بالارتفاع منتطكصه6داع8 علمطتالى عتندوعمط 


5 عتلاووع21 


دورة الضغط الثابت عاءن0 عتناووعوط 
خطأ الضغط 1101 عتناووع 1ط 
ترشيح بالضغط ه112 عمتاووعوط 
مقايس الضغط : أحد أدوات قياس الضغط 01186 عتناووع:2 
قوة ميل الضغط ع1010 أمع01201 عتتاووع1ط 
ضغط رأسي (مقياس سرعة التيار) مع عتناووع رط 
عملية ثبوت الضغط 95 16ناووع 121 
علاقته مع نسبة الضغط متطاقصه اداع ]1 16غنه] عتنووعوط 
تخفيف الضغط علأعنلع] عتنووعوط 


75 1101125 ع تلاووعرط 


صمامات تخفيف الضغط 


تقوية عتتطع 11210 عع لاع طتتعطاعدع51 مله اعمط 
بالترسيب/ تقسية بالتعتيق 

مر سينا 12111 
موقع دقيق 0 عوا0ع21 
خدمة التموقع الدقيق 
حركة دقيقة دورانيّة 


56111 205161011185 عواءع1ط 

021681 عقاءع1ط 
وصللات متغايرة دقيقة - 201055 لازم 2عاعء]] متقطد عقاععوط 
وحادة 


سماكات عالية الدقة دوع صاعتط1' عقاعوءوط 


دقة 12 
مجهاد الدقة اماع00 اماع20 ماقاععط 
مجاهيد الدقة 5 زماقاعع 1ط 
مرحلة ما قبل سريرية عققط2 امعتستاعععط 
سلف 1211501 
مفترس و ضحية: مصطلح لكائنات تتغذى ]5 1م10هلع2]2 
على كائنات أخرى 

تفخيم قبل 20195 


تفضيلي الا | 
تآكل تفضيلي 
بادىء 00 - وضع ف المقدمة وع<تاء:2 / عتاءععط 
/ بادئات 

خامة تشكيل 

آثار نحاس غير مشكل 


121 [1قلامعن1ع]ع 21 


211 


5 ناعم م00 لعطاام]ععط 


أشكال أوليّة 05 ]ع1 
صهر مسبق 2 
بريغنينولون عده10م ع مع عم 
أخاديد مسارات معلةة :سلف دكاعة11' 0ع17مممعع21 
مرحلة ما قبل التسخين 528 المعطءوط 
تشخيصات ما بعد الغرس 10128205]105 7122121102تصاءم 
قبل التشريت 2ع 1م لطاع 1م 
تشب - إشباع 1201101 
ابتدائي - أو لي (1التستاع مط 
تصميم أو لي 111211اتاععط 
تحليل التصميم الأو لي 5م - 1م 10251 811التتاععط 
معالجة ما قبل أوليّة الاعستاوع1 1" لإتتمستستاعمط 
نوع من الطلاء | 
قبل أوانه - خديج - فشكن ا 121 


أنظمة كهر وكيميائية 
أولية 

محرّض الفولتيّة الأول 
مساقات التعرض الرئيسية 
شاشات الرحلة الأساسية 


قتاع ]5 لوقع تلتعاءه0 7اعه81 لالتمساوط 


70128 1ه1خمأاعاظ التمساوط 
5 05111 م 21 تلط 

5 111811 ماعط 
أيض ابتدائي / أساسي دمكتاهطاماء71 اتمسمم 


وصلة معدّل - أولى بينى عع ]ع1 عتما لالتمساوط 


معايير أولية 5 011 1ط 
معالحة رئيسية الاعصساوء 11 لإتمستعط 
تلفيف/ لف أو لي 5 ع منصلا تتمسمط 
ذالة أساسية عاط عصسصلوط 
خط الزوال الأولي ممتل م81 عسوط 
محرك رئيس أولي - ناقل الحركة أولي 10171 ع تلوط 
بادئ 211 
برايميز: ماركة مسجلة ©ع5 2111 
برايمكس : ماركة مسجلة 6 م111 
شحن - اعداد للاطلاق 1111 


خليّة بدائية عن ع سوط 


متجهات انسحاب بدائيّة 25ماععل! 1225191102 ع الالسصالوط 


أر ض بدائية مم8 121ل م سمط 
طاقة بدائية لاع اعمط 1مخل1م سوط 
حور رئيسي وتحثخ 21ماع مط 
بؤرة رئيسية ماع10 2[1مأعصضءط 


محاور المواد الأساسيّة 
اتجاهات رئيسيّة للمادة 
قاعدة أو قطر رئيسي 
عدد كمومي أساسي 


ع 


مبدأ عاماع مط 


2 11211131 لومأعساعط 
6 11211121 ال ومأعساءط 
01 101280221 صتدك/ة 1ه لومأعساءط 
1111 01121211121 1ومأعسصاءط 
قاعدة ارحميدس وعلع ستاءعم 5ه عامأعسءط 
مبدأ حفظ الطاقة لإعرعم8 آه صمناةتعقمه© آه عامط 
أساس لاع 1ع 1217 ع طاع[ م20 تتناستتستل8 01 عامأعسماعط 
الطاقة التكميلية الصغرى 
مبدأ العزوم 
أساس الطاقة لإع1عط8 121أمعاه2 نإتهم ه5120 01 عامأعممط 
الساكنة 
دارات الرأس المطبوع المتكاملة 105 عصتطع)51 0مع1آ1 أاصوط 
سيرورة طباعة المعقد 


5 01 عاماعماعط 


ووعع0 أؤأوع]1 - عامط 


محشسّات للضغط 


575 6 1لاووع21 


الضغط ذات كبسولة الحالة الصلبة 


علناقمة) 'ع5]21 501101 - 5625015 عتلاووعرط 
متطلبات مستشعرات 1161262]5نموع8] - 5605015 عالاووع1ط 
الضغط 

كاتم للضغط - عازل للضغط 
فاصل إخلاء ضغط : أداة تمنع 7ععلوع81 تتناباعة7! عتتاووع1ط 
ارتداد المياه الملوثة إلى مياه الشرب 

ضغط الطاقة 
السرعية 
مرشح مياه تحت الضغط 


1 16لاووع21 


خطع 11 عتناووععط 


وطمتطقط ماع18 لمعآ1] (إااعم1ء17 عتلاووعرط 


اع 111 تعلهة'1آ عتلاووع رط 
95 111]1211015ه1 - [هاع81 - معغ1[ه81 - 5وعاع نووعوط 

عملية اندخال / تسرّب المعدن المنصهر دون ضغط 

علاقة بين ضغط متطاقطه1خه1اع]1 عملم 1ء مص ]1 دم لاووعرط 

ودرجة حرارة 

علاقة بين ضغط و حجم متطقط1210ع] عصسساهما-عتنووءرط 

مُفاعل يعمل بالماء المضغوط «ماعهع1 117262 0ع2تنادوهوط 


مُسبّق الإجهاد 2 
مُسبّق الإجهاد م2 
سعر 211 


مرسوم/ تشريع أندرسون للأسعار أعى مه0625صك - عملرط 


رئيسي - أولي /01 نط 
وصلة معدّل - أولي بيني 
ملوثات الهواء الرئيسية 
معازير الهنواء الركيسية 


61130[ عنما - لالتمساوط 
15 تلم ارط 


5 تنتلث 'اتمساءط 


اختبار أو أو 1 علنااع اك 8020 أالدتععلى لإتقساءاط 
لالتصاق هيكل الطائرة 
فتحات أولية 5ل مث 111001 ط 


بطارية غير قابلة للشحن 
ارتباط أولي - رابطة أولية 


82111 لاوط 


1ط 


كربون أحادي طوط 001 لإتمسلوط 
خلايا أولية 5ع لإتمسلوط 
دارة أولية أتناء 01 لالتمساوط 
منقيات أولية دع مقن إلتمسلوط 
طلاء وَل 0 لالم ارط 
مستهلكين رئيسين 75 12111121 


خض العملثة/السيرورة 


معوقات السيرورة 
قابلية التصنيع/ المعالحة 
معاحة 


مصنع معالجحة البوليميرات 
مصنع معالحة البوليميرات في 


الصورة 
قدرة معالحة 


23 2100659 
5 ووع2200 
111 ووع0 20 
20000 

021 عتنزووعء 210 


20066 أصقاط عستووعءمعط 


اع 2100655118 


خواص المعالجة - خواصض التصنيع 5ل م20 ع ناووعه 210 


مضطرد 

اضطراد 

معالج _- متحكم 
اقتناء 


إمداد 


اعتمادية (وثوقية) انتج 
إنتاج 


يصع إنتاج 
عملية إقاسة 


معدل الانتاج 


1210055117 

210117 

75 / 220065501 
0021011 /1ه0ووعع 20 

اع ماع ناه 1210 

2101 

12 

5و5 101176[ 1125عنالمع2 
00112317 أعتال معط 
101 1متاده0) أاعتتلمعط 
مع 1و6 أعنالمعط 

177أط مآ أعتلمعط 

عنااعع ]الى عصنآ أعنلهءط 
مع8 1212 أعنالمعط 
95 2121111115 أعتال معط 
7 للأطوتاع8] اأعتلمعط 
12 

ه21 1ه 1اعن 2100 
9 21001111011 
121 ه1اعن 200 

5 2100111101 
ع2 

125 

110 ع6 22015510021 
201 

1011م 
مم2 


عده/ ل[ملمنكمعط 


دارة مطبوعة اداع 011 لعأصاعط 
محرّكات محور الدارة 
المطبوعة 

لوحة الدارة المطبوعة 
لوحات التسليك المطبوعة 


7/1001 م21 متخ أتناء 011 ع1 صارط 


اأانناء 011 اعأصاعط 


1711لا لاعاسصاءط 


طابعات 2 
رؤس طابعة ممم 
عملية الطباعة 1م 
برايون: شبه فيروس 121 
موشور 1211 
منظار موشوري تقلناءمطا8 عتأمسوعط 
خصوصية 211172 
بدالة الفرع ءا طاعصوءظ8 عتأممتم ناخ عتم حلرط 
الاوتو ماتيكي الخاص 

تبادل الفرع الخاص عع طقطع8 باعسوعظ عتمحاوط 
تمويل قطاع خاص علط علاط 
مستثمرين قطاع خاص 5 1117016 
مخابر خاصة 5.115 عا لاط 


مفهوم الدخول الخاصض و55مدعة لعطء51 كناوتة7؟ عتمللوط 
ضدٌ الدخول المحوّل 

وجهة النظر االويدة للمتظوفة 
الإلكترونية 

تصميم احتمالي/ إحصائي 


ع5 امنتاعه81 - معط 


مع و10 عاونا أطوطامعط 


احتمال /اتلتطوطمعم 
محتمل عاطوط ه21 
احتمالي عتاأقتلةط 20 
ميحس - مسبار 210 
تقرير عن مشكلة 1ممع8] مسعاطامط 
طريقة - سيرورة العمل عتنالعع 20 
محاضر جلسات عطتلءع 10م 
بورسلين (نوع من أنواع سيراميك أساسه طتواءءمم 
كاؤولين) 

إجرائية - عملية 200 
عملية معالجة حرارية وتبريد بطيء لفعصصك ذوعوءمعط 
حسابات العملية كنالناعلة0 ذوعومعط 


ا | 


سيرورة التحكم - عملية السيطرة 


2م651 ووعع210 


بروكاريوت - بدائية النواة - كائنات أولية عأه لإتهعاه 21 
بدائيات النوى 2101210165 
كائنات بدائية النواة ناه 1م5101 
بزوليقخ عستامعط 


وعود 01 وعقلصطده1ط 
وعود الحداثة لاكتصمعل210 01 وعستسمعط 
محضض 2101011 
تعزيز - ترقية 210101[ 
فورية +2101 
حرّاجة فورية مهن اأمسصطمءط 
إجهاد الصمود 5 21001 
تبر وقائياً لعاوء 1" 2001 
انتشار 21101011101131[ 
ثابت“الانتشاق ]00125 2102821101 
تأخير الإنتشار 112 امتامع 0م210 
دافع اه | 
دفع للأمام دسر للأمام مم2 
خواضص 12 
خواضصض في الشكل عتناعاط - وعاأتعممعط 
خوراص وانتقاء / 2161315 1ه دصمنتاءعاء5 مضه دعتاتعممعط 
اختيار المعادن 

خواص الهواء تنخ 05 5ع ناعم مط 
بروبيونات 1201 
حمض بروبيوني عش عتطامامه1ط 
(حمض البروبان) 

إنتشار 2 
نسبة - تناسب 21010010 
تكامل متناسب 0 - 2200011101121 
مضخم متناسب 1111[ مصخ 521ه11مممعط 
تحكم متناسب م0011 10521 1مممعط 
خر جَ كهر بائي تناسبي نم00 لمعطاععا 521ه6 1 مممعط 
كسب متناسب 0111021ممع2 


عدادات نسبية وعاء 0111021م 210 


نسبية و مشتقة 1717 قاط 0111021ممضط 
تحكم مشتق 021101 1976أ2170ء10 قباط 1021 مممطط 
تناسبي زائد 

تكامل تناسبي زائد 221ع 16 كناط 10521 1مممعط 


5234 


بروجيستيروك لماوع 1210 


بروجيستينات 5 121 


مستوى تعقد البرنامج 001627 تفع معط 


عداد البرنامج ا 
تقنية تقو يم عناوتططعء 1" تاعااع8] ع 812111216101 لتتوتع 210 
ومراجعة البر نامج 

ذاكرة البرنامج (2201ع7/1 لمع مط 
فهم البر نامج 5121 210 


قابل للبريحة 1181مع 10م 
مصفوفة منطقية قابلة للبرجة عأعه.آ نإوععى عاطمستسمععمءم 
متحكم قابل للبرمجة 
فاضي قابلة للبرعية 
دخل/ خرج قابلين للبرجة 6نام]ا0/غناممآ ع1اطامستسممومءط 
-0ه00) عطاط موده 01 101162اهه0) عاعمآ عاطم متسصمعومعط 
متحكم منطقي قابل للبرمجة / اتصالات خط الطاقة 1105م تصنامط 


أجهزة منطقية قابلة للبرجة 12/1665 عنومرآ عاطمسصممومءط 


مع011 مهن عاطامسمتسمنع معط 


عنناط عاطاممتسمع معط 


ذاكرة القراءة فقط ((2201ء21 لإآم0 - 20ع1 عاطامستسمععمط 


القابلة للبريجة 
تحكم مبرمج 1م20 لعمستسمع معط 
نبضات دخل مبرمجة 55 نم1 لع تتتسوتع معط 
مهمة مبرجة عاقة 1 0ع 12متقتع 210 
برمحة 210 
برمجة و برمجيات :50121 211 512111111115 0ط 
فجوة تقدم 02110 عتااووعع 210 


مضخة تقدم فجوية مصباط تإأاكهن) عتااووعمع 0ط 


متوال - متدرج - تصاعدي 210 


أكسدة متدرجة 10 ع أووعع 210 
نظام مراقبة البرنامج مطعاةا5 1متاد00 أانء زمعط 
تحقق من مشروع عع كم[ أعوزمعط 
إدارة المشاريع اع ماءع 11212 أعوزمعط 
مدير المشر وع 132251 أعء زم1ط 


خطة المشر وع مقاط 6ععءزمعط 
شاشات اللوحات 5ل9إ12م215آ اعصوط 1126 ععتمآ لعاءوزموط 
المسقطة المسطحة الكبيرة 

إسقاط حامناءء ز210 


تع لاععع 18 117 امتاعء زمعط 


شاشة كبيرة - جهاز عرض 
مستقبل التلفاز 


إصدارات البروتون 5 210101 


غشاء التبادل البروتون عصةةططدعل8 ععسقطععظ ممامضط 


برتنة - إضافة بروتون 20101101 
بروتوبالاست 2015 
نموذج أولي 201017 
أوليات - حيوانات وحيدة الخلية 20002 


احتياطي مُثبت ولعو 1 1160م 
مؤكد 10[ 
جهز 21011 
تدبير وقائي / احترازي 201 


2 ا 1 1001 تعاص1 لهمه 1و امعط 


منظمة الطيران المدني الدولية - المؤقتة 


3 


أدنى 2101 
تقارب - متاحمة د21 
اصطفاف تقاربي لاع ستمع تلخ إاتسترمعط 
شبه فجوة مه ملناعوعوط 
شبه المرتبة الأولى 01 أسقلط ملناعوط 


زائف البلورة 


بنى متعددة كاذية 


عطنللة غ015 اعوط 


1ع ] عننام 2201م لناعوط 


شبه لدن - مطاوعة زائفة عنأقه1مهلناعوط 
ذوات الأقدام الكاذية 20 
ذياب ا مرشح - سيكودا ذا 
أليف للبرودة علتطاممخطءنزوط 
محبة للبرودة 0و2 
عام عناطنط 


]اطنط 


حق الاقتراع والتأليف - المشاع 
خطوط هواتف التزويل 5عدنآ عهمطامعاء1 منآ 12121 عناطسط 


بنية تحتية رئيسة عامة عتنااع مامه لم1 نزعك]1 عناطنط 


شبكات عامة 1ه اع عتاطناط 
إدراك الجمهور ممنامءعمء2 عتاطتاط 
خطوط شبكة ع7011ااع81 عدمطامعاء 1 لعطع )51 عناطناط 
هاتف تزويل عمومية 

شبكة الهاتف العامة 1ه تناع[ عممطمعاء1” عناطنط 
دارات تحميل الاستخدام كماع ان عدن اإانانانا عناطيط 
العام 


وكالات المرافق العامة 275 ([ا1آنانآ عناطناط 


235 


تحكم التناسب زائذا 00201 21ئ2عع121 كناآاط 1110521مممعط 


التكامل 
مخطط الأعمدة المتناسب 


ملكية خاصة - متخصّص - مخصّصٍ 


تقطن 821 ع1اهده 1 1مممعط 


21011217 


قوة الدفع 1111151 151107نام 210 
بروستاغلاندين 210 
زرع الأعضاء 15 2 
عضو صناعي عتأعطاوهط 
جراحات ترقيعية 0م12 
أنزيم البروتياز 210 
حماية مقابل الصيانة 1502]102ء0025) كناورعل؟ - عستاءعاممط 
حماية 2 2100| 
محافظ عكناع م210 
قمط حمائي متهن عكتاعع 1ط 
طلاءات حماية دناه 00 علتاعع امعط 
ألبسة واقية 015 عتكتاعع 1ط 
عزل حمائي 5 عتتاع م10 
تصفيح حماية عكتاءعع 1ط 
محور حامي - حافظة المغنطيس - نماكم 1ماأعع امعط 
أرومتشور 

بروتين ع2 
شدف بروتينية 115 1اع 210 


خلل بروتينى - فجوة بروتينية مره© طتعامعط 


كروماتوغرافيا سائلة 1012608121 101110آ مأعامعط 
سريعة للبروتينات 
نوليمير نرؤتيتى أع م201 متعامعط 


مدّخرة بطاريّة بوليميرية بروتينيّة 820161 تعستتزاهط ماعامعم 
بروتينات مآ 
أحماض أمينية مولدة للبروتينات 105ع4 ممتستة عندعومعامءط 
تحلل بروتيني إلى مركبات أبسط 
أنزيمات مفككة للبروتين 


201 


نط8 ع1[ معامعط 


بر وتيوم ع تامع 2101 
دراسة البروتيوم 2106015 
بروثرومبين 2 
بروتوكولات 201 
تحذل بروتوني 21 


بروتون - بروتونات 5 - 2201011 


مُضمن تكوين النبضة 101 ع متسمه] عولط 
طرَك النبضة 
مضمنة 00177 حامل موجة 0211162 /017) 51001012161 عقاناط 


طاعمع]آ عنانط 
01 عناط 


تضمين نبضي 10 هو 1ناط 
مضمن نبضي 10111201 عذاناط 
قدرة النبض 

تكرار التردد في النبضات 


م017 عو15ناط 


لاع تعنتوع 11 ملاأتاعمع] عوانط 


انتشار النبضة عمتلوء2م5 عواناط 
نبضات متتابعة نه عواناط 
محوّلات نبضيّة 5 و و1ناط 


مضمن عرض النبضة 0101 ]ا عوانط 
ترسب بالليزر النبضي 
تبخير بالليزر النبضي 

معاحة مغنطيسيّة نبضيّة 


12562 11560اط 
23 12563 11560اط 
اأتاعلصادع11' علتأعمع د81 لع15 0ط 
مغنيترون نابض كاه 15ناط 
منظومة الرادار النبضية 
متشكل بالبثق المستمرٌ 


ألياف زجاجية متشكلة بالبثق المستمر 11281255 1060غ1ناط 


معاولز5 12021 0ع15ن0اط 
م2 


بثق مستمر 120001 
حمّان 2111 
مضخة مومصناط 
تجويف المضخة 80/1 اط 
رأس المضخة 16 باط 
منحنيات تصريف ضاغط 0101965) 101502186 11630 ممصناط 
المضخة 

مخزون مضخات مائية ع0 211010 - 0أمصتاط 
ضخاخ : أداة تقوم بضخ الماء/ الهواء/ غاز ما من ءمصتناط 
مكان لآخر/ من منسوب لآخر 

ضخ 2 


قدرة الضخ : استطاعة مضخة على ضخ (1أعةص00 عمتمصاط 
كميات محددة من سائل 
ضخ الليزر 151 18 1مطتاط 
قوّة الضخ 

إشارة الضخ 
محطات الضخ 


ع7 21111101115 
51521 18 أمصنط 


12111101115 175 


536 


مرسوم(تشريع) اعش إعناه2 162 هلبوع1 نإاتلنانا عتاطتط 
السياسة التنظيمية للمرافق 

نظم تشو كك اششراك قطرع 515 عطتءوطناك - امتاطنط 
طين مفخور (مسوّط) ه01 0016نم 
ملاط نكت عالط 
ترانزيستوري السحب للأعلى 5 م0[] - الناط 
تغميز 111نا2 
وقوف فجائي - تسلّق - ارتفع ملآ لانم 
ترانزيستور كبح 15 6[[] انط 
عناصر ساحبة لوف التكا 
بكرة تالكا 
جذب 18نم 
انسحاب 211 
بولان 2111 
بولولاناز 215 
رئوي 10127 
عجيئة الورق مانم 
بلستار 2152 
نبض 2115 


تضمين كود النبضة - تضمين 710010126105 ع000 - عواناط 
الشيفرة بالنبغر 


11 اماووع 1م مده - عو[نط 


مضغوطة 

تشكيل النبضات عمتممه] - عوانط 
مُضمن تكوين النبضة 1 عتتصده] - عولط 
شبكة تكوين النبضة عانهناتاع]1 عستمضوط - عواناط 


مغنيترون القدرة النبضية 2011 - عواناط 
تضمين اتساع النبضة -تضمين 2100101211052 5غ77710 - عوانط 
عرض النبضة 

تضمين سعة النبضة 
توسعة/ اتساع النبضة وع1ط11 [دع1ام0 2آ عصتمعء20ه:8 عوانط 


م101 تامسخ عد1انط 


في الألياف البصرية 

حامل النبضة على شكل موجة ‏ 11/891022 تعتتهن عواناط 
تقنية ضغط النبضة عناوتصاءء 1 ممزووء مده عقاناط 
مجموع الننضات أنا020 عواناط 
تشتت النبضة 2م ول 15ناط 
رادارات الدوبلر النبضي 15 تعامده2آ عواناط 


عمليات التعدين الحراري 


انفجار بيروتكنيكي 
مصادر نارية 


مكونات ناريّة : مركبات ناشرة 


امنا لماع هروط 
انوك عتصتباععامةوط 


عتصباءع امع رط 


-001) علتصباءع ام رط 


للحرارة نتيجة تفاعل كيميائي ذاتقٍ الاستمرار 


بيروفات 


حمض الحصرم الناري - حمض البايروفيك 
مُبَرَهَنَة (نظرية) فيثاغوروس 


ع1 
عم عاتتطاتوط 


حاع معط 1 125مع2طارط 


- 0 - 


0 معامل 


1ماع 3" - © 


نقطة 011 أاعء01015) - 20121 122115ءم0 - أمتلمط - © 


العمل 

ضغط الأرضية 
متوسط الضغط عند 
سطح البحر (01/11) 


اربعة 


01120 - 010201111105 8215 


كوادرليون(1015) بي تي يو 


عتناووع21 12010110 - 018 


عتناووع]2 أعلاع.[] و5 منوع8 - 0111 


0014 
01120 - 5105 


(وحدة قياس طاقة تساوي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة 
حرارة رطل إنكليزي من الماء درجة فهرنهايت واحدة - 


وتكافء تقريباً 251 حريرة) 


زمة مسطحة ربعية 
رر ولعي 


مقياس الطيف الكتلي 
الرباعي الأقطاب 


تناضر رباعي 


أهلية - كفاءة - مؤهل - تأهيل 


كيفي - نوعي - وصفي 


عاعد م112 01120 
0012 

010120121 

0112012116 
0112012116 0101 
01012012 

جزع 0112011 

001 

انلع ]1 عتع1امن 0120© 


15 :16م 0112011 


اماع اه 1اعءم5 2/1255 011201016 


لاع ستحطز5 01م 0120© 
0111 )2 


010 


تجربة ضخ: ضخ الماء من بئر جديدة لمدة 165672 وستمصتباط 


الك 

نظام ضخ البئر 
مضخات تموجية متعاقبة 
مضخات نافورية غازية 


اع 515 11ء/1آ ع اامسصنط 


215]211ء2 وممسصناط 


101ع12[6 2116 7تلاعصط 5مصواط 


بطاقة مثقبة: بطاقات مثقبة وفق ترتيب معين 023130 تاعصنم 


لبرمجة الحواسيب القديمة 


سيرورة الملف المثقّب 
توازن حدي - توازن متقطع 
5 ة نقية 


طيران صَرف دون مخدم/ نابض 
طلاءات معدنية نقيّة 


مواد نقية 


بيورين 
قانون النقاوة 

الغرض من 

وصلات تتداخل بالدفع 

دفع سحب - أطوار متعاكسة 
مضحُم دفع وجذب 

زر ضغط 

منظم أطوار متعاكسة 

قوة دفع 

مهمة سهلة 

قضيب شد و دفع 

بنية تعليق المحرك على الجناح 
بوق هرمي 

حفر هرمية 

بيرانوميتر 

بايريميدين 

بيريت 

كربون حراري 

مُعرّضٍ للحرق 

تحلل حراري - تفكيك حراري 
تحلل حراري 


مرسب بال حرارة 


5 0011) 0عطع7تاط 
11 2160 1 اأعصنط 
023101 عقتاط 

عستراط معط 

5 اماع51 مقط 
ع2 مس5 عقناط 
211 

لاط 

7[ لاأل1ناط 

01 عوممغناط 

5أهل0. 116 - قاط 

انا - اقناط 

11 امك الناط - اقوط 
80 طقناط 

201 1ناعع] آلناط تاقناط 
م101 عمتطامنط 
210 

214 

ه21 

رم املتسصدووط 

5 021 درط 
2101 

1ل ارط 

عاط 

|2111 110001 

2111 

1211 

امعط 

1 112111مرط 


001121111111 5 


كروموديناميك كمومي - 


011211111111! 115 


تحريك لونيٍ كمومي 

حوسبة كمومية 231 )00112111111131 
حصر كمو مي 1121 011211111111 
نقطة كمومية 1001 01181261112 
مركب نقطة الكم 0511 1006 001121011121 


محس ضوئى 01غ]ءع6]ع2000 12112101 1001 لم0 
للأشعة تحت الحمراء نقطة كمومية 
فعالية كمية - كفاءة الكم 

طاقة كمومية/ مكماة/ كمية 


01212111 28111112 


011211111111 11118 


تشابك كمي الاعسصتعاع مم8 سب سمن1 0 
تأثير كموم ميكانيكي أعه 811 لمعتسم اءعء81 اسمن 0 
ميكانيكا كمومية وله عع تسمه 01 
ضوضاء الكم للضوء خطع1آ 01 11015 ه00 
عدد كمي / 15ءط نالا ستناسمن0 / أءطا سنالك سبخصمن © 
أعداد كمومية 

طاقة كمية 1816181 عاأعطاع 2 نام ناءه81 01 1م01 
كهر ومغنطيسية 

فيزياء الكم 5 00112121111 
نقطة تماس كمومية 002121 أصته تناخطقن 0 


115201 01 وعتطاعع ]1 1م ه001 


نظم كمومية للنقل 
آثار الحجم الكمومي 


واع ه811 517 1م00 


حالاات كمومية 15 01121161113 
بئر كمومية 1 00112161122 
سلك كمو مي 1 لم0 
إنتاجية كمومية 14 مناخ من1 © 


حجر صحَىَ: احتجاز الأشخاص / الحيوانات عصناصه هن © 
لمشتبه بإصابتهم بمرض معدٍ حتى التثبت من خلوهم منه 
كوارك - مكون دون ذريٌ 001121:1© 


متداد ربع موجي 1717306 01121161 
صفائح ربع موجية وعاة ا عنكه17آ 0102161 
أرومة ربع موجية وناك عنكهة117 00112111 
كوارتز 00000 
بلورة كوارتز 011 1181© 


مذبذبات بلورة كوارتز 5 01/5211 010211 


رمل كوارتزي 


011021 


توصيف نوعي 0112112 
جودة - نوعية 001121110 
جودة و أداء 1ه 220 00112111 
ضمان الحودة إأللهن © 


ورشة عمل حول سمات 
الجودة 

بيطرة ترق 

عوامل السيطرة النوعيّة 
نشر وتوزيع وظيفة الحودة غ+دعحت:زه1مء2آ1 ممتاعصواط 'إاتامن0© 


إدارة الحودة 


مإمطدعاىه 117 عاناطا اخ 0012111 
0001 0011211137 
5 002101 01021111 


1ماعة 0011211137 


لاع تتاع 112135 01121113 


نوعية الحياة كنآ 01 لم0 
نظام ا حودة/ النوع 0م عع اناهن © 
مقاييس الجودة 5 0011© 
كوانتا (كممّات) 0001 


صينية كوانتي : طريقة سهلة وسريعة ودقيقة 158 - 103211 © 
لإحصاء قولونيات الإيشيريشيا كولي 

تكميم 01 
كمي 01 
ارميت (قير) عن 
علاقات 5متطقدهنواعك]آ 7التاعة - عناأع اك ع1نأ2 مم0 
كمية بين البنية والفعالية 


011211] 


مستوى عتبة الكمية أعاعآ 10[مطمعقط1 اسمن 0 
استكمام 
تكميم حركة 
الالكترون 


2) 


0 نام نراع»ه1 8 01 00111221101 


نجزء 00001 
طاقة كمية/ مكممة اعمط لع لأصمن0 
كَمَّة (طاقة) 000 
ترانزستور التدخل ‏ 1923515005 ععدعنع1رعاس] - سباخصمن0© 


الكمو مي 
خوارزميات كمومية 
نظام نقل القذائف عططنوع] 16همقصهء1 عناكتللد8ظ ساخصمن © 
الكمو مي 

حركة القذائف الكمومى 
جرس كمومي 

بيتات كمومية 


0112111 11 


15 :001121111 
اع لم0 


00112111111 5 


ضوضاء الرادار 

مستقبلات الرادار 

تحليل الارتداد الراداري 
موقع الموجة الرادارية المرتدة 


صواريخ باحثة عن الرادارات 


أنظمة الرادار 


ع15ه8 13021 

عع 13031 

تناع 1 13021 
اع 13021 
1515 ع طكاءء5 115021 


قتاع ]515 12021 


مغنترون الإرسال الراداري هتاأعمعة]8 عا اأتسحصةء1 1202 


مرسلات الرادار 
تجميع وصلتين شعاعيتين 


112031 15 


لالطاحمءوودى 0عل20ع.1] - 301251 ]1 


رزم بلاستك 5ع28كاءة2 عتاكد1[ط 210100 0ع0دع.آ - 130101 


شريان الرْسّْغْ (الشريان الكعبري) 


شعاع قطري 
إطار الربط الشعاعي 


نمط الإرسال الإشعاعي 


لإلاعاهث 130121 
متوعظ 150121 
عحطة: 1 لدع.آ 150151 
عقتتطةء5 130131 
1 130121 
دعن »7 120121 
]1 

مااع تمك 301211 ]1 
]1 

1] 

13013366 113 

1] 

120121 5 

130131601 011 

71 عابط 15012160 
111 

130131101 1005 

لطع 8111 13012110 
مع 130121105 
12 150121105 
120121101 
20ع10 1301211076 

13012111076 101 
1201211176 25 
130121176 12 


1] 


339 


مشابه لحركة القذائف 
شبه كهربائي 


شبه ا سيم 


رباعيات 

يسقي - (يبرّد سريعاً) 
إسقاء ومعالحة حرارية 
إسقاء (تبريد سريع) 
توصيل سريع 

إصلاح سريع 

ساكن 

نقطة ساكنة 

حالة السكون (ساكنة) 


+1 عارضة على شكل 
1 زمرة عضوية 

1 طور 

5 قيمة 
فيروس داء الكلّب 
راسيماز 

راسمي 


راد 

رادار 

هوائيات الرادار 
بلبلة رادارية 

شاشات الرادار 
أنطقة ترددات الرادار 


عاع101501 - 011251 
15 تستاءط - 00112351 
1م1500 - 011251 
0011211151 
علتاعع 0112511 
1م0111 
0112111131 
1 011212177 
)0 

)01 5 


طاعمعن 0 


كناخ لعاعدعن 001 


0 

أعع ممه عاع1ن 0 
1ط عاع1ن0© 
و0111 
غ201 الاععوة111 00 


51 األاععوع111 00 


حو - ]1 

منا010 خآ 

عققطط خآ 

عله .1].011.5 
كناكللا وع1طمخ] 
]1 

عتماععة ]1 
]1 

عاعة ]1 

اعصوط لحك عاعة] 
عع ]1 

44 

1] 

5 :1]3031 
ع1 13021 


1120313 1/5 


5 عتعناوع1ط 13031 


حماية من المواد ذات النشاط عمتل عطاك عتتتاعةه1]2010 


الإشعاعي 

مخلفات نشطة إشعاعياً 19 عاناء 1130102 
نفايات إشعاعية عامه 11 عناماع 1120102 
صو ر الأشعة سفنع 13010 


اختبار التصوير الإشعاعى عطناوء 1 عتط مدع 1220160 


معايرة مناعية اشعاعية /111025523 111 
علم الأشعة لاع 1201010 
نويدات مشعة 118 
مسبار لاسلكي 28 
نصف القطر ]1 


نصف قطر الحركة التدويمية 10 01 131115 


خروط مقدّمة الصاروخ - قبّة الرادار- رادوم عمده 12 
رافينوز 111105 
بلمرة عكوسة عبر انتقال السلسلة 281102 7تعستزاه2 1.11 
بالاضافة والتجزيء 

اختبار قص السكة أوع1 تدعطد لانهخ]1 
غابات المطر قأوع 101 نآ 
عاصفة مطرية ا 
مياه الأمطار كن كذ 


حصيلة مطر ية - مستجمع أمطار أمعصطعا2© معنه/1آ متم 
كبل قوس قز حي عاطهن حهطصتف] 
مدة الهطول المطري: مدة استمرار 
الهطول المطري وتقاس بالدقائق وغالباً بالساعات 
كثافة الهطول المطري: غزارة الهطول 
المطري - وتقاس بالميليمتر 

غسل مطري 

عشب مجمع بالخرماشة 

مجموعة تجريف: مجموعة من المعدات 
تقوم بتجريف الرواسب من قيعان الأحواض في محطات 
المعاللحة 


2 الدكصمنة ]1 
أ طعاص1] المتصنم ]1 


0 
تمع 0ع21 ]1 
/[اسمسعوقى عستكلة ]1 


كباش ]1 
توربين هوائي ضغاطيّ عصخط 11 على تدخا 
رامان 1 
إزاحة رامان اكتطذ اقسم]1 
مطيافية رامان 

نوع رامبوس 1016,41/1 ذاكرات 


1310011 011056017 


151 وناطمتةخ] 


جذور ]1 
بادىء جذري - مبادر جذري 01 نم1 لهعنلة ]1 
بلمرة جذرية 

مركبات صيّادة للجذور 


120121 


عع مع كمع 5 1و3016 ]1 


راديو ]1 
نظام البيكون الراديوي تع 55 وممعوء8 13010 
إرسال وإستقبال عسمتحاعوءع 1 220 عستاقدء 81020 113015 
راديوي 

اتصال لاسلكي 1 12010 
تحر ي راديوي :201 8128 خآ 0ه <امتاععاء0آ 1]3016 
وتحديد مدى 


محددات الاتجاه الراديوية عم" ممتاءء نز[ م6نلهس1 


ترددات راديوية لإع تع نوع 13016 
أنطقة التردد 5 ع اعناوع 11 183010 
تداخل الترددات الراديوية ع6تء2ء51عاس] لإعمعنوءءط منلم]1 
مولدات إشارات 
]1 

متلقيات (ترانسبوندرات) 1182520106155 لإعمعباوءءط 13016 
التردد الراديوي 

أفق راديوي 

أدوات الملاحة الراديوية 


5 515121 لع تعناوع1ط 1]3010 


0 13010 
5 1ه ن1ادع دل 1]3016 
تشوش راديوي ع5زه8 13010 
مستقبلات الراديو 
إنتشار الإشارات الراديوية 
تلسكوبات راديوية 
جهاز اسغيال"وإوسالة راديري 
مرسلات ومستقبلات 5ءا1ععع1 لتلى 5لء ]أ لقصة1' 13010 


ع 13010 
2 5151131 13010 
وعمزمء5ع11' 13016 


ع 1لع 11315 13010 


راديوية 
موجة الراديو 17 123010 
نشاط اشعاعى انع 120102 


تأريخ بواسطة النشاط الاشعاعى - 8تتأة2[ عاتاعده1301 
تحديد العمر إشعاعياً 
تحلل اشعاعى - اضمحلال النشاط 


106217 عاناع 13010 


الاشعاعى 
نظير مْشِعٌ 15010 عاتاعده12201 
واسمات مشعة واعع1 21 عكناع 13010 


مواد ذات نشاط إشعاعى 15 ع (0اناءع 120102 


تقرير راسموسين 


مفراس 


توليد شاشة شبكة خطوط 


المسح 


1201 1]35122115511 
- راستر عات ]1 


137م015آ زعاو ة ]1 


إنتاج شاشة تراكب 1337م015آ تإمادء01 تزع و3 ]1 


شيكة خطوظ الع 


مسح الهدف جالياً - ماسح نمط خطوط 


نوع5 نزم 35 ]1 


المسح - خطوط المسح 

شاشة ر اسم 1م1015 015621 ناآ لعصتصدعك رعاوة ]1 
بلور سائل 

مسح تمشيطي 1 125161 
سقاطة أعطء 121 
تصعيد ماعط ]1 
معدل ع1 


إشارة معدل دوران 


515121 نط1" - عتمك] 


معدّل البلورة 01 غ101 
معدل لز خم الزاوي 1 31 [1ناعطى 01 عنم] 
معدل التغير عطق0 01 عنه]1 
معدّل الشحنة ع 021 01 عنله]ا 
معدّل الطاقة الكهربائية لاعتعص8 امعتضاءع 81 01 عنم 
معدَّل الطاقة 4م00 لزع نعم امعتضاعع 81 01 عنله]ا 
الكهربائية المستهلكة 

معدل الطاقة لعا تع مع © زتعم امعتضاعع81 01 عنم 
الكهربائية المولّدة 

معدّل لمحتوى الحراري لاملقطاص8 01 عنمر 
معدل الخاضية: التوسفية لإأناع مه علأقمع 8 01 عتم 
معدل لعمل لمتدفق ع11ه 117 110 01 عنه]1 
معدل لحرارة لدع 01 عام]1 
معدل لطاقة الداخلية لاعاعص8 لممتعام1 01 عنم]ا 
معدل لطاقة الحركية لاع اعص8 عتأعسمت] 01 عنم]1 
معدل لزخم الخطي 1 توع 10[ 01 غ101 
معدَّل الطاقة الكامنة لاع تعص8 امتأمعامط 01 عنه]1 
معدل لتفاعل دمتاعوع8 01 عنم] 
معلل لطاقة الكلية لاع اعم 10101 01 عنه1 
معدل لعمل ع1ذه1717 01 عنم]1 
معدل الإشارة المخرجة لقمعنك5 أانامان0 عنم]1 
سعة مقاسة لاأأعومه0 1]2160 


541 


مسكوبات مكبوسة في 
الغرافيت 


رجاجات: معدات متنوعة يتسبب فيها سطح 


5 ه01 0ع تتصة ]1 


121115 


مستوي من الحديد القاسي يضرب التربة بشكل متكرر - 


لقياس اننعاجها وتصلبها 


رامب جزء المرتفع من موجة سن المنشار 


ازدياد - تغيّر تدريجي 
نفاذ عشوائي 

ذاكرة الدخول العشوائي 
دخول عشوائي 
مقابل دخول تسلسلي 

ترتيب عشوائي 

بوليميرات مشتركة عشوائبة 
أنماط تشغيل عشوائية 

مجال - مدى - فترة الخدمة 
يحال الاتفاق 

عداد مدى 

مدى الاحداثيّات 

مدى العزوم 

تضبيط المدى - مدى المحدد 


امداء 


مرسستم] 
]1 


ووع ع 320011 ]1 


1112017 ووععع ف 320011 ]1 


ووعع ع 21ماء5 كناوةء 17 ووعععة 320012 ]1 


11م 1310011 
015 121001213 
05 :12 1ه0ة ]1 
]1 

101 1101اع00125) 32856[ 
عأ طنا00 ععصم] 
115 01 3286 ]1 
01 1621186 
132866 


لك 43 


جدول المجال فى 1216 612410116 مك1 ه10 غخى دععصدخ] 


درجة الحرارة العادية 
تحديد المدى 

دورة رانكاين 

مقياس (تدريج) رانكين 
بشكل تصاعدي وسريع 
بريد سويع 

مرج برع 

تصنيع سريع للنموذج 


سريعة انقلاب 


1] 

اع عمتكلمسم] 
علدء5 عصمتلصة ]1 

لع معاععع م 11مة ]1 
مناه 10صةك] 
عسمتحتكلة 10مرمك] 
13101 
1ع 10مة ]1 


عملية التضِلّت السر يع ع0 هندع 501101 ل10أمم]1 


أرضية نادرة 
ألياف بصريّة مذممة 


بتربة نادرة 


مغانط الحديد والأتربة النادرة 


طلأمد8 عتم[ 


دع لدعنام0 0عمه2آ لطأاتدظ عتم[ 


دأعطع 2 م1 طمتدظ عتم[ 


1] 


غزل أثناء التفاعل 
توربين ارتكاسي 
تفاعلى 

حفر برد فعل شوارد 
عُففات (تمدّدات) فعّالة 


تنميش بالأيون المتفاعل 


1261105 

عصاطمن 1" امتاعموع ]1 
عالأعوع ]1 

8طتاعاظ ه1 - عتكتأاعوع ]1 
1165 علتلأعوع ]1 


عصمتاعاظ نه1 علتأعوع] 


تسرّب (تغلغل) مصهور تفاعل 15111181105 غ711 عاتاعدع]1 


بلمرة الصهارة النشطة 


4 أأء11 عالأعوع ]1 


قولبة تفاعلية / بالتكائف 105ادقمءع00© عصتل1ه11 عحتاعمع. 


مواقع تفاعلية 
مواد متفاعلة 

منظومة تفاعلية 

توثر تفاعلي 

استجابة/ فعالية 
مفاعل 

لب المفاعل 

انصهار لب المفاعل 
دورة قراءة 

ذاكرات القراءة فقط 
ذاكرة قراءة فقط 

زمن القراءة 

رؤوس القراءة/ الكتابة 
ذاكرات القراءة/ الكتابة 
جهاز القراءة 

جاهز 

إتاحيّة فورية 


كواشف 


15 ع اللأعوع ]1 
5ت عاللاعوع ]1 
ماع ]55 عللأعوع ]1 
2 ع للأعوع ]1 
لاع ودع ]1 

01 عع ]1 

:001 1مأعوع ]1 

ع001) 1مأاعدع ]1 
عاءع0 ]1 

5 0217 هآ 
017 ع1 نزآام0 لمع1]1 
عمنةط]”' 20ع]1 

5ع ع1 للمع]1 
ع1 لمع ]1 
1511111 نالدع ]1 
لع ]1 

لإأنلتطة نه نزلدع ]1 


5ع ]1 


نمذجة الكائن 8تناء28100 0عاص006 - أموءزط0 عسل - لمع 


المضمن ذو الزمن الحقيقي 


عقار ثابت 
محاثات حقيقية 
اعداد حقيقية 
خيارات حقيقية 


زمن حقيقي 


تغذية رجعية في الزمن الحقيقي 


انزياح ومضي حقيقي 


نحقيقات 


عتماوظ لدعك] 
0ع س1 لدعك]ا 
لط لدع]1 

15م لموع]1 

عمةط' لدع] 

عاعدطلععء 1 عستا" لدعك]ا 
ه17 لادعك]ا 


121225 


قدرة بصرية محمنة 

معدّلات سرعات 

جدول معدّلات - سرعات 
تقدير القدرة - القدرة المقننة 
مقياس تقدير القيمة 


نسب الحرارات النوعية 
عدد مُنْطق 


عملية موحدة منطقية 


روباسين: وهو عقار لعلاج إرتفاع الضغط 


ع0 1هع1ام0 13160 
]1 

عاطة] وعنة]1 

1] 

علدع5 عطتاة ]1 

1] 

دأو علاععم5 01 م116أهك] 
ع تنلا 1هطه1ة]1 
1 اع 101 12110221 
5ع 11211164 1هطه1ة]1 


عطنقة ]1 


الشرياني يستخرج من نبات 7056115 02111313211015) 


مبجحرى - خانق - طريق ضيقة 
00[ سلاسة خرج التيّار 
مواد أوليّة (خام) 

طريقة راي - ريتز 

شتت رايلٍ الراجع 

معادلة / صيغة رايلٍ - جينز 
مبدأ رايليه لاستطارة الضوء 
حرير صناعي 

اشعة 

إعادة دخول الحفر 
رَديّة 

تحريض/ مفاعلة دارة - 
101 التسلسلية 
فقد المفاعلة 

مواد متفاعلة 
تفاعل 

كربيد السيليسيوم 
المرتبط تفاعلياً 
ربط - التصاق تفاعلي 
حرارة التفاعل 

قولبة بالحقن التفاعلي 
حصيلة التفاعل 

معدّل التفاعل 

ضبط معدل التفاعل 


عات ]1 

م01 0)1آ خآ 
1 1307 

127 0 

4غ 2ن - طواعازة ]1 
عع طاواع :12 
2لناحتتره قصوعا طعاعازة]1 
نع و5 طواعاحة ]1 
اللمفف! 

1] 

عمتللةدآ لاتامظ - ع[ 


ععمماعوع ]1 


ألنا11ن) وعلمع5 01)آ ععتداعوع ]1 


95 1160312166 
5كأطواعوع ]1 


ده 1اعوع ]1 


110 ننوع11زذ 4ع20ه8 - متاعوع ]1 


عمنتلصهظ8 مامتاعوع ]1 


خدع1 اه 1أعوع ]1 


11012 «مناعء زه1] مامتاعموع ]1 


0110111 1ه 1أعوع ]1 
121 م 1أعوع ]1 


اده عنهخ] متاعدع ]1 


56011622 101المعمعع ]1 


ييز ع3تطع مع ]1 
مأشو ب اطاط مرمعع ]1 
إعادة اتحاد - التأشيب -تخليق توافقات > 2مناقصتطسرمعع1 
جينية جديدة إما في الطبيعة أو في ظروف المخبر 
أعاد الاتحاد عصتط سرمعع 1 
رصد 000 11 
قابلية إعادة التشكيل عاط متناع الممعع ]1 
حات معادٌ تكوينها وإعصةط2 لعن ام ممعع ]1 
إعادة إعمار 12110 


واع 1 10مع6 ]1 


أقراص مدمجة 
عناصر (أدوات) قفل قابلة 
للتسجيل 


عاط مع ]1 
05 عاطه0 :مع ]1 


ععااء0آ عطتاءه.آ عاطقل 1معع ]1 


]1 
عسامعء 01 1معع ]1 
يستعيل ع1 


قابل للاسترداد وللتعافى - '(211ء1متمدمءظ8 - عاطمنعءامعع]1 


اقتصادياً 

مستعاد 10 
استعادة - رجوعيّة - شفاء لاع 017 عع ]1 
معالحة 5 1600761 - 2051 لتك لاع امع ]1 


الاسترجاع وما بعد الاسترجاع 


تيّار الاستعادة اع 11ت لإلاء 1مع6 11 
كفاءة الاستر جاع الإ طع نع 81 لاع امعع ]1 
عامل الاسترداد ماع20 لالع مم1 
زمن الاستعادة عمنة1" لإتاء تمعع]1 
إعادة تبلور هخ 1ع ]1 
شر جي لماعع ]1 
مستطيل الشكل ناعم ع1 


إحداثيات متعامدة (قائمة) 15--00) 21 انا ع طماعع ]1 
حاويات متوازنة الاضلاع 
ملحمة 

وصلات مستطيلة متعددة المشابك 
مجهاد شل 


مستطيل 


و05 1101060 1ة1لاعصماعع ]1 


ام 121 اعصماعع ]1 


أعاء 0 جاع 20 اعلصسك 1 1د[ باع صماعع ]1 
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مكبرين خلفيين ولع لدعم" 1وع]1 
مُكبرات الصوت المجسم 5 501124 111011101اك تتوع]1 
الخلفية 

مرآة للرؤية الخلفية 111101 عا نوعلا 


قضبان فولاذيّة لتقوية الاسمنت تتوطاع ]1 
إعادة مختصرة للنقاط الأساسية/ القرائن - خلاصةه12]00نا)1صهءع1 
طرف استقبال فقط 

سية المستقبل 
مستقبل الضوضاء الحرارية 


لقصتصتاع 1" لم0 عتزعمعع] 
اع الع عع 1 
/1111 ا لقطع5 اع تاععع ]1 


81015 لمستتعط]' تعنزععع ]1 


مستقبللات وا لاع مع ]1 
صمامات الاستقبال وع طن عستلزععع ]1 
مستلم عاعمامعءع ]1 
فيكلمنات 3 
مستقبل 01 عع ]1 


نباية معزولة فى شبكة أنابيب لظ لعووععع ]1 


ركود - كساد 120 
جين متنحي عطع0 ع لالووعمع ]1 
يعاد شحنها - قابلة للشحن عاطدع تقباعع ]1 
تغذية - إعادة شحن عع فطع ]1 


وعنى عع تقباعع ]1 


منطقة إعادة الشحن 


ترددية/ تبادلية هع هماع 1 
فعل تبادلٍ مناعك ألدءه]ماعع ]1 
جهاز تبادلٍ ععالاءع10 لدعم طاعع ]1 
علاقات عكسية كه ع لوعهماعم ]1 
علاقات 21[ 15ماء8 1211260عطع0 كمم داعا 1[دعه جراعم ]1 
معكوسة مولدة لقانو ن بيتي 

تبادلياً لإللدءه]ماعع ]1 
ترددي ]1 
محركات تبادلية 5 عتننادء10ماعع ]1 
مضخة يدوية مكبسية 7تتناط 11320 دماواط عستاوءه1ماعع ]1 
ترددية 

مضخات ترددية 5 116012106211115 
مضخات إعادة 5 ع1 ه11" لصخ 10ج[ لاع جاعع ]1 


التكرير والنقل 
استصلاح: تحويل أراض بور إلى أراض 
مستثمرة زراعيا 


1] 


جهاز أساسي 
للضغط المنخفض 
جساءة الانعطاف المخترّلة 
تقليل جساءة 1221102ل<ه#محرى 5دعم كتاذ عستلمءظ لعءمسلع. 
الانحناء 

أجهزة الكمبيوتر 


بتوجيهات منخفضة 


ععاع10 عاماعسصاوط - عسساووععط - لععتتلع ]1 


195 عمستلمعظ لععتلع ]1 


005 أ56 11م نأعلنتاقط1 لععتلع ]1 


جساءة مختزلة 11" لعع نالع ]1 
عامل مختزل أمععى عماع لع 1 
إنقاص الربح الحراري نه أموع1آ1 12ه[ه50 عستعنالع ]1 


الشمسيّ 

اختزال - خفض - إرجاع - تخفيض 
عامل التخفيض 

تقلص حجم الشكل 
مجموعة الأمين الإختزالية 
تكرار - فيض - احتياط 
تكرار وتجاوز الفشل 191021نا5 عتناانة1 كملى لإعصملصسلع1 


ا 4 
ع1 1ه 1اعتالع ]1 
512 عتنالوعء1 5ه 1اأعتالع ]1 

11خ ع الأعدالع ]1 


/227 نالع ]1 


نظم احتياطية ع لإعطهلسصنلع ]1 
مرحلاات المفتاح القصبي م تاعاتة - لمع 
مفتاح قصبي طع لك لعع]1 
إعادة التصمي اع عع ]1 
أو ياش مدخل الفجوة وعطهة؟ 000113 امو عامعع ]1 
مَركبات عائدة وعاعتطء؟؟ اتأمعع]1 


تغيير تصميم البرنامج دون التأثير على النتائج 11ماع ]ع ]1 


مرجع - اسانيد الدواسة ععمع ع ]ع1 


هكيلية مرجعية عع ] عط ععمعنو]ع ]1 
إحداثيات مرجعية ععطع نه ]ع ]1 
كثافة مرجعية لإأأقدء0آ ععمعمو]ع ]1 
دايود مرجعي ع10160 ععمع عع ]1 
جرعة مرجعية 1005 ععمعمع]ع ]1 
وصلة مرجعية (موصل مرجعي) تناع طن عممعنع ]ع ]1 
مُطاو ر مرجعي 58501 عممع عع 1 
فولتية مرجعية ع0138 7 ععمع نع ]ع ]1 
يردم - ردم القع]1 
انعكاسية عمطماعع ]ع ]1 


جهر الحقل 11120501 ل1عاط - خاعلءظ أخطعانآ - لعاءه لزع ]1 


الساطع والضوء المنعكس 


544 


عنفات (رياش) لصب مستطيلة 


وعطة7 21 [ناعصماعع ]1 


تقو يم ع اع ع ]1 
تصحيح الاهتزاز ع1 01 متلدء كتاءم ]1 
مقاييس 2 5تعاء2010ء1[عءععكة - 171512110 01 هلدع ناعم ]1 
تسارع تقويم الاهتزاز 

نسبة تقويم ]1 م ادع تاءعع ]1 
تيار متناوب مقوّم لكك 0علتاعع ]1 
مقوّم تع كناءعع .1 
قناطر مقومّة وعع 20 معقتاءععس1 
دارات المقوّم ساسك معلتاعع 1 
دايودات مقومة و نع ناعم ]1 
مسترد حرارة 101ل عع ]1 
إعادة التدوير عاء زعم ]1 


مواة بلاستيكية سدوزة (أعيد تصتيحها) 
ستخدام المياه المدورة 
عا العاملين فى التدوير (إعادة 


لاستعمال والتصنيع) 


تدوير 


عتأامماط لعاءنزعع ]1 
ع5ل] تعلهة117 1عاء نزعع ]1 
وتنع ان زع ]1 


عمناء وعع ]1 


ألمنيوم مدوّر (أعيد تصنيعه) 


عصتاء زعم ]1 

0111 عستاء وعع ]1 
بنية تحتية للتدوير (لإعادة تصنيع) ءتناعناماقةءلم] عصناء زع ]1 
خيارات التدوير وإعادة التصنيع 
لمواد البلاستيكية 


5م عصتاء زوعع ]1 
تدوير - إعادة 15 عصتاء زع ]1 


برنامج التدوير وإعادة 22105 1*0 وستوععو مع عصناءزععس. 
لتصنيع للمواد المركبة البوليميرية 

تدوير وإعادة التصنيع - 
لتخلص من - التصرّف ب - إعادة الاستعمال 
إزاحة الأحمر 

تفاعل اعادة التوزيع 

أكسدة/ إرجاع - إختزال 

تحفيز حيوي مؤكسد/ مختزل 
كمون الأكسدة - الإختزال 
تفاعل أكسدة - إختزال - خزلدة 


مانع أعاداء اعاط 101لعاعدظ عامأعصوط - عت لاووععط - ععتللعك] 


عقناع0521/16م15[/عطتاء زعع ]1 


التطة - 0ع]1 


ع 511110 لع ]1 


100 
116002121151 
لقناخمع ه52 11002 


دهاع ودع 11002 


رجوع رئيس مخفف للضغط 


متزّل ع1 


مادة مقاومة للصهر 


امتتعته ا اماع 1ع ]1 


معادن مقاومة للصهر 15 017أع 112 
إعادة ضبط حاوع ت]ء 1 
مضخم الإنعاش اع تارسك اوعتاع ]1 
معدل التجديد عنما اوم ع1 


مبردات: مواد كيمائية تستخدم لإحداث التبريد أصومعع تناع 1 


عبر تحولها من طور إلى طور 


تبريد ا عع 1ع ]1 
نظام (مجموعة) تبريد ع5 امتضواعع تناع ]1 
أكوام النفايات وع1ز ماع11 
إعادة تكوين عأ 1ع عع ]1 
إعادة تشكيل العوامل 5 - 00 01 مناه 1عمععع ]1 
المساعدة 

متجددة ع كته 1عرمععوع ]1 
مكرر إعادة التوليد تمدع مع ]1 ع كنا 1عمععع ]1 
إعادة التوليد 01 ع1 
مزيحات طور ريغيا سبنسر 11]655ط5 عققاط تععموم5 عزععع ]1 
]1 منطقة - 1 - مماعع ]1 
2 منطقة - 5 - وماعع]1 
إنتقائية من حيث الموقع ااتاععاءوم1ع6 1 


011 عا تمسع0 12 لمخ أمعنوط .5.ل]ا عط]' ص[ لعمعاواوع ]1 
علامتان تجاريتان لمكتب 1511(7ء الآ ده1اء241 عاععصمهك0 ر8 
البراءات والعلامات التجارية في الولايات المتحدة المسؤولة 
عنه جامعة كار نيغي ميللون 

علامة تجارية م001 1811 كه عاتمسعله1' لع معاواوع ]1 
مسجلة لشركة 1181/1 
ارتداد 


انتظام 


الزقالك ناف | 
تناع ]1 

زاوية 2 1نحتق] تراط - عاعصة علتاعستحط زكتامخى تملناوع ]1 

عدم التجانس الصفائحي 

صفيحة طبقية منتظمة عأاقصتسم] مقلباعع ]1 

صفيحة طبقية عألةطنطتهة.آ /إاط - عاعصظ عتتأعسصدزك مملبوع ]1 

منتظمة متناظرة ذات رقاقات مائلة 

صفيحة طبقية ع]8 نهآ /زاط - 02055 عتتاعستصلزك تدلباوع ]1 

منتظمة متناظرة ذات رقاقات متصالبة 

حدود مقرّة و محددة بتشريعات و قوانين أتطاآ 0عأداباوع]آ1 


قواعد - تشريعات - نواظم - قوانين ع1 
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مكوّنة منعكسة أاعده مومه لعاعم ازع ]1 
صوت منعكس لصنده5 لماعم ع1 
أمواج منعكسة وع0ة1 لعاءع ع1 
انعكاس عع ع1 
إنعكاس و إنكسار هنع ع لمك ومناءء 1م11 
عكس الانكسار 1011110 امناععاظ ممتاءعالع]1 
الالكتروني 

فقد ناتج عن الإنعكاس 555 102اعه11ع ]1 
مجهر الانعكاس عمزمء05 1/1112 امتاعع1]ع]1 
خليّة من النموذج (النوع) ااعن عمل - علتاءععااعس 
الانعكاسيّ 

طبقات عاكسة وتعاهآ علتاعهو 1ع ]1 
سطح القرص العاكس ععهتنا5 عكتاعع لعا 
من (0[1)آ شاشة بلورات سائلة ‏ (1©.آ ءملزظ عكتاءعااع. 
النمو ذج النوع الانعكاسيّ 

انعكاسيّة تناع 1ع ]1 
فولتية عاكسة 70128 1ماعه11ع ]1 
عاكسات 100 
كليسترون عاكس ماع11 
عمليات التلحيم وعووع 0 501062 - 1101م ]1 
خصائص السيولة وعناة 1 تعاعه تقطن :10]ع]1 


لصق بإعادة الدفق - اللحام بالسيولة 
(تقانة لحام تعتمد على استخدام عجيئنة لربط القطع بداية ثم 
التسخين لتحقيق اللحام النهائي) 
تكثف راجع 

إعادة التحريج 

وقود بترولي سائل ذو رقم أوكتان عالي (وبالتالي عتقصسرمء 1 
مضاد للانفجار) ناجم عن إعادة ترتيب الجزيئات 
الهيدروكربونية في النفط 
شعاع منكسر 


تلع 010 110ع ]1 


1ع ]1 


121*001 


1207 لعاع ةع ]1 


انكسار م اع 1ع ]1 
اتصاللات 05مناهوء تلطه دمتامعتطمخطاعطز5 متاعه تع ]1 
التواقت الانكساري 

تأثيرعملية الانكسار اعع ]81 عكتاعه اع ]1 


دليل / مؤشر الانكسار - معامل الانكسار 1206 عكتاعهء 18 
مادة مقاومة للصهر 


مواد مركبة مقاومة للصهر 


0137م 1ع ]1 


1110 01]011 115 


مواضع ‏ نسبية 
وقت نسبي - زمن نسبي 


1 الاألسطتصعط عللتماع ]1 
5 11او1ع ]1 
ع الأواع ]1 


عمط" ع انماع ]1 


معادلة المسار النسبية التكاملية - 121687221 طاوط عناو1 تداع ]1 


تكامل المسار النسبوي 
نظرية الكت النسيية 

السسبية 

معدلاات إسترخاء 

رمن الاسترخاء 

مرخل / مرحلات 
مُرحَل رجعي 

ملفات المرحل 

أبراج الترحيل 

إصدار 

مانع التصاق - عامل تحرير 
قاعدة بيانات الإصدارات 
السابقة 

خطة الإصدار 

عتبة التفريغ 


وثوقية - اعتمادية 


112017 نم0 عناد 1 كماع ]1 


ع ]1 

ع2 مننهجماء ]1 
عمنةط' متأم جماء ]1 
عع / زقاعك] 
عاعد8 (زماع ]1 
00115 (زماعك] 
5ع لإهاع ]1 
عقوعلع ]1 

أسعع ذخ عدوعاع ]1 


1825 1115017 عموعاع ]1 


مقاط عموعاع ]1 
ترعاذ عموعاع ]1 
لهاع ]1 


اختبار تجريبى للوثوقية عصناوءع1 :ه12 - ععلقطد انان هناع. 


صمام تخفيف 

ممانعة (مغنطيسية) 
احتياطي متبقي 

لازالت غير مكتشفة بعد 
إعادة تصنيع 

متحكمات عن يعد 
مُرَكّر البيانات البعيد 
تنفيذ الطريقة عن بُعد 


عله أعناع] 

ععطماع نع ]1 

5 16612121121115 
166112111111 
ع ]1 

10651 11 اطع هتمع[ 
ع 1ه ماع ]1 


1ه عام تدع ]1 


2121201 10223 عام تيع ]1 


2 ك04طاءع1/1 عام تمع ]1 


استدعاء إجراء عن بعد - بنمط 0211 ع7نالعءم*25 عام صصع] 


اتصال إجرائي عن بعد 
زاوية العمود البعيد 
نقاط ابن متقولة 


بطاقة ذاكرة الصور المتحركة 


عاعصذ الماد عأامسع 1[ 


05 ع1اطة017 تع ]1 


مصاع 8/1 ع1اطة01 تع ]1 


5246 


قانون استخدام مياه المجاري ع5[] 57067 01 دمناه1باوع 1 


نظام الاستخدام 15 01 دمننماباوع]1 
أنظمة/ تعليمات 1ع 1 
منظم ع1 
تنظيمى 2601 1ناعع ]1 


0-5 أساس تنظيمى لل 5آ110 1018 كنمد8 '2101(1[ناوع 1 


-015860آ ع51108 عع512 101 5ع تتاع 1 1ناوع ]1 21011 [1ناوع ]1 


متطلبات منظمة لطرح حمأة المجارير 50 
إعادة تأهيل: إعادة منشأة أو ما شاببها إلى علهانانطقطع1 
أدائها السابق 

عادة تأهيل م1 
إعادة التسخين لدع طء 1 
المنيو م مقوى لخ لم101 ع1 
خرسانة مقواة عاع عط من لعع 1ه أصاع ]ا 
أغشية مقواة وعطة طاح ]1 لعع 1ه أ1صاع ]ا 
قولبة/ سبك 8 تطمناءء نط1 دممتأعوع] لعع 1ه 1صاع ]ا 
بالحقن التفاعلي المقوّى 

تعزيز لاع ططاع 01 لطاع ]1 
تقوية بالألياف 5ع الاعطوعء 1011ماع ]1 
مادة تقوية في المواد المركبة ذات 2/2/100 2آ اتاعصعء 1م لماع ]1 
الرابط المعدني 

مواد تقوية - مدغمات - دعامات - اع ع 01 1ع ]1 
شزيات 

ألياف تقوية وتع 11 عطاء 1م 1ماع ]1 
نظرية ريسنير المتغيّرة ع معط 1 لمده أقهة7؟ تعسموواع]1 
منبوذة عع ]1 
مياه منبوذة غير قابلة للاستهلاك تعنة 17 لماعو 1 
دارة رافضة تنه 011 اماعع ع ]1 


5 ع1م 010110 101 و5وووعه ]ناك 16 مداع ]1 
علاقة معاملاات جساءة المواد ثلانية المناحي 
ار تفاع نسبى الخ عتتتماع ]1 
كتلة ذريّة وسطيّة نسبية 


95 علنتاماط عع دنع كذ ع تكلأواع 1[ 


كثافة نسبية لإأأقطعء(آ علتتماعخ] 
رطوبة نسبية انل تبط ع انماع ]1 
عدم تطابق نسبى حاعاه سمسكتطا ع تداع ]1 
حركة نسبية 1 عتتنداع ]1 
نفاذية نسبية 7للأطامعصممعط عتلنماع ]1 


عنصر التمثيل الحجمى 3626ء81 عصداه7؟ عل«للمامءوهء نمع ]1 
> عناصر التمدد ا لحجمى 
وقود أعيدت مُعَالحتّه [عنا1 لعووعءم مع ]1 


إنتاج 1 


عادة انتاج - تكائر - توالد: عمليات تقوم 200061102مع]1 
عبرها العضويات بتكرار ذاتها ضماناً لاستمرارها وديموميتها 
إعادة البرمجة 1121ماع نامرع ]1 


نمو ذج تُعباني أعل210 مه “شامع ]1 
أمر بإرسال الإشارة 


مهام مطلوبة 


5ع لدء5 16 اأوعناوع ]1 
1160ناوع ]1 


متطلبات 6 1 
هندسة المتطلبات 55 10101111115 
إعادة إرسال ع1 
إعادة راسيمية 23 100ظ2ظ 


استرداد مياه الصرف عأة اتاع م117 01 عباعوع ]1 


بحث حاء توعوع ]1 
بحث و تطوير 
احتياطي 

بظازيات عياط قازنة 
خلايا خازنة/ احتياط 
نمو الاحتياطي 
احتياطات 


أتاع تدم[ ه1ء0آ ع ماع توعوع ]1 

1] 

ملاعو ]1 

دلاعن) علتتعوع ]1 

01017 عملتزاعوع ]1 

1] 

حرّان - مستودع - حوض - حامل مائي مكون خذهنتاعوع ]1 
من طبقة تتصف بمسامية ونفوذية تمكنها من خزن الماء 


مكثف احتياطى 01 لاه تمدع ]1 
عوامل المكمن - عوامل الخزن/ 5ع 1 تزه تزعوع ]1 
الاحتياطى 


إدارة الخزن/ الاحتياطى - إدارة 
المكمن 


محاكاة المكمن - محاكيات الاحتياطى 221118]0155ز5 1زهلتزووع ]1 


اهاعمو ]1 


جنس خازن وعاععم5 11م اااعوع ]1 
خفض أعوع ]1 
إعادة ضبط الوظائف كه تناع طنط أعوع ]1 


5 قلاب الضبط إعادة الضبط م110 صنا1 (85) اأء5 أعوع8 
يعاد تنضيدها - يعاد ضبطها 
إعادة توقيت وتشكيل النبضات الرقميّة 


عاط ماعو ]1 
5ن عمقطاوع ]1 


©1126" - ععمعل1وع ]1 


توزيع زمن المكوث 
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وسائط الحفظ القابلة للنقل 
إزالة 
إزالة الأملاح الذائبة 


2 عع51013 ع1طة 017 تع ]1 
]1 


15 1015501760 01 01721 7ع ]1 


ريم : وحدة جرعة تعرض إشعاعية مكافئة لرونتجن فى 166125 


الانسان 

كلوي ع1 
شريان كلوي لالتعاقث لقمعسر 
تجويف كلوي متلاء" لقمعس]1 
وريد كلوي ماع لاممعس] 
قابل للتجدد 1ط تع مع ]1 
طاقة متجددة لاو اعم عاطم تعمع ]1 
مصادر (منايع) قابلة للتجدّد - وعع اهدع عاط هاعمع ]1 
الموارد المتجددة 

رينيت أعصصع ]1 
منفحة التجبين - الرينين مع ]1 


لْستأجرة 101 أقراص 121515 عدعادآ لماصع 1 


كاسيت شريط الفيديو عأاءةم0) عصة1”' مع10؟ لم1امع ]1 


3 


لمستأاجر 
معاد تموضعها م1001 
إصلاح تدمع ]1 


3 


جهزة مُكررة / مكررات 


مكرر و إعادة توليد 28أعةم5 72101عمعوع18 لمك ععادءمع ]1 


وع وعم / تمدع مع ]1 


فضاءات 
تردد التكرار لاع تعناتوع11 1ه 1اناع مع ]1 
معدلات تكرار 5 ام ناناء مع ]1 


طبيعة متكررة 
ترتيب متكرّر 
تكرار التجرية 
مفترق (تفرع) التضاعف 


]8 لاع مع ]1 
010 عللاتاءمع ]1 
هخم نامع ]1 


1011 ام نخهء :امع ]1 


إجابة للع 
جين بر عمع 0 ل1ع همع ]1 
جموعات ملغة 15 1001161 
محطات توليد طاقة أعيد تزويدها كأطداط عرو 0ع6 ممع ]1 
طاقياً 

إعادة ترسيب مع ]1 
ممشل عاكنخه امعو 1ع ]1 


وعاطتطة5 ع انما معوع مع ]1 


مقاومية 1امأوزوع ]1 
مقاومية - مقاومية 1الأقاوعآ1 عصسساه7؟ - 1للأماوع]]1 
مقاو م 1101 
تشكيل المقاوم 1م أواوع ]1 
شبكات المقاومات 1670115 1مأقاوع ]1 
منطق مقاوم - ترانئزستور عاع0آ 01]ك1قطة1' 1م1وزوع ]1 
مقومات 129015 
تبيان - استبانة 11 
عرض نطاق التبيين غ811 دمنان[مدع ]1 


و01 01 ها اهمدع ]1 


تحليل القوى 
محلل ل 


حول حلل/ مقوم إلى 00207621015 لهاتعلط - 16 - تعل[موع] 


رقمي 
مستبينات - محللات ع1 
مُلللات قياس 10 115 ناقدء1/1 101 وزع 1[ووع ]1 
الرشيطة 
قوة (قدرة) الفصل 2011 ع متلاموع ]1 
رنين ا 
عمليّة العبور النفقي 5و9 0121128نا1' - اقدموع ]1 
المتجاوب 
هوائيات مرنانة 5 1165012111 
قطبية ثنائية مرنانة وع1هم1 امقدموع ]1 
ثر نَ عأمم هدع ]1 
مرنان - رثان 1201 
ثغرة المرنان مجه 1م16هدموع ]1 
إعادة امتصاص 12001 
0ع ]1 


مطيك ن- مع - موود 
وثيقة الحفاظ أعلى ناه 7مع186 لمث دمتتهة7دءوده00 عمتناموع ]1 


على الموارد وتعافيها 

إطار عمل وصف :11211631101 1101 اتهوع0آ عم ناودع ]1 
المصادر 

موارد ]1 
تنمس 121 
سلسلة. تنفسية منمطن) تلماه 1موع ]1 
نسبة التنفس 120 
استجابة 05 مقع ]1 


زمن المكوث: الزمن الذي يبقى فيه مياه عذ] ععمعلاوع18 
الصرف / الحمأة / أي محلول في قسم معين من وحدات 


المعالحة 

استخدام المناطق السكنية 115 لمناصعلاوع ]1 

منطقة تجارية وآهلة ع5 121عنء متهن /لم1تاصعل زوع ]1 

بالسكان 

متبقي 1ع ]1 

غضار متبقّي من لامنلزوع]1 

حث متخلة ماع لم1 لمنلاوع ]1 
ة متبقية لطس ناع مع امنالاوع ]1 

نفط متبقي 011 لمنلزوع]1 

تشبع النفط المتبقي م 01 لمنصلاوع]1 


1510121 


عاأقمع 1 امنلاوع ]1 


متبقيات 3 12*11 
بقايا المقاومات 5 01 1215ال1وع]1 
طاقة التشوه المرن في واحدة الحجم ععمع زوع 1 
مرن - مطاطي: صفة العودة إلى الوضع الاولي ‏ ]5هفلزوء1 
لمادة بعد ثنيها او مطها او ضغطها 

3 اتنج زوع ]1 
ألياف مُشْبَعة بالراتنج وا 11 لعأقمعء ]مم[ سزوع ]1 
قولبة بانتقال الراتنج عمتل1ه]1 تعاقصة 1 سنزوع ]1 
مقاوم للزحف جرعع 01 أوزوع]1 
بصمة مقاومة وكاو ة] أؤزوع ]1 
مقاومة ماوع ]1 
مقاومة سعوية 2 عع طهماواوع ]1 
مسار المقاومة طغدط ععصماوزوع ]1 
نطاق المقاومة 28 ععمماواوع ]1 
كواشف المقاومة  -‏ 15ماععاء2[ عتنامةضمءمصمء1' ععصهاقزوع ]1 
درجة الحرارة 

احتمال المقاومة ععطوعع 101 ععطمأكزوع]1 
مقاو مي عالأقاوع ]1 


دارة سعة مقاومة 5ألناء 1ن عالاأأعه مهن عكللأقاوع ]1 
حرارة المقاومة الكهربائية 
شريط مقاوم 


تحملية المقاومة 


عطتأوع ع "الأواوع] 
متاك ع'الأوزاوعك] 
ععطقنع 1ه 1 ع لتأواوع ]1 


قيمة مقاومة علهلا ع لتاوزوع ]1 


اشابة مُتراجعة 
استقصاء بأثر رجعى 


عوامل ورائية متنقلة قهقرية 


فيروسات قهقرية 
مردود على الأسهم 


مردود على الاستثمار 5 الريع 


قابل لإعادة الاستعمال 


إعادة استخدام 
مصفوفة رويتر 


تقييم ظاهر للتفضيا 


1م20 - علمعع مناع ]1 

هت الاععء م05 1اع ]1 
738 0 11001 
110011 

817 012 اتتااعك] 


1ع 1أوع 1217 01 لاتساعك] 


عاطوتنمع ]1 
ع5ناع ]1 


12111 معا باع ]1 


7 ععمعنعاء عط لعلوع ع ]1 


سندات العوائد: سندات تصدرها البلديات 80205 عناتاع ع1 
/ الحكومات / مؤسسات أهلية مفوضة بإحداث مرافق 
خدمات كمنشأت المياه والصرف 


منحاز عكسيا 

مفصل تحيز معكوس 
انحياز عكسي 

فولتية الانبيار العكسي 


تيار الإشباع العكسي 
عزم دوران المحرّك 
العكسي 

ايخ سكي (لزيم) 
فولتية إنعكاسية 
ميات معكوسة 
عكوسة 

عملية أدياباتية عكوسة 


نل طاتزع 11 

ععمطعلع ع1 

0ل وتتتمآ لدذتعع ]1 

اع ه22 لوواع ع ]1 

مولع اع ]1 

51254 - عوزعع ]1 

6 813560 - عورعهع ]1 
5 عول1ع 111 

نه 1أعصسل 812560 عورعوع ]1 
ع70128 ناتاه لكعلدع81 عورء ع ]1 


001 عوترع ع ]1 


ستجابة الليف اع 1ط ممه زوع ]1 
زمن الإستجابة عمنذط' عمممموع ]1 
أطوار استجابية 5 0115116 زوع ]1 
ستجابة 0 كوا 
موقع سكوني 112 أ6وع 11 
ستر. جاع 12101 
قوة الاستعادة ع201 ع متاماوع ]1 
وصلة مقيدة الحركة أصذه1 لعمصته ناودع ]1 


أنزيمات الحصر 
طول شدفة تتقتنام:ه براه ل_تاعدع.آ امعصعهةءط مم اعتادع ]1 
الحصر الناتجة عن تعدد أشكال الجينات 


5 1101م 11اوع ]1 


قيود ]1 
قيد على 865825105 1021 قطءع 7م111 00 قدصم اع راوع ]1 
التصرف الميكانيكي الدقيق/ المجهري/ المايكروميكانيكي 

قيود على المفهوم 
إعادة هيكلة 


امعط 00 كدمناء راوع ]1 
]1 


قوة موازنة - قوة محصلة عه أغطها1ناوع ]1 


عزم ناتج أطع دده ]1 عمنال نوع ]1 
حاصل الجمع تناك عمطنا1ناوع ]1 
تكنولوجيا تحسين الاستبانة ادا 
مؤخرات البلورة 01 5أطمل ماع ]1 


مُؤْخّرات - معواقات 1 
زمن الاحتجاز: الزمن الذي يبقى فيه مياه عطنة]' صهامعاع18 


الصرف / الحمأة / أي محلول في قسم محدد من وحدات 


عققطط ع صلل ماع ]1 


خم تلان عورم ع1 المعالحة 
ع عواء ع1 قدرة الحفاظ على المغنطة بعد زوال التأثير انمع اع ]1 

5ع لأعطع0 عودع 1 ال ممَغنِط 
5 11115 زيتيبللاز ع5ة1معاع ]1 
لع نان متا ختطد5 عدرعرع ]1 طبقة شبكية 2361[ تمانعتاع ]1 
10101 عط1' 01 عنسو.ه1' عدرعوع ]1 شبيكات اع ع ]1 
توقيت عستاع ]1 
1115 عور ]1 إنبيق ماع ]1 
ع1 عون ]1 حافة ساقطة مر جع ع1 ]1 
ع1 امومع ]1 قوس قابل للسحب عتث عاطداعوناع ]1 
عاط نوع ع1 زمن الاستخر اج عمنة1 لولع ماع11 


دوع 40133116 عاطازوتعوع ]1 


5249 


1110 


معامل عاكس <ع120 علتاعع ازع - 11 
شريط هط ]1 
كبل شريطي - كبل متعدد أسلاك عاطقه صهوططني1 
رايبوفلافين 111 


حمض نووي ريبيى عنعاعاصمطنج1 


ريبوسوم عحدهة 110 
ركتيس 1ع ]1 
متون و أخاديد 4ط "اقباط - كمصخ - عع1]10 
أحياد 11 
ريفامبيسين اع اسه 11 
ريفامايسين 111 
زاوية التعادل عاعمةى عنىر 
حركة اللاقط 10 عن]آ1 
قيد - حباسة ماع م18 


مكلت قائم الزاوية (مثلث قائم) عاعصمةت1 لعاعصك - أطعنر 
قاعدة مسكة اليد اليمنى علن م01 لصحدط - غطعن] 
قاعدة اليد اليمنى 
أسطوانة دائرية قائمة 
مسجلات الإزاحة اليمينية 
صلبة 


علناخا لصم - خطعاك] 
1ن مم11 أخطعلك] 
تعاداعع8] التطذ خطع 1ك[ 
1 

اسفنج (رغوة) صلب سوه 10ع121 
أقراص صلبة من الزجاج الليفي 21515 ه116 0155 11810 


صفائح طبقية جسيئة (صلبة) 5 نطة[] 11210 


مباعد صلب عع مم5 11510 
حماءة دااماكة اننع 11 
جليد خبيبي ع1 عست 
حلقة دائرية 000 
بلمرة بفتح الشلسلة م0 - عقطنا 
جيرو الليزر الحلقي 010 عق[ عستا 
جيروسكوبات 0105 عنام0 رءط11 - 01105 1ء25آ عصتل 
الليزر الحلقي - جايروات الليف البصري 

شبكة حلقية 1ه نتكاع]8 عسصنكا 
عزقة حلقية خنالا عصنا 
جيرو الليف البصري 0110 عنام0 ععط11 #مأمدموعظ8 عصنظ 
ذو المرنان الحلّقي 

نوع من مرنان حلقي م1 1مأهدو5 ]1 عستا 
إشارة نغمية لممع 51 عسصن]ا 
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عملية عكوسة 


ووعء 20 عاط زوع نع ]1 


تحكم الطيار مربوط مباشرة مع سطح «نهاةنز5 6اطلسدة1]6 


التحكم 

عمليّات / إجرائيات 
عكوسة/ غير عكوسة 
نظام انعكاس 


-وما م 


عفديس 


خزانة دوارة من جوارير 
إعادة التوصيلات السلكيّة 
أقراص مدمجة تعاد الكتابة 
عليها 


عدد رينولدز (حاصل قسمة قوة 


على قوة اللزوجة) 


مضخم الترددات الراديوية 
تطبيقات الترددات الراديوية 


دارات الترددات الراديوية 
طاقة التردد الراديوي 


- توليد طاقة ”1*1 إنشار طاقة 


39 
ترددات راديوية متداخلة 
لاقط الترددات الراديوية 


قدرة التردد الراديوي 


مرحلات الترددات الراديوية 
علبة حماية الترددات الراديوية 


رامنوز 


وعووعع 220 ع1ط1وتعتاع 11[ /إعاط اوء اع ]1 


لطع 51 [مختاخطهن) نم إواتاع ]1 
]1 
]1 


1101110117 


م102 1[ع0115 021 عطا تامع ]1 


1] 


و (عاطدمه82) عاط هات بوع ]1 


العطالة اء دك 00105 تزع ]1 


111 امسخ 1] 
ل 41 ا 
ماع11 11آ1 
1ع ]1 


11 811 031 


عمتاع اع 1ع م1 ]1 
20 مرتاعاعاط 11 
ع1 ]1 
لع ]1 

تع ااعطة ]1 


1105 


ريولوجيا: علم دراسة سيولة انسياب المادة تحت 'إع108معط18 


إجهاد 

مُعدلات ريولوجية 
التهاب المفاصل الريثاني 
نطاق الجذور 

رودامين 

عنصر الروديوم 
رودوبسين 


هوائي معيني الشكل 


115 (ع10معط ]1 
5خ 21010 تسناعط] 
عع طموهة نط[ 

عصتسطتهل هط ]1 

ململ ]1 

نوم ]1 

هم عأطسطمطخ] 


11101 


زويوت 

تصنيفات الروبوت 
متحكمات الروبوت 
غلاف الروبوت 


+1020 
5 1105061 
015 6ه0ط1]10 


م10ع81 أم6طهك] 


مُديرات الروبوت/ الأذرع 5خ 01 21015 الامطتصة]1 أمطهخ]1 


سكين /هدية -ماقية موققة 


عكتماءوعنه 17 عتامطه ]1 


معالحة حرارية حلقية دائرية عطلء مم 1 عصتا 


علم الروبوت - علم الفواعل الآليّة مناه 10 
روبوتات ]1 
ملح روشيل غله5 عااعباءه]1 
صخرة عاء 10 
سك ضفي صخري تجح[ أعسمدطصمظ عاءم ]1 


ومع 0017) تاععاء0 ]1 


أغطية الصمامات الهزازة 


مفتاح هزاز طع 51 مععاءه0 ]1 
مفاتيح هرّازة مم8 ورععاء 10 
عدد قساوة روكويل تبلط ووعصلممط لاع نكاءه ]1 
اختبار ركول للقساوة أوع1 5وعملمدط [اعجهكاءه ]1 
قضيب ْ كلكا 


بنية ذات شكل قضيبى عتنااعلا5 ععانآ - 1104 


وصلة قضيب الحفر غصزه1 1200 
حماية من القوارض دمناءء 0 أمعل0 ]1 
حماية الأسلاك عاطدن) ل0عاعنادآ 01 جمتاععاه]ط ألمعله ]1 
النفقية من القوارض 

رونتجن عع مع 0 ]1 
تشكيل الدحرجة 5ه - 1011 
معدل الدحرجة عنخهج 1011 


تحكم بأمر سرعة الدوران/ 1معاصه© 0لسقصصدهك© عنمجه 1011 
الالتفاف (الدحرجة) 

استجابة الدحرجة للطائرة 2816عةنى عأقدظ - عمدمموع5 1511 
العادية 

مدحلة : أداة ثقيلة تحدث بحركتها رص حبيبات اككذا 
التربة /) حصى الطرقات قبل تعبيدها 
قضيب مع موصلة خشبية / من القماش 5 101162 


دوارق دحرجية 251 ع11هخ]آ1 


دحرجة - دلفنة م1 
تعب الدحرجة عناع تنه عمتلاه ]1 
عزم الدحرجة 2ع عمنتلاه ]1 


خروج من الدحرجة 1111 


سلا حلقي/ دائري خلا عمنعر 
يشطف يغسل ]1 
متناوبة - متموجة ]1 
عداد التموج تعأخصناه عاممت]ا 
زمَن الارتفاع - وقت النهوض عدطةط]' عونا 
ناهض - فتحة عمودية ]1 
نبو فون فع عماط 1ع1]15 
حافة مرتفعة 208 1]15155 


مأخذ رئيسي صاعد 


115115 1 


مخاطرة 111 
تحليل الربح - الكلفة  -‏ 15ولإ[لهصك أتأإعمعءظ - 2056© - عاو1]1 
المخاطرة 

تيل الخاطر 

تقييم المخاطرة - تقييم مجازفة 
سيرورة/ عملية تقييم المخاطرة 


5 11512 
أتاعمرووءووقة ع151خ] 


5 1ع اووء و45 ع151خ] 


تشخيص الخاطر 1151 
مجموعة الخطورة مزناه2© 1151 
تعريف المخاطرة نمع عاونا 
نموذج إدارة المخاطرة اع1]100 اماعسصسعع مصدكة عاصخكآ1 
نجاح إدارة المخاطرة 95 العتاعع 1/1212 ع151كآ1 
مكافأة المخاطرة نا ممع 1151 
مخاطر و تبديدات 5 لصخ ماو1ن]1 
منطقة النهر النظيفة عدهي مدعاك ع1 
منطقة التيارات النهرية السريعة ا اف 
منطقة تعافي النهر 0م26 لإاء امع 1 وع تل 
تنقية النهر الذاتية هنا لقتنا - كاعد تعتلك] 
منطقة النهر نتنة عمه/ عتامع5 معتل 


منطقة التلوث الحديث 20111105 غطعءع1 01 عدم2 معنن 


في النهر 


قانون الأنمار و المرافىء 
برشامة (تبشيمة) 11 


أعة 121015 اسمخ 1115 


حمض نووي ريبوزي الك 
5الفرعية 23 آل خ][وحدة ال 5 أاتطناطنا5 مصخ]1 
الرايبوزومية 

إشارات الطرق باستخدام الليف 2ء11 ع2زأونآ قمعذذ 11020 


مترية روبرتسون - ووكر عتتاع لط تععلاة'11 - اهوامعطه ]1 


روتافيروس: فيروس معوي يصيب الرضع متسبباًقنامة6هاه 1 
بإسهال حاد. 

دولابي: حيوان مجهري طافي ذو تجويف كاذب - 2ه/ناه1 
يتراوح طوله مابين 0,1 إلى 0,5 مم ينتشر في المياه العذبة. 


مضخة ديناميكية دوارة عنستهط :ج1000 
عنفة - مروحة - دوار - داسر - رقاس 1001 
تخشين - تدشين 1111 
معامل الخشونة: مقاومة قاع قناة +2ع1 !]00 ووعصطعنه]1 
لانسياب الماء فيها 

مغنطيس دائري دائم 5 أتاع م صنء 011101[ 
دحرجة - تنعيم 000117 ]1 
طريق - مسلك - يوجه 10 
أنظمة التوجيه والإرشاد والتخطيط عقتطصواط عاناه]1 
موجهة 10 
مُوجَه 10 


توجيه/ تسليك كبللات و5ع1ط08) +ءط11 لدعتام0 4ه عسنتاناه1 
الليف البصري 

تقنيات توجيه 

حزمة الألياف المستمرة 
الجمعية الملكية للطيران 
قوات ملكية للإشارات 
قلابات الدارات القلابة لقدح التضبيط 


10111115 115 
1011 

مسصناط نرعنوه ]1 

50117 1دع1 تهت مععخ 1021 
15 01 5م001 107:31 
مه1ط متاط 151 


وإعادة التضبيط 

تشبيك المطاط عمناستاوو ه01 عط طناخ1 
كبس متساوي الضغط في طاووع2 150562116 عط ط خآ 
المطاط 1 

شبكة مطاطيّة ع1ده117 غعل8 عط ط ناكا 
حشوة حلقية مطاطية لإحكام أععاقة0 عصنع عط طنك1 
الإطباق / العزل 

مطاط/ مطاطيات وعط طنج 1 /نزعط طنج[ 
حك بالمسح عصاطط ]1 
ياقوت لإطناك] 
لايزرات الياقوت ع1 لإطناخ1 


بنية ملازرة قضيب ياقوت ع5]1000]0156 25128.آ 100 لإطناك1 
كرات ياقوت 


دفة الْوَجّهِ - دفة الاتجاه 


ومع طمك ناكل 
]1 


تدحرج 10110 
بلمرة مناقلة بفتح السليئلة 
معلق بالسقف/ سقف متدّلي 


10112 


ع1 1]1001 


ورق السقف اعمة2 11028ه100 
ألواح تلسيقيك 5ع 1001186 
حير - غرفة ده ]1 


درجة حرارة الغرفة 1ل ماع 1 مم1 


مربع متوسط الجذر 5101 - ندعء]1 - 11001 
توضعات الجذور 10 180014 
جذر القيمة التربيعية الوسطى 501 تنوع11 11001 
مضخة الحبل والفلكة تعطقة له عمرهخ]1 
حبل ناظم 1ط عمم]1 
اسم تجاري لاحد أنواع الجبر 1001101 
تعفن - تسوّس - إنتان - تفسسخ كنا 


موازن دوار: إنتاج حركة تشبه المخروط ‏ 8213266 10101 
عند زاوية هجوم ثابتة - ودوران حول شعاع السرعة 

رافعة الموازن الدوار 
تزويل دوار 

حفر دوار - ثقب دوراني 


ملقم دوار 


88 ععمفالوظ 1]101211 
15 1101217 

مدآ نتمأه ]1 
تعلعء2 01213 ]1 


مقبض دوار طمصكا لنهاه]1 
سولينويدات دوارة 5 1101217 
مفاتيح دوارة ات 14 


مجهاد شلب دوار 5 111101161 10121 


عاكس دوار على شكل مروحة 12]055تاعااة عصة؟؟ /إتهام ]1 


اختبار الاهتراء ذو أوع1 عدء117 عل متانن - عستنلهاه ]1 
الاسطوانة الدوارة 

انحناء دوار ع عمتاخة 1ه ]1 
لقمة دوارة غز8 عطناة ]101 


عاكس دوار على شكل مروحة2ماء16/ع] ععلتلصسة1 عستتهام18 


مُطاور ذَوَار 501 101205 
مر 3 منشور 11101 5ط ع12اتطدء5 عطتاةأه ]1 
ماسح دوار 

منصة دوارة عاطهة]' عصتنةاه ]1 
معدل الدوران عخهخ] مملخة 101 
تردد دوراني لاع عباوع1 1 01210021 ]1 


عمر الدوران عكنآ لقصهة 10 


ذوّاب - مهدور ةك 


مصعد مهدور 


مادة قربانية 


الا اك 
للع 1م11 عوك 
مياه شرب مأمونة ع1 ع ستعلصةد[ علوك5 
قانون ماء الشرب النظيف - 
حرو اذ لهرت الي 
منطقة التشغيل الآمن 


اعخ 112161 عستكلصة1د[ علدك 


وع1ة عطتاد نعم 0 ع21ك 


إجهاد آمن 5 5316 
إجراءات وقاية - وسائل صيانة 0 5216 
أمان لإأء 521 
متطلبات الأمان 7[الاوعا10 لمك (زأء521 
والسلامة 

زجاج وقاية/ حماية 55 (إأء521 


أهداف الوقاية 2]5داط عه تدءاعنا8 .ه2 15ده0 تزإاعلة5 
فى محطات الطاقة النووية 


هامش الأمان طاع 1/1 زأع1ل2 5 
انحرف - مال/ إنحل 50 
مساهمة البخار في التصريف الثقالي معدمهد 
اثر ساكناك أعه811 عممعد5 


مقياس التداخل الخاص بساكناك 
انزياح الطور الخاص بساكناك 


ماع ده 161 1م101 عممعددك 


التطد عققطاط عممعدك 


طائرة شراعية بدون محرك عصماماته5 
نا بج مورت اناق لد 
خيش - جنفاص 5 
ماء مالح يحوي بشكل أساسي على كلوريد الصوديوم عهئلة5 
وأملاح المغنزيوم 

تربة مالحة 15 عصتلهك 
ملوحة لله 5 
ملح 521 
وصلة جسر مالحة متاعصدال مم80 غ521 
نشر الملح عطنلوع م5 لوك 
معالجحة بالملح الاعمتادء1 1 5211 
سالينومايسين اك 521010 
مضخم إعتان ومسك 111 اطخ 110104 لصخ عامرسدد 
دارة المعاينة والحفظ - اعتان ]تناع02 110101 لمث عامرستدد 
واحفظ 

نمط أعتان عل عامستدة 


32313 


وظيفة الدفة ع ص 11002 
طللاتات وتعسصتطصره© ك1 - وعستاده© عتعاءواعلط مادعنا 


«روجيت» عازلة كهربائياً على مُجْمّعات شاشة الرأس المرتفع 


5 ع أتتاءه0161آ عأادع ]ا 


أكثر متانة 14 
قاعدة الثمانية خطعا8 01 علن]ا 
قاعدة المزائج 1 01 عاناج1 


حكم مبني على التجربة - قياس تقريبى 26تنادا]' 01 ع1ناخآ1 


قواعد 5 مع اوتصد5 مخ ععد5ت]ا 1ه وعلنك] 
الاستعمال (التطبيق) ومشاكل العيّنة 

شراب مسكر ا[ 
سلسلة اختبارات 1 
ماء المطر الجاري فوق سطح الأرض 011 صناح1 
فترة التنفيذ ةط ناكل 
مفاعل خارج عن السيطرة 01 1112 
خوارزميات رنجه وكوتنًا 5ف نكا - عع ناكلا 
مجرى الصب ع5 1ع نكل 
جريان سطحي - صرف 1011 
فترة تشغيل - مدة المسار عسسنا ص1 
مدى رؤية المذْرَج الف كنا 
كسر/ انكسار - تقطع 1 
ر يفي - قروي ]1 


قصيدة واجبة عند الإصابة بالصدأ <مءه2 5]6ن]/! 2 5]'5نا1 


خليط مسحوق سرمت روثينيوم أع ممع - لتتاخدع ط ك1 
جاودار: أحد أنواع الحبوب انتشر من أمريكا الجنوبية علخ[ 
إلى اوربا وآسيا وأمريكا الشمالية يستخدم لإعداد خبز خاص 
ومشروبات مختلفة - وكذلك علفا للماشية 
طحين الزؤان او الجاودار 


عع - 32[ 


أدع ]1 


9 


5 حزمة الترددات نالع امدق - 5 


5 زجاج 3 155 - 5 
21 - 5 غخطط ومع [2 - 5 
عمليات تحويل النشاء إلى سكر ممتاوع لمم طءع 52 
فطر سكري 5212101 


حميرة فطر السكر (حميرة الخبز) 76115126عه 5ع0 مام مق طءعة5 


تيار الإشباع 01111621 521111211011 
تمغنط إشباعي 5211121101 
مقاومات إشباع 5 50111121101 
قيم الاشباع 5 5211112110 


نطاق الإشباع: النطاق العلوي من تربة 2026 5360121101 
تكون فيه كافة المسام مملوءة بالماء نتيجة الري او المطر 

طعام مُعد من ملفوف محمرٌ 
متشاق 51 
مرشح الموجة الصوتيّة السطحية - برَاد مناشير 1168ز1 800 


521111 


نشر 50 


آثار النشر 
موجة مشابهة لأسنان المنشار 


دع 6 1االة ك5 
117211 طأه ]5211 
وهو نوع من انواع الموصللات - ءملز1 1ماأععصده0 ى - 50 
ويستعمل بشكل أساسي مع الألياف مفردة النمط 


سكادا خ٠طادلد5‏ 
سقالة 5111 
تدرجية لكااللءك ليمك 


سلمى 51 


تامع ه25 131د50 


أعناله2 5021212 


شطف بالاء المغلي/ البخار عسنل1م5 


سلم علهع5 
مياه مرسبة للقشور: مياه حاوية *2162/]] عستصهمط - علهه5 
قشور عند وصلات الأنابيب او الصنابير 


حجيم ملآ - عاوعه 


سلالم قياسات - مقارّنات غ121 ددهدقدمصره0 - وعلده5 


جدول 

تقشر 5 
تضخيم - زيادة فى ملآ عستلمعه5 
معدل المسح غ121 طوع5 
بجس ماسح عطه]2 - لعمطوعك 
كود ممسوح ع000 لعمطوعك 
ماسحات 5 
مجهرية النفقية الماسحة »2 (إزمء5م0/]122 عصتاعصصد1 عنصصمءد 


امعط ]!' - عصتصتصمءك 


مشاكل العيّنة 
بيانات معتانة 


521116 5 
5212161 2 

اعتيان: أخذ كمية صغيرة ممثلة للمادة التي أخذت عم فامرسه5 

منها هيدف تحليلها ودراستها وتعميم النتائج على المادة ككل 

ترتيب الاعتيان 

مُعدّلات الاعتيان 

نظرية التقطيع (أخذ العينات) 

ثابت زمن الاعتياني 

رمل 54 

سك رملٍ 52101 

ورق رملٍ (ورق جلخ) 

قلب الشطيرة (الساندويش) 

مواد شطيرية 

طبقات بينيّة 

مكبات القمامة الصحية 


01 ع1 11ام تدك 
121 عمتامسدك 
دع 1م11 ع تامدك 


00125121) م1112 عمتامسصدك 


وكا زناه قفاوت 

001 املك 
5 نع 5211011 
ع 5111 


اف اورت 


مجارير صحيّة 5 531011017 
مياه الصرف الصحي ا نك 
مخططات سانكي 15 52101 
صافن (وريد الساق الزائد) ماع دناه معطامة5 
زفير - معدن نفيس - ياقوت أزوق علتطمصة 5 
رماميات ل زر لت 


خشب النسغ (خشب العٌصارة): نوع من الخشب 52017000 


غلاف - رقاقة ساران (ماركة تجارية) ام 52101 


أميبيا الساركودينا 5 
ساتل عاللاع 52 
اتصالات عبر الساتل لتتح 00 عاتلاع 52 


نظام مستقبل التلفاز تاعادلاة 1ءلاعهع1 117 0181121[ عا ااعلد5 
الرقمي عن طريق الساتل 


تابع 4ل1دآ[ خلاط عانلاعتهك 
تلفزيون هوائي 1 متمعاصك تعامد ]8 غئ1ن الود 
الساتل الرئيس 

روابط موجة الساتل الميكروية 5علطانآ 2/102013/36 عاذ ااعاه5 
ترانسبوندرات السواتل 5 غ1 [اعاةك5 
مركبات هيدر وكربونية مشبعة ‏ 1190500215015 52311112160 
ضغط البخار المشبع عتناووع1 زوجرة17 5311112160 
منطقة مشبعة عه 5211112160 
إشباع الك لفاك 


دايود شوتكى الحاجز ع12100 معتسضدظ وكلأمطعم 


ترانزستورات شوتكى 8+5 لمأ مطتة 1ن 11 أمطاءم 


القامطة 

منطقة نضوب شو تكي مماعع 1 ممتاعامءجآ ملاعم 
صمام شوتكي ع1 هل أمطءعم 
مقومات شو تكي ع عع لمعه 


أجهزة 1110) شوتكى النموذجية 111 نعلمأمطء5 
فولتية (جهد) شوتكي 


ع10128 ملاعم 


معادلة أمواج شرودنغر 1136 ناعع 15ل 5110 


معادلة شرودنغر تمع لله 10تاء 5 


قطة/ هرة شر ويدينغر أ ورمع تلع م 1اء5 


شولر اع ناماع 5 
بندول شولر مما لمع نعل ناعم 
فترة شولر 4 تناع اماع85 
توليف شولر علطن" عل ناعم 
أجهزة ومعدات 5]1511061]21101ه1 1دع1لع11 0ه عتأمعاعك 
علمية وطبية 

علميّة علنامعك5 


عصر العلم «(العصر العلمى) ععذ عالتامعكن5 
اااكتادع 1ن علتأمععم 
4 ع لنأمعهك5 


عاماعصصط علتاأسمععم 


ومّاض نفك 
قص 521 
سكليروغلوكان نوع راع منزع1ء 5 
جهاز سكليروسكوب لقياس القساوة عمم1056ع 501 
تصلب الأنسجة المتعدد 5 


710117 لم5 
لعا طامتدن0ه5 
كشط - قشر - خدش - فرك 
ذاكرة الخزن المؤقت 


51 


011 اع 1 0 دمرطع د50 


غربال - حاجز - حاجب - شاشة 50 
شبكات الحجب 15 تاععت 5 
شاشة عاكسة 1ماعع1اع] بمععنهه5 
مغربلة 501 
سلك تتوط لعا11015' 0عمععهم 


زوجي ملتوي معزول 


ماء مصفى ع1 لعمعع ه50 


255 


إلكتر ون ماسح ع6 عنطصم 5 
مجهر إلكترون 1 عمرمء111205 امناععاظ ع متصصوعه 
ماسح (5121/]1) 


جهرية المسح الإلكتروني ‏ (ممء5م 21122 ممماءعاظ عمنتصصمء5 
جهر القوة المسحي 

ليثوغرافيا المجس الماسح 
مجهر المجسٌ (المسبار) المايسح 111105600 عط10ط عمتططوء5 


معدل المسح 


-06آ ععمع 121611 م012 115أ51126160101 ع تللتطدء 5 
عنصر جهاز التداخل الكمومي فائق الناقلية 
والمايح (8©017112) 
تجهرية الببخ الخراري 


111105607 عع 101 ع االتطدعك 


لالاطة2ع1]10.آ عمط ع تتتطصوءعك 


ع1ه] عتلتتصدعك 


4< ععاف 


1110560 امعط ]1 ع صتتصوعك 


ماسح نفقي نطق 5 
جهر نفقيّ ماسح 11110560 18ااعطتنا 1 ع تتتطوءك 
مطيافية المسح النفقي /1 5601150560 ع تلتأعصصنا! عصتصصمء5 
متبعثر 5 
بعثرة/ تناث ر/ تشتت - الاستطارة ع 50 
فقد الاستطارة 55 ع تلع 502 


مركبات صيّادة - باحث عن فضلات الطعام / 502160861 
المغذيات ليقتات ويعيش عليها - وكيميائياً هي مادة تتفاعل 
وتزيل جزيئات أو جذور حرّة 


عناصر صائدة/ مُزيلة/ صائدة ومع صطع 81 امع مع كد50 


كسح 5200 
سيناريوهات 5 ه252 
تلازم المساحات في وعتىة ع طتتاء )د81 عمععد 
بقة المشاهد 
جدول زمني عانقعطء5 
منتوجات الحدولة 5ع له عصتانلعطءع5 
شكلٍ - تخطيطيّ عتأمسع ك5 
مخططات وعطاع اع 5 
قنطر ة شيرنغ عع8210 عستعاء5 
قاعدة شيف 835 التتاعه 
شيزوفرينيا - فصام متمع تط مزه 1اء5 


دارة قدح شمدت اتنا 1ن تععع111' االسطعم 


دارات قدح تتمنت العاكشة وعاتء كط[ تتععع111' االسطعك 


بنى بوابة شوتكى معلانا5 عله - كلام ع5 


حاجز شوتكى 1 ام ع5 


لحام ع5 
غير ملحوم - عديم الوصلاات 561 
رادارات البحث 5 طعروع5 
التغيرات الموسمية/ فصلية هتمه لممهكمء5 
موسمي ع5 
حزام المقعد تع طمناقصع!' أاء8 - أوع5 


مياه البحر 


5 


اقتحام مياه البحر : دخول مياه البحر 110510132اه] :5620192161 
المالحة إلى حامل مائى على تماس معها 


جودة مياه البحر 

قرص سكي 

تقوية بطور ثانوي 
توليد توفيقي ثاني 

قانون ثاني 

منظومات الدرجة الثانية 
ثانوية 

ملوثات الهواء الثانوية 
معايير الهواء الثانوية 
فتحات ثانوية 

أنظمة البطاريات الثانوية 


01107 عه لم5 


ع0151آ [اعععم 


الاعماءء 1 م[طاع ]ا عمقطط - لامععهد 


113110111 لتامعع5 


2177آ 20مع56 

طداع 55 1ع010 0دمععه5 
560010121 

5 الى 56002031 
5 الى :20213مع5 
1ع مم 2031مع5 


15 8211117 2021مع5 


ارتباط ثانوي- رابطة ثانوية مم8 نزتهلبجامعء 5 


روابط ثانوية 5 120217مع56 
كربون ثنائي طم ط 1ه '20313م0ع56 
خلية ثانوية لاعن 19ه0جمعع5 
دارة ثانوية لماه 011 20211م5600 


معايير الهواء 5622021035 على تاعنة'1آ عستعلصةطآ ته0جمعه5 
لثانوية لمياه الشرب 


نبعاث ثانوي 5600101317 


3 


مضخم تيار ذو اع لتاصرسة مع نان امادمتصاظ ته لتامعع5 
نبعاث ثانوي 


مساقات التعرض الثانوية 2215/25 عتناقمص<8 0م56 


3 


يض ثانوي ئناه ط ]ع 0217جمعع 5 
مستقلبات ثانوية وع هط ها نتهلجامعع5 
عمليّات ثانوية وعووع 0 5600103137 
معايير ثانوية 15 56001101211 
رادارات الاستطلاع 15 عوعطة ]لاع تناك 20213معع5 
الثانوية 


مسح استقصائي بحثاً 1115 017ل 1*0 ع لالماعع 8501 
عن حفازات حيوية رائدة 

حجاب سلكي لتنقية الماء - اوساط 
حجاب سلكي لتنقية الماء وطارد 


وف قات 


65 لحط قاعء ند 


للاوساخ 
لولب 501 
غطاء حلزوني مي تلاع 501 


1 م5016 


انخلاع لولبي 
مرفاع«لوابي 


عاعهوآ تلاع50 


إيلاج المستقان نأ تاعمعه اعم 
ضاغط لولبي وو الاع1ن 5 
مضخة لولبية مصتناط بعتن 5 
وصيلة ملولية ماع عط 00 لع ع 8501 
انسخ واكسر علدع81 - لحى - عطتعم 
طريقة الخدش والكسر ل0طاء]2 علدععظ لصه عطتعم 
ناسخ اك 
خدش اط ع5 
نسيج تقوية رخيص لوووك 
حلزوني 511 
لفائف ع5 


جهاز غسل الغاز: جهاز يستخدم الماء أو محاليل عاطنطء5 
أخرى لتنقية الغازات والأبخرة 
أجهزة غسل الغاز 

زبد: طبقة من الزبد والاوساخ تطفو على سطح سائل 501112 
أو محلول 

لوح الغشاء 

تلف للجلد والأوعية الدموية - الاسقربوط 
محطة سيبروك الأسترالية 

امتداد قاع البحر - انتشار على سطح قصتلدع :]م5 001 لم5 
الفجر 


ولع ع5 


5 
افواتك- 


أصواط عاه0ةطوء5 


مانع تسربء - إطار إحكام لوع5 
ساذات - مواد ختم وإغلاق متاك 
محكم الإغلاق 51 
بطاريات الرصاص - الحمض 82116365 0عى 0مع.آ 52160 
محكمة الإغلاق 

طوق إحكام قسن عستلدء5 


سادات إحكام 5و5 


طبقة بذرية 


ألاعستاوع م1[ لعع5 


ه33[ لعع5 


مستزرع : بنية توالدية في النبات تحوي جنين - يتم 566064 


إمدادها غالباً بالمغذيات 


درععم 


تسرب / ارتشاح سائل من طبقة صخرية / تربة 986مءه5 


زراعية /) من حوض 
أرجوحة 

قطعة - فلقة 

نظام الذاكرة المجزأة 
بوليمرات مقطعة 


نظام توليد الكهرباء الشمسية 


جهاز حركة وتنقّل 
زلزالي - سيزمي 
مسح زلزالي 


جدول مواد مختارة 
ختيار - انتقاء 
ختيار ومسح 
لمتعضيات المأشوبة 
عوامل الاختيار 

ختيار/ انتقاء المطاطيّات 
ختيار/ انتقاء المواد 
ختبار السيرورات 
ختيار: قاعدة معطيات 
مرشحات إنتقائية 

ليزر انتقائي 

تلبيد انتقائي بالليزر 
انحلال انتقائي 

عدّاد القدرة الاختياري 


توضّع أبخرة انتقائي 
تنميش كيميائي تار 
عنصر السيلينيوم 
محركات هز ذاتية الحركة 


5 


اع ماعع 5 


ع 01 لطع]/8 لعا اعموعء5 


ولع 013 لعا اعموء 5 
لحفلدك 

125201 ع5 
علماواء 5 

56151116 
50 
عاطهة1” كلمتعتة/8 لعاعءعاعه5 


عع ع5 


5 11115ع5016 لمث 1م 1اععاء 5 


5ع" نمناععاء5 

5ع 0 01 1م1اععاعءه5 
215 01 1م 1اععاعه5 
05 01 1م 1اععاء5 
21825 :مم 1اععاعه5 

واع 11 عللأععاعم 

ع5 3[ عاللأععاعم 

ضع اما 1ع25.[ علللأععاعم 
عطتطاعوع.[ عتكتأععاعم 


اعاء ]1/1 ع0 ع الأاععاعم 


١73701‏ ع تللأععاعه5 


8طتاعاظ '7(الدعتسعطن تزع للأععاعم 


عالمعاعك5 

ع ع5 

75 ل ع تامدخ - كاعم 
عاط سعووم - كاعم 


تجميع ذاتي لطبقات أحادية 18(/625مده21 لعلصوددم - انود 
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معالحة ثانوية أتاع تلدع 1 تمل طمعع 5 
روابط تكافؤ ثانوية 5ه ععمعلهة؟؟ ته لجامعع 5 
ثواني قوسية عتخ 01 5ل0جمعه5 
نواقل الإفراز ولاماءء 7 امنتاءهعع 5 
مقطع امناءعع5 
قطاع / قطاعات 15 /( اماعع5 
حفظ الطاقة ضمن قطاع ناه كع قم 00 لإع دعص اماعع 5 
مكبات القمامة الآمنة 215_ه عتناععم 
دعامة أمان أعكاء 812 ع لاتتاععم 
سندات مالية 1ك 
مكاتب الأمن والحماية و0111 دعن تناعع5 
أمن /ا11ناعع 5 
تحكم بجهاز إنذار و حماية 001501 تتد[ث له 7إ11تناءء5 
بنى أمنية عع ا لطع مك إالتتاعع5 
تدقيق الأمن اللا لإأسناعع5 
تحقّق و حماية وكاععطن) «7ا11تاععم 
موافقة أمنية ععس هموعن «إالتناععم 
جيب أمني عاتواعصظ «[التتاععم 
فشل الحماية ونه 1117ناعع5 
إبلاغ عن حادث متعلق 0ع أمعلاعم] إاسراععم 
بالأمن 

بنية تحتية لللأمن علننا عن كاقة تقط] لإاتشتاععم 
آلية الحماية لمكتطفاءء 81 (إالسساععة 
سياسات الحماية وعاعناه5 («إالسباععم 
إدارة برنامج الحماية 1 2108101 1نامع 5 
معايير الحماية 1نامع 5 
سراتيجيات الحماية دعلع 512 لتنامع 5 
أنظمة الحماية قاع ]515 (111لاعع 5 
نوع من الألياف 51 
غضار رسوبي 75 للها معستلع 5 
صخور رسوبية ع0 1ه اعستلع 5 
ترسيب - ترقيد 2 211 
حجرة تركيد ناء تقطن هته سمعستلع5 


خزان/ صهريج تركيد علصه 1 1ه سمعستلع5 


رسوبيات اك 
بذرة ع5 


بلوراك بذرية - بذور بلورية 0115 لع56 


رسم بيانِ نصف دائري 13 ه201 خماناع لمعه 
ومن العبور فصق التغليدي 
نصف موصل - شبه موصل - نصف ناقل 5201006015مع1ماء5 
مكون نصف موصل 
رزم أجهزة أنصاف 
الموصلاات 

مزيحات الطور ذات 5تعالتطاد عمقطاط عله1جآ 1مأع نل ممع امد 
الصمام الثنائي شبه الموصل 

ؤضلة نك موصلة 
ليزر شبه موصل 
ذاكرات نصف الموصل 
أجهزة الذاكرة نصف 


عن أتقصه 1 1دع1دده1ء 1 معد 


1 01غ1011مع1 ع5 


ععاناء0آ 01غع مع 1 عم 


561116011011601 ٠-1 
512160101161601 125 
561116011011101 5 


0615 اماع11 1مأع نال امع لمعم 


الموصلة 

أصئاف الذاكرة نصف وعتاتصة"1 لإامتطع]/1 1ماع دمع تمعد 
الموصلة 

مضخم ضوئي شبه 11615[مصحث أدعتام0 1ماعدلممع1 معد 
موصل 

مضخمات بصرية طم لدع نام 0 1مأع نامع لمعه 
نصف موصلة 

مجسات حرارية 75 2ع مااع 1' 01غ111 0م10 امك 
نصف موصلة 


وافرات أنصاف الموصلاات ع 0101 مع 1 ع5 
أنصاف النواقل 
أشياة الموصلات فى 5عند20]ءعاء10م0 5[ 015غع نل ممع ترمد 


الألكترونيات البصرية 


مواد بلاستيكيّة ذات تلدّن وعنامقامهصصعط] عصتللةاكزمع تمعد 


25275 


حراري متبلورة جزثيا 


شبه معدن اك 
شبيه المعدن 4 - [مأع تسعد 
نصف سلبية 5 
شبه/ نصف صلب 5101 
أمنيوم مطروق (مقلّد) تالخ لعع ه10 110 همقتطاء5 
متصلّب جزثياً 
مادة متصلبة جزئياً 1ع 150114مع5 
شبه مصنع عناع م15 ممعم 
ولاء كأععع 1 / عل مع 5 


مرسل/ مستقبلين 


مسن ألاععوع ع5 


شهادة ذاتية مناه كتارعن - كاعم 
مشكلة الانسجام مع الذات متعاامء2 تإعمعاو1اقط © - كاع8 
نموذج التماسك الذاتي - نموذج اعل110 اأمعاواقم 0 - كاعم 
الثوابت الذاتية 

تُعدّل ذاتياً - ذاتي الإلتغام 
محاثة/ محارضة ذاتية 

تنظيم ذاتي 

ذاتقي القدرة 

مضخات ذاتية الإقلاع 


8طتلدع] - أاعم 

ععطماع دن لص] - كاعم 

- ع5 

2 - امهم 

عع - 1[عم 

5 115مطلاط - ]اعم 

اصطناع 5 21116 1ء ممع 1 تاعتلطآ عستادعودمه:] - 1اعم 
(تحضير) ذاتٌ الانتشار في درجات الحرارة العالية 


تحلل حراري ذاتي 15 ع تاتادع 0م20 - 1اعم 
الانتشار 

ناقل ذاتي الدفع 01 مقطه]1' لع1اعمه:ط - كاعم 
ذاتي الإسقاء عستطاعمعن0 - كاعم 
بادئ حركة ذاتي 1م5101 - كاعم 


مبجاز بادئ حركة ذاتي 
اكتفاء ذا 


اله تتطلدط تعازماك - كاعم 
لاعصعاع 1 كناك - كاعم 

آلة عصتطعد]8 أمعسصن - عسمتتمصمعالة كنامممعطعصرك - غاع5 

صغيرة ذات تزامن ذاتي للتيّار المتردّد المتناوب 

تفريغ ذاتي للبطارية 151318 1اع5 

توليد ذاتي - ذاتي التوليد 

فصل ذاتي 

طلاء ذاتي التزليق 

شبكة دلالية 


عمستام نعمع0 1إاعم 

2110 ع5 

8 21115 11طنانآ 1اعم 

04 عم صرعه 

موقع دلالي ماع/1آ علاحتم مع 5 

خدمات الويب الدلالي 

صمامات ثنائية ليزرية 
شبه موصلة 

طريقة شبه الانعكاس 


عع ع5 ماع11 1ه بعك 


5 :1ع25آ 501101 ه) - لماعك 


4 5م101 - العم 
أغشية شبه منفذة عطة طاسيعل8 عاطامعصمعط - امعد 
الكتروليت جيلاتيني شبه عالإ[وماءها8 061160 ل1ناونآ نصه5 
سائل 

نصف لو غاريتمي 08[ أماعة 
نصف نفوذة - نصف ناضح : غشاء يسمح علطوعصمء2 ادء5 


بمرور مواد محددة من خلاله 


متعاقب 


520006000 


121 عناوع5 


نظام طاع 515 (لسدءع5) 17م ع1 1711 00101 121 معباوعك 


اللّون التعاقبي مع الذاكرة 


عبور نفقي تتابعي 


عاع هآ 121 معناوعم 


ع طن 121 معناوعه5 


مواقع الذاكرة 5متاوء0.] (201مء21 0ءووعععة 1الدتأمعناوء5 


ذات الدخول المتسلسل 


تنحية - عزل 


تنحية - فاصل - عازل - حاجز 


عت 


31 ه252 


محولات من المتسلسل - 25عاءكده0 أء1لدموط - 10 - لمعه 


إل الشواني 
ذاكرة الإدخال التسلسل 
مسجلاات الدخل 
المتسلسل والخرج المتوازي 


711017 ووععع ك4 [مترعه5 


أنام نا 0 لإتتفصاظ [متمرعم 


5 016 1ع11[دد 15 1مامرعك 


مسجل تعاقاعع] التطد (5150) 001 امترعد ص[ امعد 
الإزاحة ذو الدخل والخرج التسلسلين 


بروتول إنترنت الخط 
التسلسلي 

منافذ متسلسلة 
مسجحلات متسلسلة 


1م2200 أعطتعام] عمنآ اماضعهم 


51121 5 


وتعاواع ع [مامع5 


محولات من المتسلسل - إلى 0025671675 أعالمدط 10 امتع5 


- المتوازي 


إنتقال متسلسل - بث متسلسا 


مجموعة 
منطظم كزين تسلسيي 


ال 0110 الموكت 


5 


2601 لناوع5] - وقوط - وعتترعم 


ذو ملفوف توالى 0010[ محرك +240:0 122 لصناه'1آ - وعتمع5 


كلك دارة توالي 

مكثفات التوالي 

دارات التوالي 

شبكات متوالية 

منظم تهرير تسلسلي 

16-00 دارة توالي 

قنطرة المقاومة المتسلسلة 

فقد في المقاوم على التسلسل 
مقاومات التوالي 


أننا 011 عخ وعترعمد 

5611609 5 

5م011 وع1م1ع5 
اع وعارعم 

2101 [بناوع5] وود وعارعم 
الناعتان) )س1 وعاجعم 
ع82108 ععمماواوع8] وعترعم 
5ه 15132و ]1 وعامجع5 


5116 5 


إنباء مضخحخم المجس اميسكم عممعد 
تحسّس الموقع 10 5611565 
حرارة محسوسة خأدع] عاط اقمعم 
تخزين حراري ملموس / مُعتبر 5005886 1]6241 عاطانومء5 
تحسس 500 
جهاز الاستشعار ععاناء0آ] ع لأقمع5 
مفصل تحسس هأعطلل ع ستقمع5 
هوائيّات حساسة 5 16لا 1ق م5 
مرخلاات حساسة 75 علا لقمع5 
حساسية 51111 
دراسات الحساسية اك كا لقمع5 


كروموفور (ملوان) مض 1ط مقط / تاعمنا أقمعء 5 
نتحسسات: - غسات: - حاسات 


حساسانة .- صنعيّة / اصطناعية 


015 عطتاعة 11" امممع5 
515 


اعم - 15مممعد 


كابينيت منفصلة أعستطه عتمجومع5 
سماعة يدوية منفصلة أع5 طد]] عتمجومع5 
فصل ان لوت 
فصل بزرع اعع 021 01 121101 د[مط] 8 0 1ه ممعم 
الأكسجين 

فصل الاهتمامات 5 01 5221211011 


فصل المتغيرات وعاط 1ه 01 21105 1ممعه5 


ثيه سيقيم ثناتية الحلقة ع7نااعناا5 عصنظ عتاءنرعا8 مسعطمع5 


لزان لزه كت 


صرف صحي أمرع5 
خيوط فطرية مفصلة عقطام:19] عتمامعه 
صدمة إنتانية عأعمط5 عتامعم 
خزان صرف علصسة]' عتامعم 


حقل صرف الحفر الصحية: 1610 عققصنة:<[ علصة1 عتامعء5 
الموقع الذي يتجمع فيه مياه الصرف القادمة من عدد من 


الحفر الضحية 

جدار فاصل ع5 
بيآثات: متسلسلة 8 عه 7 عناوع5 
مخططات التتابع 1ع عع 7عنالوهء 5 
حركات متسلسلة 0105 مرعلم1 معاد 01 عممعناوع5 
متدرّجة 


محسنات المتتالية (الانتساخ المورثاتي) 2207201655 ععمعاوء5 


أجهزة استقبال وتوزيع الشّحنة وع<ه8 م10 - اعم 


أضبط واترك أعع 101 لمة امه 
قلاب قدح التضبيط ه11 مناط (5151) رععع111' أعوع3 اع 
وإعادة التضبيط 

شعيرة (شعيرات قاسية) عماء5 01 ماع 
توضيب - تضبيط 5 
تصلب وتقوية تقسية عطتطع 130 250 عستااعم 
قابلية الترسب لإاختلتطوع ع5 


ترسيب: انفصال المواد الصلبة او المذابة إلى الأسفل ع5نلااء5 
لدى توفر شروط مناسبة 
زمن الاستقرار عن عصتلااعم 
إعداد ناعم 
أخوات سبعة (مجموعة شركات نفط) 515 ماعلاع 5 


عَوَرْ مناعى مشْتَرَكُ لإع تطعا 1ع متصباصحم] لعستطصدم0 عنعوعم 


وخيم 
مياه المجاري يك 
حمأة مجاري 51105 عع 57/2 
سعة المجرور ااأأعد م0 "اعت 5 
تنظيف المجرور عستمدع1ت نعتوع 5 


رمز المجرور 00 اعتع 5 
قانون الصرف 

أنبوب مجرور 

مقط في ارود 

نظام المجرور 

قانون استخدام المجارير 


01 عع 5 
عماط اماع 5 
20111 ممعم 
ع5 ناماع 5 


عمط 0101 ووؤل] تعتوع5 


مجارير: أقنية تحت الأرض لنقل مياه الصرف يك 
والئفايات 

مظلل 520 
قطب عت عامط 552060 
محرك يت القطب 001 غ201 512060 
تظليل 5 
ملف حب 01 عمستلقطك 


ظل - خيال لت 
أنابيب أشعة الكاثود ذات قناع 
الظل 

قناع ظل 


55 عاوة/1 - 5220601 


15 1ع 1 0121101 ه81 51120017 


51206017 11251 


300 


لآ-كآ دارة توالي أننا10 بآ-8] وعتترعم 
ل)-.آ-]آ دارة توالي 

ملفوف توالي 

لكك دارة توالي - توازي 

ذنابة: خط يُنهِي به أعلى الحرف 
سيرين اك 
مصل : الدراسة العلمية / الفحص التشخيصي 56701081081 
لمصل الدم 

نمط أفعواني 


ألنا011) الحلا وعارعم 
لك 

خلناه 011 على إعالدندط-وعاتمرعك 
ووفك 


اطع ماع 5 
عصاآ 0ع21 لع 01 غ11 عستاسمعممعه5 
هيكلة ذات توجه خدماتي عتداءعاناءعة لعاصع 0 - عماكع5 
- هيكلية خدمية التوجه 
برمجة خدمية توجه عنام ططهن) لعأدع 0 - عم كعم 
وسيط خدمي التوجه 
تطوير 
البرمجيات خدمية التوجه 


عنة 111001 لعامع 01 - عم اكرعم 
خداع ممطزماء ناآ عنته1ا1ه50 لعأمع 0 - عم كعم 
هندسة عنه 50107 ماصع 011 - عم اكرعم 
البرمجيات ذات التوجه الخدماتي 
وصلات الخدمة ع0 عم 1لازع8 
اتفاقيات مستوى الخدمة 
فترات حياة الخدمة 
خدمة الشبكات 

خدمة مطلوبة 

معرف مجموعة الخدمات 


5ع نع ذل املاع[ عع ازعم 
دوعر[ عع ازعم 

وك 
أدعناوع] عع الكرعم 


ع1 1أخمعل] أع5 عع اكرعم 


خدمة/ خدمات ا 
قابلية التخديم الخدمة 'جاتلتطوعء ع5 
آلية مؤازرة ع5 


عم وتكزعم 


مشغْل المؤازر الآلي 
آليّات المؤازرة والتحكم 15 عستطعة]8 1160ه0 امه مكزع 


نظم تحكم آلية مؤازرة 


ع5 1160م اده متكرعم 


سطح موازن مؤّازر له ماع85 
آليات مؤازرة 5 
نظام الآليّة المؤازرة لاع 0515 اع 5 


عرض نطاق نظام الآلية المؤازرة 
أنظمة سيطرة الآلية المؤازرة 
طبقة الجلسة 

تصلب - تقسى 


11م ممع او زوه ع5 
اهن جمعاوتزوه زعم 
2/1[ 5655101 


ع5 


قصر - تمدد - 21ع512 
تزاوج الاستطالة - القص 


مزدوج/ قرن قص - قص 


00 1011قطعاد8 - عاك 


عطتامناه0) تمدعطاد - تتمعاك 


تشوّه القص تلمع 51 
نظرية تشوه القص 1مع11: مناه سمتدم]ء 2[ تمعطك 
تأثير القص اع 811 تمعطد 
قرن امتداد القص 8م00 2هامسمعاءرظ معاد 
مجالات القص 5ع تمعطم 
قوة القص ع010] لتوعطة 
شكل متعلق بقوة قطع - نموذج قص ع2100 تمعاك 
مُعامل القصّ 05 عطاك 
استخدام معامل القص 01 عول] - قتلن 8100 تمعطكى 
معدل القص عتق8 تمعطد 
تشكيل دوراني انزلاقي عقتط1ه10 تمعاد - عستمستمة تمعطم 
قساوة القص ]51 تمعطكة 
انفعال القص 51 تمعطك 
قوة القص طلاعمعناد تمعطد 
إجهاد القص 1معطا5 


ترقق بالقصٌ - تخفيف القوام بالقص - #عصتصصنط] دعاك 
ريولوجيا - ترقق ناجم عن القص 
اختبار القصّ 


غلاف - غمد - كيس: بنية فى الأنسجة الحية تحيط طنهعط5 


أوع1 دعاك 


عن كثب ببنية أخرى 


سقيفة 5 
صفيحة أععط5 
لركيز لوحي للألكترونات وصهماء816 01 مناه تامععم ه20 أععطاد 
صفائح مائية التشكيل 111 أععاد 
قابلية تشكيل صفائح المعدن لااتلأطقصنهط 1ماع81 امعد 
قولبة/ تشكيل الصفيحة عصتل7101 أععط5 
مركب قولبة صفيحة ©5211 0صناومصه© عصنتل1ه210 أمعطد 
فيك 

تدعيم بركائز عريضة عمصتلاط أععام 
صفائح الفولاذ اععا5 امعد 
كسوة - غطاء خشبي / من القماش عسمتاععطاة 
عمر سو في عكناآ لاعطم 


قوقعة: الحزء الصلب لحيوان رخوي يؤمن له الدفاع 5611 
عن النفس - هيكل - مبنى غير منجز 


عمود المحرك - اسطوانة العمود فى آلة / مركبة - 5816 
عمود/ قضيب/ حور 
مرمزات زاوية المحور الخركي 


5 1ن116م0) عاعمك المراد 


اع20معصظ عاعمك الملاد 

مرمزات بصرية لتعيين 
زاوية المحور الحركي 

1 الماك 

ع0151آ ه81 القطاد 

117011 -1101ه ا - القاك 


صخر طيني علقطة 
غاز سجيلٍ - غاز زيت حجري - غاز حجري/ 085 51216 
صخري 

سق حجري/ سجيلٍ - نفطا صخري 011 علقطام 
حفر ضحل ع01آ 5121101 


شائبة هيدر وجينية ضحلة 1]7اناططططآ عتصعع 22:00 اه 1[قطاك 


صهريج واطئ الموقع علطة1' 521101 
شكل 5158 
تغيير الشكل - عمقطك 
اصطناع محدد الشكل 5ط لعا تسن[ - أومرقطام 
بوليميرات ذاكرة للشكل 65 (01لطع1/1 - عمقطد 
تشكيل الشكل 0 عمقطك 


ختش (خليطة تذكر الشكل) اا ل 3 
مواد م ركبة 115 1111 زه1[لخ اماع81 عمرملاد 
هجينة لخلائط ذاكرة للشكل 


مُشكل 51 


مساهمين 5 عتقطام 
زوج الكتروني تشاركي كلةط - دمنراععا8 لعتقطد 
رابطة التشارك بزوج من وصتقصهظ8 متدط - صسمماءواظ لعتقطد 
الإلكترونات 

قناة الوارد المشتركة أاعمصمطك لصنوطص] لعتقطد 
ثروة المساهم طخلدء117 ع1 ماع تماد 
حملة أسهم 5 
أسهم عاء5]0 01 وعتقطام 
حاد متقاك 
ثلمة/ سن حاد اعأهك]< مع80 - نهاك 
ركب عكسيّة حادّة وع6 ]ا عوتعلع 1 متقطاد 
جناح متراجع بحدة عمطلا جرعع5 [[متقاك 
جز - قص ولك 


مسافة قصيرة ند )ماك 
نقل قريب المدى 23 112111111 510116 
عناصر نووية قاع مدعا تدع اعبااظ لعوتاعمة تعاس[ اماد 
قصيرة الإنتشار 

طويلة وقصيرة الأمد أع121 الندط 012 امام 
إفر 4 0 اتمطام 
حركة المدة 21101 هآ مخ 100مء ]ماد 
القصيرة وحركة المدة الطويلة 

حركة الدور القصير لم 1مء2 امد 
حركة الفترة عصماط تاعغاط 5[ جمهنأه/ة لمتضعط اماد 


القصيرة في مستوى الانحدار 

حركة الفترة القصيرة عصها2 تكدلا 12 جمتأه21 لمتمعط أتماد 
في مستوى الانعراج 

حركة إهتزازية قصيرة الأمد 
وصيلات - تمديدات قصيرة - مسافات 5عطعاعم)5 510116 


0م1مء2 أنامام 


فصيرة 

طول موجي قصير طلاعمعاء كه117 اتمطم 

اختصارات فرعيّة رك 

رمية - سحقنة املد 
8015 امام 


عمل ميكانيكي للمعادن من خلال رمي 
سطوحها بطلقات -جسيمات ذات سرعات كبيرة لخلق 


عطتطعءط ]مام 


تشوّهات لدنة فيها 

ألواح مفاتيح المدى 21205هطتزع]1 عدزد النا عى 12561 أمطد 
القصير والحجم المتكامل 

كلونة بالقسرية عطتط 010 صناعامطك 
تلافة: آلة تقوم بتقطيع مادة إلى قطع صغيرة  -‏ 0067عتط5 
وأوسع استخداماتها في إتلاف الوثائق الورقية 

يجذذات مم5 
تحويلة مالك 
فولتية تسلسلي / تحويلٍ 01 تناع 1 امتتطاى 
مقاوم تحويل مأذزوع 1 نااك 
خزان رنين تحويلٍ علصة]' أمتقصودع ]1 أستاطاك 
ملف التفرع 4 نااك 
مقاومة القصر عع مماقاوع ]1 ع للاأستااك 
وصلات التحويل اك 
أخبار مغلقة 5 - أناام 


مُرّكات التيار المباشر الصدفي 
النوع 
قشريات 


مرسوم(تشريع) شيرمان لمحاربة 


الاحتكار 

حجاب - حماية - درع 
كل سطع ملرع 
تدريع للوقاية 

تحوّل (إزاحة) 

سجل إزاحة 

ذاكره الإزاحة الحلقية 
للقراءة فقط 

اصابة بشيغللا -بكتريا عمرضة 
مض الشيكميك 

شيكونين 


بطاريات محمولة على سطح السفن 


الكترونيات ظهر السفينة 


صدلمه 


5 محْ2آ عمن15' - ااعام 


إذذا الاوك 
5[أعطك 
121[ وااعطم 


اعت 151 اسك لتدمتتعطاك 


5 

عاطهن) غد1ط 0عل0[عتاك 
عاك 

التطم 

تعاواعع 8 التاك 


25 م0 20ع] عست اكلام 


5 211 
اعم عتستلتام 
طتدهعا تاك 

لع ستستطاك 


1115 802101 وتاك 


5ع 02101 متاك 
عآع 510 


حمولات صدمة: كمية كبيرة من مادة تدخل 1.0203 علءهط5 
إلى وحدة فى منشاة لمعالجحتها تتسبب بتوقف سير العملية 


لفرط الكمية 
صدمات 

00 

مناهل مياه شاطئيّة 

محطة شورهام النووية 

نظام (ترتيب» قصير المدى 
رابطة راديوية قصيرة المدى 
رادارات الحالة 
الصلبة القصيرة المدى 
لوحات المفاتيح ذات المدى 
القصير 

داز مين 

تقصير دارة 


4ك 

15501 للم ماك 
ععلقاص] معنه1ا - عتاملاد 
أصماط تدعاعنالا ستقطء ماك 


0101 عع مم8 - ملام 


علصاآ 152016 ععمم8 - ملام 
15 غ1دا5 - 50110 ع208ه8] - اماد 


15 > 1131061 - 11م0ام 


لاع 011 انامطام 


اه راركت 


نسبة الإشارة الى الضوضاء 


دارة تحديد الإشارات - دارة 


اكات 
62116 ع015آ8 - 10 - 21مم1ك5 


ألناء 1 متاععاءدآ [همم 1ك 


كشف الإشارات 

مُقَسم إشارة 15 21مع 51 
كسب الإشارة - كسب شحني صنة© لقمعنك 
مولد الإشارة 21 51521 


ترانزستورات مستوية الإشارة 75 انع[ 512221 


ضجيج الاشارة ء5زه810 لقمعزة 
إلتقاط الإشارة مناعاعتط لممعاك 
سمت الإشارة طعغلط لممعاة 


نوعيّة وجودة الإشارة 1م002 لممعنك 


نسبوية 01 12 0ء1655مء<ء '(211ناولآ - متنهآ ع5زهل8 10 21مع51 


الإشارة إلى الضوضاء - ويعبر عنها عادة بالدسيبل 


انتقال الإشارات ع 1 لممعا5 
إشارة المحتوى المعلوماتي ‏ 0021626 401102110ه1 215معذ5 
تبادل إشارات طلم مع 5 
تو قبع الات 
رقم معنوي عتناع 11 أطوء تمع 1ك 
تحطم طائرة سيكو رسكي امه 53 - ان ن1و1مع1ز5 


لأطائرة سيكورسكى سى إتش - 53 538 - جك 1وجمعاز5 


شراب العلف شبه المتتخمر 


5116 
1101101] ع51128 


أكسيد - سيلان 00 - عسقاتك 
منطقة صامتة عدهي امعازك 
سليكا 5111 
زجاج السيليكا 55 2م5116 
زجاج السيليس 7296 0 1355© 511163 
جسيمات نانوية من السيليكا 5ع همه مد معنازة 
سيليكات 51 
حمض السليسيك ع عاعتازك 
سيليكون ع 511 
سيليسيوم على عازل 301 1ناقص] - 05 - امع انك 
معالحة الزفير 5 ع نالتاممة5 - 05 - امع111اك 
لكيه 

كاربيد السليكون علاط 01 مع 5111 
ركيزة المجمع السليكوني عتقعاوطناك +1ماء00116) جزمع 5111 


2303 


إغلاق كت 
علو الإيقاف: العلو / الارتفاع الذي يتوقف 11620 51111011 


سير عملية محددة عند الوصول إليه 


صمامات قطع ع7 11م نااك 
مصراع واكك 
هيكل ساند مؤقت / إنشاء هيكل مؤقت لدعم 128ه]انانا5 
الخزسسانة المضموية 

مصار يع ا 
حركة مكوكية التعطاء 2/101 عاأأناطاك 
مكوك أو نواقل ثنائية 25ماءء؟؟ لهصمناعسبقاظ ع0 علاغسطد 
الوظيفة 

نواقل مكوكية 15 ع6 ع1 نااك 


- 81 وحدات القياس الأساسية في النظام 5انصنا ع5ه6 51 
نظام الوحدات العالمي 

(النظام 51 - وحدة 51 وحدة القياس في النظام 
العالمي) 

03 طور أكسيد السيليسيوم 
11830 لياف سيباروميك ( 


51 1 


ع2635 41203 - 5102 
51813 عتتة 5101 


قوة جادبية ععنه10 غ510 
مستوى جبهة كرة الإرسال (الفص [عناعآ عطم.آ علزه 
الجانبى) 


سونارات الرؤية الحانبية 15 1.0011 غ510 


استخدام الدفة لتنفيذ الانزلاق ع10100 07 ء5] - متاك عل10ك 


الجانبي 

جانبية )ل انطقة كح ملصوطعل51 
سايدوروكروم 5105 
انزلاق جانبي مرتاوع510 
عصا على يمين الطيار عاعناوع 510 
انحراف الجريان الجحانبي ا 


اهتراء جانبيَ عندء'11 ع0لل1ك 
سيمنس 15 26010 
معهد أبحاث شركة مم1 - اعمةءدع1 216ئهمده© كمعسرعزد 
ألياف سيفام البصرية وعنام0 ععط11 سمكزد 


حفرة الإطلاع: حفرة يتم من خلالها مراقبة سير الكء18 )طعز5 
العملية فى إحدى وحدات منشأة / محطة معالحة المياه 


علامة 51 


رتل المسنئات البسيط 
حركة توافقية بسيطة 
بروتوكول نقل البريد 
البسيط 

قانون المزيج البسيط 


عن غنصتا 013:501) علطتن عامرسام 


ا كال وات 
عنام 1ط عامرسام 


ا عامساك 


1م2000 تعأقصدء1' 1ند81 عامرسام 


تآ عنااءتلة عامسام 


بروتوكول الوصول المفتوح ال ا ا ف لت 


البسيط 


نواس بسيط 

بكرات بسيطة 

مخطط المرحل البسيط 
1 1 - 


جائز بسيط 
محمول 
دعامات بسيطة 
منفرد الارسال 
سلك سيط 
بث بسيط 


فضاء التصميم المبسشط 


تابع .جيني 
يقة الجيب 
نسبة الجيوب 
قاعدة الجيوب 
موجة جيبية 
مذبذب الموجة الجيبية 
مُشكل الموجة الحيبية 


تلمع عامرساك 


5 ع مساك 


تقناع 1012 2ع200.صآ نزتماعظ]آ عامرساك 


مستوعظ عامبساك - ممدعظ 01160 مزصناك عامرساك 


015 مزصناك عامسام 

5110101 

عاطةن) عرعاصسام 

عل2]10 عع اصسام 
1 511101 
عع3م5 تنعاوء0آ 1160 1ا[مساك 
اوفك انافداك 

لك انانناك 

5 10181ظ2تظ 
5111111]23160115 
1 5111111]2160115 
1ع 511 5نامع ة] 1 اك 
23 0115 ]51111 
51 

5116 

ع عنام 

616 عطاك 

عاناكا عملم 

1 علطام 

051201 عتكولالا عمام 


اع مقط5 عننولالا عملم 


متحكم باللقوم السليكوني - 5عناءعع8 160[مخاصه0 ممعتلز5 
مقوم التحكم بالسليكون 

محولاات متحكم ها بواسطة وعطء]51 01164 اده دمع للك 
السليكون 

ثاني أكسيد السليكون 
إشابة السليكون 
جرمانيوم السليكون 
آلات مكروية سليكونية 
سليكون فوق عازلٍ 
معالحة الزفير بالسليكون ‏ 5هووعع220 عقنطمصة5 05 برمء5111 
(عمليات السيليكون على الزفير) 
كاشف السليكون الضوئي 

تقانة (تكنولوجيا) السيليكون 
رقاقة سليكون 

طلاءات السليكون 

سليكونات 


1010 نامع111ك 
6م100 1زمع111ك 
1 51116011 
5 51116011 


51110011 0112 101: 


01أععاع 001600 امع لاك 
/ا0108تطتتاءة 1 امع111ك 
171 معاد 
5 511160026 


511 


قماش من الخحرير مععن 5 عللزك 
متو كرو سيون فد ويل لأبناف اهم لاذه 
وانسياب السائل 

معجون سليكوني معجون يسهل لاط 1117م 
التأثير عليه 

محازن الغللات وملز5 
غرين 3 
عصر سيلوري الكت 
عنصر الفضة نااك 
مغنيسيوم - الفضة نا أؤعطع 2 - 511161 
سبيكة من الفضة لا0للى نع 511 
فرط زجاج مسحوق )1281 01255 لعنعل201 111160 رع لاز 
مليء بالفضة 

مغنيسيوم الفضة ]1 51111 


جسيمات نانوية من الفضة ا 4 ال الك 


فضة البالاديوم 21120 نع لز 


جائز بسيط 


توعظ عامرسام 
هوائى 2282عاطث طأعصعاء ه117 كلد لع «تعاوعءن) عاصمسزه 
#بن بارا البية رين انعا بيط 
كب سيط 

حملة بلورية مكعبة بسيطة ‏ <تعاولا5 011:5681) عأطنان) عامصسزك 


عتطنان عاصسلم 


إشارات حامل احادي 5 211162) عأع ماك 


مذبذب فجوة واحدة 1 0001) عاع ضام 
بروتين الخلايا المنفردة 
أحادية السلسلة 


داع ه22 [اعن) عاعمام 

طتمن) عاعمام 
فترة ساعة مفردة واحدة عاء10ن) عاعضام 
موصل فردي 
بلورة أحادية 


أحادية 
شبكة اتصال رقميّة 516هاء1[1 60أووتستقصهة1' 10121121 عاعسزد 


00201101 عاعماك 


الوه نات 


فرديّة 
مشغلاات فرص فردي 
اوتوماتيكية للسيّارة 

المنفردة 0114[ جديلات ال 


نلآا 20)176منترخ عاأو1دآ عاعمزاك 


5 ذاا«[ عاعماد 
تأثير ات شحن واعع ]81 عناع تمان امنتاععاظ عاعماد 
الإلكترون المتفرد 

تركيب غير متجانس أحادي ماع اناك مرعاع]ط] عاعماك 
رزمة أحادية التراصف ععماعةط عصنآ مآ عاعصتة 
دورة التعليمات الوحيدة 
قرص الطبقة الواحدة 


عاع0 امنا اماقم] عاعمام 
ع0151آ ع/زةآ عاعمام 

أدوات ألماس أحاديّة 95 101311021 0عن2(/6آ عاعضاك 

الطبقة 

فص أو كرة مفردة رئيسة ع0آ 812102 عاعماد 

نمط مفرد 

ألياف الطور الواحدة 

ألياف بصرية مفردة النمط 


عل0] عاعماك 
واعط1ط عل2/10 عاعماد 
وع21 لأوع1ام0 عله81 عاعماد 


تغدد الأشكال ملتختطم1م مزه علنامعاعداظ عاعساد 
بنيوكليوتيد مفرد 
لوحات أحادية / 5 ه5101 عاطبناه2آ 01 عاعصام 
مزدوجة الجانب 


مصدر إثارة التيّار 
المتناوباو المتردد 
محلول أحادي الطور 


3ع 0نزه1' لع مم00 1ه1ونتصدظ وامامطط عاعماك 


011 801131101 على عمقطط عاعماك 


عققط ماع ماك 


تومرطراك ويه لايحاث فوقو انقرد 
قطب أحادي مفرد التحويل 
بجال جانبى مفرد 


1037" عاعماد عامط عاعماك 
لوطع 51 عاعماك 
قرص أحادي الجانب عاق 51060 عاعصنة 


رقاقة سليكونية فرديّة 


متطن ممع511[1 عاعماك 


2065 


موجات جيبية و 5106 


انفرادي - وحيد عاع ماك 
صمام تسلسلى أحادي 
الفاعلية 


١2107‏ عع 7عناوعء5 عماءى - عاعماك 
بجرعة واحدة 2015 - عاعضاك 
مذبذب ذو فجوة واحدة 10 00117 - عاعسام 
مصبوبات بلورة أحادية ناو 05601 - عاعصاد 
مواد أحادية البلورات 
نحل - انفرادي 


إنتشار متفرد متجانس 


15 015051 - عاعماك 
عله 1عمععء10 - عاعماد 
121تماع مده لعنن اد[ - عاعساد 
مشغلات قرص فردي ‏ 5]ئنآا ع09أ20زمانلك عأوزن[ - عاعصاد 
اوتوماتيكية للسيّارة 
جائز ذو ثلمة من طرف واحد حقوء8 4عطءاه]8 ععل8 - عاعصاة 
أجهزة أحاديّة الالكترون 
مضخة أحاديّة الالكترون 
ترانزستور أحادية الالكترون «مانتقصدة؟1' دمماءءاظ - عاأعصند 
نقل أحادي الالكترون 


قرص ذو طبقة واحدة 


و61 نامنتاععا81 - عاعمامك 


طنط حامنتاععا8 - عاعمام 


5201 امتاععا8 - عاعماد 


ع0151آ اعللة[ - عاعمام 


مفردة النمط عله - عاعساك 
ليف مفرد النمط تعط1ط عل8]0 - عاعصزه 
إنسولين نقي عستلناقم] علوعط - عاعصزة 
مصدر إثارة التيّار ع501016 متاماك8 على عمقطاط - عاعصند 
المتناوب أو المتردّد 


أحادي الطور 40 مولد 
محرك حَني أحادي الطور 210161 1201106102 عققطاط - عاعصزد 
منبع أحادي الطور 
لوضة" الويعه لواحن 
هضم لا هوائي أحادي المرحلة 2متاوععن2[ ععماد - عاعماد 
أنبوب التكثيف احادي المرحلة ء5ا1 عققصآ ععماة - عاعمنة 
زجاج أحادي المقاومة 

منتجات أحادية الاستعمال 


]ممع على عمقلام - عاعماك 


لا[ممناك عققطط - عاعماك 
لعل51 - عاعماك 


5 لاأأعنع ناك - عاعمامد 

وأعندلم26 وول] - عاعماد 
أنبوب نانوي أحادي الجدار عطنا)مصدلط 9121160 - عاعصنة 
هوائي أحادي البيلاك 
قطب ثنائي ذو سلك واحد 
كمبيوترات احادية اللوحة 
طبقة وحيدة قربانية 
مطمورة 


امم م6ئ11ا - عاعماد 
5 معن1ز17ا - عاعمام 
اعنام حطه) 80310 عاعماك 


33[ لماع تعدد لععناظ عاعماد 


مواقع 51 
حجم 5126 
استبعاد الحجم 

مواد غروية - تغرية 
مهضمات غروية لا هوائية 
مفهوم تنعيم الشريط 
زلاجة - زلاقة: لوح خشبي يوضع بشكل مائل ليتم 5144 
نقل معدات ثقيلة عليه 


5126 - 
521 

5 512115 
اك ا 


انزلاق ا 
مجاز العامل الماهر لإةاتطلوط زعع11ه117 لع1لكام 
إزالة الرغوة/ الزبد - انزلاق فوق السطح/ قربه بسرعة «دكا5 
جلد (إنساني وحيواني) 

مقاومة الاحتكاك السطحي 
جلك -ا قرة صغرينة طبقية 


لدمتتسث 250 تقبط - سكاك 
ماع11 ملام 


11 تنمآ كاك 


مسافة التفويت ععمماواا ركام 
موجة سماوية (إيونوسفيرية)  /‏ 5ع00ة']؟ لإعاك5 / 1006 بعاد 
موجات فضائية 

لوح - بلاطة طماك 
حي 58 


مطفئ الجير 
مزارع مائلة 
سُدْفات (جمع سُدَفَة) / قدة (قدات) - شريحة في 5190/5125 


عخدع 5111 ه11 - عماك 
عكعلداك مععلة1ك 


اه اناك 


مقدمة الجناح 
محطات الخدمة 5 513176 
هوائى كي م عاعع 51 


أكمام: قطع تركب عند وصلات الأنابيب لحمايتها 5166065 
جسم رشيق ع28ع كنا تعلمعام 
معدل الانفتال 


أملس - زَلِقَ - صقيل غ511 


علنمخ] عاك 


مفتاح انزلاقي طعاتو5 علناك 
مزلقة 5110 
تطبيقات الانزلاق 5 لاك 
ملامس منزلق أعم م00 عمصتل ناك 
مكونة منزلقة ألعمرعا8 عمتلناك 
احتكاك انز لاقي غ1 عستل ناك 


جزء منزلق من آلة عصتطعد81 ى 01 خوط عمتلنتاك 


مكثئف صورة أحادي 
المرحلة 


أنبوب تكثيف احادي المرحلة 


ع1 أقطعاس] عع محص[ ععداد عاعماد 


ع1 ع8 1022 عع 512 عاعماك 


عانية أحادية 5 5ل تتتع قط ط/عع قاط 512060 عاعماك 
الجديلة أو نواقل بلازميدات العاثية 


زجاج ذو مقاومة مفردة 
وحدات أحادية التحويل 


5 طاع مع ناد عاعماد 
وأتطن] تلامغط ]1 عاعمام 


دارة أتناء 1ن 1011032 - تتعااتساظ «ماواقصه ]1 عاعصاد 


لواحدة 

إشارة أثر عمودية منفردة 
أنابيب الكربون النانوية 
لأحادية الجدار 


لات فردية 

سلك فردي 

هوائي أحادي السلك 
قطب ثنائي وبسلك واحد 


أكسجين واحدي 
مفرد 

تمَيّزات - الوحدانيات 
بالوعات 


مُلبّد : مُسخَّن لدرجة تنقص قليلاً عن درجة 


دورة واحدة - مجاهيد الدقة ذات الدورة 


نا عاأعماك 


ععة11 ادعتاضء7؟ عاعماد 


5 نوط دن 17011 عاعماك 


5 م5161 
عتا/الا عاعماك 
لم عن1ا/اا عاعماد 
و 1111لا عاعماك 
اعع 02 اماع اك 
51111 
لات 

كلك 


51011 


الانصهار من أجل زيادة كثافة المادة 


مسحوق أمنيوم مُلبّد 
معادن ملبدة 


تلبيد: التسخين لدرجة تنقص قليلاً عن درجة 
الانصهار من أجل زيادة كثافة 


جيبي (مثلثات) 

قوة حافزة جيبية 

فولتية جيبية 

رزمة أحادية التراصف 
أنبوب شفط تثاقلي - سيفون 
جهاز توليد صوت - صفارة 


تطفير موجه في موقع 


م00 1111113 [ستنالث 10م 1ك 


5غ عع 1ك 


5111 


المادة 


50011 

ع101 دآ 01021 كتاضاك 
11285 511115010121 
51107 

ماك 

5 

الاك 

520101111 


5 ه1011 - عام 


معالحة الحمأة 


51110185 5 


مضخات حمأة وحطناط عع51108 

يقة الحمأة 4 نعع51110 
ترسيب الحمأة اك 
وحدة الكتلة 2 عناأة! - 52/م عع11 - عناك 
بطء لال اناك 
ردغات - طين مائع اك 
مُعلق 51111 
يتشار السللك: -. الملاط ين ك اقنا” اوناك 
طلي طيني 0 تتام 
جدران الطين السائل لين كات 


60665501 علطا 735 أقطا عمن1' 1مأععمده"©0 ن - ذاللاد 
وهو نوع من أنواع الموصلاات تم #ماءعصصم0 51 معطا 1ه 
تطويره قبل موصلات ال 51 

(5010) أتداء 011 0ع 2ع ع م1 غ50 0ع115 أن 0 - المصرد 


ززم الدارات المتكاملة الكفافية الصغيرة ع2 


على نطاق صغير علوء5 - القمرك 
تكامل على المستوى الصغير 6 معلوءة - الأقصرد 
صغيرة الإشارة لقمعاك - الفسرد 


دايودات الإشارة الصغيرة 
منطقة الإشارة الصغيرة 
برامج دعم الشركات 5ع72عتء5 6011م طناك لإمةمحده0 المدرك 


5 221ع51 - 511211 
2 516221 - 511211 


الصغيرة 
رادارات الطائرات الصغيرة 5 ألدعن القمرد 
مائى صغير زقوافق 55 االانك 


هوائيات الأنشوطة الصغيرة 
منطقة الإشارة الصغيرة 


[زهم.آ 511211 


جماعع] اممعاد المتردك 


معتان رةه 
ذكية 511101 
مدخرة ذكية لإ1ع 821 قرم 
قنابل ذكية 5 5111216 
ألياف ذكيّة 5ع 5112116 
مواد ذكية 5 51121 
نوافذ ذكيّة 5 510121 
أرضية ذكيّة خ1ع1عع 511210 
تشحيط 50060100 


5م 1/150 علاأععترك 


طور متوسّط للبلورة السائلة 


2607 


تحت الإحماد الخفيف عصامصتةحآ ععلمنا خطعناك 
وعل طن غرري زلق مستلة 
طبقة الوحل الزلق 1عا2آ عستاك 
صبٌ (سكب) معلق عمستام متاك 
مستويات انزلاق وعصماط متام 
حلقة انزلاق عصنخ مرناك 
فتحات طبقة كاك 


ميل او انحدار: الزاوية التي يصنعها سطح ما مع عمزه51 


رياح المتحدر 115 عمرماك 
تدفق اماك 
مصدود 0ك 
شق كابح بشفة 11 ماآ - 5101 
شق / شقوق 5 / 51016 
هوائي فق 5101 
خارج شق © 5106 
شعات شَقَية 5 510.6 
كسلان نماك 
مثقب - مشقق ات 
قلب 3 1ه 0 5106160 
كبلات القلب المحزز وعاطةن0 غ01 0ع 5101 
قلابة مشقوقة مها 0م5106 
صفائح مشقّيه 0 نمطة] 510110 
ألواح مثقبة/ مشققة عتقاط غ510 
أجزاء شَقيّة قطملاءء5 5101160 
حمأة وحل منبوذ - قناة جانبية موحلة لعطع 510 
بطيئة 51017 
بطيئة الانفجار 10177 الام 
وحدات التشغيل البطيء - عقوعاع] 51017 عنونزعم0 5101 
والإعتاق البطيء 
إعتاق بطيء عممعاع 5 51017 
خطوط السرعة البطيئة وعصنآ لععم5 510 
رسابة - حمأة عاك 
عمر الميأة ععمى ع51108 
تضخم الحمأة - الترحيل الزائد للكدرة ما عصتعللسد8 عولساك 
ينتج غنة. تشغيل غير كفق 
إزالة ماء الحمأة ع6 511086 


سلك ناعم ملدن 4م نانتكة101 - 5011 


مواد مغنطيسية طرية 215 علاأعمعة]/1 - 5011 
فرّيتات (مواد فرّيتيّة) طرية وع امع 5011 
مواد زجاجية طرية 

سياسات المسار الليّن(السهل) 
قطع طريّة 


سيرورات اللصق/ اللحام الناعم وعووعء210 قطترع5010 5011 


255 ]501 
وع111 طنوط 50116 


5عمراعع 5011 


ملطف أعطع 501 
إزالة العسرة 8لتطع 501 
مفهوم تلدّن الشريطة أمعع م00 تناد عصتدع م5 
إزالة عسرة المياه اعنة17 عسصتصمع ه50 
برمجيات 5017/1 


تطبيقات البرميّات - 5صمتندعنامصة ع "لأممعام] - عنه ناهد 
المكثفة 

لوغوراثمية البرمجيات 
هيكلية 5عتنااءعا لطاعلا عه نتتا1ه5 / عتنااععاتاء 1ل عتة 501 
البرمجية / هيكليات برمجية 


15ل ع1ه 50157 


مكونات برمجية 15 5011777216 
تركيب البرمجية 001 عله 1تكا1 ه50 
إدارة إعداد ع ع2 ]1 هله تتاع لمن عه 5015 
البرمجيات 

تكاليف البرمجية 005 عتتهتكا1 ه50 
دورة حياة تطوير عاء0) علااآ اأمعصامماءتع0آ عله 1مك 
البرمجيات 

خطة تطوير البرمجيات صقاط اأمعصسمماءناعجآ عته ]مه 
عملية تطوير البرمجية 5ع اعتمم اء ناع0آ1 ع1ه1كا 501 


معهد هندسة البرحجيات عانااناده] عستتععصاعصظ عته 501 
مختبر هندسة البرجيات (إ012101ط2.آ عستاعع ساعمظ عته 501 
مجموعة عمليات 
هندسة البرمجيات 
تطور البرمجيات 

برمجيات التحكم بالرحلة 


تنصيب البرمجيات 
خوادم إدارة البريجيات 


1010© ؤ5وعه2100 عتالاعع طاع حاظا عله 5015 


811 501121 
[منتاخطدهن) غخطاع ناآ عله تتا 1مك 
1210 501121 


5 اتاع تتاعع 1/1212 عله كا 01 5 


تصحيحات البرنامج وعطعلةط عته تكا1ه5 
تقرير مشاكل البرمجية امومع 18 مسمعاامءط عنه 1مك 
عملية برمجية 9 5011777216 


5365 


طور بأوري سائل تضفخ تراصف عققطط عتاععصرة 


جِزَينَاتِ 

سمكتيت عاتاءعدرة5 
صهر (استخراج المعدن من الخام) مه 
سماقات 51101 
ضباب دخاني - ضبخان 5108 


أجهزة استشعار الدخان 5ع عام مده 


فولتية متصلة 718 51200115 
جماع سريع الأطباق - جماع ذاتي عطنامن00 خط ممم 
الأطباق 

إطباق مباشر/ تام 625 مآ مرممك 
تكست أطباقي منت ص[ مرقمك 
طرفيات أطباق خارجي - طرفيات 165012815 012 51272 
ذاتية الأطباق 

خطف نم5128 
قانون سيل كط 1'5اعمم 
متلصص ات 
ناظور القناص 5011 
ناظور تلصص 5000150 
نظام نقع دع 55 عع ماع50 
حفرة التشرب - التصريف بالارتشاح 7ك علده50 
حفرة تشرب 1 نزوكث ع21ه50 
خندق تشرب طعمعء ]1 نووحذة علدهك5 
حفرة التشبع/ التشرب الط علده5 
حجر صابوني - طَلق 521 


تحليل الشبكة الاجتماعية 15 1ه 'تاءل8 8500121 


جمعية مهندسى الأتمتة 5ط ع تتام حاماناك ]0 لإأعاعمم 


جمعيّة صناعة المواد 17أ2015] د5عتأامداط عط1' 1ه تإأعاعمم 
البلاستيكية 
أباريز/ مقابس قأعع1ء 50 


5 5111623 عمل[ - 5003 


زجاج سيليكات كلس الصودا 


رماد الصودا طوكى 5002 
صوديوم القلا فاك 
طيف الصوديوم الذَرَيّ 6 عتمدماك - متناتله5 
سلفيت الصوديوم ناك سسستلهك5 
مبادئ سوستر بيرغ وعماع ةط ماعط زعاوع0 5 
زجاج طريٌ 5011 


يحتوي على دقائق غرويّة تتكائف فتشكل هلاماً يحتوي على 
طورٍ سائلٍ - يلي ذلك وضْلٌ للمراكز المعدنية بجسور من 
الأكسيد 11 - 0 - 84 / الأكسيد المائى - 011 - 2/1 
مكوّناً بوليميرات أكسيدذ - معدن / أكسيد مائي - 
معدن فى المحلول. 

01 50121 
ألواح المصفوفة الشمسية 
مدخرات شمسية 
خلايا شمسية كهرضوئية/ 


وأعطةط ترإوناتى 50121 
ع1 50101 
1ع 50101 


علة 2600701 15[اع) 50101 


مستقبل الطاقة الشمسية - مجمع شمسى - 5ماء00116 50121 
لاقطا شمسي 

طاقة شمسية ثابتة - ثابت شمسى خف اقم00 50131 
كهرباء شمسية - كهروشمسي 
طاقة شمسية 


محول الطاقة الشمسية 


عتتاععاظ 50101 

/ا8 811 50121 
أعاناع1ه0ن) لاع ناعظ 50121 
واجهات شمسية 5ع" 50131 
دفق شمسي - فيض الأشعة الشمسية نا[ ته[ه5 
انصهار/ اندماج شمسي نما تنه1آه5 
مو لد شمسي 12101ع مع 50101 
سليكون صنف "شمسي " 
مقع رارق شعسي 
كثافة الطاقة الشمسية - الشدذة الشمسيّة 


ه5111 ع0120 50101 
1ماعه0011) غوع11] نه1[ه0ك5 
251]07ع 121 50121 
111201352 1م501 
علنله8]0 نهماهك 
و01 50131 


مع012نتاعع 81 1عنزه0 :50121 


الكيميسة 

إشعاع شمسي 2 50121 
ير عة شمسية 115 50131 
ذوبان شمسي 50131 


بسترة الماء بالأشعة الشمسية 02ناه2تتاعاقة2 رعنة/لآ 1دآه5 


تلحيم 501 


5نم 12ع5010 
لل معط زع501 


00 و1عل:01 نزع5010 


وع ةط أعدله:ط ع1ه8ا 501 


عائلات المنتج البرمجية 
خطوط إنتاج البرمجيات - خطوط 1565آ أعناله:5 عتتهة 5018 


النتج البرجي 


ناشرو البرمجيّات وتعطى اطاط عته 5011 
هندسة برمجيات الجودة :01121111 ع1ة17 50 
تقويم مخاطر البرمجية 8 عاكنك] عله 1كا1ه50 
تصور البرمجية 71 عته تكا1 ه50 
خشب الشجر إبريٌّ الاوراق 5010 
تزنة ازه؟ 
مسبار التربة اععناث 1زه50 
سبر التربة عسمتهظ8 لأه5 
تميزات التربة عاك 1عاع 0212 [1أه5 
عمق التربة طامءجآ [زه5 
سواد ترابي اأتاعسعلصةطصرظ 1زمم 


5 1 121 عتتطه خط 1زمم 
5 5011 

خصوبة التربة لإخنلتامع2 11زمكى 
5 ع لزه 5011 
15 5011 


9 1 ا اعتتاعع 1/1212 5011 


عوامل إدارة التربة 

مجتمع الأحياء الدقيقة في 
التربة 

رطوبة التربة: المحتوي المائي الموجود في 
مسام التربة وهو يتباين يومياً وشهرياً 
الأس الهيدروجيني للتربة 
تلوث التربة 

مسامية التربة 

مقطع التربة 

نظام رفع / تحريك التربة 
أخذعينات من التربة 


110 ص00 1ق1طم0ه111 11ه0كم 


5011 115 


11م 5011 

5011 110 

5011 0105137 

علل1مء© 1زهم 

ع5 ع105امطرع ]1 0111م 


عتتامسةك 1أهكم 


قوام التربة تناع 1 1أه5 
تركيب مثالي للتربة طالت لذهك 
غسيل التربة عصنطامه117 1أه5 
محتوي التربة المائي مع م00 تعلة117 1أه5 
معلّق غروي 501 


معلّق غروي - هلام: تقانة المحلول الهلامي - 061 - 501 
وهي تقانة كيميائية رطبة لتصنيع المواد تبتدئ بمعلق غروي 


مواد الحالة الصلبة 
مصادر الموجة الميكروية 
للحالة الصلبة 

بلمرة الطور الصلب 
مخل الخالة الضلبة 


لدتتعاد1 عنهاك 501101 


501101 5121 11101017306 5 


501101 5121 


120ع] عنداذ 50111 


جيروسكوب حلقة ليزرية 0105 3567[ عصنظ عنهاذ 50110 


من مواد حالة صلبة 
مرشح حالات الصلابة 
فضلات صلبة 

تيار الفضلات الصلبة 
أجسام صلبة 

تحليل المواد الصلبة 
وحدات اتصال القطع الصلبة 
منحني التصلب 

موجة وحيدة - سولترون 
ذبذبات سولترون 

هات 

ونان 

منحنيات الانحلاليّة - الذوبانية 
ناتج الانحلال 

مادة منحلة - مُذْاب 
علولَ 

حل المعادللات 

حل المعادلات الخطية 


تعلاط دعنتهاك 50110 
عاكة11 50110 

تطتوع1ا5 عاكة117 50110 
5111111 
515 

55 50115 
وأتطنآ أعماخم م2 501105 
5115 

عطارآ 501115 

الوق الكت 

5و5 5011101 
51111 

117 1طناه 5 
سنالك 
أعنل 210 11637 1 نامكم 
عالااه ك5 


الت 


501116101 01 5 


5 111621آ 01 5011161011 


حل معادلات الملاحة 1811085او8 2متادع8121 01 دمنأنا[ه5 


تقنيات المحلول 


5 نتاءة 1 11101اهك 


محلول - هلام (تحويل لول هنوع 9م00 ع0 10 دمتان[ه5 


إلى هلام) 
معاللية لول 


التع ادع 1 1ه110[ه0ك 


استخدام المحاليل 5ع5لنا© دعنام0 رءط11 م[ وءوت] مهنأنم[م5 


في ذبذبات الليف الضوئي 
متذاوب 

ذوبانية 

قوى التذاوب 


مديب 


5011 
5011 
وعع 01" ماله 50117 


اع 5011 


300 


مانع الللاصق أقزوع1 جعل501 
إمكانية اللحام - اللصوقية لإختلتطهمع5010 
مقاومة اللحام ععطماوزوع] عسترعل1ه5 
عَقَب - واحد عآاه50 
سولينويد - ملف لولبي - صمام لف لولبى 56 
ملف سيلونويد از 10مدعاه5 
مرشد سولينويد +110 10مدع[اه5 
صمامات تحكم لولبيّة و61 1106 10مدعاه5 
مفاتيح السولينويدات وعطء 51 ل10ممع[اه5 
ملف لولبي ه17 10مدعاه5 
صلب 5014 
متسعات أنو د 002021]015) تتنالقخصة1' نط علمصخة - 110ه0ك 
رقاقة التنتاليوم الصلبة 

دارات الحالة الصلبة لإتأنداء 1 عنهاد - 50110 
ليزرات الحالة الصلبة 1515 عنهاد - 50110 
منطق الحالة - الصلبة عاعمآ عنهاد - 50110 
ميزر الحالة الصلبة 255 غنها5 - 50110 
مصادر الموجة الميكروية 50111065 1/11670187816 51216 - 50110 
للحالة الصلبة 


مرحلات الحالة الصلبة 
مرسلات الحالة الصلبة 
أنود صلب 

منبذات الحفنة الصلبة 


5ع عنداد - 501101 
5ع لسطقطة1 عنها5 - 50110 
عل همف 50110 
معن أعتنتاوظ 501101 
تجويف مصمت ضمن آلة 801 كناه5 
أدوات سيراميكيّة صلبة 
تصوير صلب 
منطقة الطور الصلب 
قابلية ذوبان (انحلال) الحالة الصلبة 'ااتلتطناهك 50110 
محلول صلب / اليل 5دمتاننآه5 50114 / «متاننآه5 50110 
صلبة 


5 عتصتونع) 50111 
عطاع 12[ 501101 
جماعع] عققطط 50111 


حالة صلبة 


نوع كبسولة "الحاة الصلبة " 


مُرشح الحالة الصلبة 
ليزرات الحالة الصلبة 
منطق الحالة الصلبة 
ميزر الحالة الصلبة 


50110 521 


5م عاناومةن) 216ا5 50111 


ماع11 عتلهاك 50110 
تعلاط عنتهاك 50110 
5 غناك 50110 
عاع هآ عنداذ 50110 


ومع5 1 غ512 501101 


منطقة فراغ الشحنة 
مواد مركبة مُنمَاة فضائيا 
حدث في المكان والزمن 
عطاءات زمكانية 

شبكة (بلّورات) فراغية 
عصر الفضاء 

شبكة بلّورات فراغية 
مخطط الفضاء 

مضاعفة المجال المكاني 
مساحات مشغولة محدودة 
موجة فضائية 

عازل - فاصل مسافة 
طفة فافلة 


مباعدات 


أخلاقيّات (آداب) الملاحة الفضائية 


300 


تشظي إلى قطع متفاوتة الأحجام 


تشظية وتطبق 

باع الجناح 

مايتعلّق بباع الجناح 
شمعة إشعال 

تألق 

حيز توزيع الشحنات 
ان يية 
تباعد فضائي 


ملوّق - أداة مزج كالملعقة 


طغناهك5 

0 اا طتنامم 

ع1آه20 طتناه0كم 

5 01م ته طأناه0 5 
8101 لتعطاناهم 

كناه1]ط تتوعطن[50 

ع5 

115 ععولل - ععدومرد 
2 عمعع0131) - ععومك 
001-215 0010171 - عموم 5 
أخطعا8 عمنا]' - ععومك 

5 عنحما]' - ععومرم 
ععناخهآ (52[1ن0) ععومك 
عون عع ةمك 

عع1اخهآ 015101 عمعومهم 
5020 

221ده2] ععومه 
لآ عمعومهك 
عطاك ععومم 
ع1 ععومهك 
ع5 

ع2[ تاععوم 5 
52005 
وعتطاط متطاوععوم5 
عمطتتاءعع ةم 5 
الناءت 
ل 
6 24 1115لهمك 
-- 211م5 

5000015 

52015 

ا عاتومك 

الا 


5021131 01218 2 


2 120121105 216131م5 


501121 1101 


5 


خطوط الانحلال 


5011115 1125 


جسدي 50121 
خلية جسمية ع0 عتاهمره5 
تشكل أجنة من خلايا جسمية 515ع2ء1(08طضاظ 5012211 
تخطيط الجسم - فقد الجاذبية عاتهرع 0ه ره 5 
سوماتوتروبين 501001 
سونار - صوي تحت مائي 501 
أنظمة السونار قاع 55 501121 
محول الطاقة الصوتية 12250 50121 
صوتنة ا رك 
سونوغراف مقع 5010 
حفرة تشرب لتصريف الاء بالارتشاح 500127727 
سخام 5001 
متنوقة - رفيع المستوى - مصقول امه 5 
يمتص - يمتز 50 
سوربيتول 501101 
إمتزاز اللا ولك 
يفرز 501 
شعاع صو تطوع8 501120 
بطاقة صوتية 4 50111104 
شدة الصوت /2511ع 12 501120 
ملاحة صوتية 50111101 
تسجيلاات صوتنيّة 50111104 
بث صو 231+ 5011114 
موجة الصوت 17 11ناه0 5 
غاز فاسد 501115 
لبن حامض ع1111 خناه50 
مصدر - منبع 5011 
نظام التحكم بالشيفرة مسعاوز5 [ مامه عل000 عمتنا50 
المصدرية 

تللامس المنبع اع ه00 مم50 
تابع منبعي ج10 م1110 50 
لغة المصدر 10 5011106 
برنامج المصدر تقلع 210 ع01110 5 


عارض مصدري ثلاثي الأبعاد 310 نمعنتعالا عع نامك 


صخور مصدرية ماع60 وعه50111 


عجين متخمر اع 50111001 


محتوى حراري نوعي لاملقطاصظ عكععمم 


قوة خاصة عع01 1 عالأععمهم 


وزن نوعى 6120110 علأععمة 
وزن/ ثقل نوعي للغاز 
وزن/ ثقل نوعي للنفط 
معدل النمو المحدد 


5 - 0125117 علاععمك 
011 - 02201 علاععمم 
21 01011 ع1اععمك 

خدع1] عالاععمه 


رة نوعية 


حر 
من) سعة حرارية لادة 


رة نوعية للهواء 


ععطماوط ناك ى 01 غدعآ1] ع1لاععمرد 


حر تنخ 01 غخدعآ1] ع1لاععمرد 
حرارة نوعية علناةوء25 أطهاق00) غ2 كنى 01 أدع1] عتلاءعءم5 
للهواء عند ثبوت ضغط 
حرارة نوعية 126ا01/آ 2+6ة]5م0ن) غه علك 01 غدع11] علاععم 5 
للهو اء عند ثبوت حجم 
طاقة داخلية نوعية لاو عط امممعام]آ عتقلععمم 


طاقة حركية نوعية لاع ص8 علتأعصتكا علامععمم 
معادلات موازنة الكتلة 261055ناو8 ععسصهلد8 8/1255 علععم5 
المحددة 

تقنيات قائمة على المواصفات 1.002]10525آ [(201اء]/2 عاعءم5 
- مواقع ذاكرة محددة 
طاقة كامنة نوعية لاع #عص8 امتأسعامط علاععمم 
مقاومة نوعية 

العجان ترض وطاق يتين اللأدة 
المحتجزة 


جساءة نوعية 


]515 عالاععمه5 


عع ع لاععمهم 


15 ع أاععم5 
مقاومة نوعية طاعمع ناد عأ1اععمك 
جداول مقاومة نوعية 


سطح الاستنبات النوعي 


و 1ط" لأعمع ناد عألاععمهم 


عه طناك علاععمم 


مقاومة الشدٌ النوعية طاعمعماد علاقمعء1' عتأامعمم 
حجم نوعي عمتنا[ه 7 ع1لاععمم 
مواصفة 2ك 
مواقع ذاكرة محددة 5 لطاع 0م835 - 1م نادء 1 1اععمرك 
مواصفات - موجودة - امنادع 1 1اععم 5 
مواصفات ا 1 
خصوصية - نوعية لالع 1اععم5 


مستوق مده أعلاعآ لع 1اععمم 
مساحة ذات خطوط مستقيمة هعقى تدعص تلتاعع1 لعلععم5 
تحضير عيّنة 51060111161 


212 


مجهار- مكبر صوت لدعم 5 


عبور مذياعي اع 01055017 تلععلوعم5 
مسجل و ظيفي تتعاواعع 1 10221أعصناط عومصعناط - 1وأععمك 
للاستخدام الخاص 

هوائيات خاصة 5 5060121 


حالات خاصة من أجل 201 وعو0 لواععم5 


دارات بينية خاصة واتناء عن عع ه]نعام] لواععمم 


آلات مشتخصصة وعطتطاعة ]1 اماععم5 


صفائح طبقية ثلاثية 25 عنمه11 010 لمأععمهم 
المناحي خاصة 

مسجل و ظيفي تعاداعع1 0021 1أعصناط عومصعتاط لواععمرم 
للاستخدام الخاص 

وظائف غير خطية 05هناعصناط تدعصتاده]8 عوممعناط لوأععم5 
خاصة 

نواقل ذات هدف خاص 15 عو مقناط 1[ه1اععم5 
نسبية خاصة انماع [مععمك 
مفاتيح خاصة وعطع 51 الماععم5 
تخصصات ع5 
آلة ختصّة عصتطع د81 0ع12لماععم5 
أنابيب التفريغ الخاصة و تتتاناعة7؟ 11260واععم 5 
رقاقة ثلاثية المناحي خاصّة 02تطتهرآ عتممعمطاء0 :7الماععمم 
مصفحات متعامدة 5 ع1م ه0100 7الداععمهك 
بصورة خاصة 


مادة ثلاثية المناحى خاصّة 212165181 عذمه م طم0 39الوأععم5 


نخصصيات ع5 
زجاج تخصصي ع5 01 21]7اععم5 
اصطفاء نوعي - نشوء نوع جديد 520000010001 
جنس ع5 
انزيم راسيماز 2615 عأقاعمآ علاععمة - وعاععمم 


اللاكتات الخاص بالنوع 
نوعي علاععمه 
بارامتر الطاقة النوعيّة 
بارامتر الاستطاعة (القدرة) 
النوعيّة 

ناقليّة محدودة 


اماع توه تزع تعصط8 - علاععمم 


ماع ممه ع0 - عا1لأععمرم 


عله علاععمهم 
اعتبارات تصميم نمحددة 002510161211055) تعزوعء12آ ع 1ل1اععمرد 


طاقة نوعية ل 


توافقيات كروية 65 انمع 11عامك 
مر 3 كروية 11101 لمع 1تعامك 
صهريج كروي - قشرة كروية لأعطك لمع تعامكم 
بنية كروية ماع م5 لمع 1 تعامم 


شجيرات (تغصّنات) شبه كروية 
كرية 

تكوير 

بيرليت شبه كروي: مزيج فولاذي 
صفائحي من الفرّيت وكربيد الحديد كروي الشكل 
معالجة حرارية للحصول على بنية 


15 01001 7عطمهك 
مك5 
21001 


عأناتوءط 0101260 تعطمم 


لدعصصخ عط1أجتل01عطمك 


كروية 

متكوّرات : أحد أشكال البلورات في 15 عام 5 
البوليميرات 

سوس العنكبوت عالممع 1مك 
سوس العنكبوت صورة 56010 عاتسمعل1م 5 
انسكابات 511 
إراقة وسكب زائد 50110 
مياه آسنة ع7 ألامم 
غزل - تدويم لم5 
طلي دوامي 0 - لام 
غزل - قلب متا - صتمك 
تأثير متبادل لف - مدار امناعةةعام1] خلط01 - مامد 
غزل - مستقطب 4 - امم 


تدور السواتل المتوازنة بالتدويم وعاللاعاة5 لعمختلتطة5 - مامم 


زخم زاوي غزلي 1 1121ا8 411 1مك 
صب دو امي 0 ا 
زخم تدويمي/ غزلي مم 1ع له ]1 نامك 
عدد اللفات ع6 نال امم 
صمام غزلي عكلة صامك 
مغزل 5110 
مجموعة امتدادات 520015 


دوارق غازلة 12515 اع لم5 
غزل - تشكيل دوراني علتتسلم5 
غزل الألياف 5ع 8 التصامك 
سبينود اللي 5111021117 
غزلترونيك - غزلترونيات (إلكترونيات دوامة) 001خاطام5 
لرفيات صاروة > وبرلا« النسية اخليريةة لاه 


53213 


أطياف ا 
طيفي ا - 
توهين طيفي م [متاععم5 
عرض النطاق الطيفي - السعة الطيفية 8205101 121اععم5 
كفاءة طيفية لاعصعنع 815 امجاععمم 
تدوين طيفي > اتوهيق طيفي [21تاععم 5 
إستجابة طيفية عقطممقع] 1[متاععم5 
حساسية طيفية 11 ناتقمعك 1[مناععم5 
عرض طيفي 171 امتاععمة 
مطياف اماع ماه عع م5 
أجهزة المطيافية 105605اععم5 01) - واعاع ماه تاععم 5 


مطياف/ منظار التحليل الطيفى - أعاع داه مامه تاععم 5 


محدد من الطيف ويخاصة الضوء المرسل / التق من مادة 


ما 

فجوة مطيافية مره© عاممء5م تاععم5 
مطيافية 056001 1اعع م5 
طيف 501 
تحليل طيفي 15م تتناتاععم5 
محللات الطيف 0 تامع م5 
طبقات مراوية 15 1هاناععم 5 
تمييز النطق الكلام 21041 01 تمع معع 18 اعععمة 
والضغط 

سرعة 5 


الرسم البياني للقدرة مقابل السرعة 1م018 20 - لعءم5 


حدود سرعة 1 لم506 
سرعة الضوء أاعنآ 014 لععمم 
سرعة الصوت لصنده5 01 لعمعمم 


اشتقاق سرعة الصوت 
تغيّر سرعة ع1]10ا[لك 11لا متأمعه - لصناه5 01 لعممره 


- 50111201 01 لععمم 


الصو ت مع الآر تفاع 

ناتج سرعة القدرة أعناله26 معنوروط لمعم 5 
وقود مُستهلك اعلا أمعمم 
قاعدة سْبرّي ع1نا؟] 5 الإتاعمم 
سفاليريت - توتياء عع مم5 
كرة عتعطمم 
توا ابع كروية ال 


صندوق توزيع - جزء من آلة يدخل فيه سائل <80 1661ام5 
/ ارك سيف برقع إل حدد مع الاتريانات القرقية 


فصم - انفصام 501 
سبودوسول 50010501 
يفسد 5011 
كابح ع 5011 


دفات دحرجة كابحية 5م 01115م5 


أكو ام نفايات/ أنقاض 
لغات محكيّة 


و1 0115م5 
65+ 1م5201 
َف 2011001615 


إصدار فوري لفوتون 260605 2 01 دمنومتساظ كنامعصة مم5 


تولّد تلقائي/ ذاتي 23 50111211601156 
خداع 50011 
أبواغ المكيسات كن رك 
أبو 4 52001 
بوغيات 0ك 


بقعة - ز 501 
ع 501 
قولبة 101015 أعدخد ه00 عنداونا ع1015ه510 ملا - تإمامم 
بالبخّ باستعمال قولبة بالتماسّ 

ترذيذ بالبخ - ترذيذ: عملية التجزئة 71221105ماى (12م5 


إلى قطيرات 
تجفيف بالرذاذ ص1 اإمامرم 
خليطة/ سبيكة متشكلة بالبخ لاهللى لعصدره] ترمرمرك 
سبيكة/ خليطة ألمنيو م ا10لث 1تتاتتستتااخ لعمره] زومرك 
مشكلة باليخ 

تشكيل بالبح مه" 1م85 
1 شن 2 بخ ا 
جداول الكترونيّة ع2 أععطكد 1620م 5 


جداول الرواتب أو الموازنة وأععطك 0ممنم5 


إشارة طيف - انتشار 515231 لمتاتاععم5 1620مم 


أداة لنشسو مادة ما كالسماد مثلاً 51 
انتشار 51 
نشر الأملاح المذيبة للثلج 15 قعطاعكء12 عسصتلوء مم 
شسوع - منهل - جدول 501 


وحدة الملفاف المغزإلى - وحدات 21001016 0طناه/1آ - لامك 


مكررة من الحزوز اللولبيّة 

تباعد حلزوني عممعع 101761 1101ام5 
لااستقرارية لولبيّة “اتلتطماكم1 لامك 
سبير امايسين ا لك 
سبايدروينات الف اك 
بكتيريا حلزونية م5 
غوّاصة روح كولمبوس كنا ط تن 01 01 أخعامى 
روحانية لكاك اروك 
حلزونيات/ ملتويات - شكل من أشكال عماع ماع10 م5 
البكتريا 

طائفة مركبات اثناني اللاكتام الحلزوني 11 5011 
(سبيرولاكتام) 

مقياس التنفس عع 1ه لم5 
سبيرونو لاكتون ع غع110012م5 


صُفيحة صغيرة - لطخةٌ ناتهة عن قذف قطرات / 186م5 
علامة من مادة سائلة وتبريدها على السطح 


تبريد سريع بقذف السائل على صفيحة 78لطءمعنا0© 6ة[م5 


وصلة ععنامة 
صندوق الوصلة عده8 ععتامة 
علبة احتواء الوصلة عتناوهم1 ععتام5 
فقد بالتجديل 159 ععنام5 
فقد الوصل بالجدل في ولع ع مقتاطذه1 ص[ وعووم.آ ععتامم 
ربط الألياف 


جَدِل - عملية القطع والوصل عساعتامة 
توصيل الألياف بالجدل 

تشكيل المنحنيات 

أذاة ريط منفصلة» تبط بين سين 
أنبوبين وتبقى منفصلة عنهما بمسافة محددة 
تقنية البوابة المنقسمة 
حزام التكافؤ المنقسم 


دفة دحرجة مشقوقة/ مشطورة 


عط 01 عتاعتامم 
5000 
8نامناه0) - أاتامم 


عناوتصطعع 1 عند - اتامرك 
لححظ ععمعاة؟" 011 - أتامرك 
مع نه أتامرك 


قلابة مشطورة م11 غتامم 
عينة الملعقة المشقوقة عامصتدك سمممك غتامى 


إزالة العسرة بمعالجة منفصلة 38تمع]501 لعصادء:1 انامد 


صفيحة المينيو م للدعم مع أضلاع عتماط - مع نامك 


ثبات - استقرار - موازنة 8ساختلاطة)؟ - 5ه1خه12[أطهاك 


موازن الصورة 1228 مناه تاتطما5 
ثبات الماء ا ا لك 
برك استقرار 5ه جه ه112 تطما5 
مستقر اك 


موازن - مثبّت تك - 


ينات - مواد بلاستيكيّة 


15 - و1ع1112ط 50 


موازنة 5200 
مستقرٌ عاطماك 
أنظمة المنصة المستقرة 5 212110113 عاطماك 
منصات مستقرة 1115 عأاطماك 
مرجعيّات مُستقرّة للفولتيّة وععمء 1ع ]ع1 ععمااه؟ عاطماد 
كدس عاعة ]اك 
تأشير الكدُس ع طتأاصتمط عاعمام 
مصفوفات مكدسة لك لعاعما5 


مجموعات مُتراصّة متراكمة عصتاطسعودى لعاعمام 


رصف الطبقات - تكديس مواد عستكاعماك 


تصدع طبقي أنه عستكاعماك 
أخطاء تنضيد دألنة] عسصتاعماد 
تتابع تكديس 561 ع مكاعم اك 
طور - مرحلة 5105 
تغذية مرحلية عطنلومع ملآ ععماك 
مراحل التطوّر 2 انقتاع 010تتتاءء '1' 01 و5عع 512 
التكنولو جي (التقني) 

تنظيم ر باعي متعرج - ترتيب 2 '[إ4118 5011216 160ء51088 
المربع المتمايل 

أداء متقطع - مستمر في العمل على نحو غير 510858611285 
مؤكد 

نقطة الركود خصذه2 زه ممع 510 


تلوين مادة بصبغة لتمييزها وتسهيل كشفها 510 
فولاذ لاصدوء - فولاذ غير قابل للصدأ 
غطاء من الفولاذ غير 
القابل للصدأ ينزلق على فوهة الأنبوب 


اععا5 و5وع510121 


م0 متاك عتداوه01 إععاك و5وع1 نمام 


أصحاب المصلحة 5 عاما5 
هوابط - خليمات غليا اع 501 
نقطة الانهواء خصذه2 51211 


لك 


م قمدست 


مضغوطة بلوالب 4 - عنتمم 


صمام قطع محمل على عكلة7 عاععط© 02060.آ - عمتتمة 
نابض 

مفتاح لولب الحمل لم1 1.0200 - عمتتمم 
مشغللات النابيض ‏ 21230625 [دنتصسقطءء]2 تاهآ - عسترمة 
الملفوف الميكانيكي 

صندوق نابضي 80 1م51 
مضغوطة بلوالب 04 امم 
عمود محوري بلولب حمل أكقطك5 امتحخى 0ع020.آ عمتتمكر 
غالق مكوك بنابض اعاخنطك لع020.آ عمتتمك 
ضغط اللولب اع ع امم 
بندول مقيد بزنبرك لمع لع متدتادع ]1 عم1امرم 
مجموعة النابض ع5 امم 
جنيح خيط نابضي طه1] عمتتمم 
مُشْغْلات النابض ومع أن تتتقاءع81 لتتناه1آ امم 
الملفوف الميكانيكي 

ارتداد فعل النابض عع قطاع 1111م 5 
مجموعة نابض - كتلة ع5 1118-1/]255م5 
فترة زمنية شهرية تممه 
سِنْ عجلة - ترس مُسئّن في آلة أععاء 10م 
راتنجية 511 
رش - ترذيذ ع م5 
فعل القذف حه على ع طتاع ا نامك 
مربع 501101 
تنظيم رباعي - مصفوفة رباعية 4112م 50101216 
القانون التربيعي 10377آ 5011316 
ألف من الإنش المربع 115 ع5010121 
جذور تربيعية 15 5011216 
مقارن الموجة المربعة 12312601 0ن) 1131 ع1121ن0ك 
قفص السنجاب غ038 أعتتتناو5 
بيتا - لاكتام لتقاعة] - 


مثبطات أنزيم بيتا - لاكتاماز 15 13122135 - 


ري سانت بيت سبورغ 111 عتلاطواعاء .51 


استقرارية اا تلتطماك 


محاور الاستقرار وععحكى (اللتطماك 


استقرار الخط المرجعى عصاآ ععمع ماع نوا للتطمام 


استقرار - تثبيت ك5 


مختبرات 1260126015165 212211005 نامصتحطمعع1ء'1" 51020210 
قياسية للاتصالات بعيدة المدى 

تلفون و كبل قياسي 
درجة الحرارة 
والضغط المعياريان 
شروط التجربة القياسية 
رزم شجرية الطرف قياسية 
صمام زنر الثنائي القياسي 


عاطهن لصهة عدمنامعاء 1 101210210ك 


عناووع1 تخ 2116 1ء مصاع 1" 51310210 


15 او 1 51220210 
لمصتحمةء '1' عع11 0210 ماك 
ع100 تعمعي 5120210 
رابطة / معبر قياسي 2 ونا 51210210120 
ناقلة مشتركة 
عمليات الأمن المعيارية 5هءو5وعهه28 لإاتتناءء5 51202101260 


مواصفات - معايير 015 20ظ 


منظمات تطوير 5 1 5121102105 
المواصفات 

)11 معايير 15 513202105 
1500 معايير 150 105ملصماك 
معايير منشآت مائية 5ه" نع ه117 01 51203105 
استعداد/ تأهب 5101201 
آلات العرض الاحتياطية/ 215 7تناكاكم1 لإدامدنجآ نزطلصماك 
البديلة 

أجهز ة عرض 51816 50110 - 215 0تناتاقص1 /إ2[دزوادط /إط20ة51 
ختياطية حالة بعرلية 

موجات مستقرة / واقفة / معطلة وع701 عطتلصماك 
يمثل 101 512105 
2 عاصرماك 
ألياف متقطعة قصيرة وتعط1 عامصمام 
نجم 512 
مقرن نجمي اعامنا00) 5101 
شبكة النجمة 2111757011 هاه 
نقطة التفرع النجمي أصذه 5101 
نشاء 5121 
أثر ستارك م811 عاتماك 
ناظور ضوء النجوم عمزمء5 غطع اماك 
أسلوت المسح المائل - 4هطاء21 قصنصصة5 عاعةء1] - تماد 
المسار 

بدء الهضم اللاهوائي ملا - تماد 
بت البداية ل تماد 


معبر المعلومات المتماشي مع إتفاق 5نا8 10262 3910 عهطماك 
توحيد المعابيرالتابع للناتو رقم 3910 
514140 نقل البيانات 

قائم بحدّ ذاته مستقل 


معالحات ميكرويّة قائمة 1500655015م 2/1150 عدهاى - 20ماك 


دناظ 0210[ 512128 
عدماخ - ماك 


بحد ذاتها 

مودمات منفردة 5 عنواى - 51220 
الشاخصة (01).آ[ شاشات 15مانده]2 1.012 عدماى لصماك 
جهوزية احتياطية /8 لماك 
فولتية مباعدة ع1 015 لمماد 


انبوب/ ماسورة قائمة - عماط 51020 


أنابيب قائمة/ شاقولية 


حطة توزيع غصزه 51020 
نقطة توزيع المياه +205 51320 
قياسيى - معياري 00 2ك 


جو قياسي/ معياري عتعطمذه اخ 210ل صماك 


هيكليّة المعابر القياسية 


عتناووع21 عااعط مده اخ 0210 ماك 


]5 كناظ 5121012101 


شمعة معيارية عاللصةنت 5120210 
خلايا نموذجية دلاء 51320210 
إحصائيات قولونيات عيارية 02]5ا001) تتده]ن[ه0 5120210 
ظروف قياسية 05 0210 ماك 
مشتقات نظامية 1 51320210 
انحراف معياري 512110214 
معادلة نظامية للفتل 015 م تأهناو8 0210 ماك 


مواصفة (معيار) للمواد 15 :+20 0210 ماك 
نمط قياسي - صيغة نموذجية 
تكاملات نظامية 

أصناف منطقية نموذجية 

دارات منطقية نموذجية متكاملة 


مره 51220210 
615 51210210 
وعتلتسطةط عاع مآ 0210 تماد 


5ل عاع مآ 20210ماك 


ترميز نظامي 512202104 
منحنى المراقب القياسي انان اع لاعوط 0 51020210 
شركة النفط المعياري لصوم ه20 011 0210 ماك 
أنتاو' ب معياري 1317 5130210 


خدمة التموقع القياسى 56111 عتتدطهنازوه 02101 ماك 
حرارة تفاعل قياسية 
محاليل قياسيّة 


أدع11 2ه 1أعدع 1 51211012101 


512101214 5 


توازن سكوني 


باط 1و8 عتتاماك 


احتكاك ساكن ماع11 عتتماك 
تداخل سكوني ععدع نع عاص1 عتاماد 
مستوي سكونيٍ أعلاع[ عتاهام 
هامش الاستقرار ماع 1121 عتاماد 
ضغط مستقر/ استقراري عتناووع21 510116 
ذاكرة تداول إنتقائي إستاتيكية سمخ عتتماك 
استقرار سكوني ااخلتطةا5 عتامام 
اختبار ساكن عطتاوء 1 عتتمام 


ذاكرة دخول عشوائى إستاتيكية / ثابت 
3 مقابل 113112 المستقرة 
المتحركة 


01 مم1 عتامام 


ه08[ قناواعء7؟ علأهاك 


سكونيات ا 
محطة 50000 
حالة الاستقرار 05 علها5 - لإتقطام لهاك 


قارئ الباركود 
الليزري المستقر - ماسح الضوء الليزري الثابت 
ماسحات ضوئيّة ليزرية ثابتة 
طون عت بوسلة لكيه 
تحليل الأطوار المستقرة 


أعلمدع] ع000) عدظ معدم[ 0131 لهاك 


5 256151 آ 5121101121 
235 5101101817 


5ه و5ع135 513110113113 


طاقة كامنة مستقرّة لاع اعطظ امتامعاهط 0137م اماك 
مصادر التلوث 2 تال 01 5عع501011 512610121 
الهوائي امُستقرّة 

حالاات مستقرّة 15 5101102211 
تابع موجي مستقر نا نع ه11 1هده اماك 
طرق إحصائية وعطع هه مزمرة لدعتاكتاماك 
بوليمير -مشترك إحصائي اعم نواهم 20 لمعتامتاوام 
تفسير إحصائي ١1‏ لكك 
قياس إحصائي الاعطاء 1 باقدع11 لدعناكتاماك 
طرائق إحصائية 5 امع نم51 
مضممات إحصائية وععام 81 لدعناكتلماك 
مراقبة العمليات الإحصائية 201]دهن) و5وعهمءط لوعتاكناة51 
مراقبة العمليات ع5 [متاصهن ووعء 0ط 51011511691 
الإحصائية ©5706 

عيّنة إحصائية عامصدك لمعناكتاةاك 
علم الاحصاء ا 


جزء ساكن - أعضاء ساكنة 5001 


بداية سن اللولب 1 تماد 
أسلوب مسح بداية المسار 1166600 عصتصصةء5 عاعة1 تماد 
بادئة 511 
مقلع - مولد 0601 - 1م5101 
مزرعة بادئة عتنالنانت تع امام 
إقلاع 50 
بادئ 51001 
الكتروليت صائم ا 
حالة 50 
سلوك معتمد على الحالة 01 م 1تقطاءظ لعقد8 - عتماك 
حالة - ملء عمتللتط - عتمام 
أجهزة ذات 45 أتكثل - عط!' - 01 - عنهاك 
تكدرلونجيا حالية 


محلل حالة 121 عاماك 
مصفوفات معامل الحالة عتنكاه ]ا خمعكء لاع 00 علماد 


0ن 0121117 زع د11 اقدماعع]آ 0211101515 01 عنوامد 


مجلس التحكم بنوعية المياه الإقليمية لولاية كاليفورنيا 80274 


الوكالة التشريعية للولاية لاعمععى '(1م1دلناعوع] عتلماد 
متغيرات الحالة وعاطقهه؟؟ عتمام 
متجهة الحالة 1ماعه 7 عأماد 


مصفوفات متجه الحالة ]1 1ماعه ٠7‏ علماك 


مخططات الحالة 5ه حاء ع 5101 
حالاات 5 
حالات المادة اع ا 11 01 وعاماد 
مستقر - ثابت - سكوني عتتماك 


اختبارات سكوئية - تجددية : 
اختبارات لتحديد توقف نشاط عملية ما وتجدد نشاطها مرة 


كارع" لهتااعمع 18 - علاماك 


أخرى 

حرارة الهواء المستقر أو السكوني ‏ 26مءمصء1 عنث عتتهاك 
حوسبة درجة 0012211121105) - هلأ مصاع 1 كلث علأهاد 
حرارة الهواء الساكن 

متطقطه12610ع8] تاعطاصبالظا طعد]8ة - عند نءمصع ]' تلخ عتأماد 
حرارة الهواء المستقر وعلاقتها بالماخ 


بيانات ساكنة/ سكونية 8 عنتاماك 


مفرغ سكون نامع 1531 عتتماك 
سواقة مستقرة 1117 عتاماد 
كهرباء ساكنة لاع تاءع81 عتتمام 


1101 131[عاك 


باطن النجم 


ساق - زند عاك 
خلايا جذعية لاع بعاد 
ووس تلع معام 
تضيّق الاوعية الدموية 50 
متضيّق عنام معاك 
محول ر فع 151011 ملآ - معام 
تهوية متدرجة - مرحليّة عم معاد 
طريقة اخطو ثم ارجع 5 6و76ع1 لمث معاد 
أمر درجي 24 ورعاك 
استجابة الأمر الدرجي ا ا 1ه وك 
محوّل خافض الفولتيّة 1151011 100131 -معام 
دالة درجيّة اع معاه 
دليل خطوي - مؤشر خطوة 1206 معام 
ليف بمعامل انكسار تعطلط عرعلم1 عاق 
ليف بصري بدليل تعطلط لدعتام0 عرعلم1 معاد 
سلك الليف عاطة0 عتام0 تعط1ط علتأمداط م100 زعام 
البصري البلاستيكي بمعامل انكسار 

معامل الانكسار علتامءط ععلس1 معام 
محرك ذو خطوات 001 وعاة 
نبضة متدرّجة (خطوية) عد1[ناط معام 
تفاعل بلمرة مرحلية 2 1متاعدع] زعام 
قلب خطوي 001 لمم معام 


متدرج - مسرعة - راقصة رك 


محرّكات متدرجة/ خطوية 7/0101 مم دعاك 


مفتاح تدرّجي طع 511 عطام معام 
تدرجات - درجات ع5 
ستيراديان ع5 
صوت مجسم - ستيريو لك 
ستيريو سمعي لخم معجزعام 
مراكز فراغية وكعامعن) معزعام 
قناة ستيريوية أعمصمقطنت معنعام 


ستيريو نوعية صوت - راقية )7 لإأتاعل11 طم 11 معزعام 
يجهار النظام الستيريوي - النظام اععلدءم5 ولطاع و5 معزماق 


الستيريوي 
جهاز تلفزيونيٍ ستيريوي أع5 117 معنرعام 
متماكبات فراعيّة ل 


أسبان متحركة وساكنة طاععء1' 10101 لمم 1مغداك 


مصدات ساكنة: أداة ثابتة تستخدم لكبح د81 1ملهاك 
انسياب مائع 

قوام 5101 
وضعيّة - حالة 50 
حالة التسجيل 


قانون أساسي - نظام أساسي 


أعاقاعع] 21115اك 
ا 

حالة الاستقرار - حالة مستقرة عاما5 - لإلوعا5 

معادلة طاقة الحريان 

المستقر 

جملة ثابتة - منظومة ثابتة 


ص للع اعمط 110 تإلمعاك 


ماعاةز5 عنما إل معاد 
طالوعاك 


استراق - حمفيّة 


ليبوزومات انسلالية وهم[ طالدعاة 
بخاريٌ م5 
غرف البخار ماعط ةن متمعاك 
محرّك بخاري عمتعصظ متمعاك 
تدفق البخار عصتلهه21 مستمعاك 
أغشية قابلة للتعقيم وعطةةطمرع]/8 عاطمعتلتقعاك ستمعاك 
بالببخاز 

تعقيم بالبخار ع5 مستمعاك 


حمض الدهن - الحمض الاستياري لزعث عتتدعاك 
فلز ستيتايت (سيليكات مغنزيوم) 
فولاذ اك 
فولاذ - مادة بلاستيكيّة 
خط تدفق (سيولة) صنع الفولاذ عصناه11 عصتعلة)8 1هما5 


عالأوع اك 


اععاد - عتامو[ط - ا[ععام 


فولاذ مارتنسيتي عاأقطع 11212 اعماه 
شديدة الانحدار «إععاه 
ميل انحداري دون العتبة عم510 10مادعتطاطنك موععام 
شذة الانحدار لك 
قابل للتوجيه عاطوجععاة 


1ع عاطم اععام 


نظام عجلة قابل للتوجيه 
معلومات تسييرية / توجيه 1ع 51 
ثابت إستيفان - بولتزمان 00256826 تتتتقهااه8 - سماعاد 
قانون إستيفان - بولتزمان 
قانون ستيفان 


217آ 801223111 - توأاعاك 
ا ل 
نشوء نجمى 1 5161191 


سي 


5ه 1 1131[عاك 


جساءة فى إحداثيات 00010108165 لإتةخااطامث 10 5وعص ]تاد 


كيفية (اعتباطية) 
جساءة وفق تجاه ليف دمناءع 011[ تعط1ط م[ ووعم كناك 
نسبة الحساءة مناهخا 5وعم ]ناك 
موتّر الجساءة 101 5وع ]مام 
جساءة عرضانية 102اع016آ 1ع11 10" 113039156 ووعم ]كناد 
بالنسبة لاتجاه اليف 

وصمة 51 
ستيغماستيرول 256101 اع 51 
بواقي كه 1نأه 
بئر ساكنة هادئة له م10 اتاد 
إنبعاث محفز - إصدار محاكى 15 لع121لاستام 
حافزات النانواقك 


خزان مزود بخفاق علصهط' معام 


شكل أولى جاف مدروز متتم]ءعط دآ لعطاء اتناك 


عشوائية عتأوقطء510 
تأثير عشوائي اعء ]81 عتأمقطءما5 
حركة عشوائية 01 علتأققطاءم1ا5 


مزرعة تربية ورعى الماشية قصعة 500 لطه عاءما5 


سوق المال والتقانة لاع 010 صقطءعم]810 لطه أععاتة 81 عاءعمام 
اير 

أكوام التخزين ل 
انزياح ستوكس التطذ كعاءمام 


يح أمثال التفاعل الكيميائى - اتحاد ماع مده نط 501 


معامل نسبة 6012201120 2 01 أطعاع1]عمء عتتأعصده طع1ما5 


التفاعل لمركٌب 

عدد التكافوء اع ط ]8 ماع ده 0طء 1م50 
أمثال التفاعل الكيميائي - قياس الاتحاد لإتتاع دده تطاع 1م اك 
العنصري 

انزياح ستوكس التطكذ وععاماك 
حجر ا 
عصر حجري ععى عدامامد 
وسط حجري لع عمماك 
توقفيف - وقف مم5 
فجوة صادة 4ه «زماك 
بتات نهاية 5 مام 


3209 


طباعة حجرية فراغيّة : تقنية تصنيعيّة لإتأصصةنمع مطاتامعرعاد 
مع حزمة ليزر متحرّكة 
جسم للصوت - مجسمة 


إنتقائية من حيث الفراغية 


عتم طممع عاك 
عللتأععاءومع 1ع 51 


قوى ترتيب الذرات وعع201 عتتعام 


عائق حيزي عع مه لصتا عتعام 
معفم خطه معام 
تعقيم كك 
فضة استرلينيّة 1 
ستي رويد رك 
ستيرولاات ل 
لصق و برم عن لصة عاعتاك 
موصلات لصق و برم 1011175 320 عاعلام 
كقوة العصا/ ع/ععدهط عاعتام 


مُؤْطَر بعصي (بدعامات) لعصوع عاعتاة 
وضع العصا الحيادي حيث عزم المفصل لسطح 1266 علونا5 
التحكم يساوي صفراً 
عصا مرتجفة تععلقطك عاعتاك 
1م 1 ع اهناك 


عأاعوطع 1 عاء51 


درجة حرارة الالتصاق 
سمك أبو شوكة: سمك نحيل بلا حراشف 
يتميز بوجود أشواك على ظهره - يعيش في المياه العذبة 


والمالحة المعتدلة 

لزج ديق لاعاعناك 
نبايات لزجة ولمظ عاعناك 
احتكاك سكوني ات 
احتكاك التصاقي ممناءاء 5 له ممناعتط - مامتاعتام 
قسم صلب شبيه بقضيب أماعصعء5 ع00111] التام 
سلك صلد ععذللا التاق 
هياكل مقساة 5ع ناتا5 اعمط ]مام 
تصميم الدعامة طعنوء0آ1 تعمء ]لماك 
دعامات ادف لاك 
مفهوم الشريطة الداعمة أمعع د00 تناك عطتصع ]كناك 
جساءة 52005 


متانة - حرجة - قساوة - حرجة عن - ووعط ]ماك 
هياكل حساسة للنقاوة 


قساوة في التحكم 


ع الاأقطع5 - ووع ]1ك 


أطخ ص[ ذذعط] ناك 


سطح صغير يركب في جناح الطائرة لتغيير جريان ع5]18[1 


الهواء 

خيط - شريط 5004 
محجوز - بشكل شريطي 500 
سلك شر يطي ع1 لعل ماك 
تجنيح ماك 
جدائل ]52 


حشية مضغوطة - حشية انفعالية 1 عمتطمماك 
حلقة - طوق 510 
نظام عطالي غير مؤطر 
منصة مستقرة 212110112 ع1ا5]2 8010119721621 100133 - ]اه 


511012 - 


مكافئة محكمة التثبيت 

منظومات محكمة التثبيت - 1001115 - 51101 
منظومات مثبتة 

حساب المنظومات 2 10011/15151612 1اك 
المحكمة التشبيت 

حلقات نحاسية - أحزمة 52005 
استر اتيجية 512181 
نمط الاستراتيجية تلع ااه لإع عل 51 


حره] 1 عتطمة نع لله 1اك 
استراتوبوز 50102115 
استراتوسفير (الغلاف الجوي الطبقي) 
اوزون طبقة الستراتوسفير 


عأعطمة 51120 


020 علتاعطمة ه5112 


مخادع - رجل القش 510 
سعة شاردة 51103 
بحالات شاردة 5ع ازومام 

يقة الأطباق المخطوطة 4 عنوداط علدع نام 
تدفق المجرى 110177 تدع 51 
أنبوب الجدول - المجرى عطنا1 تدع اك 
جريان الجدول 5111110177 
كمون دفقي لقنامع ه20 عمتمتدع 51 
قبب انسيابية 5 عطتلطوع 51 
جريان انسيابي 11017 عسصتلصستوع ماه 
خطوط الحريان عط مع 5 
مَشق لط لمع 51 
جداول و أغبار ع1 220 5متوء 51 


فى اتجاه الحريان 5115 


بوابة توقف 

قابلية التخزين 

تخزين - الخزن /الحفظ 
بطارية التخزين 

عل خزان الهدف 
إشارة تخزين 


جريان سطحي لمياه العواصف 


ارين مياه العرايات 
ماء العاصفة 


جعة قوية داكنة 


لكر منضّج حرارياً (يحتاج الى معالجة 


حرارية) 


مخطط الخطوط المستقيمة 


قانون الخط المستقيم 


معالحة تقويم 


غ001 رمام 
0ك 

501 

8211617 عع51012 
على أعع121' عع 51012 
أقمع51 ع1مام 

011 تنا تاماك 
5 510111 
ع 51011017 

5101 


5 ه18 5101/15 


طمة01 عصلآ خاعتة اك 


هآ عصاآ أخاعتة اك 


أتاع ماع11" عطتطعااع 21 1ك 


تغير بالأبعاد - توتر - استطالة - انفعال - تشوّه <زنةا8 


علاقات التشوّه - 
الانزياح 

معدل اطلاق طاقة 
الاجهاد 

بلورة محرّضة بالانفعال 
تباين الاجهاد و التمدد 
فرضيّات الاجهاد 
توزّع التشوّه 

طاقة التشوّه 

باس إجياة 

قناطر عداد الإجهاد 


عدادات الإجهاد - مقاييس الانفعال 


تقسية بالإجهاد 
تحسين السلالة 


عضو الاجهاد - عنصر الإجهاد 


انفعال جانبي 


5 6 اتاعدوعء12م015[آ - ته 1ام 


عأهكاآ عمدعاع8] - لإعتعمظ - لله تاك 


2 1201164 - 11ل 511 


و5116 لمث لهاك 


511311 5 


14 5112111 
ا8 811 5112111 


ع0 511211 


5 عع 02 تله 1ك 


511021165 


11 تلاك 


5112111 110107171212 


عط ما ]ا نوضام 


0111 نوناك 


تحرير الكبل من الضغوط - تحرير الكبل من غ111 منة]5 


الاجهاد 


تنسور (موثر) التشوّه 


راووق - مصفاة - أداة شد - غربال 


تشوّهات نسبية 


511311 16501 
511211 


5200 


جلد - بشرة خاضعة لإجهاد 


قولبة التفخ بالمط 
عارضة ممتدة 
اهتزازات الامتطاط 


لاهوائية مجحبرة 


هيكلي - التجريد/ التعرية - التمزق/ القَّشِرِ - 


مكاد - لعووع 1ك 
1 ه81 طاعاء نام 
لعطعاع 1ك 

ستوعظ عطتطعاء ام 
1110 عطتطعاء 1ك 
عتطمنع مصخ اماك 
اك 

5111116 

لا 511111 

لاع مهع0 عم11ام 

خاع اع اعم ام 

عنصل عطتام تنام 
5111 
زو لوقك 


نزع مادة من تجمع مواد - فك آلة 


أداة تعرية 


صرف مياه العواصف 
نسيج حامل - اللحمة 
حمض قوي 

قاعدة قوية 

قوة شديدة 

تفاعل قوي 

إنشائي/ بنيوي - هيكلي 
أكريليك إنشائي 
لواصق إنشائية 
بيولوجيا بنيوية 

شريط رابط إنشائي 
غضار إنشائي 

تشكيل إنشائي 

عيوب بنيوية 

إجرائية التصميم الإنشائي/ 
البنيوي 

مردود انشائي 

أَمْثَلةَ إنشائية 


1001 1118م مام 

51101 

لك 

511011 

5010 

عدم اك 

511018 225 

59 10651811 5110115 
عع101 5110118 

511015 

ا لوقك 

عاانزاعخ لنتتااع انام 

دع نوع لك 1121ااعنا1اك 
لاع81010 1ه1نااع نمام 

13 عصتلصهظ8 لنتتااع متام 
017 121تااع نمام 
م1 21 ماعن مام 


8 ا ال كت 


5 لاع زأوء0آ1 1101اخع امام 


لإعطع 8111 1ه اعنام 


51111) 


الله 


مداخل الشارع 
مقاوعة 


قوة - حرجة/ متانة - حرجة 


وأعلص] أعع نام 
طاع مع 1ك 


1111 - طاعمع ناد 


مقاومة (مقاومة التحمل -طأ628ا5 ععصةسقصظ - طأعمعضماد 
مقاومة القدرة على التحمّل) 


مقاومة - مقاومة الانعطاف طاأع37ع2ا5 1دتتنرعاط - طأاعمعماد 


مقاومة وفق اتجاه الليف 


عامل القوة - عضو القوة - عنصر 


التقوية 


موتّر (تنسور) المقاومة 


ماع01[ تعطاط 0[ طاعمع ادك 


لاع طططع]/ةا طاعمع اك 


1501 لامع اك 


نسبة المقاومة للوزن 6ج غطعك؟11 ه10 لأعمعاك 
مقاومة عرضانية 102اعع01آ1 ماع11 10 ع15ء 1123517 طاعمع اه 
بالنسبة لاتجاه الليف 

ستربتافيدين 51 
ستربتومايسين امع 511 
إجهاد - شد كفك 
مركزات الإجهاد 25 - 511635 
تصدع بالاجهاد - شرخ بالاجهاد عمتاعه0 - ودع ناد 
خشب مُصنّف إجهاديًاً - ووع ناه 
عوامل شذّة تركيز الإجهاد 5ع" '"[اأقطعام] - ووع نام 
عوامل قِنَدَة الشد 15 (1ق2عا10 - ووع ام 


مخططات التشوّه - الإجهاد 
علاقات الإجهاد - الإستطالة 
أوعلاقات الامتداد - التجاور 


5 511211 - ووع511 


> تتوناد - ووع نام 


خلايا إجهاد ولاع0 ووع ام 
تركيز الإجهاد 0111 511635 
عامل تركيز الإجهاد 1ماعة 1 هته 1أطعع دمن ووع ام 
تراكيز/ تركيز الإجهاد 5 111 511655 


عاعة01) و5وعقطاعناه'1' عتتاعة11 20 كتامتاه 1اأسععدهن) و5وع ام 


تركيز الإجهاد ومتانة او مقاومة انتشار الكسر 52+052821]105 


توزع الإجهاد 1511 ووع511 
استرخاء الإجهاد 0 ووه5116 
معالجحة حرارية لتحرير الإجهاد لوعصدك أ؟عناع 8 ووعمام 
تحرير الإجهاد عستاعناع 1 ووعام 
عَكس (قلب) الإجهاد ا 
إجهاد - تشوه نسبي ملكا 5وع ام 
مخطط الإجهاد/ تشوه مقع 1013 ستدماك /ووع تام 


175 [1طالاعووةخ عام 811 طناك 


توصيلات المجمع 


التعددي الثانوي 
تحت أديباتيكى عوط 5012 طناك 
دون ذرَيٌ عنططه غ2 طناك 


أجزاء دون ذرية 15 216طه20 511 


نوع فرعي (مشتق من رئيسي) 5 
ب ترقوي الف فاتك 
تحت الحلد 0 
اندساس (في طبقات الارض) اكاك 
ذاتي - غير موضوعي - فاعلي عكناعء رطام 
تسامي (تحوّل مباشر من الحالة الصلبة إلى مله ستاط نك 
الحالة الغازية) 

تحت لساني تقناع ستاطنام 
شرك الغواصات 5 3116 منطنا5 


©600م101: عتنددهطط - علأمناوعة لعاع نامآ عصتته طناك 


طوربيد غواضة يتبع الصوت 


سونار الغواصة :5081 عله تناك 
مناطق النباتات المغمورة 20265 102أهاععع7؟ لامع 1ع طط ناك 
مضخة كهربائية غاطسة تصراط عتتاأععاظ عاط ناونع سسطنك 
غواصات عميقة الغوص عاط 1ولء متط نا 5 
دون مكروي عطاك 
شديدة الصغر - الصغيرة جداً 1ط 1ط 5 


كمبيوترات شبه كتابيّة 05 ع0 اطلام 


اتصالاات 6150121 غ01 وطاء1101طلاك 
المذكرات الشخصيّة المصعْرة 
حجم الجيب 512 عآهوطاءأه طناك 


وتيرة جزئيّة / ثانويّة - وتائر #0061865 طناك - عستاناه طناك 
ثانويّة/ جزئية 

حلقة المشترك - أنشوطة المشترك 
مستقبل الْشْترِك 


إشتراك ا 


مزه0.]آ ناءعطاتاعوطنام 


ولع عع 5لع ولاك 


1716311 مع5طنام 

2 511155106116 
تربة تحتية - تحت تربة الملاتاتك 
جريان تحت صوتي للهواء 
مستقرٌ تسيا - مستقرٌ بشكل ملموس ع5]8616 (5]2201811طناى 
وقود بديل/ احتياطي 


117 عنننه5ط لاك 


أعناط عام 1أوطنام 


تقنيات الأمكلة اطع 1 22110 متام 0 1121اخع نام 


الإنشائية 

مواد بالاستيكية إنشائية ع 1121اخع نااك 
بوليميرات إنشائية 5ع له 121 مااع نااك 
إعادة التشكيل الإنشائي / نع مع 1 121لااع لماك 
البنيوي 

أنماط الرنين البنيوي 5 أفع مهدع ]1 21 نمام 
متغيرات الاستجابة 5 عننه مدع ]1 1121أع نمام 
التركيبية 

فولاذ إنشائي اعع 51 اعنام 
مصيلة بنيوية - مصيدة تركيبية - فخ الك 
يكيو ي/ انشائى 

بنية و وظائف ا 20 عتنااع نماك 
بنية وخواص وعنامءمه2 220 علاأع نمام 


تناع 1ط لماعلا ام 


15 سآ معنا 160 علطام 


لوقك 
دعامة الوقك 
أجتحة قصيرة 75 زططمام 
نماية مفتوحة - أرومة - ألسنة و م5 
معادلة ستايكلبرغ هخم نل عنعطاعاءع نام 
مادة خام ونالك 
إبرئ - محزز عه 1ك 


قلم الاوك 


ستايرين: (مادة كيميائية تستخدم في صناعة المواد 51626 
البلاستيكية) 

ستايرين إيزوبرين - ستايرين ©2ع5](/1 عدع1م150 - عمع ]5 
(الإيزوبرين: مادة سائلة تُستخدّم في صناعة المطاط) 

مطاط ستايرين بوتادين 
(البوتادين: غاز عديم اللون وقابل للاشتعال يُستخدم في 
صناعة المطاط والطلاء) 


اع ططنل] عمعللماناظ عمع رام 


ستايرين بوتادين - ستايرين ‏ ع2ع/(ا5 عمعنل هالا عمع راد 
مادة بولي ستايرين رغوية: صلبة وبيضاء اللون «نهه5)]010 
تُستخدّم للعزل الحراري 

قاسم صحيح عام 81 - طنام 
تجميع انوي متعدد - مجمع لاأطدسووقة عامتالن81 طانم 


حمض السلفونيك 4ك عنده ناك 
سلفوكسيد 

دورة الكبريت 

ثاني أكسيد الكبريت 


0 الك 
كاك فض تالتكت 
101010 اناك 


حمض الكبريت معنا اناك 
معالجة بالكبريت 1 الت 
ضبخان كبريتي 5108 1120115 11ناك 
عملية - تقنية سَليفان (01/1005) 9 51011117311 
مجموعة السلفيدريل مناه 1/تلنإطام اناك 
مجموع امالك 
جمع المنفق عليه 101 001511211011 511111111211011 
ركود صيفي 231 51111111161 
مضخم جامع 111 1[مسثى عااستستناك 
نقطة اجمع 2011 511111111118 
حوض ناك 


أنبوب تجميع الشوائب - قبل دخول الماء الخزان ءمنط مسن5 
زيت عباد الشمس 
ضوء الشمس 

صوت ذو نوعية فوق العالية 501020 لإأتاع110 - طاع11] - تعمناك 
بوليمير نيلون 


اعماق سحيقة 


01 نل1ع111101ام 
2111195 


اع ناك 
1501انآ - اعالزي كدمالال8 حاعناه1' - تتعمنام 


معء0آ أعمنام 
مزج ترددي عطنجل20عاء1] تعمنام 
تقنية طبقة الشبكة /إع010تطاءء 1 صلاط صنط1' ععناخمآ وناك 
الرقيقة الممتازة 

بوليمير اوليفينيَّ فائق 

سباتكك (خلائط) فائقة المقاومة 
أسلاك خاصة 


اع 2013 تتتاع01 تعمنام 
41105 511016 اعنام 
1 لام 


هوائى رباعى الأذرع المتعامدة 2تصعاصك عأاناذت0نا1 تعمناك 


الفائق 

متطرف الالتواء/ الحلزنة 111 لع مناه 
مهايئ الرسوم السوبر ]م40 دعنامةع0 معلنلآ وماك 
فيديوي القياسي 


مواد حاثّة كاشطة/ فائقة 
مصادر (منابع) فائقة الوفرة 
والغزارة 


انك زسلنة كه لنت 


511612111110121 5 


5303 


ات 


بدائل 


بدائل - مباشرة/ غير مباشرة أن120156/اء0116آ - وعامااناوطناك 


محلول صلب استبدالي ده نه 5011 1هده نان تأوطناك 
ركيزة - مادة أوليّة 5 
معالحة تحت سطحية لع مع ]1 عع ارط ناك 
أكسدة قبل نبائية ل ال لتك 
دون العتبة 51 

الل اك 


طرح 

طرح الكسور 
سيرورة طلي 
الأنماط المنقوصة / سيرورة الإنقاص 

سيرورة التنقيص - سيرورة الانقاص 55ع2200 علاناعةاطناه 
5الفرعية 23 .آل خ][وحدة ال 5 خللظ اتصتاطنك 


5 01 2ه10اع 12 ]طناك 


5ع 1115 - قطاتعاخوط عتكلاع اطلام 


الرايبوزومية 

وحدات فرعية تك 
مسجل التقريب > ظعاذلعع1 22]102ندهممك - عللأووعمعناك 
المتتالي 

تقريب متتالي 51100255176 
محولات التقريب 0025611655 02221101:ه0 ]مله علأووعهعلا5 
المتتاليي 

ااسكسينايل كو 1لا20اععناك 
سكروز 510105 
شفط متجانس لاع 12210ى ام اعنام 
أقداح الامتصاص ونا ممتاعنرك 
خرطوم مص 105 ممتاعناة 
حدود المص تنآ ممتاعنام 
مضخة امتصاص مموصتناط متاعنام 


لاحقة تضاف إلى الكلمات كنك 


علب بأحجام مكعبات السكر و05 0ع512 - عطنا0 - تتدعناك 


كبريتات عا ناك 
تكرت انك الك 
كبريتيد الك 
كبريتيت عنام 
مسلفنة 01 الك 
أغشية مسلفنة 5ه طم 2160 هناك 


عطعمع]2013:5 هناك 


ا الك 


إضافة الكبريت 


أكسيد فائق 

فائق اللدانة - بلاستيك 
تشكيل فائق 82010128 128/1011115105تده1 1251م 1ءمنام 
اللدونة/ التصاق بالانتثار 


51101 


لك أن 


لدونة فائقة ا 
تشكيل بواسطة اللدونة الفائقة 28تمتده*1 إأأعناقة1م1ءطناك 
تراكب لف وكا لتك 
هبدأ التراكب عاماع 1ط 0511م 1ع ملام 


فائق التشبع - فوق مشبع م000 
طور ء فائق الإشباع 


محلول صلب فائق الإشباع 02نانآه5 50110 521112164ءمنا5 


235 >1 6152111121601 لام 


محلول فائق الإشباع 0 6152011216 1ك 
وحدات تكميلية 15 ] '1217اع تمع[ مم ناك 
مدير التزويد 120 1161 ملام 
منبع قدرة - دارة إلكترونية لتقويم التيار متاك 
سلسلة التزويد سمتمطن '([موصنام 
دعم ا لتك 
قسيئك شعاعي ع 016 ملام 
منظمات الدعم 5 ما 501 
كه الدعم 1ع اماك 011 طناك 
حفازات محمولة ا 
مثبتات. ومسائد 5أعكاع 812 011115 نام 
كابحة 75 200116ظ2 
فوق الحزيئية 510161 
جزيء ضخم ع1ناع121201 اك 


سطح 51 
تشكيلة اصدار السطح 1 تناع مهن عمتاختساظ - ععم ام 
ليزر اصدار السطح 
ملصوقة سطح 
لوحات الدارات الملصقة 802105 انناء11ن) غباه]/8 - عمد انك 
سطحياً 

ذات اللصق 2)0 لوحات 
السطحي 

تقانة التجميع السطحي 
تعقيم المياه السطحيّة 
متيل امياة سطيحنة 


تعايئر 'الناة«السطحية 


5 2آ 15ااأتصاظ - عم ]ناك 


أطناه]/7 - عع هناك 


5 )2 أطناه/ة - عمعة تلاك 


لاع010تاعة1' خصدده]8 - عم ة ]ناك 
0 1172161 - عاك 
علمام] 1م1172 - عمعة لاك 


5 117261 - ع2 لاك 


فوق أديباتيكي عن طه عنام 
سباتك (خلائط) فائقة 520060000 
نوع رئيسي ل ذلك 
كمبيوترات عملاقة 521210010111159 
مغانط فائقة الناقليّة 5ع ماع 10معن1ء مام 
مولن فائق الناقليّة :1101 ع ع0 ماعن لمع ممم ناك 


جهاز ‏ عع1اء2آ[ ععمعء 12111 1م02 ع تناع 0جمعنءمناك 
تداخل كمومي فائق التوصيل 

انتقال (إرسال) فائق 
الناقليّة - فائقية التوصيل 


231 م ج1115 


ناقليّة فائقة ا ا لك 
مغانط فائقة الناقليّة 561010111101 
نواقل فائقة 5 206001ظ 


فوق - فرط تبريد: تبريد 0[1285مع120625[آ] عستاهمء2ءمناك 


السائل لما دون درجة التجمّد دون تبلور تحت تبريد 


ثاق. أكسيد الكربون فى 002106[ وطعدن) لدعتاتهمءم ناك 


الحالة فائقة الحرج 

سوائل فائقة 1 ل1مع1 ممع نع مام 
تيار فائق ع لل كا لتك 
مرونة فائقة اتن كه الت 
قانون الدعم الفائق لك 


لاصق فائق / لواصق فائقة وعنااع مع ماك / عنااع نومناك 


زرع فوق هالة و 1صم] مامطنتعممام 
بلاسما فوق ساخنة فائقة الحرارة 5 لع ادعطمء مناه 
مسخنات فائقة لك اك لك الك 


اع ااعع ]1 عانزلم1عأعط نعم نام 


مستقبل التغاير الفوقي 


مواد هجينة فائقة ا لك 
متداخل - متراكب اك أت 
تراكب - التطبيق التقيل للبصمات 52000010001 


تكنولوجيا (تقانة) 
الحاسوب الفائقة 


لاع 010 تتاعع 1" ناعأ نامطدهن) 1101عء ملام 


للك انك 


مزدوج حلزونى فوق عاتاعط عاطبدهدآ 1د1ناععام ص معمناك 


جريئي 

طافي ا 
سوبر نوفا (النجم الأعظم المستعر) 2ك 
إياضة فائقة 21 20106011111ظذك 


قانون معالحة المياه علنحكآ الاعصماوع1 عند 11 عمه اك 
السطحية 

موجات سطحيّة ع11120اه 
معالحة لسطح 00 
خافض التوتر السطحي عاك 
حجرة الفورة اع تقطن عع ناك 
تيار الفورة (الوؤ) - فورة التيار 2 
محقنة دافعة 181 ع1115ك 
حماية ضد الفورة 0601 86 اك 
شريط الفورة تناد عع تناك 
كابحات الفورة 165501 511156 
حافظات ضد فورة الفولتية 115 مخع1701]238 511186 
جيشان - ازدياد - انتفاخ 5 
إشراف - مراقبة - رصد اك الك 


رادارات استطلاعية 5 وععصة اتناك 
مسح افاواتكت 
مطاوعة ل 
تأثر ية - حساسية لقانت 
صحن تسخين الركيزة 501 


ما 0ع20عم كناكم 


ميزاب معلق 


مروحة دافعة معلقة اع اعم ه25 0ع20مءم كلام 


عوالق صلبة 5 0ع20عءم5ناك 
إزالة العوالق الصلبة 71 5011015 0ع20عمزكناك 
عالق 26ت 


51152061151011 1 


بلمرة المعلّق 
يتحمل - قابل للتحمل - قابل للحياة 


تثمية :مستدامة 


1121 اك 
ع1 - تعزوء 2[ عاطممتهة ]كناك 


أتاع طم ماءناء0آ ع1اطه ]كناك 


تقانات بيئية 5ع16ع010تططءء1 2[1]تعتصطمء تحط عاطامسصته اكاك 
مستدامة 

مجتمع مستدام اأعا50 عاطمسته اكاك 
تقارن سوزوكي 0 للتاخناك 
تخصير 526 
طائر السنونو ينذنا نانك 
مقايضة 5 


تكسن و 


اللع اك وكيك 


معائكة اناه السطكة 


اتاعمتاوع 1 مج117 - ععه 1 اك 
موجة صوتيّة سطحية ع1 عنتاأو راوع عع هتلاه 
مرشحات الموجة الصوتيّة 1"11]615 11/000 عتأدنامعك ععد اند 
السطحية 

مساحة السطح 

اضطراب سطحي - بلبلة سطحية 
تقانات طلاء السطوح 


تقنية عناوتتاءع 1 عطتصطعطعناه'1 2م1ووع 1 مرحط م00 عع داك 
(تقانة) تقوية السطوح بالضغط 
صمام ثنائي باعث للضوء من 

السطح - ذاروة السطح الباعث 
طاقة السطح 

هندسة السطوح 


موجات زائلة سريعاً عند 


ولخ عع2 لاك 
1ن عمد تلام 


5ع 001185 عع2 ]ناك 


0020251 عاك 


ع10100 ع تتاختساظ عمد ناك 


1ع80 عع ]ناك 
ا الت 
الاععوع 812 م120 لاك 


قوة سظحية 


م101 ععة لاك 


تقسية- 2810019]105 عع هناك 0ه عسنتمع1120] ععه اك 
وتغيير السطح 
سطح تحكم بحالة عطل 
ضبط السطح 
تشغيل مكني ميكر وي سطحي ع#صتستطعه ه1112 ععه اك 


مر سوم أعث 2105 تتماءع ]1 لصخ 001101 عستسمتلة ععد اد 
الاستصلاح والتحكم في المناجم السطحية 
تغيير السطح 

تلحيم - لصق سطحي 
تجميع التركيب السطحي 
تكنولوجيا اللصق السطحي لع 10متططاعع 1 خصنده8/1 ععم متاك 
تركيب سطحي 
تقانة التركيب على السطح لاع010 ع1 عصتخصنده]/1 ععم مام 
حمول (لا فعاليّة) السطح 
إعادة بناء السطح 
خشونة السطح 


علم وهندسة السطوح اث ععمعنه5 عمعم ام 


ع معاد 


110005 عاك 


عاك 
ا 


'ا[طاتءوقة أحناه81 ععد ]ناك 


عنأطناه]8 عع د نام 


لوق ععة لاك 
1 51111206 
25 عام 
توتر 1 5111120 
التعستاوع 11 ععه لاك 


1172 عع2 لاك 


جميز - الدلب الغربي: شجرة منتشرة في كافة 51/212056 


القارات تتميز بصلابة أخشابها - صنع منها الفراعنة توابيت 


مومياء اتيم 
تكافل 52010 
تعايشى - تكافل عنام اط صطز5 


حلقة تكافلية: حلقة يتعايش فيها عدد من عأهلا0 عتاماط تزه 
الكائنات يسدي فيها كل منها خدمة للآخر 

توليد الرموز 

توليد الرموز - شاشات 
الرأس المرفوع 1]1]1105 
رموز 501 


م 01م 


95 - مناه تعدعع [مطامتزم 


-017ا]ا عاسمدمخخ تأعط]' لصخ 5أمعسسعاط ع1 01 15مطصرزم 
رموز العناصر وأعدادها واوزاا الذرية كاطعك'19 لصح ونءط 


زاوية التناظر تراط - عاعسى عتاأعستسسرد 
مصفحات رقائق زاوية 5ع1221تته.آ 219 - عاعصخ عتتأعس ورد 
تمائلٍ - متناظر عع م5 
تناظر و اللاتناظر ادع تناع ستسطزمخ له لدع تتاأعس سرد 
خواص متماثلة 505 7عاء12هطن) لومعندازظ لدع تتاعسصصرد 
ثنائية الجانب 

قمط متناظر عستم من 1دع 1 اأعس سرك 
بنية متماثلة ال 
تناظر 511 


حملة عصبية ودية - منظومة تتاعاولا5 5ناملتء]8! عتاعطاهم مرك 
عصبية ودية 
وصلة عصبونية 00 
محولات متزامن إلى رقمي 5ع 0ل [هااع01آ 10 طاعموم 
جهاز المحافظة على التزامن / تزامني الإرسال 
مرسل السيطرة المتزامن 
أنظمة متزامنة 


عاك 
تاعاالستقصة 1 [ ماده متطاع زم 

ع ه511 
محول من متزامن إلى رقمي اماع11 16 ممطاعصرى 
إلكترونات مارة متزامنة 25هتناءع81 عصنومدم عجتنم متطعم زرك 
مزامنة 2100111 
عداد متزامن 00111 0115ماع زم 
إرسال البيانات المتزامنة 1532512155101 12212 15امده1تاع 50 
دارات الكشف المتزامنة 5اتناء011) 2م1اءعاء2آ كنامممتاعمر5 


تراتبية رقمية متزامنة اإطع1116221 10121121 قنامطمخطع زم 


سمة انزياحية عللالمدء1 رمعم 


إشارة اكتساحية - مولد انزياح 2101 عع 0 جرعم اه 


طيف الانزياح ع5 م51 
رمن الانزياح عسةا' مرعم رم 
زاوية تراجع الجناح عاعصك عاعدطمععج5 
بقعة حلوة 5201 أعم 811 
محللات طيف الانز ياح 5م تتناتاعء م5 اعم 
جناح متر اجع ع1 امرعام 
مفتاح - مبدل - مول مفتاحي ا 


تنظيمات التلامس المفتاحي العطاعع مه عى أعماد هت طع كم 
نمط إبدالي - مفتاحي ل لطعم 
إطفاء 011 طع اام 
تشغيل الرف اللعكافنكت 
زجاج الخصوصيّة القابل للتبديل 612355 '(6ة10رط عاطقطء»5 
منبع الطاقة من نوع لإ[مزمناك تعنده عل8100 - لعاع دم 
المبدلة 


مرشحات متسعة تحويلية ع ماع د صدن) لعطع 8111 


مفاتيح - أجهزة تبديل/ تحويل عع 51 
ابتدال لطع 5111 
مجهزات القدرة 5عتاممناك عه عند انوع - عسمنطءع ترك 
باصويل 

دورات التحويل اع ع صنطع 511 
مسهلات التحويل دعا نلاعه ع صنطع )5111 
وقود تبديل/ تغييريٌ اعباط ع صنطء 5 
نمط التحويل 10 ع صنطء 11م 
فترة التحويل 611 ع للنطء 5111 
مغذيات تبديلية للطاقة / عنام متاك تتعنىده2 ع صنطء 5111 
مولدات قدرة تحويل 

معدل التحويل عنما عصنطء 1ر5 
جهز منتظم بالتحويل و عند[ ناوعا ع صنطاء 51 
تكوينات المنظم بالتحويل 815 010م10' 12101ناوع]1 ع صنطء 1ه 
جزء تحو يل ماع56 ع صنطء )5111 
سرعة التبديل عم ع تنطء 511 
زمن التبديل عمنة1 عسنطع هم 
وصلة متراوحة - مرور ا 
مسمار رفع دوار القاءا اكديتك 


مفصل يدور من جهة وثابت فى جهة اهل أعلالام 


نيتروجين تركيبي عع 1120[ علأعطا مزه 


مواد كيميائية عضوية دلهء تتعطان عتصدع 02 علأعط امرك 
تركيبيّة/ صناعيّة 
إزالة مواد 6071 والوعتستعطانت عتصمع 02 علأعطام رك 
مركبات عضوية صناعية 00122011205 عتطدع01 عناع 50 
بولي ايزوبرين صنعي عدع ام 201/150 عتاع 0زم 
بوليميرات صنعية 

مطاظط صنعي / اصطناعي 


النظرية التركيبية للتطور -85001115105 01 لإتامعط1' علاأعطام ره 


5 ملاع 0زم 
عط طناكا علأعط 0زم 


نظرية النشوء اصطناعي 

مواد عضوية تركيبية كلمع لطعطن) عتصدع 01 دعتاعط 0زم 
سينثونات 521011 
هجمات واسعة على النظام وكاع اخ ع110ا - بسعاوزر 
خصائص النظام ع1 لاع اولك 
مكاملة النظام ا ا 
ميزانية فقد النظام أع81108 055]آ لمتعاوزم 
برامج النظام 105 لزع 5151 
مواصفات متطلبات 102اهعاععم5 5اأتعدمء: نوع عورد 
النظام 

موارد النظام 0 5511 
برمجيات النظام 50117701 تلطع اوزم 
تحسين نظام الإنتاجيّة أنامطع نامغطا1 سعاوزم 
نظام تحديد الأعطال عطناه مطوع اط ه10 ممعاوزم 
وحلها 

عمط [2لأمعصمصعحط لاط 1521035آ 01 2ه10ان1ه؟8 عتأم سرع اوزم 
تطور منظومي للربائط بواسطة الإغناء المطرد جاع متطاء 11 
غربلة منهجية ع لتطعع ته 5 عنامسع 1و5 
نظام دولي علقط همه طتعام] عمسغاورك 
نُظم - منظومات 5215 
خلاصة منظومات/ نظم عاطه1' (21 تناك - قمتعاوزم 
جدول 

مقاربة منظومية ا 
بيولوجيا/ علم أحياء النظم 81010 ومسعاوزم 
أنظمة على الرقاقة منط0) ى م0 دممعاوزك 
انقباضي - طور انقباض القلب عنام 55 
ضغط انقباضي ا 


5257 


122017 ووعععة - 1210011 عاستمطزن[آ كنامطه اع زم 
ذاكرة قراءة فقط بتزامن ديناميكي - ذاكرة الدخول العشوائي 
المتحركة والمتزامنة 
محرك متزامن 
شبكة بصرية متزامنة 


10101 0115 اع زم 
ع1:1ه17اع1 1621ام0 كنامطه1طاع زم 


تضميم متزامن12128م2/0111 1019715105 عم1!' كلامم مخطعمزاك 


بتقسيم زمن 

نمط التناقل التزامني ع100/ تعأقطة1 1 كنام هطع زاك 
إرسال متزامن - بث تزامني 231 51111010115 
تشفير متزامن/ 0120115 1طع150 /115 020 اع زم 
متساوي التردد 

متزامنات 015 5210 
أنظمة التشغيل التزامني/ التوقيتي 51/1 
مسرع إلكترونات تزامني / سينك روترون 520001001 
متماكب متناوب عناع 5100101 
تضافر: طاقة العمل الجماعي ا 
نفط خام مصنّع 011 عنمن عناع طاعمزم 
وقود اصطناعي ا 


وقود صنعى - أساسه من الفحم 4 - 0031 - واعنالطزم 


ماع اك 


مادة بالاستيكية رغوية مقواة لمتاعنة11 001 عناع هزد 


كاف مده 
مادة رغوية مقواة بكريات صغرية مده عتاعم 0ر5 
اصطناع ل 
تصنيع الكيماويات دلمع تسعط0) 07 وزوعط ام ز5 
تفاعللات الاصطناع كممتاعوعه وأوعطا ورم 


تحذير صوق اصطناعى 3ع صتصعة11 اعععمك 0ع12وعطا زم 


صنعي - اصطناعيّ - تخليقيَ - تركيبي - تأليفيّ عتاعط امرك 


تركيبى مضاد المغنطيسية 


علأعطع 2 نام اع لاصخ عتأعط 0 زد 
ألماس صنعى 95 نعط 530 
ألياف تركيبية - صناعية 


تعطاط علأعط 0زم 
واعط 1 عتاع 0زم 
وقود صنعى (مركب) اعباط علاأعطاص زم 


مر سوم (تشريع) الوقود الصنعى أعة داعلاط علاأعطاصزة 


مواد صنعية 15 علاأعطتمرم 
وسط صناعى علاأعط مزه 
محاكاة تركيبية وعتستاة علاعطامره 


إسهام الطائرات المذنبة 
عامل كفاءة سطح الذيل 
خم قطه القيل 


اكتساب - سيطرة ب استحواذ 
فلز التلك (سيليكات مغنيزيوم) 


حزم دخانيّة طويلة 
ري تالهاسيسي 


خريطة الترقيم 


شيئان متماثلان - جلوس ترادفي 


مماس - ظل الزاوية 


طريقة المماس - طريقة ظل الزاوية 


نسبة الظل 
مماس الدائرة 

تدفق مماسي 

صهريج - خزان - خازنة 
حمض القصدير 
تانتاليوم 

نتريد التانتاليوم 
متسعات التانتاليوم 
الألكتروليتيّة 

كثافة المادة المرصوصة 
فقد المأخل - فقد السدادة 
فوهة المأخل 

شريط 

ربط الشريط المؤتمقت 
صب الشريط 

توسيد الشريط 


مُسجلات الكاسيت الشريطى 


لف الشريط 
نسبة النحولة 
مدببة - مستدقة 


ملف مفرع 


تثقيب بتسنين لولبي لتثبيت وصل الأنابيب مع 


بعضها 
سيرورة وضعية النقر 
صنابير المياه الرئيسة 
تاكمان 


اط 00) عمداملئه 1" 


1ماعة" 'زعمعاع لا عمماملته 1" 


عتناه؟ عمماملته 1" 


011/0 ععله 1" 


0 

دكاعة]5 عا مصدد 1211' 
1 211213556 1" 
تقطن للد 1" 

مع له 1 

عع 2ه 1 

4 ااءة 122" 
626 اأمعع نه 1" 
عاء11) ىم 10 عومد 1" 
1107 121أضعع 2ه 1" 
علحتة 1" 

لزعى عنصصطة 1" 
ما 1 


110 - تنالفاصة 1 


75 01116 غاعة81 1تتبالقاصة 1" 


625117 م13" 
95 132" 
201 م13" 
عمة 1 


عنلمه8 722160تماسخ عمد 1" 


مم13" 
5ه ع3 1 
5 مم13 
لم1 عمرد 1" 
216 نعمة 1 
10 

0011 لعمزمة 1 


مم 1 


23 11012 1م13" 


5 01 1م13" 
نه 150" 


5356 


استجابة الخلايا ع5قصهموع5 0611 - 8 اأمعلمءمعلم1] 1اء0 - 1 
البائية بمعزل عن الخلايا التائية 


خلايا التائية دلاء0 - 1 
1 قلاب م810 مناط - 1 
1 فلتر مقطع معلل دمتاءء5 - 1 
1 تلغر اف نوع طامفمععاء 1 عمب - 1 
1 الهوائيات التائية بشكل الحرف 1 
1 جائز على شكل حرف دوعق 1 
طرف على شكل حرف تي عصتةنة 1 
11 نظام حامل اسع و59 معتسة2 - 11 
11 إشارة لهمئزة - 11 
1 حامل عض 11 
جنيح الضبط / المعايرة - عروة السين 0 
جدول عاطة 1" 


جدول العناصر الكيميائية 8]5عتتعا8 [وعتسعطن) 01 عاطهة1” 


ملح المائدة (كلور الصوديوم) 521 عاطهة1” 
ملاحة جوية تكتركة المع م1 
عدّاد الدوران اماع ممباعة 1" 
تسرّع القلب جطعة 1 
لمسية - خاص باللمس علتاعه1” 
ألو اح كم لمسية وأعصةط [متاده0 عاتاعة1” 
إستجابة لمسية عقدهموع1] عالتاعة1” 
اهتزازات حسيّة 5ه عماتاعه 1" 
شرغوف - بلعوط 014 
لصيقة - علامة ع1 
وضع علامات 12 
ذيل الخير - الذيل الوحيد أ5هآ - آنه1” 
طائرة مُذنْبة عصقاط انه" 
مسار الكلب 01 
دفة رفع - دحرجة (تيليرون) (دفة رفع تعمل أيضاً دهمهانه1 
كدفة دحرجة) 

نفايات 1115 


صفائح خام اوَّليّةَ معدنية مضبوطة الأبعاد وعلصداظ 111060 
خياطة - نسج - تفصيل 
ضبط 

ضبط المواد المركبة 8[15تعله/! عازوهمصره© 04 عسترمائه]” 


0 


01 ع12املنه 1" 


مقرن ذو مرفق - مقرن ذو ثلاثة مآخذ - 2 2وامناه© م16 


مزدوج تي 
'1 وصلات أنابيب لها شكل حرف و1 
تفلون هلع 1 
عصير الصبار الأمريكي (تيكيلا) 010 


مونوميرات ثنائية الزمر الطرفية - 70201215 عتاعطءعاه1” 
ذات زمرتين طرفيتين وظيفيتين 
إتصات سلكية ولاسلكية 


1-11 


1 616111111211011 15 


البعيدة 

نظام اتصالاات 1111112:1011 1 0ع ع1 1" 
منظومات الاتصالات بعيدة 05تتعاةلا5 24105ء1صناستصرمعماء'1” 
المدى 

اتصاللات سلكية ولاسلكية - 215 1 
الاتصالاات عن بعل 


تكنولوجيا الاتصالاات لإع10مصطءء1 قطم لدع تمتتستصرمععاء1” 
عن بعد 
تلغراف 


بوليميرات مشتركة ذات 15عدإ01م00) 5تعمدم ه81 علتاعطعاه 1 


اموءععاء 1" 


مونوميرات وظيفية 


مقايسات 1ع دمعاء 1" 
مرحلاات النوع - التلفوني 5 مم1 - ومطمعاء]” 
مودم خط الهاتف ممعله]2 عصناآ - عدمطمعاء]” 
إشارات التحكم بالهاتف 5 اهن عممطامعاء 1" 
شبكات التلفون ع2 عممطامعاء 1" 
أنظمة الهاتف قتع 55 عممطمعاء 1" 
مرخل تلفوني لهاع عمنا1' عممطمعاء 1” 
صوت تلفوني ععذه؟ عممطمعاء 1" 
منظر تصوير بعيد لاعلا مأمطمعاء 1 


مقراب - تلسكوب 
لاع010تتاع 1 عستلاععع ]1 لصخ عمتامدع8020 (دمزوتاعاء 1" 
بث تلفزيوني وتكنولوجيا تلقي 
فحص وتحري تلفزيويٍ 
فحص و تحري تلفزيوني 5 01 101اععءم155 زه أوااعاكء 1" 
للمجارير 
مضخم ليفي تلوريدي 
درجة الحرارة 


عممع5وع]ء 1 


1/15101ع1ه 1" 


تلع تارسك ععطاط عل سلاء 1" 


1لا وله مصحة 1" 


5369 


تاك بوليمراز 


"130 1115 


رمال القطران (رمال قطرانيّة) حت رمال القار 5220 121 
تحديد الهدف ده ناءعاء12 أعع ه11" 
تعرفة (تجارية) 011 


ضبط الطعم و الرائحة ص00 +0001 لصخ عاقه1” 
نظام الشريط المتوتر 

ضرائب 

يك سيرم غلم اينيك 
تصنيف - دراسة مبادئ التصنيف 
العلمي 

خلايا تائية 

تضميم بتقسيم الزمن المتزامن 
مقاومة التقشر التمزّق 


مطعاولاك لظ أله 1" 
15 
1020121 


ع1ناع11 - 1232010112 


ولاعع)- 1 
5 1101 


لاع معاد عوء 1" 


تقانة عتصطءء 1" 
تقنى لدعتصطاءع 1" 
موجز تقنى ع8 امعتصطاءء 1" 


مواد سيراميكية تقانية وعتستومع0 لمعتصطءة 1" 


مُغذيات. تقئية معن امعتصطاءع1” 


جمعيات تقانية 5ع1اع 1ع [لوعتصباءء 1" 
مستهلك تقنياً 1 يعد مُطبقاً أو عاءاهوط0 برالهعنصطءع] 
مُستخدماً تقنياً 


قابل للاسترداد تقنياً عاطوعء امع6 ]1 («والمعتصاءءع 1" 


فني 2 تقني قا تصقطءء 1" 
اختزال الفني 14 5 سقتعتصطءهء 1" 
تقنية - طريقة عناوتصباءء 1" 
قابليّة التنفيذ التقنية لإاتلتط تمدع لدعانعه1[مصطءع 1" 
لوحة تكنولوجية حتده] 212 لدعاعه1[مصطءة 1" 
مؤهل تقانياً عأد1ع 1[ 'االدعاع 10م صباءءه 1" 
001 تقانة 01ل نزعه1مصطءع 1" 
تقانة الألياف البصرية دعنام0 نعط11 01 تزع ه1مصطاءع 1 
مزايا تقانة 65ل 165ام0 ع1 01 تزع 10مصباءء 1 
الألياف البصرية 

برامج نقل التقانة 5ع تعطاء5 1ع51دخ]1' نزع10مصباءه 1" 
تقانة/ تقانات 100 طماءه 1" 
حيط تقاني - كرة التقانة - تكنوسفير ماعط موه صطاءه 1" 
تكتونية وعتطماعع 1" 
نبلو ع1 


قوة الشد للكبل 


وعاط) 01 اأعمعناد علاقم 1" 


إجهاد الشد 5 ع لاقم 1" 
اختبار الشد أوع'1 عاأقمء 1" 
د 0 1 
انبيارات فشل الشد وعتنلتة1 تاماقم 1" 
اختبار الشد أوع1 2م أقمء 1" 
كيب القِيد 4 216251012 
موتر - تانسور 101 


موتّر (تنسور) تشوّه القص طتمناك تدعطد اهقمع 1" 
إجرائية التأطير الخيمى - تقنية فى 55ع2]00 عمنةع1 عصنتاد1” 


الت تشكيا اللأخ 3 غشية تسمح بالتوجيه الاثناني للغشاء و يحسيز 


خواصه الفيزبائية 
تشو هي عتطعع ونه 1" 
عنصر التر بيوم متن لطاع 1" 
طرفية اقستصصع 1" 
طرٍ ف نبائي عاعمى اقستصي 1" 
بحيرات طرفية 0 
أوكسيداز طر في 021025 اقصتصدي ]1 
أطوار أخيرة 5 2ه 1 
محلول صلب أخير 1ه 501104 اقصتصض 1" 
شكل الأطراف تنه 1 واقصتصديى ]1 
كبلات إنهاء وعاطةن) عاقصتصص ]1 
يوقف 00 1 
ثلاثي 0 
سبيكة ثلاثية العناصر لإه1لى ناتقصمه1” 
سباتك ثلانية إلى لاتقممه1” 


مخططات الأطوار الثلاثية 


15 2256 1قطنء 1" 


تيربين عمعميه 1 
ة ثلاثية 1 7012 1 

تولبميرمشترك ثلاثي (مشكل من ثلاث 01 

مونيمرات مختلفة) 

مطابقة خصائص عستداع 11 عتاوعاعه تقطن متدحى 1" 


التضاريس 

ملاحة جبهة التضاريس 00210111 لوطه 1 
طيار آلي متتبع للتضاريس 106غممكنتثى 1011058 صنهء 1 
ملاحة معتمدة على 
التضاريس 


ك8 ععمعنعاع ]1 متو 1 


خواص معتمدة 5ع1]16ءم 220 2]6ع20ءمع2]آ - عتبا مهنع مص 1 
على درجة حرارة 

معامل درجة الحرارة 
معامل درجة 
الحرارة الخاص بالمقاومة 
درجة حرارة التبلور 

أثر ال حر ل 01 


العا ]ع0 عون مد 1" 


ععتمأواوع ]1 01 األمعاع ]ع0 عاو مم 1" 


01 لاون ممه 1" 


آثار درجة الحرارة 

تأثير الحرارة على 1816 «متاعدع1 م0 اعع811 عتب مض مس1 
معدّل التفاعل 

تدرج حراري 01201 موه مح 1" 


إنقلاب درجة الحرارة 
قياس درجة الحرارة 
مراقبة درجة ه11 011621 115128 810211015 عتنوضمء مم1 
الحرارة باستخدام الليف البصري 
مقاييس درجة الحرارة 

حساسية درجة الحرارة 


05 12111 مومع 1" 


125111112 116 2ه مص 1" 


65 1ع مده 1" 


51251151 12116 مطصء 1" 


مجسات حرارية 759 1206101111 1" 
صدمة حرارية عاء 510 هه مح 1" 
درجات الحرارة 1ل ممع 1" 
زجاج مقسى 5 61601 م]تداء 1" 
لوحة مقساة 14 لمعنه مر 1" 


تطبيع 01 


قالب - قوالب وعأةطصطة 1 - عه مص ]” 
مواصفات منطقية مؤقتة 0835نأهءعاعءءم5 عزعه.آ 1221م مرصصع]” 
عضلة صدغية عاء5 8 كخلة1هصصء ]1 
متانة الليف/ الخيط - غرام ثقلي / دنير اقمع 1 
وتر هلص 1 
التهاب الوتر م1 
لعبة كرة المضرب (التّنس) 0 
شد - شدي علاقمء 1" 
حمل الشد هآ عاتقمعء]” 
معامل الشد كنلن 0 عاتقمعء 1" 


قوة توترية - قوة الشد - مقاومة الشد: أكبر طاقصععا5 عاأقصع1” 
إجهاد شد تتحمله المادة دون أن تتمزق أو تنقطع أو تنهار 

مقاومة الشد لمواد 5عتاقدا[ط لعاععاء5 1012 طلأعمعناد عاتقمع]” 
بلاستيكية مختارة 


ر باعي الأقسام 1 1 


شكل اولي نسيجي 


مواد مركبة إنشائية نسيجية 00222051665 1121 أعلها5 عاتاءه 1" 


ماعط عاتاعه 1" 


بنيان - نسيج معد 1 
حقن الهواء من الأمام إلى الخلف قط 
الوس ةط 1 
غماء - قصب واغصان نباتات 0 


أربة فراشية ثنائية قطب 
لوحة القيادة المتكلمة 
جزء الانعكاس العمو دي دمناءء5 ممناءع1اء2آ لدعتاك؟ ع1 


ع01ماد[ 116 و8 ع1 
2 تاقددآ عسمتعلله1' ع1" 


مبرهنة 111 
نظرية فيثاغوروس 01 باع معط 1 
نظريات الدائرة عاء 0 2 1ه مص معط ]” 
هوائي نظري هك لدعناء معط 1" 


كثافة نظرية 
نظرية 
نظرية كل شيء 


25117ع0 لدعناع معط 1" 
116017 
ع طتطالااء 81 01 لإلامعط 1" 


عالاجى عتأناعم ةمعط 1" 
حراري اممستعط 1" 
عازل حراري 81 اممضعط]” 


طلاءات حرارية حاجبة فاصلة 006885 821612 امسمضعط]” 


بطارية حرارية 1م821 امصسضعط ]1 
حاميات الدارة الحرارية 75 اننا 11ل 1هلطتتاعغط 1" 
ناقليّة حرارية انع نمه الممضعغط ]1 
تحويل حراري ا 010 
قرنث حراري م0 [مسمتتعط 1" 
تشبيك حراري عستعلصتادو ه020 امعط 1" 
تبلور حراري هخ 0 المضعط ]1 
دورات حراريّة (تسخين وتبريد متناوب) 8تناءلان) ل2ستتعط]1” 
تفكك حراري ع امعط 1" 
انتشار حراري 2ع 1" 
انتشارية حرارية 0111511717[ امعط ]” 
كفاءة حرارية لإعتعاعع]81 امستعط 1" 
إنبعاث حراري 23 111611121 
انبعاثية حرارية لوو 1ط اممتضعط 1" 
طاقة حرارية لاع اعص8 اممضعط]” 
تمذد حراريٌ 2 161112111 1 


5301 


ع 


أرضي 


ا 0 


اتصالات أرضية 202ءتصناستصده© عننه09 11102 لدتساوعس ]1 


بالموجات الميكروية 
موجات أرضية ميكروية 
حطة ترحيل راديويّة 


3 


أرضية 


اختبار 

تطوير البريجيات المحدد 
بالاختبارات 

سلك مجس الفحص 
أنشطة احتبار 

سيناريو اختبار 

معدّات الفحص /الاختبار 
عدة الفحص 

اختبارات الناتج 
إصدار خاص للاختبار 
مجموعات اختبار 

جهاز قياس 


ختبار - 
مواصفات جع وتفتيشر 

آلة الاحتبار الصورة 

ختبار المواد 

إختبار الألكترونيات البصرية 


بروتينات تيت 


حقن تيتانوس توكسايد 
مركي 

تحليل الرباعيات 
رباعي الوجوه 

شبكة بلورية رباعية 
جملة بلورية رباعية 


11 1121اوع مع 1" 


> تزإماعظ 120160 [متتادع سه 1' 


1ع 1 

ا 01 
1 االمخامه 1" 
5 1112177ء 1 
11 

أوع 1 


تع اماع10 ج0111[ - أوع 1 


1711لا عامط - أوع1' 
كعك أوء1' 
ع035) أوع1" 
15 أو 1 
لكا أوه1 

5م00 أوع1' 
عمدعاع] أوء1' 
15 أوع1 

عاد 1 


اعاوء 1" 


أجهزة الاختبار و أجهزة الاختراق 6125]ه#اعصوط به ورماوع1 


23 كنكل - 512202105 - عطتاوء 1" 


مأمطط عصتطعة84 عصنتاوع 1” 
115 01 عطناوء 1' 
5ع 651115 1 
قطاع 0 - 161 

5ع 1 10:01 قلاطماء 1" 
عطتاء نزعهناء 1" 

1 

11280221 

2112[ 5621 [مدمعهناء 1" 


ماع 515 015621 221مع122اء 1" 


ترمومتر ترمستوري 

عملية الربط بالاحتراق الحراري 
كيميائي حراري 

ثرموكلاين - الميلان الحراري 
احتراق حراري 

يمس القرن الحراري 

مزدوجات حرارية - قرن حراري 
ثرمود 

ديناميكا حرارية - ترموديناميك 
قوانين الديناميكا الحرارية 


حراري المرونة 

تشكيل حراري 

تصوير حراري 

حرارية وزنية 

تحليل حراري وزني 
ثيرمولايزين 

تحطيم حراري - تحليل حراري 
مغنطيسية - حرارية 


ترمومتر (مقياس درجة الحرارة) 
خواص حرارية نووية 

أليف للحرارة العالية 

محب للحرارة 

هضم محب للحرارة 

ت#بجير حراري 


ماع مده متتعط 1' 01س امعط 1" 


21 111611110 
621 1ع اه 0 عط 1" 

عطتاء معط 1" 
1101921 
6501 164م1امع0 عط 1" 
111 

"1 1200 

لمع 1" 
5 03:31216 0ع 1" 
عتأكماء 0 عط 1" 
11165 

137 2ع 0 انزع 1" 

عاتاع طم تمع م معط 1" 
لاع جوع م تنعط 1" 
111 
1115 

0121 زع 1" 


1 101 


ومع م20 تلدعاء ناه تنعط 1" 


عانطام هم معط 1" 
عالنطمه معط 1" 


ه1111مزه معط 1" 


1111615 


خلايا حرارية - أعمدة الحرارة : أجهزة لقياس 16201165 


التغيّر فى درجة الحرارة 
متلدّن بالحرارة 


1351م 0 معط 1" 


مصفوفة مواد التشكيل 0121651215 ع«تتاة8/1 - عتأقداممستمعط]” 


الحر 


مواد مركبة ذات تلدن حراري 00225051165) عناقة1[مه عط 1 


مواد بلاستيكية ذات تلدن حراري 2125]065 عتاقداممصمعط]1 


راتنج أكريل بوتاديين ستايرين 
بلاستيكي ذو تلدّن حراري 


قدرة حرارية 


حراري التصلد - بوليميرات التصلّد الحراري 


طلوع] عتأمه1[م م تنعط 1" 


11111 


11121205 


مواد ذات رابط متصلّب 5 عتتنخة]1 - أعوم تنعط 1" 


حرارياً 


ععمماناوع] عناعتتة 1 امستتعط 1" 


قوى حرارية وع012 1 1هلتتتعط 1" 
قفز حراري 1121م 1" 
عزل حراري 1ل رع 1" 
انتثار تبادل حراري 16101110 اممستعط 1" 
إنقلاب حراري ع 1ل معط 1" 
فقد حراري 5 1101عط 1" 
ضوضاء حراري ع5ذه]8 امعط 1" 
ورق حساس للحرارة ا ال 01 
بيكسالات حرارية وأععتط امصععط]” 
تلوث حراري 0ه لمسمطمعط 1" 
معالحة التلوث الحراري ‏ 2]6عتتاوء11 دمناب1اه2 للسعط1 
طابعات حرارية 0 


575 11111113 ناو دعل ع تتزووعء 220 21 ماعط 1" 


معالجة حرارية بجوار شروط التوازن 


معالجة حرارية ‏ 028لأدع1 1دع11 02 ع صزووعوءمعط لمصتعط]” 
خواص حرارية 5ع م0 1ل تتتاعط 1" 
أنظمة الحماية الحرارية 5 امناعع ]ه20 الممتعغط ]1 
إشعاع حراري 110 امعط 1 
مقاومة حرارية ععتطتمأقاوع ]1 اممستعط 1" 
فلتان حراري /122نا1 اممضعط ]1 


مجسات حرارية - محسّات لدرجة الحرارة 5605015 [822عط1” 
صدمة حرارية عآع 510 1هتمتتعط 1" 
قرينة الصدمة الحرارية 

مقاومة الضدمة الخرارية 


عمع120 عاعمطد امسمتعط 1" 
ععطماواوع] عاعمطد امستمعط 1" 


1323م 5 امعط 1" 


بخ حراري 1 1121م 1" 
استقرارية حرارية لإأتلتطةاك امعط 1]” 
تطبق حراري 521 لممتعط]” 
إجهادات حرارية 65 1111121 
ثابت الزمن الحراري 005122 عمنة]" اممضعغط]” 
معالحة حرارية اع متتدع 1 امعط 1" 


عمليات المعالجة الحرارية 5565عع220 ا اعصطخدع1' لمصتعط]” 
تسجيل بالحرارة المرافقة 8صتل7مء16 لعاوزوقى - (المصضعط] 


إصدار إيوني حراري 


515]01ع] عاتاأممعد /إالمستعط1]” 
231 1161101011" 


مقاوم حراري - ثرمستور 11501 


امام تلط 1" 


نّم بالرج (تيكسوتروبي) 


قولبة 8 12601105 نا لوعمع 112 عامم ا مغتط 1" 
المغنيزيوم بالحقن التيكسوتروبي 

معادن تيكسوتروبية 5 عذه1امختط 1" 
تومبسون 121 
قنطرة ثومبسون 51 اموططمط 1" 


نيكل ذو ثوريا أكسيد أععاع< 10 لعدعساطوتط - متتمط] 


الثوريوم متناثرة ومتوزّعة في أرجائه 


نظائر الثوريوم 5 1101111111 
خيط 114 
فلولية - تسنين 1 
جلبات لولبيّة / خوزة عمنطمن8 لعل مععط ]1 
ممع / قر ن ملولب ل 0 
قطع جماع ملولب 15 ع ننامن 00 لعل مقط 1" 
جماعات ملولبة دع طناصن00) لعل معغخط 1" 
أداة فتح السن في طرف أنبوب لوصله مع 1001 عستو مم1 
أنبوب اخر 

ثلاثي الطور عققطط - معط 1" 
طاقة كهربائيّة بأطوار ثلاثة 208:62 عتاءعاظ ومقطط - ممعط]1 
صادات ذات الحالة و ]كناظ عستااع نكم[ عتلماك - عع 1" 
الثلاثية القابلة للعكس 

صادات غير قابلة ‏ 55ع]كناظ عصناءعء كصتصهآظ! علها5 - مم1" 
للعكس 

حاوية ثلاثية غود 0101060 تعأقصدع1 امستصمع]”' - عمع 1 
الطرف المنقولة 

علبة ترانزستور ثلاثية 0256) #مأكأقطة]1 وامصتصتت]1' - عععط ]1 
الأطراف 

محفز ثلاثي المفعول +0115 ينها - عمتطل1 
منظومة تحفيز ثلاثية مع 55 عنانزلم اه ج10لا - مم1 
دارة ثلاثيّة الأسلاك اندع عزللا - ععبط1 
طباعة ثلاثية الأبعاد عاطم 1هده 1ك سمع ست[ ممع 1 
عاكس ثلاثي الأبعاد ماع 1ع 1هده 1س سمعستدة ممع 1 
جزيرة ثري مايل 4ماة] 11116 عمط 1 


حادثة جزيرة الأميال الثلاثة أصعلءعة لصماكآ ءانا ممعط]1 
ثلاثة آثار حرارية قاع ]81 امستعغط]' عمط 
صمام ثلاثي الوضعيات / المسارات 


أطراف دوار ثلانى الأسلاك ولمصتصمسع1 مام معزلا معط 


عل 1170 عع 1 


كله 


تصلد حراري 
مواد بلاستيكية ذات 5اأ056ت<تتتعطا]/وعتافةا[ط عسصنااءومسمنعط]1” 


1+5 


تصلب حراري اوثيرموسيتات 
ترسيم البوليمير ذي 
التصلب الحراري 
بوليميرات التصلب الحراري 
راتنجات التصلّد الحراري 


طاقة صوتية حرارية 


اعاععاك تعسدواه2 عطتااعوم معط 1" 


5 ع تطتااء05 عط 1" 
كاوع 6 عطتااء05 عط 1" 
110 


ربط صوق حراري لمهم عتدهوم معط 1" 


ترموسفير (الطبقة الحرارية من الغلاف 0 
الجوي) 

مستقر حرارياً عاطة 05 عط 1" 
ثرموستات - منظم حراري 0 
مفاتيح حرارية 60171 1" 
ثايزين 11121 
عنصر الغشاء السميك ععتاء12 مسلط - عاعنط]” 
طبع اغشية سميكة علتاصلط مسلط - عاعنط]” 
تثخين الحمأة ع51108 01 عصتصععاء 1ط 1" 
فخذ 0 
توضع الغشاء الرقيق لاط - صخط] 


عناصر الغشاء الرقيق 5و1 صلاط - صنط] 
فحص مجهريّ للغشاء الرقيق 


عشاء رقيق 


111205601 مصلاط - صنط]” 
سلاط صنطكل]” 
دارات الأغشية الرقيقة 
شاشات 
(1.)01آ الماتريكس الفعال ذات ترانزيستور الغشاء الرقيق 
عاعدم 112 01120 صنط 1" 


5أننا011) مطلاط نط1" 


5س عتتتاد1/1! عتكتاعة 1122515601 طللط نط1" 


رزمة مسطحة ربعية نحيفة 


طلاء مجعد رقيق 00210128 غعأ2عئآ 17لا - ادع تتعطمد صنط]” 


و كروي 

ترقق. /اترفيق ع ستصصتط 1" 
ثايوجالايكوللات 1110111 
رابطة ثيول هده [مخط1” 
رتبة ثالثة ع0 لغخط1 
الر بع الثالث 022 لختط 1 
فاصلة طليقة ذات 32 06ذه2 عصناده11 أخزظ 32 1980 اإأمنط]1” 
َث 

قولبة تيكسوتروبية 0118 مه نط1" 


تناوبي (مد - جزري) 0 
طاقة المد و الجزر (الطاقة المدية» لا عم 1101 
مد 110 
عقدة - ربطة ع1 
خط الترابط عصنآ - ع1 


اع ]كناظ ااع 11" 


صاد محكم 


كبللات ذات عزل وثيق وعاطة0 معت كنظ أخطع ذل" 


غاز مضغوط 05 أغطاع 11" 
ختم منيع لدء5 غطاع 1 1” 
قرميد 111 
حرث التربة : قلب وخلخلة التربة عبر حفر أخاديد ومنلا" 
فها باخرانة 

خشب بناء ع1 1 
زمن 0 
زمن - تقابلٍ متعدد ل امن 1د - عسل 
متزامنة الوقت - الطور لعقتطهعتاعطنز5 عمقطاط - عسل 
إرسال زمني ميشترك 23 511 - 11 
ثابت الزمن أخممأاقط ه00 عمنذ1” 
تعويق زمني لجاء0آ ع1 


5 اأاننا 11 11نمة111:01 علأعمع 112 نزداءعد[آ ع1" 
حاميات الدارة الهيدروليكية المغنطيسية الؤخرة 
مرخللات التأخير الزمني 5 (زواء2[ عمل" 
اختللاف زمني 
دخول متعدد بتقسيم الزمن 55عدعكة عامنالد81 مأو ندا عسسخل” 


عع 101111 عمن 1 
1111 
مضممات بتقسيم الزمن وعم 1 هنو لط عسذ1 


فسحة (حيز) الزمن لتق ده عمة]” 


سجل زمني 11501 م11 
توقيت إزاحة الطور اقنطك عققطط ع1 
متزامنة الوقت - الطور 24ه معز عمقطط عسل 
مقاييس زمنية 1ك تاع10مصناءع1' 01 و5علدء5 عدم 1" 
لاعتماد التكنلوجيا 

محاصصة زمنية 1 ع1 
فسحات زمنية 15 م1116 
زمن وارنر الاتصالي مممععاء 1 تعصعة”1آ عمست 


زمن الصفر: زمن محدد لبدة عملية - بدء زمن 2650 11126 
حدوث ظاهرة ما 


أطر اف ساكن ثلاث 5م 1" 1م1اهاك عنزللا مم11 
الأسلاك ْ 

ثريونين 21111 
عتبة التحمّل - عتبة - درجة : حد لقيمة 11 
فيزيائية / رياضية / محدد مسبقاً 


عتبة التيار/ عتبة الحركة خصع عبت 11مطاوععط]” 


تواتر العتبة لإ عنتوعم1 11مطادعقط1” 
مستوى العتبة الع[ 10مطوعغط 1 
عتبة التأثير م811 01 1[مطمععط] 
كمية عتبة التبليغ 021107 ع صتارممع1 10مطاوعتط 1" 
قيمة العتبة عله 10مطوعغط]” 
قيم عتبة المخاطرة عادت1 01 وعنطة؟؟ 10مطمعغط1” 
دارة العتبة نتن عمصتل1امطمعغط1” 
دالة عتبية امناعصواط عصتل[مطوعغط1” 


مثبطات ثرومبين (مضادات تَخْثّر الدم)ددمغتطئطمآ متطسمعط1 


عوامل حالة للخثرة 5ل ع1انزآه متم خط 1" 
خثرة - جلطة 15 لاه 1ط 1" 
فتحة وقود - الخانق - عتلة التحكم بسرعة المحرك 15204116 
ضبط دواسة الوقود 1ه علخأمغخط]1” 
صمام خانق عاكلة عصتلخامغط]” 


طاقة إنتاجية - مردود لاط - تأعنامخط1” 


تقسية عبر السطح (تقسية مقطعيّة) ع مندعل:1]12 اونامخط1 


لصق خلال ثقوب و6 1101 اعنامغخط]” 
خلال التاريخ 11156017 الاماع نم1" 
إنتاجية اطع 111011 
فقد داخلي 95 اناطع 1011 1" 
دفع - ضاغطة 0 
إطار مشعُل بالإبهام أععط1717 0م21 باعى طصبط]” 
مفتاح يدار بال مهام طءع5111 أععط اط صبحط 1" 
جرابي 11111 
ثايميدين عص نل 1 ترط 1" 
خلايا تونية 01 
تيموس - غدة صعترية 2111 
غدة درقية 11114 
ثيريستور 21111501 
عظم الساق الكبير 1 
إشارة فاصلة عاع11” 


مفاعل توكوماك علهمدمكاله'1” 
تحمل انط ومع 1ه 1” 
تحمل - احتمال - سماح ععصوععاه 1 
متحمل أطونع[اه 1 
نموذج المكالمات المدفوعة [عله10 عسمتلل 1011" 
تولوين 01 
تصوير مقطعي / طبقي 'تلامةتتع مححده 1" 
نغمة عه 1" 
دارات تحكم بالتناغم ©1 [معاصه0 عده1” 
تزويل بالنغمة عطتلة1[ عمده1” 
جرس منغم 181 عده 1" 


لّسانٍ وأستدوة - نتوء بارز على 06100107 - 00لى - عناعده1” 
قطعة / مكون فى آلة وأخدود موجود فى قطعة أخرى 
لتأمين وصلهما ببعض بشكل صحيح ومحكم 


تو ل 5 عتده 1 
قياس ضغط العين - قياس التوتر لاع مامه :1" 
أداة 101 
حامل الأداة جع2010 1001 
اهتراء الأداة / بمرور الزمن عصسةآ .775 مدء/]آ 1001 
أدوات 1015 
أدوات ومُقحَمات قأعقم] 2ه ذآمه1” 
شركة ادوات 00122312 10015 
قمة - أسفل - مزه 1 
هوائيات ‏ 411621225 21020016 - +5601 1.0200 - مره1 
أحادية القطب القصيرة محملة القمة 

نزولي 3 م[0 1 
تربة فوقية 01> ه11 
نبات الخرشوف تتناطتطتة مامه "1" 
طبغرافيا لالأمةنع مره 1" 


أنزيم توبوأيزوميراز (وهو أنزيم يؤْخْذ من 015010617256م10 
فيروس 720018312 وهو يقوم بدورين محتلفين الأول 
كأنزيم تقييد وكأنزيم لاصق ل .1014 في الطبيعة يميز 
هذا الأنزيم تسلسلاً نيوكليوتيدياً خماسياً ويقوم بقطع جديلة 
مفردة من 101/4 مباشرة بعد هذا الموقع مما يؤدي إلى 
فقدان .]101 لحلزونه المزدوج - وفي مرحلة لاحقة يعمل 
هذا الأنزيم على لصق أجزاء .101[4 ببعضها.) 

شاك 0 


1111 


ألنا011) عققطع 1112" 


توقيت 11 
قصدير 0 
فولاذ خالٍ من القصدير أععاة عمط - مت 
طرف 0 
طرف السلك عا م1 
أسلاك الإطارات 5ل 1116 
مقلب الإطارات 560521 1116 
إنتاج الإطارات م1116 
إنتاج إطارات مخطط مقع 101 دمناع 200 م11" 


115516 6 


ألياف أساسها مركبات التيتانات 


5ع 1100216 
تيتانيو م 1 
خلائط تيتانيوم 5ك صتنائصة 11" 
نيتريد كربون التيتانيوم ف 091 
مادة مركبة ذات رابط من 


التيتانيوم 


1121112051 تلطه ]11 


نيتريد التيتانيو م 110 متنائطة 11 


عاير - سحح 1112 
تسحجيح - معايرة: تقدير حجم مضاف من مادة 11:0]108 
كيميائية تضاف إلى مادة تتفاعل معها حتى انتهاء التفاعل 


سحاحة معايرة حجميّة عاأع تنظ 112100 


11101 قاعدة عانا 13/1101 
مجموع الحمولات القصوى اليومية 1115 
موازنة 0115 10 
توبراميسين طاء ةط 0 1" 
وصلة مفصليّة - مسمار العقدة عاععه10” 
قلاب المفصل مها مناط عاععه1” 
مفتاح مفصلي > مدل الترؤة - مفتاح طع 5 عاععه1” 
الفصل الكهربائي 

مفاعل توكاماك 01]اع2ع]1 2ماكناط علمتسدعاه 1" 


الاندماجي(مفاعل يستعمل في بحوث الاندماج النووي 
يحتجز البلاسما مغنطيسياً) 

توكن مععاه 1” 
حلقة العلام 

شبكة توكن الحلقية 


عطنخ8] مععاه 1 
هه 'تتاع لا عصنا مععاه 1”' 


اللتروجين النصوبة .وق طريقة العام كيلدان 


جانبي كلي 

تشوه جانبي شامل 
كربون عضوي كلي 
طاقة كامنة كلية 

إدارة الحودة الشاملة 
مجموع المواد الصلبة 
مجسات الحرارة الكلية 
رقم التدوير الكل 
آلة تجميع 

شناشة المي 


رفادة مفاتيح تعمل باللمس - 


التزويل 

رفادة لمن 

مواد سيراميكية مقواة 
غرافيت مقوى 

متانة 

متانة ومقاومة الصدم 
اختبار المتانة 

جر - سحب 

برج 

مناهل برجية 

معادن سامة 

إزالة المواد السامّة 


سشمهية 


طريقة 
الترشيح المميزة للسمية 

تقييم السمية 

علم السموم 

سم 

مفاتيح الإرسال - الإستقبال 


ع 


أثر 
عنصر ضئيل الأثر 

تحليل معدن ضئيل الكمية 
معادن أثر 


تحاليل الأثر العضوي 


2621] 1ه 1' 

1161311 10101 
عتطوع 01 10621" 

لاع اعط8 امتاصعاهط 10121" 
عاناووع 10101" 

الاعتاعع 11212 01121111 101621 
5 10121 

561501 1211116 مصاع 1 10121 
عط نلا 1112011" 1ه1أه1' 
111 

مععنه5 طاعنده 1" 


مفاتيح عده1' تاعناه 1" 


4 عناه 1" 
0115 لع7عاعناه 1" 
عاختطمة 01 لعدعطاعناه 1" 


1 15 


طاعمع ناك أعدمص]آ 220 5وعصطاعناه 1" 


أوع1' ووعططاعناه 1" 

10177 

1017 

"1:01:61 15 

15 عله 1" 

60721 ع5]220ط نك عله 1" 


1 0111 


عتنالعهع2]:0 ع تتطاعدع.آ 5ع1اد 1 تعاعه قطنت 'تاأاعله 1" 


23 أنعاع 10م0ع1ه 1" 
لاع 216010ه :1 

تاه 1" 

وعطع 511 11 

1126 

امعسسعاظ عمه 1" 

5 ماع11 عع2: 1 
15 م1120" 


5+ نالدع 01 ع130 1" 


انقلاب مفاجىئ عاممه1” 
نمط حلقى شبيه 2266652 512260 لتاصطعناه2آ1 51نل1010' 
يكمكة العيد 


مغنطيس الملف الحلقي أعمع 112 ااعمقصمءط 10100121 
حلقي - شبيه بحلقة المرساة 
بكرات. تخلقية 

وشائع طاريّة (بشكل كعكة مجوفة) 
ريات الطون الخلقية 

عزلات عن 


11 

وساآططاهظ8 10101021 

115 10101021 
واع تاذ عمقاط 1001021 
5 1001031 
عزم التدوير عنا 101" 
مخطط زاوية الفتل - عزم الفتل 2822ع 1012[ 10156 - عنانده1 
بندول موزون بعزم فتل 215 م2821320 101016 
منحني الخصائص العز م6 - 15165 2عاعة21طن) لمعم ك5-عنان101 


السرعة 


تور (وحدة ضغط - 118 5011) 0 
فتل 12 
آلة اختبار فتل عصتطعة]8 أوع1' - 0هزوذه1” 
اختبار التواء (فتل) الأنبوب أوع1 ع1 - ه516ه1” 
انفتالي 101510221 
مُعامِل المرونة الفتلٍ 81251 01 دن1نله]8 أمدهزةوه]” 
زعنقة انفتالية 22001 لقطهزة1ه1” 


مقاومة الفتل طأاعدعناد أممهز5ه]1” 


كل 101 


طاأعصع ند ل1عزلآ 1هممزوه 1 


كلفة الأنظمة الشاملة 0051 قتع أةنزه - 10121 
درجة حرارة الهواء الكلية 1ع مططء 1 كنت 10121 
محوري كلٍ احتحث 10121 
تشوه محوري شامل 3 اأ1قننتك 10101 
سعة موجية كلية خم 151ه1 


قانون القولونيات الكلية علنا]1 مدمكتاه© 11أه1” 


حمولة قصوى يوميّة كليّة ‏ 1.020 172ناتطتئحة]2 لإانددآ 1هأه1” 
مواد صلبة ذائبة كليّة 

طاقة كليّة 

مجال الرؤية الكلي 

تحويل الحرارة الكلي 

انعكاس داخلي كلي 

تتروجين كيلدال. الكل + خمية 


5 1015501764 10101 
لا 1ع م8 10121 

7م71 01 10ع1ط 10121 
112251 لدع 10121 
عع [مممعاس] 1ه1أه1' 


عع 1110لا اطملاءل؟1 10121' 


"12111 00201 55001 


مستجيب نحكم مرور 


الطائرات (المستجيب الخاص بحركة الطيران) 


حافة خلفية عع20 عصتاتة1” 
تدريب 11110 
مجازات التدريب 1/5 11211111185 


مسارات منحنية ع 11 
مازج إنتقالي 
ناقلية العيوى + اللورساية 


صفقة - اتفاق - مراجعة -معاملة 


ع1 115517 121" 
0201122 - قطة1 1 


112 


معغبر تعامللات 5 102اع 110252 
ترانسأسيتيلاز ع5 ةلاع دقطة 1" 
أميدة متبادلة 11110 
أبعيدة معادلة 21212212 
اتفاقيّة التلررّث ‏ 012ناطعكمه0) مناه لإتنهل مناه طقصة]” 
العابر لحدود 
أجهزة إرسال وإستقبال 111 
ما وراء الموصلية 11 
عبر الجلد 115 
تحويل 01 
محوال - محول الطاقة 11 
محول طاقة - كهر ضغطي عتماععاعمجء 1ط - عع نلقطة ]1 
مصفوفة محول الطاقة ا 01 
محولات الطاقة 111 
تحويل ا 01 
أَسْتّرة تبادلية 11110 
بوليميرات مشتركة 5 11011دع1! أ أعاوء 1215 1" 
بالأسترة التبادلية 

ة تكائف 2 1121101 1ع اوه 1115 1" 
بالأسترة التبادلية 
تعداء 111 
ارسال 1151 
خصائص التحويل عط 1ع051ة 1" 
منحنى محوّل 01 
انتقال البؤرة (نقطة مهمة) - نقطة ]طزه2 لوعه10 تعاقصة11” 
تحول مركزيّة 
دالة الانتقال عاط اعأقصة 1" 
منقول بمياه الصرف عه تع ]م2 ا 1[ تعاقصة 1 


متعضيات أاثر 5 م1130 
متعقّب 111 
اطلاقات تعقبية د81 نرعمعة11” 
استعلام 111 
رغامى 11 
تقفي 11 
بجرى 11201" 
مضخم تقصى وتمسك ع1 اسك 210104 لصخ عاعد: 1 
كرة الملاحقة/ التعقب - كرة السبيل الدطاءاعة11” 
موالفة آنيّة عستكاعة1” 
رادارات التقفي 5 عمصكاعة:]1” 
فسنازات. - سالك 115 
عرض المسلك لاع 11 
قابل للسحب عاطماعة1” 
سحب 11 


وسائل السحب الالكترونية 
نظم التحكم بالسحب - نظم قطاع 55 2021201 <امنتاعة11” 
التحكم بالقوّة العطاليّة 

مفاضلة - مبادلة: تنازل عن أمر ما مقابل أمر 01 - 7806 


01101 نامناع 112" 


اخر 


ميزان تجار 5 120 01 ععسحاوظ ع1100' 
عوائق تجارية وماعتمدظ ع1120” 
عجز تجاري ع1 11206" 
رياح تجارية 5ص ع1120” 
علامة تجارية 011 
مبادلة 0 
تقليدي ا 0 
اسمنت تقليدي سكاع معن لأهصط 1201610 


مواد سيراميكية تقليدية 


1120110201 115 


بنى تقليدية 5ع1لاأعناخا5 510221 7تعستت»ة - مآ لهصدهنل12' 


صغيرة الأبعاد 

مواد تقليدية 115 اهصه 11201 
معالحة تقليدية 85 11201101231 
سيليكات تقليدية عندع 511 اأهصطه16ل112” 
حركة المرور - ازدحام الإشارات - التزاحم 112111 
نظام تفادي ‏ «<تعاولاذ5 ععصهلزه'كث لمث دماكتل[هت عتالة: 1 


الاصطدام الجوي 


مضخم ترانزستوري 
جذاذة (رُقاقة) ترانزستور 
باعث الترانزيستور 
تصنيع الترانزستور 
تشكيل الترانزستور 
تشبع الترانزستور 

تبديل الترانزستور 


رموز الترانزستور 


قلاب مجهز بالترانزستورات 


طور الانتقال الزمني 


111 تامسخ 051501ة: 1" 
متطن) 1125151601" 


اع ]1 مط 1122515601" 


"1132515101 "1 


2112115156015 
211211515605 
8 طتطاء 51 20515]01 1 


5 طا الاك 121515]01 1 


مم1 مناط 15]011260قمة 1" 


ع2100 مم11" - أأقصة1" 


زمن انتقال الإشارات - زمن العبور - فترة الترحمة عدصة1 أزقصهة1” 


ضمام: تقل زمني 
انتقالية 

تغطية الانتقال 
عناصر التحول 
مصفوفة الانتقال 


ع10100 عمط أأقصة 1" 

112 
1121151610102 
ودع مدع 81 1ه لأاقمة 1" 


"1 12 051101 112111 


آلية الانتقال 


11211511 5 


قولبة بالانتقال 8م110 تعاقصة 1 
إنزيم ناقل 11115 
منقولة 11 


ع10100 امناعع81 112051110" 


دايود الإلكترونات المتنقلة 
مذبذب الإلكترون المنتقل 050112601 دمتماءعاظ 1164م أقصهة1 


تحويل- نقل 


تحول - حرارة - عتطاة1' - عتنطة عم ص1 - دمتتقصتره ]قصمم 1" 


10 


زمن (تي تي تي) 

معادلات الانتقال 5 112151011112101 
تحويل الإحداثيات 1115 01 120510112211011" 
تحرّلات معاملات الحساءة 565وعم 5141 01 هترم اقصة1” 
تحويل الإجهادات 5 01 113251011221101 
درجة حرارة التحؤل 1م طاء 1 مناه متده أقطة 1" 


عنالتقداءهة1' عطتمعاع 1 1'0' - 5 طتطعطاع ناه '1' 2051011121101 1" 


تقوية - التمتين بالتحوّل - تقنية التقوية 


لاخ 5[ ء5ل] - عتناد14 م 1أاقمة: 1" 
استخدام مصفوفة الانتقال في تكامل الوضع 
[ع1100 81101 متعاولاك م1 ص[ ءون] - عتناد14 ام لأاقصة 1" 
استخدام مصفوفة الانتقال في نموذج خطأ نظام الملاحة 
بالقصور الذاتي 


معادن انتقالية 15 ذه 1أأقطة: 1" 
طور إنتقالي عققط2 2ه أتقصم 1" 
نقطة الانتقال ذه زه ل أاقطة 1" 
درجة حرارة التحول / الانتقال عن هةءمصء1 دمنااقصه1” 
مجال حرارة التحول / 18282 عند نءمصء1 دم نالقص م1 
الانتقال 

انتقال 111 
مكننة الترحمة لالاعستطعة8/1 متخو اقصة]” 
تناظر انسحابي لاتتأع متنك 1021 0512ة 1" 
مو اد شافة 15 اناععنا[قطة 1" 
عملية تحويل السرعات 12121 
معامل الانتقال مع اع ]ء 00 55102 اماقصة 1" 


1م200 أع معام[ /امء60ه] 1متاد من 1ماوة 1اقطة 1" 


بروتوكول التحكم في الإرسال وبروتوكول الإنترنت 
مجهر النفوذ (التمرير) 6مه2/16205 متاءعا8 0مأوستسخصة 1" 
الالكتروني (111/1) 


محال التحوّل 

محوّل مختزّل 

معامللات الجساءة 
التحولة والمختلة 

محوّل 

قرن المحول 

تعيير المحول 

محور وراثياً 

حيوانات محورة ورائياً 
نباتات محورة وراثيا 
عاب 

شحنات عابرة 

حماية عابرة 

انتجابة عابزة 

حالة عابرة 

واخزات الفولتية المنتقلة 
كابحات الفولتيّة العابرة 
محول من تيار إلى فولتية 
ترانزستور 

منطق الترانزيستور - 


الترائزيستور 


113251011811011 702 


لععساع 8 ممم اقصة 1 


55 لع نالع ]1 امهم آقطة1 1" 


11225101121 

11من00) 1ع 25101 1" 
6 112151011061" 
علماعع 12125 1" 

5ل عتتاعع 1215 1" 
5 م لتاعع 112115" 
1111 

5 113105161212 
عع 112151626 
16520125 2051121 1 

5121 العاقمة 1 

وعكلام5 عع2غ]1701 اماعاقمة 1 
75 1011286 11312516121 
1 1امسخ ععدعلء مرساقصة 1" 
111101 


عاع 0[ 1122515101" - 1132515101" 


إيدال - قفز 


مناقلة الصيغ 


عوامل وراثية قافزة 


15 
ع13ناحطىه 1 01 1121520510101" 


1*5 


مستعر ض 1117 
آثار الحجم التقليدي 


قاعء]81 عاك لدع 1زو125ن) عدنء 110051 


كتل فعلية مستعرضة 5 عكناءء]] 8 عون1ء 120517 1 
كهربائى مستعرض ماع16 عومه 1120351 
حمولة عرضانية 4س م15ه 1131517 


علي رضن 
نمط عرضاني / مستعرض 


عتأعمع 112 عو1ء 12051 1 

ع100/ عذن 1132517 
مستوي مستع رض عصقاط عذنء 110251 
آثار القص العرضاني 


إجهادات القص العرضاني ‏ 565565 عاتدعط5 122516256 


داعه]81 عسمتتدعطاكذ عو1ء 20517 1" 
مقاومة عرضانية طاع مع 5 عومء 12051 1 
تقاطع مع اتجاه الألياف ‏ صمناءعععل2 عوطز1 10 موه رفصم 
مَوجة مستّعرضة عكة 117 عو1ء 11012517 
متماثل (موحّد) المناحى عرضانياً 1501101 (اعوء 112051" 


باب مفخخ 01 م1136 
الثنائية 11238211 صمامات 0 
زمن انتقال عصصة]1 اتقصةء1 عطعسصهلهتكى مسسمداط لعمصة:]1 


تيهور البلازما المحتجزة (4240151خ11) 
شحنة بلازما فى فضاء 
لطيو 2 
منصب مشطي للنفايات - أداة معدنية مرتفعة 1261 ناقه]” 
كمنصب ترمي النفايات عليها لفرزها 

شوط - و ع1 
وكالات الطيران والسفر 
ركس بطي الستر 
الحوي (الرحلات الجوية) 
زمن المرور: الزمن المستغرق لادة لتنتقل من ع1 112161 
نقطة إلى أخرى ضمن نظام 


عع012318) ععدمك لعمزمة 1" 


وعاعمعع ك4 1211 1 


11651 *و1ء2لطدع 01 11211 


موجات موقوفة 5 1ع 161 عنه'1١ا‏ - عصطناء 1121 
ثنائي الهجرة الكهربائية 

أمو اج متنقلة مستوية و7 عصماط عصنتاء ه11" 
موجات متنقلة عنك17 عصتاء 1121" 


أنبوب/ صمام موجى مرتحل عطنآ' عنكه1آ عصنتاء 12" 


خط إرسال - عصطاآ ام أوقتستقصة11” 
خط النقل/ الانتقال 

فقد الإرسال 95 112115121551011 
وسط الإرسال 11510155101" 
نمط الارسال ع1100 مأوقتستاقصة11” 
طيف الانتقال 1 113151111551015 
نظام لنقل ع5 1121511551011 
نظام لمرسل و العاكس 2/1006 عاناءء11ع1 01 06أوواستقصة1 


نفوذية 1111551171 
أنابيب الإرسال/ الإستقبال - 2 وءطنا] عل«اععع1 - انستقصهء1 
صمامات إرسال/ إستقبال 


ساعة الإرسال عاء010) اتستقصة:1” 
طرف إرسال فقط لمستصعء 1" لم0 اتستخصمم]” 
محولاات مفاتيح تحو يل وعطء 71> عتالاعوع ]ا اللصقصة 1" 
الآزسالا/ الإستال - جقافي رسال د ابطفاك 

نفاذية 0 
منتقلة 01 
قدرة منتقلة بواسطة عزم عنا1'01 لى 8 0ع لمتقصد]” 
مرسل 111 
خلية نفوذة 1ع عملا - 16خ لستقصدم ]1 


تعاونات دوليّة 
آثار فوق وطنية (شاملة لعذة دول) 5اءه]]8 281هنأشصقصهةء1” 


1121511211021 01-5 


حد تحت صوتي تماماً مناه قطة 11 
شفافية 11 
شفاف :11215121 
مغلاقات شفافة وعطع 0[ امع 1م1105" 
نتح نباي - عرق النبات م1100 
إزدر اع 111 
محطات التقوية/ إعادة البث - محطات 0 
المتلقيات 

انتقالية 11101 
طبقة النقل ع2[ 11م مقصة1” 
مستقبلالات النقل 5 112115001 


110111 


قابلية النقل 
استخدام طاقة قطاع 15 لاع اعص 1ماعع5 011210 مقمم 1 
النقل 


تغيير المكان 110 


علم الاحتكاك والتزليق 01 
حلقة حمض ثلاثي الكربوكسيل 016 4نعى عناوده طعدعت]1 
وشل - مجرى هزيل - يُقطر 
مراشح الجريان المتقطع 

رشح تقطري: مرور سائل / مخلول 2هنلهمالاط عصناكاعت1 
ضمن وسط المرشح ببطء وخروجه منه على شكل قطرات 


0 4 


15" ع ملاع 1" 


صمام ثلاثي 01 
ثلاثي الشعب 0 
طلق - قدح 01 
دارات قدح الناء 11ت تاععع111' 
جزء القدح/ الإطلاق امتاءع5 تتعع م111" 
إشارة قدح 51221 اععع11 1" 
فدح 111 
شحوم ثلاثية/ ثلاثي الغليسيريد 011 
ثلاثية التناظر 0 
دالة مثلثية 0 1118011012111 
متطابقات مثلثية دعن نامع 1 عتتأعصده ممع 111" 
نسب مثلثية 95 111802010211 
علم الثكلتات 111501011" 
ميثان ثلاثي الهالوجين - تريهالوميثان عطق طأاعصره لق طت 1" 


غليسيرول ثلاثي اللورويل 01:01 الإمنهات 1" 
امين ثلاثي اللورويل عمنسحخ الإسسددات 1" 
تخفيض مقدار جرعة مادة تضاف إلى عملية / تفاعل -:مة:1 
غير الرازلة > شيا 

زاوية ضبط السقوط ععمع لم1 01 عاعسةى سمنا”' 
عناصر زينة وحماية (على طرفي السيارة») ‏ 2]5عتتعا منترل]” 
سُطيح تعديل الموازنة طة1 مستن” 
مُشْذّب 11111 


متسعة مشذبة 1م02 عمتست 1 


مشذّب المجهاد 011 
تجهاد مَشِزّب 1ع 061210121 اع متسس 1" 
16 كأمين ثلاثي لوريل ( غ10 عمعنا[ه]0انست]” 
ثلاثي الحدود 0 
تركيب ترايودي نع اك 11100 
صمام مفرغ ثلاثي الأطراف عطنا1' متناباعة”7؟ عل1110”" 
ترايوز 11105 
مشاركة ثلاثية خطعلة001) عام ك1 


6000 


الموجة المرتحلة 
منصب متحرك قابل للنقل من مكن لآخر علهه عصتلاء م1 


غربال متحرك قابل للنقل من مكن 


15 سم عطن]' عنه/1ا عصناء 1121" 


5اعع501 عستلاء1121' 


لاخر 

مضخة تحرك بالقدم 0 
معالحة اع ماوع 1 
تقنيّة المعالحة علاوتصاءع 1" ا معسصادء: 1" 


مقرن شجيري - مقرن ذات محور متفرع ع1 م00 عه11” 


تريهالوز 105 ماع11 
ترهالوز رباعي الإستر واعاوع وماء1' عد5ه1هداء 1" 
خندق طاعمع 1 

يقة الخندق 4 طاعمع 1" 
تخندق قصتطعمع 11 


تركيب مجرور دون فتح 1 نعن5 ووء[طاعمع 1" 
خندق 
انتهاك - تجاوز: انتهاك حرمة ملكية أو تجاوز ع طندقهموه1 


- اوستيلوسفيد 1[ ثلاثي - علتنطمدمطم اتزاء0 - لخ - مل 
ثلاثي الحالات عأماة - 11 
ترياك 0 
ثلوث - ثلاثيات - تريادات 111 


بر نامج تجر يبى تطتوعع 0 11101 
تو ابع موجة تجريبيّة 111215 
اختباريّة (قابلية ‏ 102]ام400 نإعه1مصطاءء 1 ص[ بإانلتط ه1121" 


خضوع للاختبار) عند اعتماد التكنولوجيا 


فوسفات ثلاثي ألالكيل عش امردهحام !111011" 
مكلك 0 
قانون المثلث لجمع للخ «ماءء؟؟ 01 تتم[ عاأعصممل” 
السرعات 

موجة مثلثة عة117 عاأعصمتل” 
تقليت اع 1111 
ثلاثية المحور 1 
مثبطات تآكل 75 001105105) 83560 11132016 
أساسها التري آزول 

بوليميرات مشتركة ثلاثية التعاقب 575ع00ز01م00) علهه1ط1' 
بوليمير ثلاثي الكتلة تع متزاه5 عاءعه ا طن" 


قاعدة تساي - هل 
معيار وشل تساي غيل 


قاعدة تساي - وو 


ع1 انط - 1د15”' 
0 عتنالتة1 8111 - 501 1' 

011 1710 - 1591 
مقياس معيار ظاهرة 0151165102 عتنالتة*1 162501 باللا - 1521 
فشل تساي - وو 


إجرائية تساي ع0 15لعلف]آ عام تتم[ 15315 


لترتيب الصفائح الطبقية 

تصفف التصفح التسالي عمتعلصة] عأمصتسم[ 15215 
دارت أنبوبية 115 عطن 1 
تشكيل لأنبوب المائي 1 ع1" 
أنبوب الجريان ه11 01 عطي 
مقابس أنبوبية و5001 علطن 1" 
بنية 5 16110112311 - عأ عناتاك عطن1 


أنبوبية - مواد مركبة غير تقليدية 
تدرن: تشكل درنات على السطوح الداخلية 121102نءرءطن1” 
للأنابيب تعطيها تضاريساً محدبة 


مرض السل 5ع طن 1 
تيوبفكس 0 
تيوبيلين متلتطن1” 
أنبو بي 01 
شرت أنبوب صغير ع1ناط نا 1" 
كسر عا0نا 1" 
(تيوكون) 1111015' مقياس «6اد1 5وعملقطمم2/11 معان 
للقساوة الميكروية 

جينات كابحة للورم 65 5112165501 11111101011 
قابلية التوليف نات ط هصن 1 
أطياف قابلة للتوليف ع انط ه من 1" 
قناة مرشح قابل للتنغيم اعمصقطن) معغ1اط عاطهصن1” 
ليزرات قابلة للتناغم 155 عاطهصن1” 
تناغم ليزري في الألياف دعنام0 روطلا م1 ورعقمرآ علط فصن 
اللي 

تنغيم - توليف ن1” 
جامع منعُم 1ماء00116 11060 
باعث منعُم اع انظ ع1 
0آ2 مذبذب متُغم 5 1064" 


ترددات الراديو المنغمة لإعتعناوع1 182016 0ع0ن1 


تنجستين 1 


رابطة ثلاثية مشتركة له خمعلة001 عامت]” 
- 110205 منهجية 8ه[ له دوء71 لعدد كاد[ عاممل” 


الإتشار الثلاثئ .ميا ومسعوي 


نقطة ثلاثية خصزهط عام11” 
مُضاعف ثلاثي 01 
تكرار ثلاثي هبلع عع امم 
حامل ثلاثي الارجل 0 
تريتيوم 111000 
تكاثر الترتيوم 75 تلماونا1 ه10 عسمتلعع81 لانمل 
في المفاعلات الاندماجية 

شائبة ثلاثية التكافؤ 117 1لاممآ] أصعلة1111” 
حصان طروادة - نوع من أنواع فيروسات 1105565 150[21” 
الكفييرقر 

غذائي عتطمم]1” 
مستوق غذائي أعلاعآ عنطدزه]1” 
مجترات في الطور الاولي من التكاثر اللاجنسي 2م110 
ناشطة 

طور البروتوزوا النشط 11101 
ترويوياوز - منطقة حدود العلاف الحجوي 11005 
السفلٍ 

تروبوسفير 11 
عمليّة تحديد الأغلاط والأعطال عطناه مطوع اط نه11” 
وتصحيحها 

مالج 11017 
سرعة جوية حقيقية لمع 15خ م1116 
لون حقيقي 00101 عن 
استطاعة (قدرة) حقيقية ع 201 1116 
مبتور 11 
نسخ مقتطعة 01 
خط الاتصال الرئيسي عطانآ علصنت 1" 
مبجرور اتصال تبادلي ع5 عللاء 1 
ثقة 11115 
شركاء موثوقين ولع طامد 111015160 
نظم موثوقة لطع 55 115160 
جدول الحقيقة عاطة1 طانت1” 
تريبسين 11101 


تريبتوفان 11101 


حجم العمل التجاري - تقليب 0 
زمن معدل الدوران / إجمالي الدوران 


دوار 


عط" 1110011 

7011 - ع - 15 

01 

هوائيات رباعية الأذرع المتعامدة 5 عاتاأمصن 1 
عملية دوارة 

صمامات كاميرات التلفزيون 


"111151116 


15 2ع متهن 1717 


مرقاب تلفازي 0 
قناة المستقبل التلفزيوني أعصمصقطن نع امومع 1717 
مستقبلات التلفاز و العو ع1 117 
تويتر ع عع 1 
طرفين توأمين 5 1 
بائق ثنائي اللولب عا ع5 1 
فتل 11151 
تجهيز نيماتيكي مفتول ععااء10 عنأحح ل 115161 


تأثير المجال الخيطى أعهع811 - لاعتط عنتمسهعكط لعامتو1 


الملتوي للبلور السائل 


زوج ملتوي نه 1115160 
زوجين ملتويين من الأسلاك و11 01 عندط 115161 
سلك مزدوج مبروم ١1/11‏ ختوط 115160 
أزو اج سلكيّة ملتفة ونه م1171 115160 
كليسترون الفجوتين > 01 - 0ل 
ثنائي الأبعاد 1262510121 - 1130 
تركيز 1-2 101]اء116 10112625101121 - 1110 


الألكترونات ثنائى الأبعاد 


لاصق من جزأين وع نوعط لك عنل/ا تنوط - 60ل 
خلائط ذات جزأين 5ع خوط - 160 
ثنائى الطور )ل مولد 0101 علطم عققطاط - 1110" 


سبائك (خلائط) من طورين 

محرك حثي ثنائي الطور 

مزيج من طورين 
5 24 الناع نان - اعأصاءط عمعاط - 1110 

موصلات لوحة الدارات المطبوعة ثنائية القطعة 

تكائف على مرحلتين 

هضم لا هوائي ثنائي المرحلة 

دارة مذبذب هزاز من اننا 11ن) 105118]012ن8 ععماذ - 160 


مرحلتين 


15 عققطط - 1110 
710101 1101 1الس] عققطط - 1110" 


11م عوقطط - 130 


110 - 51286 11 


ه5125 - 117170 


602 


كربيد التنغستين 00110 رعادع 0ن1” 


مسحوق كربيد التنغستين 5ع ل ع0012610) ادع 0ن 1 
توليف 00000 
متسعات ضبط التنغيم - المتسعات 15 111101115 
الضابطة 


توليف الترددات الراديوية 
قناة النفق 


ع 12010 1ن 1" 


أعمسصقطت اعمصسن 1 


صمام ثنائيى قنوي 5 111261 
وصلة نفقية 0311 
حفر/ انشاء أنفاق 001111 


ع1 1ن 28 لاعصصن 1" 


نظم حيز - قائمة مكونات - التيار 
النفقي 

أثر نفقي 

تيار كهربائي نفقي 
رؤوس قارئة 205ع1 0دعك] ععصماوزوعماعمع 812 عمنتاعصصن 1 
ذات مقاومة مغنطيسية نفقية 
مطباقية تفقية 

حيز - قائمة مكونات 
جهاز قياس العكورة (مقياس العكورة) 
عكورة: تكدر الماء بسبب وجود مواد فتاتية ناعمة 1111016 


اعه 811 عن ااعصصن 1" 


اع لان عتتأععاظ عستاعصصن 1" 


11056011]ع6م5 28 ااعصصن 1" 
ععوم5 - مم1 


تتعاء مطنل 1ط 111 


تتراوح أبعادها حول 0,002 مم 
عوامل العكورة 

إزالة العكورة 

نظم بالاعتماد على مستوى العكر 
توربين (عنفة) 

عداد ماء من النمط النفاث/ جعاء]/8 بعنه1آ عمز” - عمط عي 


5 1ط 11 
اك اف 0 
11 


عاط 11" 


التوربيني 

مضخات نفاثة 

ضاغط هواء محرك الاحتراق الداخى 
مولّد توربيني / عنفيّ 

فحص التوربو 400 (نوفينس) 
اضطراب 

تدفق/ جريان/ دفق مضطرب 


5 111116 1" 
111 
15 ل1ع8 1111501121" 
12101 عاعع 110 1" 
وعطنز8[0 400 6أوع01ط1ل 1" 
عاط 11 1" 


11017 خع اباط 11 


معدل تحويل 0 
قلب خط الاضان 00 
حلقة إحكام معدنية ملاع ناط 11" 


عمليات / إجرائيّات شائعة 5 1101631 


تير وسيدين 111 
تايروزيناز 21111105 
تايروزين 10و10 1 

الوق لطن 


نيكوم : علامة تجارية 
(المانومتر لآ مانومتر الأنبوب 
الأنبوبي شكل [1آ) 

وكالة مشاريع 5اءء 1:0 طاعتدعوع ]1 0ععطه كلخ عممعءك 2[ .5. 
ابحاث الدفاع الأميركية المتقدمة 


0111 هعطن1' - لآ 


5 


يبيكوينون عه سصتناواط 
ظهارة ضرع مسد تاعطاام8 ع0 
ببتيد المورامل الخماسي 


ذاكرات داخليّة نموذجيّة لاعه1مصطاءء 1 111 


8 
8 
11102 1111131111 10 
18 
1 


لاع10متططاعع1' لصخ ععمدعادذ 05 [أعسناه 0 123ه15 حلم عا 
مجلس استشاري للعلوم و التكنولوجيا فى المملكة 460051 


المتحدة 

التهاب القولون التقرحي مانا عالتورعء1ل1 
تفاعل اولمان تصمم لان 
أقصى حمل 104 عاق سان 
قابلة للاسترداد بالشكل الأقصى ع1طدمهامءه1 عأهسناان] 
مقاومة القص القصوى طاعمعناد معطا عامسنان1 
مقاومة قصوى طاع معنا5 عأم سنالا 
مقاومة قصوى - 1أاع28ع]5 عاأقمء1' 012 طااأعمعتاة عأمسنان1 
مقاومة الشد 

مقاومة الشد القصوى 5 عاأقمء 1 عاأم نان 
مقاومة الفتل القصوى طاعمع 5 لمده151ه'1 عأم سان 
ترددات عالية جدأ وعاءمعناوع1 (لتسخصمنا0) طعنت] - ونان 
(كموميّة) 

ترددات فائقة العلو لات عنتوع1 طعتط - ونان 
مياه عميقة جداً (سحيقة) ع7 معه<آ 11112 
فائق - عالي القيمة طعنط دهان 
بوليمير عدعالإطاءنزاه غناعك/18 - مدانهعاه21 - طعنآ] مانا 
بولي إيتيلين فائق الوزن الجحزيئي 

تردد فوق العالي جدا لاع عنتوع 1 طعلط ونان 
نبضات فائقة القصر وع5لنا مط 1112ل 


6003 


قلاب من ترانزيستورين إثنين م110 منا1 15مأقاقصة1' - 180 


اتجاهين ا - 10 
كبل ذو سلكين عاطةن0 11:6 - 6ل 
دارة بسلكين الك تفن نه 
أزوا اج سلكية 5 11116 - 1160 
كليسترون الفجوتين 0 
خط إرسال ذو عصاآ 2هزأونتستقطة1' مغعن لط ه020 20ل 
موصلين 

معبري بيانات 5 102128 110 
ذاكرتي بيانات 5 102 110 
نصفي جماع ولخ لم8 مبول 
بوابات نفي الضم ذات الدخلين غغأه0 320آ8! خنامه1] 100 
تحويل حيوي ذو 23 21125 11011101 1170 
طورين سائلين 

نقل معاملين مطلوبين نوع 5ل ممعم 0 0ل 
منطقة من طورين مماعع8 عمقطاط 1:0 
قطعتين من نوع 1مأععصططمن0) )2 عانواذ م8 عمعاط 11160 


موصلات 200 الصندوقية 
عتأعدع همده ناعع81 ع1 01 55ه11221610ه1ه عاطزووهم 11180 


استقطابان ممكنان للموجة الكهر ومغنطيسية 11 


يقة ثنائية الخطوات ع معاد 10 
جهاز ذو طرفين ولق طتصطمء 1 0ل 
قطارين من الترس 05 01 قطنة11 0ل 
مرسل كع لاقطة 1 - 1 
الكترونيات تايكو لع معن1 
تايلوسين عصنوه 11" 


بنى متعددة من النوع - 1  -‏ عناوم 2عاء]2 1 - عم1” 


بنى متعددة من النوع - 11 - عتناأعناتاومععاء11 11 - مم1" 


موافقة على - إجازة نوع لطع 1015 عم13” 


أنماط 1 
أنواع متوفرة/ متاحة عاطقاتهكة وعم 1 
نماذج البوليميرات في الشكل 
تيفوس 

عناصر نمطية 


عتناعاط وعم:11" 

نمام 1" 

5ع لطع 81 [دعام13' 

مرا كم - 2601الامستناععخ 111ص 8/1 استمط لعواط ادعام:1” 
بتواتر عمليات الضرب ذات النقطة الثابتة النمطي 


الذاكرات الداخليّة النموذجيّة (إ7201طء/21 لممنمعام1 ادعامز1” 


مشكوكية 


أل عع لا 


مبدأ عدم اليقين عامتعصوط واستماءعمم 1 
علاقة الشك مم ناماع تراستمامععمل] 
خطوط مستأجرة غير وعطاآ لع5دع.آ لعصه01 ممعملا 
مشروطة 


حاجز مائى غير محصور اع ناوخ لعطتكدمعم لا 
طبقات جيولوجية غير مدمجة 
غير متحكم به 

تذبذب غير متحكم به 


112601501104211 8 
12601101 


11260111101161 102 


غير تقليدي 116001221 
بن أنبوبية 5عتنااعناء]5 عطنا1 عاتوه مده 1[هدمتامء كممعمل] 
مركبة غير تقليدية 

مصدر (منبع)غير تقليدي ععتناهوع 1 0221 اطع امعط 1 
أخطاء غير مُصححة 5 لعاءء20011ل1 
فصل الاقتران (القرن) عصتامناهع مل 
غير المعالحة عمل 
ألياف الزجاج غير المعالحة ع1 لعتتاعمل] 
تردد طبييعي غير لمحمد ‏ لإع7عناوع12 121نخدلظ لءمتصدلم لآ 
مصفوفات منطقية غير معرّفة 5ل عنع مآ لعسمقعلم نا 
غير مشوّه ع 11 
بلورة غير مشوّهة 011 لعممم1عل0م 1 
مساحة تحت منحن الات لك ملم ل1 
تحت سياسة التمييز العنصري نعط مومى معلمل] 
ارتشاح سفلي: ارتشاح ماء وتجمعه في حوضطئة:(1 2061ل 


موجود تحت مر شح 


مختبرات التأمين والضمان ‏ 2)08165+وطهآ دعكا بعلملا 
قص أسفل لاع 1ع20 لآ 
تحت الاحماد م1101 
قيد التصميم - تصميم غير مكتمل/ ناقص- 061065188<لآ 
مرشحات صرف فر عي اع 111 قصنه 2020لا 
شخص مصاب بنقص تغذية 1111 
خزانات أرضية قلطة]' عع 56012 لتنامعع 2ع20 لآ 
كبللات تحت البحار وعاطة0 مع20625 11 
تحت التصويب - دون نقطة الهدف 1120001 
وجه داخلي 11111510 
منخفض التحديد م0111 
مواصل تحت بحري 0101ل 111206132161 


6 


ززم نحيفة جداً 5 طنط 12 


مكثفات فائقة/ ذات كثافة طاقيّة عالية 


6 


11 


مقوّمات ولع لناءعع > مم11 أقد1نءمناك 01 101121256 
الاستعادة مفرطة السرعة/ السريعة جداً 

ترشيح فائق 110100101 
أغشية التنقية الفائقة وعطةطصع ]1 مناه نالتلة ان 
فولاذ ذو مقاومة عالية جداً ع5 طاعدعناك - طعتطهمان] 
هيكل سيارة فولاذي خفيف [0600ننلك أععاد غطعنله نالآ 
جداً (ألساب) 

ماء فائق النقاوة ع7 عتناصية1 
فوق صوتية 113501 


تقوية بأمواج فوق الصوتية 111350111 
مخلخلات فوق صوتية 


جلخ بالصدمة فوق الصوتية عصنلصة0 اأعدصص] عتصدمدس1 


113501216 15 


اختبار بأمواج فوق صوتية (يو تي) عمتاوء 1 عتصمقه]1 


أمواج فوق صوتية 


عمنلمهظ8 عنا/اا عتمممد1 

11 
فوق صوتي (فوتي) 
رسم الخريطة بالأمواج فوق الصوتية ع3ذممة]2 20ناهقة1 
أشعة فوق بنفسجية 1123101 
ضوء الاشعة فوق البنفسجية 
مواد ماصة للأشعة فوق البنفسجية 5اءطءهوطى عام 1كهنا1 


10 
0 
0 
1 
10 
0 
0 
0 
111101 
1 
لآ 
أخطاعاآ (1(77) غخع1ه010ة 1لا 
لآ 
كارثة فوق بنفسجية عطمه ]مهن غ11016ه 1ن 
تعقيم بالأشعة فوق البنفسجيّة صمناءعقصنولط أعامتحكهنان] 
قابلة للإزالة بالأشعة فوق البتفسجية 16طهقه8 )ءاه 1كه1ن] 
يجال الأشعة فوق للتتاتاءءم5 ع1 04 تماوع] غ2016016 1ل 
لبنفسجية في الطيف 

إضافات تؤمن الثباتية تجاه الاشعة 5ء112زطة]5 010161كهتنا1 
فوق البنفسجية 


2 


أكسدة الأمونيا اللاهوائية 0:002110 12 متخ عنطه1عممل1] 
معالحة ماء الصرف 117256612161 01 اع صتدع1' علطم ع هم ل1] 
لصحي لاهوائياً 

مخطط أطوار وحيد المكوّن 
خطط الأطوار 
الأحادية للماء 


3 2135 1013177 
17172 101 لاقع 013[ عمقاط لتتقدطل] 


مهاتفات آلبة غير مصحوبة 4ع620 221ل 


شبكة غير متوازنة عةهنتتاء[8 4ععمملةطم ل 


وحدة قياس متانة الكسر م 101 اللا 
وحدة طول طاعمعآ نملا 
وحدة القياس الاعطاع 1ناقوء11 01 أخملا 


5 01ل 
1117 

> لعالملا 
لأمم متحدة 5 0160لا 
اع تدعدع] عام تاماسسخ 101 اأعطناه00) دعتهاك لعاتدطلا 


لمجلس الأمريكي لبحوث وسائط النقل «(يوسكار) 


وحدات 15 
أحادي التكافق 80 
عام - شامل - عالمى 8 


كبل مقنون عاطدن) لعاعنادآ (لع15لعع115ك1آ) لدذنع ا1دالا 

شامل/ ممتن 

مرسل 1522512161615 تام لم18 5ا0 هماع صنزمقك [د5نمع الملا 

مستقبل غير متزامن عام 

قنطرة تقليدية 
6 لتم 1015001717 - 101 أمتمعوء0آ لودع اللا 


وصف عام واكتشاف وتكامل 


كود المنتج العالمي 


510 1176531ل1 


ع000 أعنالهم22 لوذمع 011ل 


أجهزة الارسال 5ع لسعطة ع - لماوع لودع كلملا 
المستقبلة العامة 

عنوان الموقع الإلكتروننٍ على 1.0205 16020 لدومع الملا 
الإنترنت 

معبر متسلسل عام قلا لمعك لدواء المل1] 
مذيب شامل م5011 لدواء المطل] 


1 17ع60 1 451:210110115 51:511010115 1121171581 


مرسل 15225121161655" - اع اااععع] ددهت طاعصنزة [د5مع الملا 


مستقبل متزامن عام 


11111 


آلة اختبارات عامة عصتطعة]/8 عستاوء 1 لدوعع ت1طلا 
غير تمغنط 00000 
مَركّبات جوية بدون طيار وعاعتطء؟؟ عنخ لعصسطمسصل] 
طائرات غير مأهولة الدتعتلى لعمممسمن] 
غير مأهول اع 11120 
مدارات جزيئية غير 5 :1ولناءء28101 لم 1مناءعءم طلا 
مأهولة 


005 


تأثيرات حافة غير مرغوب 


1ء25[ 10202112161 


واعه]] عستعساءط عاطدئزوعلم لا 


فيها 

موارد غير مكتشفة 605 01ع1 1120156017 
غير متساو في 3 211141 16151011 11 131اصوعط لآ 
الشد و الضغط 


بنى متعددة بدون بوابة 1611 1821601 
فحص الشدة الوحيد الاتجاه 
كائنات وحيدة الخلية 

أحادي الاتجاه - لغة النمذجة الموحدة 
انسياب أحاديّ الإتجاه 


أ5ع1' 1251012 1112:0121 
5 1131الاع ع1 
لطم ناءعء 11011 


1077 [هطمناءء 11011 


مقوى محورياً 

رقاقة مقواة محور 8 تآ لعع1ه1طاع ا (المممتاءع101 
لغة النمذجة الموحدة نع ننم[ ع سناع له]8 لعالتم 
نظام الترقيم الموحد لطع 55 عمتاعط سنالك لماكتم 
مورد موحد ووع ع0 111160 


8 
19 
18 
10 
10 
لطاع مده ناع 1011لا 
8 
8 
18 
8 
8 


1111 


منتظم - متماثل 
تشارع محم 
كل طم 


تربة حبيبية ناعمة ومنتظمة 5011 0عطنهة:01 - عصاط حرمكنصمل] 


10112110111 


111110111111 


تربة حبيبية منتظمة أذه5 1ةلناصة © تتزه تمل 
جائز أفقي متجانس متوع8 110110121 1ه 011ل 
أحادي الانجاه 0 جه ]طلا 
تشوه نسبي منتظم القك ا 101 
تجانس أنه 1 نمل 
حمل منتظم التوزيع (موزع 015111604[ (إلستدم تمل 
بانتظام) 
ترانزستورات أحاديّة الوصلة 5 013 نأ نا رتل1 
معطيات أجادنة النمط 0021 ندل 
أحاديٌ القطب مهم نط1 
أداة أحاديّة القطبية غ101 12[مصتصل] 
198 


ليزر 12561 ع0256020) - تنص هنا0) لصدططنومعغم] عتدامصتط 
ثنائي كمومي بين الحزم أحادي القطبيّة 


وحدة ملآ 


تشوه نسبى محوري عنصري (واحديّ) ظنهتا5 [شنتك غنصلآ 
خلية عنصرية (واحديّة) اع أاتمل1 


تشوّه عنصريٌ - تشوّه الوحدة 0 نالا 


اك 


تحسين أداء آلة أو استطاعتها 
وصل علوي - وصلة صعود علصتام 
تواتر (تردد) أعلى للقطع - الإعلعناوء11 011 - غنات رعممل1] 
تواتر (تردد) قطع أعلى 


111111 


أ 


حد أعلى لاا عمزملا 
ستجابة تحت الإحماد ع025م5ع1 0ممتتة 1120620 تاعمم ل 
بار 

قائم اداع 11م 1 
أعظمي 1101 
حركة باتجاه الاعى 01 او م11 
متصاص مغذيات أو مواد أخرى عكلهام 10 
معدل 15 1115[ - هلآ 01 عنه] ععلدام 10 
ستهلاك مواد غير محددة للنمو 

نحراف الحريان نحو الأعلى طكة ام ل] 


نظائر اليورانيوم 5 1712111111 
يورانيو 0 111 
ري في المدن 11 تنقطل] 
ري المدن و إعادة استخدام عقناع 1 لمث نامتادع1111 جنةط1ل] 
الماء 

يول البيركيا معرل] 
يوريا/ بولة - فورم ألدهيد عه" - وعول] 
أنزيم اليورياز 11135 
تبون الدم (بول في الدم) نعل 
حالب اماع11 
يوريثان عمقطاء 10 
لواصق اليورايتان عط ككل عسقطاء 10 
إحليل وخطاء 111 
مصادر الولايات المتحدة 115 
أمير كي - 1:1 معيار رقمي 4" لمانعتط 11 115 


مكتب الطقس الأمريكي معنا تعطاوء/11 115 
مكتب أبحاث الجيش الأميركي 0117 اعتدعودع8] تإصحخ .115 
قابلية الاستخدام لإخنلتط ه115 
استخدام 15 


استعمالها فى حسابات 
المواقتف 


2110 نز8 عول1] 


ناث سآ عونلا 


ضوء غير مستقطب خطعنآ 1121260 هممن] 
غير مؤكد 1101| 
غير قابل للاستخر اج عاطونء امع 1ل 
غير مقيدة 000 
قناة غير مقيدة اعصسقطت) لعاع 1 اوعتمن] 
يبظ 08 


مركبات هيدر وكربونية غير 119/05002150525 125211112160 


مكددعة 
راتئجات البولٍ إستر غير 5125عك1 (201/)185]62 25261112160 لآ 
المشبعة 

منطقة غير مشبعة عده2 غ121 اندقم 1 
سلك زوجي ملتوي غير مدرع نه 115060 60ل1ءتطقص لا 
غير مُلّحم 11101 
جو غير مستقر عأعطم5و م الى عاطهماقم لا 
غير مدعم 111 
كبل غير مسند - كبل غير مدعم عاطة0) 70160 مناقط لآ 
لا يطاق عاطقصتة ]كناكم 1 
عدم التناظر عتتأع مط زوملا 
تقاطع عدم التناظر زا - 018055 عتتأعمط صم زقصلا 
صفائح طبقية ل 08]65نطدمآ نزاط - 020355 عتتاأعسسصةرممل1 


متناظرة ذات رقاقات متصالبة 
صفيحة طبقية لا متناظرة 
فك تناع طة املا 


سآ 11اع ص موقم نا 


غير مرجوة 1110 


فولتيّة دخل عالية وغير 1/0128 أناصس]آ طعناط لعامو سحملا 


مرجوة 

تحيين عنوط - م 
تسبلق ه00 - م 
عدادٌ تصاعدي م00 م 


عداد تصاعدي - تنازلي 
إشارات وضلة الضعود 
لحرات اغلري 

تحديث 200121 
منقيات انسياب صاعد 
كلفة الواجهة الهندسيّة 
تحديث 10 


محسن 10 


01 10011 م[ 


ط5ة11 م 


01 103]م 


18 
18 
8 
8 
5 انآ ملآ 
8 
8 
8 
18 


15 81116115 متام 


الراتنج بمساعدة الخلاء 
كسارات بالتفريغ 

قلب/ لب مفرغ 

توضيع تحت الخلاء أو بالتفريغ 
غلاف مفرغ من الهواء 

فرن لحام فضة تحت الخلاء 


اما 173 
:001 111 الماعة 17 

21 711111263 
1110 تتاماعة 17 


6 1111126 111 الماعة 17 


ماسك تفر يغ 110 تتناناعة 17 
مستوى الخلاء أعلاعآ اماع17 
ترذيذ بالبلاسما تحت الخلاء - رذاذئز12م5 2125122 تتباناعة/1 
بلاسما الخلاء 

اجراء فراغي / خلائي 95 7170111113 
تسامي فر اغي 1111 اماع17 
دارات صمام تفريغ 5ننا 011 166 متناتاعة17 
أنابيب تفريغ - صمامات تفريغ ا 0 
ارتشاح - تسرب 12005 
ماء الفادوز 1م121 1720056 
منطقة فادوز عده2 ء5ه17300 
حزمة التكافوق - قطاع التكافؤ - نطاق لصح ععسولة17 
التكافوء 

تكافق ععمعلة17 


روابط غير متوافقة التكافؤق 80205 4عطء21 :8115 - ممعمعاة7؟ 


الكترون التكافق دمناءع 81 عممعلة7١‏ 
طاقة التكافق لاع #عم8 ععمعلة17 
طبقات التكافق ولأعطك ععمعلة؟ 
فالي وشورتمهيل للتطغةمطك لمح ناد" 
تفشخص 11102 
مصادقة و تحقق 61 220 1721101105 
صلاحية لإخنلتلة17 
فالينومايسين مك زمامصتلة17 
غور/ وديان ضع / لإعللة17 
رياح الوادي 5 170116 
مواد سيراميكية ذات قيمة مضافة وعتمتهنء0) 40060 - عباله7؟ 
موزع القيمة المضافة تعلاءوعظ ل0ع00 - عله 
قيمة مضافة هم عناة1 
ضريبة القيمة المضافة عنة1 40060 عتالة7؟ 
قي 1ع 
صمام - مصراع 1721 


607 


استعمالها في تكامل المواقف 121687201027 106اانااى هآ ءولآ 
استعمالها في نموذج 
أخطاء المنظومات العطالية 
استخدام الحفازات المعروفة 
استعمال الألياف البصرية 
غيل جيذ 

واجهة المستخدم 

سجل مهام الاستخدام 
بيانات المستخدم الفائضة 
قطعة المستخدم البحرية 


اع2100 81101 بمعاولزة 15 م1 عول] 


]2135 1و8 01 عول1] 
وع1ط1ط [معتام0 01 عول1] 
1717011 انالءول] 
عع ةعاس[ عونا 
0115 2ع5ل1 
115 102062 115625 
[عووء 11956125 
اعتمادية الاستخدام /اع2ع20ممع12 وعول] 
استخدامات 1[]15ناقعظ] 1252101 عأءلان) عأانآ 001[ 01 وعول1 
نتائج 01)بآ بيانات فترة الحياة 
هيئة المسح الجيولوجي الأميركي 
مفاهيم منفعيّة 
مبدأ عدم اليقين 
كبل مقاوم للأشعة فوق البنفسجية 16ط© أصهاوزوعظه - 1077 
مواد ماصة للأشعة فوق البنفسجية عم 1117 
لاصق بالأشعة فوق البنفسجية 


37 


1205 
5ع ]نالا 


عاماعسصاءط تالماع ع مانا 


117 01 


7 هوائيات ال - 17 
(بجدل خندقى /اتوصيل يجدل ذو محزز #ععنام5 02001076 - /3 


شبيه حرف - 937) 


37 - ثلمة بشكل الحرف طعاه1]<‎ ٠ 
17 5 هوائيات ال‎ 7 
317 مصفوفة ال 11م‎ 7 
15101 طائرات ذات إقلاع و هبوط قصير/ عمودي‎ 
1 فجوة ذرية - موقع ذري شاغر لإعطوعة‎ 


مو اقع فارغة 515 ألطوعة ١‏ 
تلقبح عع 17 
لقاحات ع1 
حويصلة 517 
خلاء - فر اع 17 


شاشات الفلورة التفريغية 10150135 1اءن5ع1111017 - 0ناما 1/2 
دارات أنابيب تفريغ لإتأتناء11ن) عطن1' - متتاباعة17 


قولبة بانتقال 58تل2)101 تعأقصه1' سنوعظ 0عأوزومى ستاباعة7؟ 


كاراكتور (مواسع متغير) 1101 
دايودات قاراكتور 
متغيير عاطفعحة 17 
سونارات العمق المتغير 
مذبذبات ذات ترددات 05118608 لإعمعنوىءءط - عاطفعةا 


المتقلبة 


172120105 65 


15 طامءعجآ - عاطفية7١1‏ 


محركات متدرّجة 110605 اعم معاد ععصماء سناع - عاطفعة1 
ذات ممانعة متغيّرة 


مضخات سرعات متغيّرة ونم لعوم5 - عاطقعة17 


موهن متغير 1ع ]اك عاطقته17 
متسعة متغايرة 0 16ط110ة1 
محاثة متغيرة ص1 عاطقاعه17 


أعداد مختلفة من 5لدءمع] تطعلمء1 01 و5نرءطاصستكظ عاطفتمة/؟ 
الإعادات العشوائية 

موهنات بصرية متغيّرة 5 اك لدعنام0 عاطفقهة1 
ممانعة مُتغيّرة ععطوأع باع عاطفقة؟ 
موهن مقاومة متغيّرة 12]01الاعااى 0210 ع الأقاوع] عاطفعةما 


يعمل بالبطاقة 


مقاومة متغيرة 515601 عاطفعة17 
سرعة متغيرة لععم5 عاطقتقة1 
تغاير -تحالف 111 


دارة توليد نبضة أتناء11ن) عطلنهز1عمء0 عواباط ععمفعة 17 


متخيّرة 

يقة التغيير لمطاء11 دمتتفاته17 
تغيّر سعة الوصلة 62206ئ2م02 <مناعصهل 01 ممنتمتة17 
اختللاف مع ار تفاع الخ 1115لا مامه 
هبدأ تغييري عامتعصلءط لأهده ه17 
تقنيات متغيّرة 5 عه 0221 ههه 17 


تغيّرات فى الانزياحات 5 11١‏ 17311211015 
(الانتقالات - الانسحابات) 
خطوط ضبط مختلفة / متنؤعة 


5 202101 5نام1كة17 


مقاومات متغيرة 5155 
تكوين الأوعية الدموية ل 11 
مستئصل الأسهر 5121 
نشِط وعائياً عااناعه ه75 
موسّع الاوعية الدموية 511101 
اتجاهي - شعاع - ناقل عدوى ع7 


ارتفاع الصمام عن سطح الأرض علنااتالى معنلا 


011 مالظ عكلج17 


صمام قاطع عاععطن 1164 مامه عنتلة7؟ 
صمام غشائي لاع ة1طجة11 عكلة17 
صمام بوابة عند عكلة17 
صمام كروي 010 عكلة17 
صيانة الصمامات عكله17 
صمام موجه غ210 عكلة17 
صمام دوراني /150125 172116 
صمام توقف متاك عحلة17 
صمام أنبوبي ذو كم علاعع 51 عكلة17 
صمام نجمي عتعطم5 عنللة17 
صمام توقف ه51 172106 
صمام تخفيف الجيشان أعناعظ ععسساد عله 
صمام هزاز 5 عللة17 


صمام قرص رفع شاقولي 151[ أكنآ ادعنا7؟ عله 


فتح وإغلاق الصمامات 1 
قوة فاندرفالس 1172215 106[ مولا 
روابط فان دير فالز 5 117228158 ه12[ ه17 
قوى فانرفالس وعع1ه0 1172815 062[ مهما 
فانكومايسين 1 
مرياش ع1 


موتورات بزعانف تبريد داخليّة 5 ع2ة17 


معدوم 11 
نفع فائزي 
عملية/ تقانة توضع البخار 2200655 03510102مع10 - 1ممة17 
انحسار حالة البخار 
ترسيب البخار المحوري 
ترسيب طور بخاري 
ضغط - ضغط بخار 
معالحة بالتبخير 

تبخير : تحويل المادة من طور سائل أو طور 28]02تددصة/1 
صلب إلى طور غازي عبر الغليان 
منحني التبخر 

بلورة بخارية و بلورة تقيبلية 
ترسيب 1/131211121611115 11 10670511101 21تتث 11اهمة1 


محوري بالبخار في التصنيع 


1721211 15 


6610177 عققطط - تاممة17 
1311م 173701 
2125 173701 
ع1نادوع1 01م173 


173201 115 


نات 1732011221101 


1101م عققطاط - تنامصة17 


بُطين 


عاعقنامع1 


رأسماليون مغامرون 15 1ط عتنامعء7؟ 
مفعول فينتوري امه 811 تللخمع17 
مقياس فينتوري ماع11 تتنطمعء17 
أنبوب مُنتوري ع1 تنخمع17 
وريد اقيق # ولايد انع 1 
ستارة معدنية ماوع ع1 
تحقق و مصادقة 110 له ام ندع كتمع 17 
فرميكوليت عاناناء تمع 
أقراص ورنية 5 تعتممعء17 
ترقيم الإصدارات 10111 
زاوية تقاطع خطين م171 
زاوية السمث - زاوية سمتها عاعمط ععا 1 
شاقولي لدع نم17 
تربة من نوع أفقي 5لزه5 عم10 - ادعتامء17 


محور شاقولي/ عمودي 


وتحك ادعنامء17 


ليزر السطح 5[ 016101 معتطمعك اكه لدعتامءم؟ 


العمودي شبه الموصل 


ليزر باعث 1ع25آ عتلتااختساظ ععه ]تناك واكم لدعتات1 


للضوء من سطح الفجوة العمودية 


ديودات 1010065 1ء25] ع مصتاختصمظ ععملهناة وتوت اوعتامء 17 


ليزرية باعثة لسطح فجوة عمودية 


ليزرات السطح 5 ع لتأخنسسط عع متنك راكد امعتامرعء؟ 


الباعث للفجوة الشاقولية 


مركبة شاقولية/ عمودية ع0زه18 4 01 عدوم صطه© لدعتامء17 


لقوة 
ثنائى قطب عمودي 


عاهماطآ ادعتاءء7١1‏ 


جزء شاقولي هابط ]1ه مه2آ لمعتا 11 
هوائي تغذية نهائية عمودي ‏ 222عاصث 0ء7 لصظ لدعنامء؟ 
شعاع عمودي مروحي الشكل حتتوء8 0أءمقطة5 صه1 1وعتا7؟ 


تحكم بمسار عمودي للرحلة 0021101 طنوط خطاونا1 لمعتا7؟ 


قوة عمودية عع 1ه الدعتاءع1 
هندسة شاقولية لإاأعصروع0 لمعتارء 17 
مراقبة عمودية 00 امعتامء 1 
إحداثي شاقولي عأمسصتلع0 لمعتامع؟ 


مخطط استقطابي عمودي 


وزع 113 عماه امعتامرعء17 


مرجع عمودي ععطعنء ع1 اوعتامء17 


بنوك معلومات المتجهات - 281205 - 82565 12218 1ماءه7؟ 
خرائط 

متجه الكمون 

ناتج - جداء شعاعي 


اقتامعاه2 1ماععء17 


2:00 1ماعع17 


مقدار شعاعي لإأتخطة 0 «ماءع17 
جمع المتجهات 5ك 1ماأ0ع17 
دفع توجيهي أقناقط 1 لع1ماءع17 
بشكل اتجاهي /ل1مهتدماعع17 


نظام أشعة : طريقة رياضية مشكلة من أشعة طتاماءء 17 
وأسيين هندلسية 

حشرة ناقلة لفيروس/ بكتيريا مسببة العدوى بالمرض 77601015 
غربال مصنوع من أسلاك لها شكل /اغربال معن ء76ا 


حرف 237 

جنيح مرن - جنيح نابضي دون تحميل طءء7ا 
نباتية 510 
نمو نباي لإاءكتاأماععء 17 
م ركبة عاعتطع؟؟ 


حدود تصحيح سرعة 2 15525 102اع00116) عنه1 عاعتطاء17 
الركبة 


سرعة لإأاعماء17 


نظم التحكم بالسرعة 


ترانزستور تغير السرعة 1182515]05 2100112105 - لإأأعماء17 


نظم التحكم بالسرعة 


ع 101اطهن) - لإتأأعماء17 


ع 5 [متخطمن) ترتاأعماء17 


تدرج السرعة خصع نل ه02 زااعماء17 
معامل فقد السرعة اطع اع ]ء00) ذومآ لإأأءعماء17 
سرعة الانتشار 2 058 [أأءعماء17 


تجاوز السرعة 
سيماء السرعة - سرعة محدّدة السيماء ‏ 6[16مء2 تإأنءم1ع/؟ 
ميكروفونات السرعة ذات 5ع«هطمم2ع21 صوططنا نإازعماءع7؟ 
الشريط 

متجه السرعة 

مخطط السرعة - الزمن 
وريد أجوف ف اك 


0 و0171 'إأاءماء17 


اماعةء7؟ (تاأعماء17 


طامبة1© عحطة]-تجااعماء17 


وجه (سني) - قشرة حشبيّة ع عع 37 
ستارة معدنية - التحقق من صحة 
تركيبات على فتحات التصريف والتنفيس 15 أغء17 
نسبة التهوتة إلى التروية 


لصتاظ سممتاعمةء17 


2110 ننه اكبلمء2 مناه اتامء17 


قساوة فيكرز 5 5م1711 
عدد فيكرز للقساوة 
اختبار فيكرز للقساوة: 
خدش مكروي يستخدم هرما ألماسيا ذا زاوية رأس تساوي 
3 كأداة خدش تحت حمل متغير. يُستخدم هذا الاختبار 
عادة لتحديد قساوة الأغشية الرقيقة. 
جعله قيدنة 


و تلط ووع مل 822 ورععاء171 


اختبار أوع1 ووعم لمم ورععاء1/ا 


01 21011 استاء11 
صورة مرئية/ فيديوية عن 
عرض الموجة الفيديوية 
كبل الفيديو 

بطاقة الفيديو المضافة 
طرفيات العرض الفيديري 
ذاكرات تداول إنتقائى حركى للمرئيات 
ذاكرات 
دخول عشوائي حركي للمرئيات 
مهايئ الرسوم الفيديوي 

بطاقات الفيديو الغرافيكية 


صوق مع1710 

عاطه0 معل71ا 

05 4004 0020 معل171 
ع نزدام5و1دآ معل171 
5 1710160 


7112017 ووعوعف 32001] عتستقطتزجآ معل1710 


اع ام دل 4 عنطمة 01 معل171 
15 و5عنطامة01 مع1710 


دارة متكاملة للفيديو 10 مع1710 
ذاكرة الفيديو ماع81 مع1710 
ذاكرة الدخول العشوائي 72162201 5وعوعة دده لصمظ مع1710 
الفيديوية 

معالحة الاشارة الفيديوية عطلووعءعءه]2 ا[همعاك معل110 
إشارات الفيديو ولممعنك مع1710 
لتكوين صور لمقاطع فيديوية وععناك مع1710 
أشرطة فيديو قعمة1' مع1710 
تكنولوجيا الفيديو لاعه1[مصطءة 1 مع1710 
نص فيديوي ع1 مع1710 
أنبوب/ صمام فيديوي عطن1” مع1710 
مسجلات الكاسيت ١0‏ وتعل معع3] عاأاعوقوءمع1710 
الفيديوي 

هاتف مزود بجهاز فيديو عممطممع1710 
كاسيت فيديوي شريطي عمطهامع1710 
صمامات التصوير التلفزيونية ع 110 


صمامات التصوير التلفزيونية (الفيديوكوت) 5ء16ا1' 2م1101 
باحث صوري 


زاوية النظر 


11 و5عطناط1' م1101 
تتعلساط ع1 


عاعحخى عستتوع ١1‏ 


610 


رافعات عمودية ع1 [1معنارء 17 
ميل شاقو لي عم510 لدعتامع17 
سرعة عمودية لعع6م5 1دع1امء 17 
بنية شاقولية لاع010مه'1 لمعتارع7؟ 
توربين شاقولي عصتطعن1' امعتايع1 
مضخات التوربين الشاقولي وطناط عسصتطعيا” لدعتامء17 
أنطقة سعة فولتية 5 عن تامرسخ عع 2غ[اه؟؟ امعتامء؟ 
عمودية 

بئر عمودي ااء71 ادعنامء1 
شاشات البلورات السائلة الموجهة (01).آ 4عمعناى (الدعتاءع7؟ 
قناقوليا 

قمم ومع 17 
فرتيسول 1101 


كثافة فيضيّة عالية جدَاً اجانقصء2 عساط طعنا؟ بعك 


تردد عال جدا لاع معندوعع2 اع تك برعا 
125 امناعه 11ل ص0 (17015) 'زإعمعبسوعءط لاعت نرع/١1‏ 


مدى التردد العالي جداً والمتعدد الاتجاهات 


دارة ختنا011) (51آ17) لعامو نع عام] علدء5 عع نهآ نزع/1 
متكاملة بمستوىٌ كبير جداً 

تكامل عالي الدرجة م5021 2286 بآ لزع 
حزمة الترددات لصحظ (ط11() لإعمعنوع؟2 مط لزترع17 
المتخفضة جذا 

مضاعفات الترددات 25عتاص[تالن8 لإعمعبوءءط مآ زعا 
الضئيلة جداً 

قصور ذاتي ضئيل منااعص] لامآ ع7 
مغلفات حويصلية 5 الم ةعم عاعزوع17 
حويصلاات وعلعزوع1 
72117 اتصالات ال 01 نا محتحطزمه 7171117 
قابلية الحياة والنمو - قابلية التطبيق تلطه 
ثقب توصيل (في الدارات الالكترونية) قا 


مجسات ضغط الاهتزاز 


15 16 ناووع21 17151211118 
نوع هزاز م1 عطتاهط 1/1 
اهتزاز 

أخطاء مستحثة باهتزاز 


8 

5 0م1201 17112102 

اهتزاز الصفائح متعددة 213]65 0ع7123]6تته.[آ 01 1211025ط171 
الطبقات 

فيكرز/ شركة 


171 


1 لواتلئط نمز 
فئات الرؤية 
طاقة الأشعة المرئية والأشعة لإعتعصظ 4عتدعئمآ صخ عاطائز؟ 


171511111 1 


ضوء مرئي خطع انآ عاط1ضو1ما 
منطقة مرئية دماعع 18 عاطاوام؟ 
مكتشف الخطأ البصري تعلصلظ الوط لماكتم 
محدد الخطأ البصري 102101 النحةط 1[هناكلا 


مؤشر مرئيى صفري لم1 النالط امنامتم؟ 
برك بصرية 5 17151121 


معالحة بصرية تدرجيّة 5 عتزأووءء20 17151121 


تصوّر 52 
سبيكة الفيتاليو م ممانللة 111 
حالة زجاجية ]5 كنامع]171 
تزجج ع 11111 
فخار صلصال مزجج اجهكه لعتكتسل؟ 


أنبوب طيني مزجج/ خزفي علط يهاه لعقتساتم؟ 
قناة عيار - صوت 


خطوط اتصال الصوت الرئيسى- 5علطناء1 1206© - عمزه7؟ 


اعصصقطن) ع0©:20 - عمزه17 


الدر جي 

نداء صو اله ععزه17 
مشغل ملف - صو 01 ااعث 1زه0 عنزه17 
فرع تبادلات 65 طاعصوع]8 عنه لوط ونأوجآ[ عم1زه17 


البيانات الصوتيّة الخاضة 
قنوات التردّد الصو 


واعصصقطن تإعمعنوءءط عمزه17 


قناة عيار صوت [عمصقطان ع0:20 ععزه 17 
خطوط عيار الصوت وعصننآ ع220© ععزه17 
روابط صوتية وعلصنآ عمزه17 
بريد صو آنه81 عءذه1 


فجوة / فجوات - فراغات 5 / 17010 
نسبة الفجوات 
طيار - قابل للتبخر 
حمض دسم طيار: حمض دهني يحوي 1ك اله علتلداه/ا 
سلسلة من 6 ذرات كربون أو أقل 
ذاكرة الخزن العميس/ المتواصل 


001-65 عتطدع 02 ع16لخد1ه17 


هماع 2" 170105 


1011 


017 ماع81 علتته[اه17 
مركبات عضوية متطايرة 


مركبات صلبة طيارة 5 علتته[ه17 


طريقة عرض 11 


جذر فينيلٍ الإارا 
استر الفينول عاو الإصللا 
عنف ععدع 1101 
فير وسى 111 


مض نووي فيروسي ذاادآ 171121 
التهاب دماغي فيروسي 


مادة عذراء 


عع 0 1/1101 
ع2 نالع 1/11 


أمراض التربة الطاهرة وعمدء 115 [زه5 متععتلا 


فير جينامايسين اع له تصاع 1/11 
افتر اضي 111 
تقريب البلور الو همي 0151 - 1م1711 
كودات معرّف القناة 5ع000) ع /تاصع1 اعصصفطن لامنامتم؟ 
الافتر اضي 


دارة افتراضية (تخيلية - وهمية) الف 


قمرات القيادة الافتراضية 211 
لوحة السيطرة الافتراضية 13(/5م1015 اعصدط [مغتاصهن 1هنالما 
صورة افتراضية ال 


لوحة عدادات افتراضية أعصوط اع صسبضامص] امناملما 


آليَات افتراضية 17111121 
ذاكرة افتراضية اماع81 امنامما؟ 
جسيمات افتراضية - جزيء وهمي ال 
مسار افتر اضي ال 


شبكة افتراضية خاصة عه تناع[ علد كلوط امسمما 


واقعية فعلية - واقع افتراضى لاأتلدع] امنصاما 


قابلية الرؤية - أداة فحص 


]15111117611 أوع1 1711121 


افتراضية 
خبث - الامراضية ععطء امار 
فير وس 111 
إزالة فيروسات 21 1/15 
مرونة لزجة عنأقماء م1715 
سلوك مرن لز ج مام علتأمداعمه1715 
مرونة لزجة 171 
لزوجة 1715051 
تضاؤول لزج عقأمطتة(آ] كنامء1715 
تدفق لزج 110177 كنامه1715 
قوة لزجة ع101 5نامه1715 


فولت 10115 


حجم عمتنااه17 


حجما يَشُوِيشِياً - بلبلة حجمية 01 عصسناه7؟ 


معدل التدفق الحجمي 

عملية ثبوت الحجم 

مقاومة حجمية 

عطاء من المنتج بالنسبة للحجم 
والفراغ 


معدلاات حجمية و محددة 12165 علأءعءم5 لمى عتتاعسباه17 


95 170111116 
عنم 11010 عصتبااه7ا 
عمتبااه17 
9 17011111 
6515111177 عمتتاه7؟ 


4 ععدمة-عستن1[ه17 


كفاءة حجميّة اإعدع 81111 عتسأاعسسساه 1 


معدّل التدفق الحجمي 
معامل نقل 


عا ]1 11077 علتاعستنااه17 


أصعاءع ]ع 00) 1ع 1قة] 1 ممع 023 علتأعسسن[ه17 


الأكسيجين حجمياً 

معدل التفاعل الحجمي خم متاعوع] عتمأاعستن[اه7؟ 
تشوه حجمي > عتتأع س1 ه10 
بساطة ارادية لاع مساك لإتماصساه؟ 
حلزوني 101 
مضخة نابذة حلزونية تباط امع تاكتتامع0 علبناه17 
تخريب متعمد للملكية العامة 1121 
راديو النطاق الكروي ذو التردد العالي جدا 1701 
دوامة عدع01 17 
دوامة منفجرة 1ن عزع11ه 17 
جفئف دوّام 0111[ عع زه170 
طريقة شبكة الدوامة 4 م6 هآ عع ه17 
جريان الدوامة عاك ع«عاره17 


دوامات (دوامة) :17011 - وعم 17011 


سرعة دوران الدوامة اك 
حاجز نحيل يركب أسفل الجناح يعمل على توليد 1102ئا:ه77 
دوامات في أعلى الجناح 


خوارزميات التصويت ته ف عسنتاه17 


إشارة الدَخْل المرجعية 1 
مقابل المواد المنافسة 115 ع طناعءم مده .175 
مقابل تفتيش 2 175 
مقابل المعادن 1 .175 


175. 1011021 


ذاكرة متلاشية مقابل ذاكرة 1١70121116‏ هآ قناورع؟؟ عالئهاه؟ 


غير متلاشية 

قابلية التطاير 101 
تطاير - تبخر 0 
بحيرات بركانية وعكلمآ عتصوعاه1 
بركان 11 
فولت الك 
جهد كهر بائي 1011 
أدوات محكومة بالجهد وععاء10 1160مخاده0) - ععدااه17 
يعمل على الفولتيّة عم - ععةغ1ه17 
محولات فولتية - 755عامء 00059 اإعمعبروع1- 10 - ععمااه17 
إل -اقرفد 

متّسعات ذات فولتية متغيّرة3616015م02 عاطهتته/؟ - ععهاآه17 
قمط الفولتية 8طأمطةن ععه1ه1 
شروط الفولتيّة 000115 عع3غ1ه170 
مذبذبات محكومة بالفولتية 0501126015 101160اه00 ععمااه17 
تفريغ الفولتية 151218 ععة ]1701 
يجزّئ فولتية 1101 عع 17012 
فولتية هابطة - انحدار الفولتية مزه(آ ععهغ1ه17 
تابع الجهد 0110151 عع 17012 
تدرج فرق الكمون - تدرّج جهد الفلطيّة)مءع01201 ععةغ1ه17 
دارة مضاعف فولتية أتناء تن عنام لطا ععمغاه17 
يعمل على الفولتيّة 1ع م0 عع3 ]1701 
منحنى تو زيع 37 0 نأناط11ا015آ عع تمان 01 عع3غ1ه17 
لوحة الفولتية عصحاط ععمةغ1ه17 
منظمات الفولتية 5 7170108 
التضخيم بتجميع 17 511101171115 ع1701]38 
الفولتية 

مضخم تجميع الفولتية تع كتامرسذة عسنتسستسسك عع15ه17 
محولات فولتية إلى م0012 'إععنوعط 105 عع3أ1[ه17 
تردد 

فولتية منتقله/ عابرة - تذبذب فولتية ‏ 2عاقصهء] ععملاه7؟ 
ونقلاتها 

متسعات فولتية متغيّرة 5 عأاطقاتة ١7‏ عع 17013 
خلية فولطائية ع0 عنتهااه17 


ع اع م171 


فولتميتر (عداد فولتية) 


نفايات 

تخلص من النفايات الزجاجيّة 
حرارة ضائعة 

تقليل الفضللات 

أكوام الفضلاات 

طرح نفايات الحمأة 

تهوية مياه الصرف 

جمع مياه الصرف 

معالجة مياه الصرف 


مياه الصرف 


1751 

117356 521 

أوع8 ع1وة117 

8 11735 
و1 عاوة117 

550521 ع51108 عاقة/11 
عل معنهة11 عاقة117 
ع1 117216 عاوة11 
1 17170161 عاقة117 


1 


معايير دفق مياه الصرف 512108105 أتعن81]1 تعاه نه 1175 


إعادة استخدام مياه الصرف 
حمأة مياه الصرف 
أنظمة مياه الصرف 
سمية مياه الصرف 
إدارة الاحتياج للمياه 
سعة حمل الماء 
مسجلات منسوب الاء 
محب/ شره للماء 
إدارة التجهيز بالماء 
مقاومة امتصاص الماء 
نشاط مائي 

تحليل الماء 

توفر الماء 

لون الماء 

عمود ماء 

محافظة على الماء 
استهلاك الماء 

دورة الماء 

احتياجات مائية 

نظام توزيع الماء 

غاز الماء 


عكناعخا 1170516132161 
5110 مااع 11735 
15 171725112161 


عه تعاضو 117351 


1121281212 110قمتاءجة - مم11 


/اأأعدمه) عمتل1هم] - معنة11 
25 أواعآ - 1172161 


1170161 - 


]1121281261 [1[مصناة - علة117 


1ع 1ه1ام 1 موطم مج117 


ا كناعم معنة11 
117016 
لإأتلتطة1ته ىك 112161 
0101 م1101 

ن 01 2م1131 
000 1717311 
3 572122 
ماع مم11 
5 117216 
1 11011ناط 101511 ج1131 
5 17173161 


مطرقة مائية: جيشان الضغط نتيجة إجبار 1عتمتصد] زعنهة171 
الانسياب على التوقف أو تغيير اتجاهه فجأة بسبب إغلاق 
صمام في نباية الأنبوب بشك مفاجئ - الأمر الذي يؤدي 
إلى انتشار موجة ضغط في الأنبوب 


عسر الماء 


1172161 5 


فلكنة - يفلكن : تقسية/ 


يقسّي - المطاط بالكبريت 


ثغرات 

معت 

تقييم الضعف 

واط 

وافر - شراحة - رقاقة 
تصنيع الوافر 

تحضير الوافر 

معالحة الوافر 

انتقاء الوافر 


مياه عادمة - مهدورة 


170161221101 01 5 


نت معط 1 260تصوع1ن1 


مطاط مُفَلككن / مُقسَّى بالكبري 


17 
خط ع1 


أتاعمووعومخ لالط هتعص لان 


7 


- 7ع 

111 

عط 1 1712161 
م 1717211 
117011 


117011 1 


العامة 117 -1ع 1121 1717215160 


خط الخصر 00 00 
أثر موجة الجر 0 
لوح ربط افقي عمنتلة117 
مُعلّق على حائط الكين 
لشاشات حائط 5 ع تاعلط ع متاصناه310 171011 
صولجحان - عصا الساحر - قارئ العصا 0 
انزياح وَمُْضي 17 
حرب بالهاتف ا 
حرب بالسيارة مد[ نوللا 


بل 

ألكترونات دافئة 
جبهة دافئة 

أدوات الثنبية والانذار 


سَداة 

متشابكات الأسدية 
التواء - انفتال 

مرشح الَف 

فلكة (رنديلة) - فلكة - 
حلقة لنع الارتشاح 
انجراف 

انبوب تصريف 


صمام تفريغ /) تصريف 


117 

17172113 5 

10 لوا 

5 12115 117311116 
م117 

كاء110ع م1 مونلا 
كنا 

ع1 0106 - امة11 
ع1 


الك 1 
عماط الاماقة117 
721 نام طةة117 


أمراض منقولة بالمياه 55 عه ط 11/6 
عوامل نمرضة منقولة بواسطة الماء 55ء2914508 عمدهطئعاة/11 
منهجية الشلال 

مناهل الماء 

قص بواسطة نفث الماء 
تشغيل المواد المركبة 0077051165 01 عمتصتطعة]8 أءزجعاه/11 
بواسطة نفث الماء 

مستجمع الأمطار - حد فصل مائي تنساب عندهلعطوم16ة/171 
المياه باتجاهات مختلفة لتتجمع ك مناطق مناسبة 

مستوي الماء - منسوب الماء - سطح الماء 
الخرضي 

بئر مُسيك 


الت ا 
1 


ان أعزمع 11731 


117 


لاء/1ا خطع تامع ه117 
منشات مائية 1 11 
عمليات المنشآات المائية 5 1717216170115 
أمن المنشآت المائية لإأتتناعع5 171721610115 
واط 7ك 
واط ساعة 5ناه]] 1172166 


معايرة الواطيّة - مُعايرة الالاستطاعة 
الكهربائية 


6112 عع 1172612 


مقياس الواط 0 
موجة 111 
ازدواجية الموجة - الجسيم / ثنوية /9إ1ئ[هنا2آ عاعتاتوط - عحه لآ 
جسيم - موجة 

سيرورة اللصق بالموجة ووعع 0 ع طتمع5010 - محولا 
طاقة موجية لاع 81 م1170 
معادلة موجية م م17 
دالة موجية ا عا 
رسم التابع الموجي أمصة ]1 نامتأعصباط 171706 
دليل موجي 0 
ممانعة الموجة ع م1 11 
شدة الموجة لاقع م1 11706 
تداخل الأمو اج اع 1111 111316 
طول موجي طلأعمعآ م11 
ميكانيك موجي و 
رقم الموجة اع ط ناا 117316 
ثنوية جسيم - موجة /17لهنا0[آ عاعتاموط 1131 


تقدم الموجة م +1717 


علو الماء: الضغط المتولد عن وجود جسم 1121 579101 
مائي على ارتفاع معين 
خطوط المياه الرئيسة 


110161: 15 


عداد الماء عع 1172161 
جزيء الماء علناءع8101 تعنة11 
رائحة الماء 0001 117161 
أنابيب الماء وعماط 112161 


5ه 1717216 


تشريع مراقبة تلوث المياه أعة 001101 2هنخن1[هم رعنهة117 


ضغط الماء عناكوع 1 2م1171 
حماية الماء ع 17170161 
حماية ضد الماء من ع1طه0) لعاعنادآ 01 «متاءعامعط علولا 
الكبلات المقنونة 

جودة المياه لم0 نوالا 
معدلات الماء دعام 110161 
اعادة شحن ع 117016 


إعادة استخدام الماء عقناع 1 117161 


حقوق مائية ماعن 17172161 
حجاب سلكي لتنقية المياه 
وصللات خدمة المياه 
حمازات قابلة للانحلال فى الماء 12[1(5]5ه© واطناه5 معلة11 
- حفازات حلولة في الماء 
استقرار المياه 

خزن المياه 


عع 1170161 


117011 51171 75 


:11216 
0< وك لكا 

امداد بالماء - تجهيز بالماء 

أنظمة مائية 

مستوى الياه الحوفية 

طعم الماء 

محكم - سدود للماء 


طناك م1171 
<١‏ وك ك1 
عاطة 1 )112 
عاقة 1 11731612 
خاع 11" م111 


معالحة المياه الع ماوع 1 م110 
نبذ بقايا 0م تامعن 015الا5ع] الاعصادء1 مج117 
معالحة المياه 

استخدام المياه كن 


نشأة مائية: منشأة عامة تقوم بتأمين إيصال 'إاثلنانا ع1ه/18 
مياه النظيفة إلى مختلف المناطق والفعاليات 
بخان الماء 

منقول بالماء 


11721 701 


عه ط رع 1172 


كربيد التنغستين 3171/0 


روابط ذرية ضعيفة 


ع2110) تاعاوع من 1170 
ع علوء 117 
5 عتتتتماك علوء 117 


أساس ضعيف 835 علوء1717 
قوة ضعيفة/ بالذرة ععروط علوع117 
تفاعل ضعيف تناع ة1عاس] علدء 117 


انقلاب ضعيف هلول كط] علدء 117 


طور الجسم الضعيف:10711221101ممى أءء زط0 عققطط علوع117 


التقريبي 


تعَمديك ونحكم بالنار 0021101 ع112 420 عسمتسلخ جامحروء11 


مواد صالحة لصنع أسلحة 212[15ع)1421 ع0220 - مصهصدء11 


نووية 

اهتراء لم117 
اهتراء في مكوّنات 2]5ع02م2طه0 لوعتطتقطععء81 م0 عدع لآ 
كاي 

معدّلات الاهتراء 1121621815 كنامة7؟ 1*0 وعلهظ جدء131 
لمواد متنوّعة 

مقاومة الاهتراء ععطماواوع ]1 نوء11 
جو ع د11 


راديوات إنذار الطقس 95 تتتداى تعطتدء11 
رادار الطقس 

تجوية - تقادم جوي 

أداة ميكانيكية تستخدم لمعرفة اتجاه الريح 


1 تعطنوء 1717 
اخستط عط ندء 117 


عاعمعتع طنوء 1717 


ستقرار دوار الر ياح 'إاتلتطة]5 عاعمعمع طتدةء1717 
تعرية - تجوية عصامع نم5 
أداة ميكانيكية تستخدم لمعرفة اتجاه الريح عه كمع طاو 177 
نسيج عاكوء 1717 


ع 


طر عمل تطبيقات الويب طعنالا 
تطبيق الويب 
أطر عمل تطبيقات الويب 1"281061/011 211012ءناممركى اعلا 


ممم ماع11 


هندسة الويب ع م117 
7101211 نزع010تطاعء 1 2ه 1خدء 1اممكة أاجع ارعم 8 ماء 11 
تطبيقات النصوص المتشعبة الخاصة 117814135696 - منه1© 
بالويب 

لغة توصيف الويب 

بوابات الدخول لشبكة الانترنت 
هيكلية خدمات الويب 


5 0210108 ماع11 
15 ماع11 


عع ]اع قل عع ا تزع5 ماع11 


لحام موجي م5010 م111 
سطوح موجيّة 

شكل الموجة - الشكل الموجيّ 
توليد شكل الموجة 


5111 11730 
1ك 


ا ا ا 


جبهة الموجة أ 117 
تابع موجى 1ك 
دليل الموجة 1717 


طلاءات دليل الموجة 
قرن ومطابقة دليل 28تطء)21 مضه عصنامن00© علشسوءحهة11 
الموجة 

خط تأخر دليل موجي 
تشتت دليل الموجة 


تشتت مسبب فى 1"16155 0011221 - 15102ءم1015 عل تناوء11/31 


05 علنناعع :11731 


عطاآ '123ء0آ عل انوع كة11 


عل 1ناعع11731 


موجه موجات و ألياف بصرية 
ليف موجه الموجة 

قزحيات دليل الموجة 

مُعامِل دليل الموجة 


ومع" لوعنام0) - تعاعستمئوط عل انوع :1131 


تتعط1ط علنناعع:1ة11 

و1215 عل 1ناعع :11731 
تعاع تمه عل انوع :1131 
وسيط موجه 
الموجات و الألياف البصرية 
حوامل دليل الموجة 
أنماط الإرسال عبر 
دليل الموجة - إرسال عبر دليل الموجة 
مسامير تعيير دليل الموجة 


15 عل [ناعء11731 


25 121512155105" علنناعع:1ة117 


5 110111115 ع اناععء11731 


تحو يل من 00206155102) لإعطعنوعم - 10 - طاع معاءحة11 
طول موجة إلى تردد 

اعتمادية على طول موجة ععطعلتعمء2آ طاع معاء ه1717 
تقسيم طول الموجة لطاع طعاء171701 


تنضيد متعدد لتقسيم 1 1ه1151زآ طاع معاعكهة11 
طرك الرجة 

مقرن لا يعتمد على 
طول الموجة عند تركيبه 


أعامنا00) اصع لدأ معلس] طاع معاعحة11 


أطوال الأمواج قطاع مع اع ه1717 
عدد موجي نات 171725121111 
إعادة محاولة الهبوط كن 
مصائد ألموجات 1111 
شعاع الموجة 1 111 


عع 81 عط 01 1ماعء 1717318 


شعاع الموجة للالكترون 


سد في وحدة من وحدات محطة المعالجة يقوم بصد ع1 
انسياب محلول او حمأة وتوجيههما وجهة مختارة 


ارتباط باللحام عمنلمصهظ 117610 
قابلية اللحام 17 
عملية اللحام ووعع 0 إاللأطهل1ء117 


تلحيم 11 


حامللات قضيب اللحام 5 500 عصنلاء177 


مشاعل اللحام وعطء 101 عصنتلاء177 
بثر كينا 
من البئر إلى النقل واععط17؟ - 10 - 1اع/لا 
توكنس» البكر ل ككينا 
انبوب تجفيف لين 
مضخات بئرية : توضع في البئر لسحب المياهء 5متصدط 11ء/5 
للأعلى 

بنيات تراكيب بئرية 5 171711 
دورية استشراف مستقبل الطاقة العالمية فد 
فيروس غرب النيل ممذلا علتلط أوع171 
وصمة وسترن اا 
متسعات أنو د 122211111375 ' علممم - غ116 
التتتاليوم الرطب 

ابتلال - للخارج 014 - غأعثاآ 
انسياب تصميم المناخ الرطب 1101 صعزوء2آ تعطنوء117 - ]106لا 
أنود رطب علممم ه11 
خلية سائلة قف كينا 
رقاقة رطبة آذه اعلا 
متسعات رقاقة التنتاليوم 811175 121ة1' 1زه1 غ116 
الرطبة 

طبقة رطبة !ككينا 
توضع الطبقات الرطب تالاه[ غ717176 


منقيات رطبة - جهازغسل غاز رطب وعط ط ناس 5 م1176 


غزل رطب لم5 م1176 
أراضي رطبة 71> 
قابلية الابتلال طتلتط ماع11 
ابتلال ماع11 
ملاط الحبوب عاء دعم ه© أمعط لا 
جسر/ قنطرة هويتستون أو واطستون 8121086 و'عدم) ماع11 
عجلة - دولاب - مقود أععط 1 


لغة تعريف خدمة 


الويب 


1052ا للع[ عم كعد ماعلا 


أطار عمل نمذجة ‏ ع11ه/ااعصهع1 عصناءعله21 عماحرعد اءثلا 


خدمة الويب 


توصيف نمذجة خدمة '(ع1010م0 عصناعل2]0 ععتترعد اءثلا 


الويب 


إطار عمل مصدر. 102270115 ع0ناه5وع1 ععااروة اءللآ 


خدمة الويب 


هيكلية خدمات الويب 


لكا 


ناعم ]لطع مخ وعء ع5 ماع11 


لغة وصف خدمات 122811286 10و10 وعم ع5 ماء1717 


الويب 


وير - ألوَّحَدَةٌ العملية للفيض المغنطيسى م117 


ويبر لكل أمبير - متر 


ويبر - وحدة قياس التدفق 


المغنطيسي في المتر المربّع 


مواقع شم شكة ائترنت 
وتد 


حاجز معدني اسفينى 


تأعاء 11 نتومسخ نعط نرعماء 117 
:501121 #زعاع81 عوط رعماء 117 


روطع 5111 
1176 
ع م501 1126 - ععلء117 


ربط بالإسفين عسصنلمهظ ععلع117 
عشبة ضارة تنافس المحاصيل الزراعية على الماء 11 
والمغذيات والضوء 

ل - قماش تنا 
توزع وايبول اه حاط 15 الناطزعء/51 
وايبل انط نع 
معامل وايبول ال 
مخطط وايبول غ210 الناطزع 57 
وزن أحاعاء 1717 


تأثير الكسب على الوزن 
هياكل حساسة للوزن 
وزن الطائرة وموازنتها 
جزء الوزن 

نسبة وزنية 

موفورات الوزن/ صورة 
وزن/ أوزان 

مصفوفة التوزين 


قنطرة فاين 


اع ه811 عمتتوء0 - أدتاعاء117 


5 عالاأقمء5 - أباعاء/11 


122 لتك أناعاء 117 
3 أناعاء117 
أمععزء2 أباعاء117 

ماما ط/وع10د5 أباعاء 117 
دخطعاء /171 /أباعاء 117 
12111 عستاباعاء117 
ا 


نظم الويكي لاقن 
اصطناع ويليامسون ع5 ممه 11/111 
صفصاف 5211117 
رافعة - مرفاع - ونش طعا 
زاوية اللف عاعصى مضلا 
عامل تبريد الريح 1ماعة2 النط لصالا 
طاقة الرياح لاع عم للملا 
مزرعة الرياح ا 
خرَك/ توربين يعمل بقوّة الهواء - توليد +0 هعمء© لصذللآ 
الطاقة بواسطة الرياح 

مطاحن ربحية 11 لصتالا 
حديقة الر ياح عقوم 104لا 
مضخة مدارة بقوة الرياح متصصسط لعنع و2 - ممالا 
أنفاق الهواء وأعصصس 1 00لا 


عنفات ريحية - توربين رياح عصاط من 1 لمالا 


لفيفة المجال - لفائف المجال المغنطيسى 1 


مشاكل اللف قطدع ا طمع عصطنلل م111 
م فاع - بكرة 211155 
طواحين الهواء نسل صما 
نافذة 1ك 
طبقة النافذة مآ 017ل صاماا 
فتحات - ثغرات 521175 
نظام وندوز ع5 0015 1102لا 
مصَدة الريح عع اا 
لوحة الزجاج الأمامية نط ص1 
تكبيك مرتكز الجناح 1 أمللط - عمذلا 
نظام الجناح الأفقي - موازن الجناح تعاء نع يآ عستلا 
تراجع الجناح جرعع51 عملا 
طرف الجناح مذ1 عسمتكملا 
اهيار طرف الجناح 51 مذ عستلا 
جناح يجدول عصامعه؟11 عملا 
طيران أفقي خطاعناط اعوعآ - وعمتكلا 


مدينة وينيت فى مقاطعة مونتانا عملا 


نفوق الأسماك الشتوي طون 04 للنك1 سمتلا 


تطبق شتوي ده ع5 مامكالا 
مساحة 11 
سلك انا 


مجحسات سرعة العجلاات 
فك التعشيق / عجلة بدواسة 
عجلة اليد: عربة يد ذات دولاب واحد او 2122015طاععط/لآ 


5 لمعه م5 أعم 11 
07 اعع 11 


أكثر 

التفاف 11 
شعيرة 1111 
مقوىٌ بالشُّعيرات لعع101 اع ]1 1ر111 
صب أبيض اقم عاتطاا 


حديد صب أبييض م1 أمدن عالطالا 
معدات كهربائية منزلية 


معادن بيضاء غير ملونة 


5 117116 
كلع عانا/11 


أو اي بيضاء 17111 
سمية الصبيب الكلية ه11 أخمعب لا عامطانالا 
بائعو الحملة وبائعو المفرّق ع له ونع لدوع1مط11 
سعال ديكي اع00) عصامهمط1717 
سبب الاستعمال عونا لإطتا 
واي فاي - العلامة التجارية لتحالف واي فاي 1 - 1ع 


للمنتجات التي تعمل على معايير 802.11 181815 لتشغيل 


الشبكات اللاسكية 

دخول إلى شبكة واي فاي ووعععك لعاءع امعط 11 - 1لا 
اللاسلكية المحمي 

أنصاف النواقل ذات 20116]015مع1تمع5 «مردع ل صدظ - ع11710 
فجوة طاقية عريضة 

يرتوكول الضفدع ذو 1معم1مخ2 عمع1 1عطاناه]3 - 11106 
الفم الواسع 

منظر عريض الزاوية العلل عاعصى ع1110 
نظام تعزيز المساحة <6ع]5/ا5 121]86101ع7نعناث وعنتث 117106 
الزامعة 


شبكة المساحة الواسعة ع177011ا281 وعقى 117106 


عرض نطاق واسع 1 سدق 1110 
حزمات عريضة من الترددات 65 اع نتوع 2 م1110 
تصميم أمثلٍ عريض 1ن لتنا م0 ع1110 
انتقال واسع لعرض 710 مه دس 1مقصة1' ع1110 
ا حزمة 

مستلم نطاق عريض تلع اأععع 1 0 مدماع 17110 
عرض 11 


قنطرة فاين 


8210 مم ااا 


ووفر 111001 
كلمة من 8 بتات 11 117010 
طول الكلمة قطاعدعآ 1717010 
معالجة الكلمات 1717011 


مثال علول 5تتطاترمعلى عل ناتاغخ م0 عامسدحظ لعاعره117 
عل خوارؤعيات المواققن 
عمل 

دالة العمل - وظيفة العمل 
تقسية بالعمل -التطريق 
طاقة الكسر 

ورش العمل 

تقسية بالتطريق/ بالتشوه 
قابلية التشغيل 

مثال محلول 

نظام إدارة سير العمل 
الاستخدام/ فترة الحياة 


171/01: 

ع1مه11 
ع1 ه117 
ماع11 01 ع1:زه11 
عطاك ع16ده/11 

117011 2 

لطع 110 متمماد ه117 
اكاناكات اك 

عامسصفحظ لع11ه117 
1121286121611 171701111017 


مدة عأكنآ غأهط/ عكنآ عستكاده/11 


مدة الاستخدام/ فترة الحياة فترة علنآ 101 عكنآ عسكاره57 
الحياة ضمن العبوة 
هامش العمل/ المعالحة ماع ع1 عمكاءه11 


جودة التشغيل 


ميزات الاستخدام للخشب 11000 01 - وعناتلة00 عصناءه11 


إجهاد العمل 


مادة مفيدة عملياً 


0115 عمتكاه117 


515 ع ه117 


ع ه117 


عبئ العمل 5111 
صنعة - براعة في العمل - جودة العمل تاق طقصعارده/11 
براعة مهارة 

محطة عمل - المحطة الطرفية 111 
مصادر العالم 17170114 
مركزالتجارة العالمي تعاصعن0 غ120 1170110 
منظمة التجارة العالميّة دع 11306 1170110 
شبكة الإنترنت العالمية جاءع181 ع11710 11/0114 
شبكة الهاتف العالميّة ‏ ع11هتااع]8! عصهطمعاء1 ع1010:ه117 
مسئن دودي ا 
مذيل دودي علاعع 1/11 سنره 117 
ديدان 1/1 
نقيع الملت 1/1 


615 


أتاع متطع هخ ع1 


ملحق سدي 


رقاقة السلك المرتبط منطنت لعلمصه8 ممتملا 
ربط السلك لمم عمللا 
روابط سلكية مرا 
طلاء الأسلاك عسناده© مزتلا 


طلاء الأسلاك بالميناء - مادة متزججة 


15 ع1 


عتتطوط عنااا 


أنشوطة تطعيم سلكية زهه.آ عمصتخداناء120 116لا 
أنشوطة سلكية زههمآ ععتمالا 
مشعات سلكية متا 


عم0] عاكاا 
5 جرنع117 مانا 
تخلية 34 
بروتوكول التطبيقات 
محطات الأساس اللاسلكيى 
بروتوكول التشفير 
اللاسلكى 


أمن المعلومات اللاسلكية '(إأأتناءء5 2102 سصتدمكم] ووعاء 1171 
شبكة المنطقة المحلية 
اللاسلكية 

جدار لاسلكي 
بَتنْسيومتر سلكي ملفوف 
مقاومات سلكيّة ملفوفة 


17 ع1 

211072 عله ا تندوظ لم111 
0001 هادع 1اممخ ذوعاء 1111 
5 عووظ8 ووع1اء1111 


20001 نام لتعصظ8 ووعاع 111 


011 اع[ وعقة 21ع0.] ذ5وعاع 111 


11 و5وعاع 1171 


ع 0ع 1171160101 


11711101111 5 


تسليك - توصيل 111 
أعمدة تسليك 5ه عمع/الا 
تفاعل فيتيغ ع 117115 
تترنح عاط ه11 
ألياف الولاستونيت (فلز معدني : ميتا 15ء1"16 عائصهه]171/01125 
سيليكات الكالسيوم) 

خشب 200 
ليف خشبي تعطلط 8560 - 117000 


خشب كمادة هندسية1/121615121 1128ءعع12ع82 رخ دخ 1710500 


مسحوق/ طحين الخشب 21001 117000 
وقو د خشبي اعباط 11000 
كتاب الخشب 1320001 110004 
أشعة الخشب ل 


حزمة الترددات 


قطع وفق المحور إكس 
خدمة شبكة الرُزمة 25 


25 822101 26 
© >< 
ع5 ع11ه اتاعل8 أععاعدط 225 


صموغ الكزانثان 5 26211811 
مواد غريبة / دخيلة وعناه 1ط ممععة 
تمنيع بين الأجناس 0010150111131 
غاز الزينون 2601 
زدع غريب 2601010 
طريقة الاستنساخ 5 11لام00 عتطموةع ماع 
الزيروغرافي - حزمة الترددات 36 

كزانثوزين أحادي الفوسفات ات 
- 18 عملية التطوير بمنهجية 250055 ا2عمامماء128 32 
الأساليب السريعة 

كزايدار: نوع من البوليميرات البلوريّة السائلة 6 

وات 

محور الصادات وتدى - لا 
هوائي ياغي - اودا 1013] - أعدلا 
تقارن ياماموتو 1م001 مام ستقمتة لا 
بلمرة بتقارن ياماموتو 2 212111010 1/1 
تفاعل يامازاكي عع 22211 دلا 
صنبور فناء/ باحة المنزل مه ههلا 
نسيج - خيط غزل م 
كبب من الغزل 21 
إزاحة زاوية - انعراج ل 


نظام 031 220125آ 1120ا - ووه0ن) عاطهانن زلى4 - تكولا 


ضبط زاوية اتجاه الهبوط بوجود ريح عرضية 
زاوية الانعراج عاعصط نحولا 


تعريف زاوية الانعراج واعمك حولا 


محمد الانعر اج علولا 
عزم الانعراج عه ]1 ع ااكة لا 
صبغيات اصطناعية خميرية 72050226تمغقطن 1هأعتلتاءك أموعلا 
عجينة الخمير اعناه12 أموعلا 


بلازميدات الخميرة الإيبيزومية 212510104 1هصدهذام8 أمدعلا 


بلازميدات الخميرة المندمحة تمك عمتاومععات[] أقدءعلا 


أخضر مُصفْر عع 02 - ملاعلا 


عطاء - إنتاجية - حصيلة - طراوة - مطاوعة - خضوع 4إءالا 


ملفاف 

حقل للسواكن ذات اللفافة 
غضو/ قلب دوار ذو لفائف 
جزء ساكن ملفوف 

جديلة النحاس المغزول 
نسيج محاك 

رقاقة محيكة 

كبل الشريط المنسوج 

خيوط منسوجة 

سداة - دثار 

منفذ الطى 

لي 

زاوية الالتفاف 

شعاع الالتفاف 

طائرة الأخوين رايت الاولى 
معخصم 

كتابة - نقش 

حور السينات - زمن الكتابة 
مُطرّق 

فولاذ مُطرّق غير قابل للصدأ 
فولاذ مطرّق 


شُعبتين ملتفتين حول نفسيها 


1174 
5 2111 10نده117 
01 ه117 


01 ه117 


4 م1171 ممم 0 11701 


5ط اعنده11/0 
م م1170 
عاطةنت توطاطان] جعنده/11 
01 لاعت0 117 
روعالا 

مم17 

1ك 

عاعمخ عصاممة117 
ع7 1م117 
ماع11 اطع مالا 

لاوقا 

1711 

عمط عملا 

أتاع 11/01 

95 11710111 
اععا5 خطع نم11 
14 ممعت ممعم 11 


53 


3 


نعراج الأشعة السينية 
قياس انعراج الأشعة السينية 
نبعاث الأشعة السينية 


5دى - 26 

2م0101 - 26 

26 - 27 

26 - 12 

لاتآأعستماعه ]امآ :123 - ع2 
0 3710 39 - 26 


هولوغرام لايزر الأشعة السينية كستهمع 11010 :ووة.] :هج - عا 


ليزرات الأشعة السينية 
ليثوغرافية أشعة - 
2 راسم أشعة 
أشعة سينية قريبة 
تصوير بالأشعة السينية 


5ه 137 - 26 
1ة1ع150آ 123 - ع2 
10161" 123 - ع2 
تله 133 - 26 
لإطامةئع12010 123 - 26 
طن 1237 - ع2 


زيغلر - ناتا 
بلمرة زيغلر - ناتا 81 - تعاعع1ا2 
شكل متعرج 26046 
زنك ع2 


حركية الترتيب صفر: الحالة التى 22/02(006115) تخلة - عمذ2 
يكون فيها معدل تفاعل الأنزيم مستقل عن تركيزه في 


الطبقة التي تدنوه 

خلية التوتياء - الزّنك/ الخارصين - 2 11اع© «وطنة© - عم21 
الكربون 

كلوريد الزنك 0110 لطن - عصاتك 
خلايا الزنك - دااع (معخ/م2) 0:06 يع تازد - عمند 
أكسيد الفضة 


اععا5ذ 002160 عما2 


فولاذ مطلي بالزنك 


21116 21 


سبيكة زركونيوم 211621017 
زيركن - سيليكات زركونيوم 216001 
زركونيو 6 21611 
قرمزي صبغة الزركونيوم عكلهآ علاط متتاتطامء211 
أكسيد الزركونيوم تصناخصمء21 
باحة صافية عناء2 هنده 2 


عتناعاآ عنام 2 


1131م[ 01 عام 2 


تقريب 2001م 
الية التقريب 200113 
عدسات تقريب - تبعيد 95 20011 
الية الشعيك 0101 2200111 
عوالق حيوانية 200111 
زيجوت عامع 21 
زايموجين 27211110 
ألا - أسيتو لاكتات دي عند لاوطا مععل علماعة[ماعمة - 4 
كاربوكسيلاز 

مضاد التريبسين ألفا 1 زوم لإتاناصة- 81 
بيتا - غالاكتوزيداز 2-15 
بيتا - غلوكاناز عاع-82 
إنترفيرون - بيتا حامناء ]اع اصاحة 
بوحدة بيتا الفرعية أخطناطناك-ة 


خصزهس 716104 


511 غخصلهط 216104 
طلأعصعنك اعلا 


جهد ناتج ووع5 11ع1لا 
مكافئات العطاء سطع 1ع 00 ملاعلا 
قبضة ثنائية اليد لمقود الطائرة عامل 
معاملاات يونغ لم0 5 عناملا 


عنصر فلزي نادر الاتربيوم متنا لط1ع ل 
إتربيوم - حديد - وغارنت 


أكسيد الإيتريوم 


خقع21 0 1805 تمتنالطرع لا 
61 

- لا) 2017:2855 لامع م2 221مع3خاع1 0عم20آ - متع الا 

سيراميك متعدّد البلّورات لأكسيد ومنسةم0 (122 

الزركونيوم الرباعي المشوب بأكسيد الإيتريوم 

ياع: إيتريوم - ألمنيو م 0212 12لاللتمتنلخ متن مالا 


عفيق 
جهد يوكاوا 


1نامع ه20 ولتق ع[ناملا 


7 - 


7 محور - وتكتة - 7 
2 لغة رياضية 
لغة 5 101112311 - ع138ا8 312[ [دعتامستعطاد 11 27 
الرياضيات: البرعية وأسالببها الرسمية 
صمام زنر الثنائي - دايود زنر 


منظم زِنّْر 


مآ لدعتامستعطاد 11 7 


عل1010 اعمع 2 


201 1ناعع] اعمعء 2 


سمت - اوج طاتمع م2 
زيوليتات وعانامء2 
هو أي زيب م زوع 2 
بلا بعد 2510221 انآ - مجع2 
نظام بلا بعد اع 5151 51022[1عمطا»دآ - مجع2 
اهتزازات بلا بعد 575 20111 - 2610 
تقاطع نقطة الانعدام 010551 2610 
مستوى الصفر اعناعآ 2616 
مرجع صفري ععماع تع]ع 1 2610 
جهد زيتا مع ماع72 
حئازات زيغلر - ناتا نو - معاععا2 
محفزات زيغلر - ناتا 5 مغدل[8 - معاعء21 


بادىء زيغلر - ناتا - مبادر 11112601 مأندل8 - تعاععا2 


المنئتة 


معجم بالمصطلحات العلمية والهندسية 
إنجليزي / إنجليزي ‏ عربي 


1 الماك 

1 2. البترول والغاز 

3 3. البتروكيمياء 
1 4. النانو 

8 5. التقنية الحيوية 
2 6. تقنية المعلومات 
7. الإلكترونيات والاتصالات 
1 والضوئيات 
1 8. الفضاء والطيران 
أ و. انفد 

53 0. المواد المتقدمة 
3 1. البيئة 


14 


هدينة الملك عبدالعزيز 
للعلوم والتقنبة1451 المنظمة العربية للترجمة 


شهدت الألفية الثالثة إنطلاقة هائلة ا 
مجال العلوم والثقافة ظهرت جلية ب 
علميقااقيا اللماتلة فق .مضول الطلاقة العام 
والاتصالات والمعلوماتية وغيرها من العلوم. 
يقد تشارفت اللفات انخية 2 نطويع 
إمكاناتها لخدمة هذا المارد العلمي الثقايخ 
الجبار ورفده بما يحتاجه من وسائل التعبير 
والانتشار. 

ولاغرو أن يكون للفتنا العربية دور 
مذ امار مما اتمهالكهك من كدرزاررة كه 
المفردات وحبكة # المعتى والدلالات. لاسيما 
وأنها الرافد الذي ينهل منه أكثر من مائة 
وخمسين مليونٍ إنسان يعمل الألاف منهم ل 
حقول علمية وهندسية مختلفة. 

وخدمة لهذا التوجه الذي بات ش حقيقته 
قضية. اضطلع معجمنا الحالي يترجمته 
مصطالجاات اجنبية واسمة الفد اول مض مجاااموت 
المياه. والبترول والغازء. والبتروكيمياءء 
واللتناقي واانتعقية الجيوية, وتجتية |الحالومات, 
والإالكترونيات والاتصالات والضوئيات.» 
والتهام والطبر ان واللطلااقى واالواد االلعجيية 
والسيقة. 

منتهى رجاؤنا أن نقدم لمختصي العلوم 
والتقانة وطلابها ما يساعدهم 4# ارتياد 
|الجاالات المالمية واالتجدية _ذ االالقة االحريية 
والإنجليزية على السواء. 


0 111118 
إرعنا بطفاء نيا ||االاالاا 


